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WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  a  fraction  of  a  degree  warmer  than  normal  and  precipita- 
tion,  23  per  cent  less  than  normal.     Snowfall  averaged  about  four  inches  over 
the  south,   five  inches  over  the  central,   and  six  inches  over  the  north  portion. 
The  frequent  snows  improved  the  soil  moisture  outlook.     Fall-sown  grains  con- 
tinued in  good  to  excellent  condition.     Livestock  were  in  good  condition. 
Farm  activity  consisted  mostly  of  seasonal  chores  and  maintenance  of  equipment. 

The  first  decade  averaged  very  warm,   especially  the  3d  to  5th  which  were  nearly 
twenty  degrees  above  normal.     Practically  all  stations  over  the  central  and 
south  and  many  stations  over  the  north  registered  their  warmest  temperatures  on 
the  5th.     The  highest  was  68°  at  Harrisburg  on  the  5th.     The  second  decade  av- 
eraged slightly  warmer  than  normal.     The  last  decade  averaged  cold,  especially 
the  27th  to  30th  when  temperatures  averaged  about  twenty  degrees  below  normal. 
Practically  all  stations  registered  their  coldest  temperatures  on  the  27th. 
The  lowest  temperature  registered  was  18^  below  zero  at  Aurora  College,  Galva, 
and  Marengo  on  the  27th.     Temperatures  over  the  northern  fourth  and  the  south- 
ern half  of  the  State  averaged  slightly  above  normal.     Between  these  areas,  the 
temperatures  averaged  slightly  below  normal.     The  average  for  the  entire  State 
was  28.3°  or  0,6°  above  normal. 

Precipitation  occurred  on  many  days  during  the  month.     Generous  rains  fell  on 
the  3d  to  5th,   especially  the  5th.     Snows  were  frequent  from  the  10th  to  the 
end  of  the  month.     Daily  amounts  of  precipitation  after  the  5th  were  generally 
small  and  monthly  totals  ranged  from  0.39  inch  at  Cobden  and  Galena  to  3.72 
inches  at  Lawrenceville .     A  large  central  area  extending  roughly  from  Moline 
and  Watseka  as  the  northern  limits  to  Paris  and  Rockport  as  the  southern  limits 
received  above  normal  precipitation.     North  and  south  of  this  area,   less  than 
normal  precipitation  occurred.     The  greatest  deficiencies  were  over  the  south- 
ern extremity  of  the  State,  where  a  few  stations  received  approximately  four 
inches  less  than  their  January  normals. 

The  frequent  snows  improved  the  soil  moisture  prospects  and  fall-sown  grains 
continued  in  good  to  excellent  condition  to  the  end  of  the  month.     Farm  activ- 
ity was  mostly  at  a  low  ebb  and  consisted  of  maintenance  of  equipment  and  the 
usual  seasonal  chores.     No  field  work  was  being  accomplished.     Livestock  were 
wintering  in  good  condition.     Streamflow  was  below  normal. 

Lucius  W.  Dye 
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.02 

.  19 

T 

.02 

.01 

.06 

T 

.03 

T 

T 

T 

.  13 

.  15 

T 

T 

.29 

T 

.  12 

T 

T 

•  10 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

T 

.20 

.01 

.01 

T 

T 

.06 

.04 

.10 

.  10 

.06 

.05 

.  10 

T 

.09 

.  15 

.02 

.  12 

06 

.  02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

,04 

.01 

.02 

.02 

.16 

-07 

.02 

T 

.06 

T 

T 

T 

.04 

.02 

.10 

,15 

.04 

.11 

T 

- 

.  14 

.07 

T 

.01 

.04 

T 

T 

.06 

.03 

T 

.03 

T 

,01 

,21 

.05 

.01 

.16 

.06 

.04 

.09 

.01 

.03 

T 

.  19 

.02 

.02 

.02 

.01 

T 

T 

02 

.02 

•  01 

T 

T 

,  02 

T 

T 

,02 

.03 

.12 

.01 

E.20 

.07 

.04 

.  04 

,03 

.04 

.03 

.02 

.08 

.02 

.04 

T 

.06 

.02 

E.18 

T 

.04 

.02 

^02 

*07 

.06 

.  05 

T 

T 

^4 

.04 

•  09 

T 

.11 

.05 

.13 

T 

•  13 

,06 

.01 

.05 

.06 

.03 

.19 

.06 

T 

.14 

.  10 

T 

T 

.02 

.  18 

T 

T 

.11 

,07 

.03 

.09 

.02 

T 

.06 

.Oi 

.09 

.03 

.  09 

.02 

T 

.10 

.  8<> 

.04 

.07 

.05 

.02 

T 

.04 

.04 

.05 

.04 

.15 

,01 

.02 

T 

T 

.10 

T 

T 

.  06 

T 
" 

.01 

~ 

,19 

- 

.08 

- 

.08 

- 

T 

- 

T 

- 

•  06 

T 

.07 

.08 

03 

,02 

•  01 

.02 

T 

.05 

.04 

.04 

T 

T 

T 

.03 

T 

.  10 

T 

T 

.18 

T 

.02 

.08 

T 

.01 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.01 

02 

01 

03 

03 

^ 

01 

.02 

.12 

Io4 

.09 

.04 

.05 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.16 

T 

.04 

.03 

T 

.06 

T 

.05 

.05 

.  10 

.17 

T 

.  10 

.04 

.02 

T 

.  12 

.04 

,14 

.02 

.22 

T 

T 

•  11 

.02 

.02 

.05 

.03 

.05 

.  65 

,04 

.06 

T 

•  04 

.06 

.04 

.01 

T 

T 

.08 

.10 

.09 

T 

.06 

T 

.11 

T 

.01 

T 

T 

.03 

T 

T 

,16 

.06 

.04 

.02 

.06 

.01 

.02 

,10 

.10 

T 

T 

.05 

.  10 

.09 

T 

,04 

T 

T 

.02 

.10 

T 

.02 

T 

.03 

•  04 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  oi  month 


oionon 

To 

b 

7   1  8 

10 

11 

12 

14 

16 

17 

18 

19  1 

20  j 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  j 

26  j 

27 

MOUNT  PULASKI 

.22 

.22 

1 .  45 

.08 

.  10 

''' 

.10 

*  10 

T 

.05 

T 

.02 

MOUNT  STtRLlNG 

1*07 

.16 

.30 

1  .00 

.07 

.08 

T 

.07 

.09 

loi 

T 

.10 

T 

.03 

T 

MOUNT    VERNON    1.  N 

1*61 

.63 

.31 

.56 

.08 

.03 

.01 

T 

T 

NASMVlLI-t    3  NW 

1.36 

.  36 

.16 

.36 

.32 

,06 

.08 

T 

NEWARK   7  E 

1.07 

.06 

.86 

T 

.07 

.09 

T 

2.20 

•  ^^ 

''' 

NEW  BOSTON 

T 

.13 

.53 

.90 

T 

E  .20 

T 

T 

E.30 

E.IO 

T 

e!io 

T 

NEW  euRNSlOE 

.  79 

.03 

.01 

T 

.  19 

.39 

.13 

.02 

T 

.02 

T 

T 

NEWTON 

1.99 

.16 

.48 

.99 

.24 

.02 

T 

.04 

T 

,02 

.03 

.01 

T 

T 

T 

OLNEY  RADl 0  STAT  ION 

1  07 

.01 

OTTAWA 

.03 

1.14 

.02 

.01 

T 

.01 

.15 

T 

.11 

T 

.02 

T 

.  12 

T 

PALEST INt 

2*  12 

.12 

.28 

.66 

.60 

.  10 

.10 

T 

.05 

.01 

.02 

T 

.05 

T 

T 

T 

.03 

PANA 

2.09 

.23 

.69 

.15 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.09 

T 

.06 

.01 

T 

.  05 

.02 

PAR  IS  WATERWORKS 

2.76 

.02 

.50 

.32 

1.36 

.23 

.06 

.05 

.03 

.01 

.07 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

E  1 .  5& 

.03 

.01 

,08 

.07 

.02 

.05 

.01 

.01 

.06 

E.03 

PAW  PAW 

.11 

.40 

.67 

T 

.20 

T 

.15 

.08 

PAVSON 

2*36 

.34 

.36 

l.OS 

.02 

.05 

T 

T 

.07 

.16 

.04 

T 

.14 

.04 

.04 

.02 

T 

PEOR  lA  WB  AP  R 

2.36 

.14 

.09 

1  .57 

.05 

T 

,31 

.02 

.09 

T 

T 

.  14 

.03 

.04 

.02 

.  04 

.02 

PEOTONE 

1.58 

T 

.08 

.64 

.29 

T 

.12 

T 

T 

.17 

.15 

.06 

.  64 

.06 

.04 

PLEASANT  MILL 

2.  16 

.76 

.  12 

1.05 

.07 

.02 

.02 

.03 

.06 

.02 

.01 

.01 

.01 

T 

PONT  1  AC 

1.70 

.12 

.28 

.87 

T 

.04 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.05 

,04 

T 

.10 

.04 

.04 

.06 

T 

.03 

PRAIRIE  OU  ROCMER 

.  64 

.10 

.  15 

T 

.32 

.02 

T 

.05 

T 

T 

T 

PR INCEV ILLE   2  NW 

2.  14 

.06 

.17 

1.19 

.23 

.04 

.14 

.06 

T 

.13 

.07 

.01 

T 

.04 

2.  15 

QUINCV    CAA  AP 

2.  16 

.31 

.25 

1  .15 

T 

T 

.02 

T 

T 

.17 

.02 

.06 

T 

T 

.10 

T 

.06 

.01 

T 

QUiNCY   DAM  21 

E  2.20 

•  44 

.30 

.93 

T 

E,10 

.23 

.06 

T 

T 

.09 

.05 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.66 

.44 

.36 

.63 

T 

T 

T 

T 

.12 

.04 

T 

T 

T 

.06 

.02 

T 

RANTOUL  CMANUTE   AF  BASE 

3.22 

.43 

.36 

1  .47 

T 

.09 

T 

-  14 

T 

.10 

.09 

.06 

T 

.22 

.04 

T 

.09 

.07 

.07 

RED  BUD 

.87 

12 

23 

02 

09 

ROBERTS   3  N 

2.31 

T 

.16 

.25 

1.16 

.35 

.03 

T 

T 

T 

.03 

.05 

T 

.06 

.06 

.05 

.  06 

.06 

ROCMELLE 

1.37 

.05 

1  .04 

.02 

T 

.07 

T 

•  04 

.08 

.02 

T 

.05 

ROCKFQRD 

1,01 

.90 

T 

T 

.03 

.06 

T 

flOCKfORD  NE 

ftOCKfORO  CAA  AP 

1.13 

I 

I 

.02 

.03 

.02 

ROCK PORT 

T 

1  .00 

.08 

1  .00 

.30 

.  30 

T 

T 

\ 

T 

T 

RUSMVI LLt 

1 1  87 

.18 

.20 

1  .12 

T 

.03 

T 

.04 

.11 

.06 

T 

T 

.11 

T 

.02 

T 

STE   MAR  It 

1.63 

.03 

.42 

.65 

.26 

.05 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SALEM 

1  .09 

.13 

.26 

.37 

.17 

.08 

.01 

.04 

.01 

.70 

.44 

SI OELL 

.60 

.  19 

.93 

T 

.06 

.04 

T 

T 

.04 

.02 

.  02 

.03 

SKOKIE  R 

SPARTA 

.64 

T 

.18 

.05 

.  10 

.21 

.03 

.02 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

2.32 

.40 

.34 

1.25 

T 

T 

T 

.04 

T 

.03 

.06 

.03 

.01 

T 

.  14 

T 

.01 

.01 

.01 

STOC  KTON 

.90 

STREATOR 

SYCAMORE 

1 .  46 

.01 

♦ 

1.00 

.02 

T 

T 

.16 

.08 

.  16 

.  04 

TABLE  GROVE 

2.40 

.25 

.  10 

1.51 

.03 

.06 

T 

T 

.09 

.05 

.08 

T 

T 

.  12 

.02 

T 

.02 

•  04 

.03 

TAYLORVILLE 

E  2.29 

.67 

.47 

.84 

.03 

.04 

T 

E.IO 

.04 

.02 

.02 

.01 

.06 

T ! S  K I LW A 

1.09 

TOULON 

2.  22 

.05 

.07 

1.20 

.  19 

.04 

T 

.14 

.06 

.12 

T 

.21 

.03 

.03 

.02 

.06 

TUSCOLA 

2.  53 

.46 

.1.7 

.73 

.33 

,02 

.10 

.02 

T 

.05 

.08 

T 

.03 

.07 

.05 

.12 

URBANA 

2.82 

.20 

.26 

1.76 

.14 

T 

.09 

T 

.02 

T 

.02 

.06 

T 

T 

.06 

.03 

T 

.  17 

.04 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UT ICA  STARVED  ROCK  DAM 

1  .17 

.04 

VANDAL lA  CAA  AP 

2.  36 

T 

.62 

1.37 

.34 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.03 

.0^ 

.02 

T 

.01 

.  01 

T 

VI RUEN 

.25 

.40 

.92 

.  16 

T 

.04 

T 

.05 

,09 

.02 

.09 

T 

.02 

T 

T 

T 

WALNUT 

1.43 

.  13 

.45 

.65 

T 

T 

.06 

.08 

T 

.06 

WARSAW 

3.20 

.30 

2.49 

.03 

.  16 

.11 

.  11 

WATERLOO 

.62 

.22 

.20 

.16 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

watseka 

2.03 

.27 

.  13 

1.03 

.19 

.10 

.02 

.01 

T 

T 

.04 

.08 

.06 

.06 

WAUKEGAN 

1.15 

.02 

.67 

T 

T 

T 

.02 

T 

.01 

.Ot 

T 

T 

.09 

.13 

.08 

.06 

WAYNE  CITY 

1.20 

.01 

.01 

.64 

.26 

.26 

.02 

T 

T 

WHEATON  COLLEGE 

1.55 

.02 

.08 

T 

.93 

.02 

.0  3 

.20 

.06 

.13 

.05 

WHITE  HALL    1  E 

1.86 

.05 

.61 

.61 

.28 

T 

T 

.02 

T 

.05 

.02 

T 

.02 

T 

T 

Wl LCOX 

.  90 

.56 

.24 

.11 

WINDSOR 

2.56 

T 

.45 

.63 

.62 

.24 

.20 

T 

.  12 

T 

.10 

.05 

.05 

T 

.05 

T 

.05 

Sm  Mfaranc*  DOtaa  tolla«lit|  Itatlos  latex. 
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DAILY  TEMPERATURES 


T  —  .  ,                                                                                                                                                                    JANUARY  1955 

Station 

Day 

Of 

Month 

0 
IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

A 1  or  r\Ki 

Hl_  □  1  UrI 

M  1  N 

53 
3<. 

55 
33 

67 
39 

60 
65 

63 

58 

61 
37 

44 

26 

49 

32 

46 

37 

40 

33 

39 
20 

34 

26 

33 
16 

34 
17 

39 
33 

41 
26 

45 
31 

39 
29 

33 

26 

34 
19 

42 
29 

26 

33 
16 

44 
21 

44 
16 

50 
20 

3S 

27 

20 

31 

48 

42 

.  5 

ALEOO 

MA  X 
M  IN 

".a 

27 

37 
19 

44 

30 

43 
36 

35 

35 
24 

40 
17 

46 

26 

40 
29 

23 

16 

21 

14 

20 

22 

22 

34 

16 

28 
21 

2  9 
22 

32 
17 

35 
20 

26 
11 

20 
2 

26 
8 

23 
1 

26 

9 

- 1 6 

10 
3 

14 
- 1 1 

12 

38 

31 

.4 

ALTON  DAM  26 

MAX 
M  1  N 

55 
3<, 

52 
32 

55 
41 

60 
60 

62 
40 

41 
26 

41 
19 

46 
32 

45 

32 

36 
29 

24 

20 

14 

19 

26 

26 

40 
34 

36 
27 

32 
24 

34 
23 

41 
30 

32 
23 

29 

18 

36 
1  6 

43 
10 

42 

36 

22 

7 

25 

25 

52 

40 

.0 

ANNA    1  Nw 

MAX 

65 

57 

62 

65 

66 

63 

46 

52 

4  6 

38 

50 

44 

32 

43 

35 

"4  7 

47 

50 

45 

33 

27 

31 

55 

45 

•* 

M  IN 

41 

33 

44 

55 

55 

35 

24 

33 

36 

30 

17 

2e 

13 

21 

32 

27 

32 

30 

26 

19 

29 

27 

15 

22 

18 

2b 

12 

ANT  1 OCM 

38 

34 

42 

38 

38 

35 

36 

42 

37 

3  3 

29 

30 

18 

30 

27 

30 

5 

6 

13 

15 

31 

29 

.  7 

MIN 

18 

21 

27 

34 

34 

21 

16 

29 

30 

17 

15 

24 

17 

15 

20 

15 

8 

16 

23 

20 

25 

10 

9 

7 

3 

-  1 

-12 

0 

-  6 

-  2 

-  1 

14 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

36 

35 

41 

42 

45 

36 

36 

44 

3  7 

34 

34 

32 

27 

3  2 

33 

30 

29 

28 

1 

24 

-  1 

3 

10 

1  3 

1  5 

34 

30 

.5 

MIN 

26 

20 

29 

34 

34 

23 

16 

26 

27 

17 

16 

24 

14 

13 

19 

15 

9 

18 

24 

15 

24 

7 

2 

-18 

-  3 

-16 

-  7 

0 

13 

3 

BELLbVlLLE  SCOTT  AF  BASE 

60 

56 

57 

61 

65 

43 

44 

50 

46 

37 

37 

36 

2  9 

41 

44 

44 

35 

46 

1 9 
3 

2  7 

8 

25 

2  7 
1  1 

54 

41 

2 

MIN 

39 

31 

56 

43 

31 

27 

35 

34 

30 

25 

27 

15 

21 

29 

26 

36 

28 

27 

21 

31 

23 

19 

21 

1  7 

12 

6 

18 

25 

6 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

48 

44 

50 

50 

57 

39 

37 

45 

4  3 

34 

35 

33 

33 

39 

32 

2  3 

32 

33 

30 

22 

20 

1  8 

1  7 

38 

35 

2 

MIN 

33 

26 

32 

42 

33 

28 

20 

31 

29 

25 

18 

27 

13 

16 

24 

24 

14 

23 

26 

12 

27 

16 

9 

12 

-  6 

-13 

-lu 

-  6 

-  5 

17 

0 

CA I RO  W8  CITY 

MAX 

56 

56 

62 

66 

67 

58 

44 

50 

4  7 

3  7 

36 

35 

46 

52 

43 

23 

34 

30 

3  1 

57 

44 

9 

M  I  N 

47 

36 

47 

67 

56 

34 

30 

37 

37 

31 

26 

33 

17 

25 

36 

33 

36 

32 

3U 

26 

34 

26 

22 

27 

25 

23 

10 

13 

11 

22 

24 

30 

5 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

MAX 

58 

61 

60 

66 

66 

63 

47 

62 

4  7 

4  1 

39 

35 

3  5 

36 

50 

50 

45 

34 

56 

4  5 

1 

M  I  N 

42 

27 

37 

57 

56 

39 

23 

32 

35 

29 

6 

26 

13 

17 

33 

26 

28 

31 

24 

16 

30 

25 

18 

23 

19 

22 

6 

14 

^4 

13 

12 

25 

2 

CARL  INV ILLE   4  E 

MAX 

60 

55 

55 

60 

63 

50 

40 

50 

48 

36 

46 

4U 

34 

39 

2  2 

23 

19 

2  3 

44 

39 

8 

MIN 

35 

28 

38 

49 

45 

32 

20 

32 

29 

29 

18 

29 

13 

20 

28 

24 

31 

26 

24 

6 

22 

22 

12 

21 

17 

-  3 

7 

-  3 

3 

16 

22 

3 

CA  RL YLE 

MAX 

58 

54 

58 

61 

65 

62 

44 

49 

46 

40 

36 

35 

34 

4  3 

44 

36 

2  6 

51 

42 

MIN 

30 

30 

39 

54 

55 

35 

25 

30 

34 

31 

20 

26 

14 

20 

26 

21 

32 

31 

24 

15 

30 

23 

18 

19 

15 

18 

1 

11 

2 

9 

16 

24 

5 

CHARLESTON 

MAX 

47 

51 

60 

5  5 

59 

60 

4 1 

40 

34 

42 

34 

1  6 

2 1 

37 

0 

M  I  N 

29 

27 

27 

42 

53 

34 

21 

20 

31 

30 

20 

20 

15 

15 

19 

2  1 

25 

2  7 

23 

16 

IS 

21 

12 

12 

8 

8 

-  5 

-  5 

-'4 

-  1 

-  2 

18 

6 

CHENOA 

MAX 

44 

4  1 

49 

46 

56 

39 

3  0 

34 

34 

34 

30 

3  5 

2  1 

3  1 

28 

29 

1  3 

1  1 

14 

1  7 

36 

33 

M  1  N 

30 

26 

31 

40 

37 

27 

19 

30 

30 

22 

16 

26 

14 

7 

20 

24 

1  5 

16 

23 

11 

25 

14 

7 

9 

-  2 

-  8 

-13 

2 

-11 

-  9 

2 

15 

5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

4  1 

3  7 

50 

32 

28 

34 

3  3 

30 

31 

32 

M  IN 

33 

31 

37 

39 

36 

26 

24 

33 

29 

26 

27 

23 

20 

20 

24 

19 

17 

26 

26 

21 

24 

15 

11 

13 

9 

-  3 

-  8 

-  2 

-  5 

5 

10 

19 

6 

CHICAGO   WB  AP 

MAX 

41 

34 

34 

32 

32 

32 

M  I  N 

33 

28 

37 

40 

37 

27 

21 

32 

29 

22 

24 

23 

19 

19 

24 

1  7 

13 

26 

28 

18 

24 

15 

1  1 

11 

8 

-  4 

-10 

-^4 

-  8 

3 

'5 

18 

3 

CHICAGO   rtB  CITY 

MAX 

42 

40 

42 

48 

36 

3  0 

32 

33 

MlN 

35 

32 

39 

39 

36 

26 

25 

34 

29 

26 

29 

24 

20 

22 

25 

19 

17 

27 

28 

24 

26 

17 

13 

14 

10 

-  1 

-  5 

2 

-'4 

7 

11 

20 

I 

C ICERO 

MAX 

40 

4  0 

45 

46 

3  3 

33 

31 

3  I 

36 

33 

20 

23 

M  I  N 

32 

27 

33 

39 

38 

27 

20 

31 

30 

21 

23 

28 

19 

18 

23 

23 

13 

24 

28 

17 

27 

14 

11 

9 

7 

6 

-10 

3 

-  8 

2 

6 

18 

7 

COBOEN   2  £ 

MAX 

5  5 

5  7 

6  I 

59 

65 

68 

52 

48 

61 

44 

34 

40 

41 

26 

M  IN 

37 

30 

35 

51 

51 

32 

21 

28 

34 

23 

14 

26 

9 

16 

26 

22 

23 

28 

2u 

12 

24 

23 

11 

19 

14 

22 

U 

9 

3 

14 

15 

22 

3 

UANV ILLE 

MAX 

48 

5  1 

4  9 

5 1 

59 

40 

38 

46 

41 

35 

34 

44 

34 

30 

32 

35 

36 

33 

26 

M  1  N 

38 

27 

36 

47 

40 

29 

21 

30 

32 

30 

19 

26 

17 

16 

26 

24 

24 

25 

22 

11 

28 

20 

14 

17 

6 

7 

-  6 

2 

-  5 

-  5 

2 

19 

9 

DECATUR 

MAX 

54 

^_ 

58 

59 

43 

43 

48 

43 

34 

34 

29 

34 

37 

31 

3  3 

36 

29 

M  I  N 

35 

25 

40 

60 

41 

30 

20 

32 

30 

26 

17 

29 

15 

16 

25 

24 

26 

27 

24 

19 

27 

19 

13 

19 

7 

9 

-  6 

'o 

-  6 

-  2 

15 

20 

9 

DI  AON 

MAX 

42 

34 

40 

3  3 

30 

30 

3u 

34 

35 

3U 

19 

2  7 

2  5 

16 

16 

34 

30 

29 

16 

29 

34 

36 

22 

14 

26 

29 

17 

16 

27 

17 

19 

20 

19 

1  1 

19 

22 

12 

28 

11 

4 

8 

2 

6 

-14 

1 

-10 

-10 

6 

15 

1 

DU   QUOIN    2  S 

MAX 

46 

49 

42 

34 

3  3 

46 

39 

45 

48 

49 

39 

30 

26 

29 

64 

36 

30 

41 

56 

54 

38 

25 

31 

34 

30 

11 

25 

14 

17 

32 

24 

3U 

31 

24 

17 

30 

26 

17 

20 

17 

24 

4 

13 

3 

12 

18 

25 

3 

EAST  ST  LOUIS  Parks  col 

MAX 

4  5 

45 

37 

32 

29 

MIN 

38 

31 

46 

64 

53 

31 

24 

34 

34 

32 

21 

29 

16 

22 

32 

25 

35 

30 

27 

23 

22 

20 

15 

19 

14 

19 

2 

12 

10 

20 

25 

6 

EFF 1 NGHAM 

MAX 

55 

5  3 

59 

6  1 

4  3 

47 

43 

40 

36 

3  9 

4  3 

41 

34 

32 

40 

38 

29 

39 

41 

14 

14 

2  a 

39 

^ 

MIN 

36 

41 

42 

48 

55 

36 

22 

30 

29 

28 

20 

29 

17 

16 

27 

27 

30 

28 

22 

17 

27 

23 

14 

19 

10 

16 

-  4 

-  1 

8 

18 

23 

6 

EL  IZABETHTOWN 

MAX 

54 

5  a 

61 

60 

66 

63 

4  8 

40 

38 

36 

36 

36 

4  2 

48 

52 

46 

34 

43 

35 

45 

45 

26 

46 

M  I  N 

43 

35 

42 

57 

56 

40 

26 

30 

40 

31 

22 

28 

14 

20 

34 

28 

29 

29 

26 

21 

30 

28 

24 

16 

20 

25 

6 

17 

9 

18 

27. 

5 

FA  IRFIELU 

MAX 

4  0 

44 

39 

3  3 

30 

4  1 

36 

33 

42 

48 

36 

27 

2  1 

30 

51 

42  • 

MIN 

34 

30 

35 

56 

56 

36 

25 

29 

36 

32 

17 

25 

15 

17 

32 

21 

28 

30 

26 

17 

29 

22 

16 

18 

16 

16 

2 

13 

3 

1  1 

14 

24. 

5 

FLORA 

MAX 

5  5 

5  3 

68 

60 

63 

62 

42 

4  2 

41 

37 

3  3 

40 

35 

31 

40 

43 

45 

39 

24 

20 

2  8 

45 

41. 

2 

33 

33 

37 

52 

55 

38 

25 

30 

35 

22 

24 

27 

16 

20 

31 

25 

32 

30 

26 

20 

29 

24 

16 

19 

16 

20 

0 

12 

3 

9 

24 

25. 

2 

FREEPORT 

MAX 

41 

34 

3  8 

27 

26 

26 

30 

32 

33 

24 

16 

26 

16 

20 

2 

7 

12 

1  5 

31 

26. 

1 

MIN 

20 

14 

28 

36 

33 

20 

14 

27 

28 

15 

13 

22 

16 

16 

2  0 

16 

10 

16 

18 

10 

24 

7 

6 

2 

-  1 

-14 

-  1 

-  9 

-10 

7 

13 

1 

FULTON   DAM  13 

MAX 

32 

27 

26 

30 

32 

34 

29 

16 

24 

23 

23 

6 

10 

14 

1  6 

36 

30 

4 

MIN 

23 

18 

27 

32 

32 

23 

17 

27 

30 

20 

17 

27 

17 

19 

22 

24 

12 

19 

23 

14 

26 

5 

11 

5 

5 

-11 

1 

-  6 

-  6 

7 

15. 

7 

GALESBURO 

MAX 

45 

38 

40 

29 

28 

30 

30 

35 

la 

19 

27 

21 

28 

9 

10 

14 

16 

37 

31. 

2 

M  1  N 

29 

21 

32 

37 

33 

24 

19 

28 

28 

23 

18 

15 

15 

21 

22 

23 

16 

23 

21 

17 

17 

10 

2 

6 

1 

-  7 

-17 

-10 

-12 

-12 

9 

14. 

6 

GALVA 

MAX 

47 

43 

44 

43 

5  0 

38 

36 

35 

31 

31 

30 

36 

30 

18 

29 

27 

29 

1  1 

1 1 

16 

1  7 

41 

33. 

6 

MIN 

28 

21 

29 

36 

33 

23 

17 

25 

26 

21 

16 

25 

14 

16 

20 

20 

16 

21 

20 

13 

26 

9 

1 

0 

3 

-18 

0 

-13 

-12 

7 

14. 

GOLCUNOA  0AM  51 

MAX 

52 

64 

50 

36 

4  2 

44 

50 

40 

32 

32 

42 

38 

34 

46 

42 

52 

22 

30 

26 

26 

48 

42. 

2 

MIN 

42 

36 

38 

56 

52 

32 

26 

32 

34 

29 

18 

28 

14 

22 

28 

28 

28 

30 

24 

24 

30 

24 

16 

22 

18 

22 

7 

10 

6 

16 

18 

26. 

1 

GREENV I LLE 

MAX 

67 

54 

5  3 

41 

42 

39 

36 

31 

34 

41 

38 

29 

37 

44 

41 

27 

22 

22 

27 

48 

40. 

7 

MIN 

32 

32 

39 

51 

56 

35 

25 

32 

32 

31 

23 

28 

14 

20 

29 

26 

33 

30 

24 

17 

29 

24 

16 

20 

1  3 

21 

-  2 

9 

2 

7 

16 

24. 

6 

GR 1 GGSV ILLE 

MAX 

48 

47 

62 

56 

59 

40 

40 

47 

43 

36 

36 

34 

31 

40 

40 

44 

39 

31 

30 

33 

32 

31 

24 

34 

35 

39 

35 

21 

22 

22 

50 

37. 

8 

M  IN 

32 

28 

36 

39 

29 

29 

32 

28 

28 

25 

29 

13 

23 

26 

2  7 

25 

22 

21 

20 

27 

18 

10 

16 

6 

13 

-  6 

7 

-  1 

0 

10 

20. 

6 

HARR  ISBURG 

MAX 

57 

68 

60 

62 

68 

64 

48 

64 

49 

40 

40 

36 

37 

38 

42 

50 

51 

44 

35 

38 

45 

43 

38 

46 

46 

50 

46 

30 

25 

30 

65 

46. 

1 

MIN 

4  3 

30 

3  8 

68 

57 

38 

24 

30 

37 

30 

14 

28 

13 

15 

33 

25 

25 

31 

25 

16 

31 

28 

18 

24 

19 

20 

4 

15 

2 

15 

12 

25. 

7 

HAVANA 

MAX 
M  IN 

48 
31 

41 

26 

46 

30 

47 

42 

54 
34 

40 

30 

39 
20 

46 
27 

46 

31 

40 
27 

35 
17 

36 
27 

30 
16 

37 
19 

37 
25 

44 
21 

39 
21 

31 
26 

32 
23 

34 
14 

37 
27 

30 
16 

26 
11 

32 
13 

29 
7 

26 
11 

12 
-  8 

16 
3 

19 

16 
-  4 

43 

9 

35. 

le. 

0 
9 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

58 
32 

59 
28 

66 
39 

60 
50 

63 
56 

34 

47 

22 

47 

32 

46 

31 

37 
29 

40 
21 

34 
29 

34 
13 

35 
20 

39 
28 

26 

39 
32 

34 
29 

26 

7 

28 

36 
24 

29 
16 

37 
20 

4  1 
11 

41 

18 

25 
-  2 

2  1 
11 

20 
-  2 

23 
5 

46 

17 

40  . 
23. 

1 
6 

HOOPeSTON 

MAX 
MIN 

48 

33 

46 

28 

48 
33 

51 
44 

67 
40 

41 

30 

38 
21 

46 

30 

41 
31 

36 
27 

34 
18 

33 
26 

32 
17 

32 
16 

33 
22 

23 

35 
21 

32 
24 

21 

13 

26 

20 

12 

15 

5 

5 

-10 

2 

-  7 

-  4 

6 

18. 

9 

8«« 

follovlng  Station  lodt 

Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  1955 


Day 

Of 

Month 

0 

S 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

JACKSONV ILLE 

MAX 

51 

47 

55 

59 

59 

56 

41 

47 

45 

37 

38 

35 

31 

37 

38 

43 

32 

34 

37 

36 

24 

35 

33 

37 

18 

21 

20 

46 

38.7 

M  IN 

3A 

26 

27 

45 

50 

32 

22 

23 

29 

29 

19 

20 

15 

17 

26 

22 

25 

26 

23 

15 

10 

21 

9 

lo 

8 

13 

-  6 

6 

-  3 

1 

2 

19.5 

JERSEVVILLE 

MAX 

58 

56 

49 

61 

62 

47 

43 

47 

46 

38 

36 

37 

34 

37 

41 

43 

34 

35 

40 

38 

30 

41 

42 

23 

25 

26 

50 

41.1 

M  IN 

35 

28 

41 

44 

47 

32 

23 

33 

30 

29 

20 

29 

13 

22 

26 

27 

31 

29 

21 

20 

26 

22 

14 

9 

19 

il 

0 

18 

24.4 

JOL lET 

MAX 

*2 

40 

47 

46 

53 

40 

38 

45 

40 

36 

35 

33 

32 

36 

36 

34 

33 

34 

36 

34 

22 

32 

30 

24 

10 

9 

16 

16 

36 

33.2 

MIN 

31 

25 

30 

40 

39 

27 

21 

32 

32 

21 

22 

27 

18 

17 

22 

23 

13 

22 

27 

15 

17 

16 

9 

11 

5 

7 

-11 

-  3 

-  7 

-  2 

6 

17.8 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

h\ 

38 

47 

46 

56 

43 

36 

44 

38 

35 

35 

33 

32 

33 

34 

38 

32 

34 

35 

33 

23 

35 

33 

25 

16 

9 

14 

19 

35 

33.4 

MIN 

3  0 

26 

29 

40 

40 

30 

20 

20 

32 

22 

19 

26 

19 

16 

22 

21 

15 

16 

24 

12 

25 

16 

10 

11 

6 

3 

-13 

3 

-10 

-  8 

2 

16.9 

KANKAKEE   4  MW 

MAX 

39 

40 

45 

46 

56 

39 

36 

45 

39 

34 

36 

33 

32 

33 

33 

37 

31 

34 

34 

34 

24 

34 

30 

26 

21 

9 

14 

20 

34 

33.3 

MIN 

29 

25 

31 

39 

39 

28 

19 

25 

29 

21 

18 

27 

18 

16 

21 

22 

1  4 

22 

23 

12 

25 

16 

9 

10 

2 

-14 

2 

-11 

-  7 

1 

16.7 

KEWANEE 

MAX 

46 

40 

45 

42 

49 

44 

36 

46 

41 

34 

36 

33 

27 

40 

37 

40 

29 

30 

35 

32 

28 

28 

25 

27 

21 

y 

18 

21 

36 

33.5 

MIN 

22 

23 

27 

36 

34 

23 

18 

25 

30 

22 

16 

26 

14 

18 

21 

23 

15 

22 

22 

10 

25 

13 

3 

10 

3 

5 

-14 

-  1 

-10 

-  6 

10 

15.6 

LA  HARPE 

MAX 

45 

3a 

45 

45 

51 

37 

38 

44 

41 

32 

36 

33 

29 

43 

43 

40 

2  9 

30 

32 

35 

28 

23 

28 

27 

29 

23 

15 

18 

17 

42 

33.6 

MIN 

30 

20 

32 

38 

35 

26 

20 

28 

29 

26 

lb 

27 

13 

21 

22 

26 

18 

23 

17 

U 

26 

12 

1 

10 

3 

5 

-14 

-  9 

-10 

10 

16.  3 

LA    SALLE  PERU 

MAX 

41 

40 

47 

45 

52 

37 

40 

47 

40 

35 

35 

34 

28 

37 

36 

40 

31 

32 

36 

32 

20 

31 

28 

26 

7 

10 

16 

16 

36 

32. y 

MIN 

30 

25 

32 

38 

37 

26 

20 

31 

32 

22 

18 

26 

18 

20 

23 

27 

14 

23 

24 

16 

27 

16 

9 

14 

5 

6 

-10 

3 

-  6 

-  7 

6 

18.3 

LINCOLN 

MAX 

52 

43 

51 

51 

59 

40 

40 

47 

^2 

35 

35 

34 

29 

34 

36 

44 

33 

33 

36 

29 

26 

33 

29 

36 

12 

15 

16 

20 

40 

35.6 

MIN 

33 

26 

35 

47 

39 

31 

20 

29 

30 

28 

16 

28 

15 

20 

24 

25 

22 

26 

25 

16 

28 

19 

11 

15 

0 

9 

-  9 

-  5 

-  6 

13 

20.0 

MAKANOA    1  NW 

MAX 

54 

59 

60 

65 

65 

63 

45 

50 

45 

39 

37 

34 

35 

36 

41 

46 

34 

31 

4  6 

43 

34 

45 

47 

50 

50 

31 

25 

29 

55 

44.9 

MIN 

41 

35 

44 

46 

55 

38 

24 

31 

36 

30 

16 

28 

12 

20 

33 

29 

34 

30 

24 

20 

29 

28 

17 

27 

10 

5 

14 

19 

26.9 

KARENOO 

MAX 

3a 

34 

41 

38 

39 

34 

35 

43 

37 

31 

32 

30 

28 

32 

33 

26 

30 

33 

33 

30 

16 

27 

26 

20 

6 

12 

15 

31 

26.8 

MIN 

25 

13 

25 

33 

33 

20 

14 

29 

26 

14 

14 

24 

15 

16 

20 

15 

6 

15 

23 

17 

25 

9 

7 

6 

0 

-  2 

-18 

-  3 

-13 

-13 

-  2 

12.6 

MATTOON 

MAX 

52 

49 

52 

58 

60 

40 

40 

46 

42 

34 

36 

34 

26 

34 

35 

44 

30 

37 

37 

29 

25 

36 

34 

37 

14 

18 

17 

20 

40 

36.2 

M  I  N 

31 

29 

39 

51 

40 

29 

24 

32 

31 

26 

21 

25 

15 

17 

26 

25 

2y 

25 

22 

22 

26 

16 

13 

20 

8 

-  5 

-  1 

-  4 

1 

14 

21.0 

MC  LEANiBORO 

MAX 

55 

55 

60 

62 

66 

62 

44 

52 

46 

41 

39 

35 

34 

36 

40 

46 

45 

34 

34 

43 

36 

34 

43 

45 

49 

35 

27 

23 

29 

53 

43.4 

MIN 

30 

30 

40 

56 

56 

35 

25 

29 

35 

30 

16 

25 

13 

15 

26 

23 

26 

29 

24 

18 

2y 

23 

17 

21 

17 

22 

3 

12 

12 

17 

24.8 

MINONK 

MAX 

42 

39 

45 

44 

55 

37 

39 

45 

37 

'33 

35 

33 

28 

34 

33 

40 

33 

32 

30 

36 

30 

23 

30 

26 

26 

13 

11 

17 

17 

35 

32.6 

MIN 

27 

24 

32 

39 

37 

27 

17 

28 

27 

22 

17 

27 

16 

15 

2  1 

20 

15 

23 

24 

11 

24 

9 

6 

2 

0 

-16 

-  3 

-12 

-13 

3 

15.  3 

MOLINE   1,3  AP 

MAX 

45 

38 

45 

37 

37 

'.4 

38 

45 

36 

33 

36 

33 

27 

40 

36 

36 

30 

30 

34 

17 

17 

24 

19 

24 

5 

6 

14 

20 

36 

29.9 

M  IN 

29 

16 

36 

35 

33 

24 

19 

29 

26 

20 

17 

15 

18 

22 

23 

20 

15 

20 

7 

5 

15 

12 

5 

7 

3 

-  7 

-16 

-  9 

-  9 

-11 

12 

14.0 

MONMOUTH 

Mix 

1.6 

3  9 

45 

45 

50 

35 

39 

■.5 

39 

34 

35 

33 

29 

40 

4  0 

39 

31 

31 

35 

26 

20 

26 

24 

28 

7 

12 

15 

15 

37 

32.5 

MIN 

27 

21 

31 

37 

35 

26 

16 

29 

29 

26 

16 

29 

14 

21 

22 

26 

17 

23 

21 

13 

26 

14 

5 

8 

2 

7 

-13 

1 

-  5 

-  5 

7 

17.  1 

MORR IS   3  NE 

MAX 

40 

38 

45 

44 

53 

42 

40 

43 

43 

34 

36 

33 

33 

35 

35 

39 

32 

36 

35 

34 

24 

33 

30 

26 

18 

12 

15 

20 

36 

33.6 

MIN 

30 

24 

30 

36 

42 

26 

16 

30 

32 

20 

18 

27 

18 

17 

21 

21 

13 

20 

26 

14 

26 

14 

7 

9 

4 

4 

-16 

-10 

-10 

3 

16.  7 

MORR I SON 

MAX 

45 

42 

43 

40 

37 

35 

36 

43 

41 

34 

35 

34 

30 

39 

38 

34 

29 

31 

33 

35 

33 

18 

26 

25 

23 

13 

9 

14 

18 

36 

31.7 

M  I  N 

15 

13 

26 

34 

34 

22 

15 

25 

30 

18 

14 

27 

16 

19 

21 

23 

11 

19 

21 

11 

26 

8 

4 

7 

2 

7 

-16 

0 

-10 

-12 

4 

14.0 

MORRISONVILLE   1  E 

MAX 

50 

57 

53 

60 

61 

61 

42 

48 

42 

38 

37 

37 

33 

36 

38 

44 

30 

33 

36 

34 

29 

36 

36 

39 

24 

27 

20 

23 

45 

39.1 

M  IN 

29 

35 

38 

49 

61 

33 

23 

32 

31 

29 

20 

29 

16 

19 

26 

25 

30 

27 

25 

10 

28 

20 

14 

20 

10 

17 

-  3 

10 

-  1 

0 

6 

22.6 

MT   CARNEL   3  N 

MAX 

51 

55 

53 

57 

61 

65 

42 

45 

48 

46 

33 

36 

34 

27 

36 

36 

35 

32 

34 

41 

34 

33 

44 

43 

47 

22 

30 

20 

21 

40.3 

MIN 

34 

34 

32 

42 

57 

41 

25 

22 

35 

33 

19 

16 

17 

16 

17 

23 

2B 

30 

26 

17 

18 

27 

16 

16 

15 

15 

2 

1 

2 

4 

10 

22.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

43 

36 

43 

40 

36 

34 

36 

42 

39 

32 

33 

32 

27 

39 

37 

29 

2  7 

33 

32 

34 

27 

17 

26 

20 

22 

9 

12 

15 

33 

29.5 

MlN 

23 

14 

26 

35 

33 

21 

14 

29 

29 

15 

13 

26 

17 

19 

2  1 

20 

11 

17 

22 

12 

25 

6 

2 

6 

3 

2 

-13 

0 

-  8 

-  8 

6 

14.  3 

MOUNT   VERNON   i*  N 

MAX 

57 

56 

58 

60 

64 

60 

44 

50 

48 

39 

36 

33 

33 

34 

39 

43 

32 

33 

42 

37 

32 

43 

46 

48 

34 

24 

21 

28 

53 

42.4 

MIN 

39 

30 

42 

55 

54 

36 

25 

32 

34 

31 

17 

27 

13 

17 

31 

23 

33 

29 

23 

20 

26 

25 

15 

21 

14 

21 

1 

11 

2 

9 

17 

25.0 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

53 

60 

59 

61 

66 

62 

45 

50 

45 

40 

36 

36 

36 

36 

40 

47 

51 

45 

34 

34 

46 

42 

35 

46 

46 

48 

47 

30 

25 

29 

53 

44.  5 

MIN 

41 

29 

38 

55 

55 

37 

20 

30 

36 

29 

13 

24 

13 

17 

32 

24 

29 

29 

24 

15 

29 

23 

14 

21 

17 

22 

3 

14 

2 

15 

16 

24.7 

NEWTON 

MAX 

53 

53 

54 

60 

63 

61 

44 

47 

44 

40 

41 

35 

34 

38 

37 

46 

34 

34 

40 

37 

32 

39 

41 

43 

36 

23 

19 

28 

42 

41.0 

MIN 

36 

39 

37 

50 

55 

36 

24 

30 

33 

31 

23 

27 

16 

17 

30 

22 

30 

26 

25 

18 

29 

22 

15 

18 

13 

16 

-  2 

11 

-  1 

6 

15 

24.2 

OLNEr  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

42 

37 

45 

44 

53 

37 

39 

47 

39 

35 

35 

33 

29 

36 

35 

39 

31 

34 

36 

31 

22 

32 

26 

26 

8 

12 

14 

19 

37 

32.6 

MIN 

31 

25 

31 

38 

37 

26 

20 

31 

32 

21 

20 

29 

18 

19 

23 

23 

14 

23 

29 

17 

27 

16 

9 

12 

6 

6 

-11 

2 

-  6 

-  7 

6 

18.  3 

PALESTINE 

MAX 

53 

50 

54 

59 

63 

61 

43 

48 

45 

38 

42 

30 

34 

37 

47 

30 

32 

40 

32 

31 

39 

40 

43 

18 

24 

18 

28 

40 

39.8 

MIN 

34 

30 

33 

52 

57 

30 

24 

30 

36 

30 

23 

17 

16 

26 

22 

2sj 

?8 

21 

16 

30 

23 

15 

18 

13 

16 

-  2 

1 

8 

15 

23.  3 

PA.\A 

MAX 

54 

51 

53 

59 

60 

47 

40 

47 

44 

36 

38 

35 

32 

34 

36 

44 

30 

31 

37 

31 

27 

36 

35 

39 

24 

20 

IB 

20 

42 

37.7 

MIN 

35 

29 

38 

50 

47 

32 

24 

32 

31 

29 

22 

29 

15 

18 

27 

23 

31 

27 

24 

15 

28 

21 

15 

21 

10 

10 

-  4 

7 

-  2 

2 

16 

22.6 

PAR  IS  WATERWORKS 

MAX 

49 

4B 

50 

64 

60 

49 

41 

46 

42 

36 

38 

36 

32 

31 

34 

44 

30 

32 

37 

34 

22 

34 

32 

35 

20 

18 

15 

18 

36 

36.2 

MIN 

32 

30 

30 

45 

46 

32 

19 

27 

28 

25 

16 

22 

9 

12 

2  1 

19 

24 

2u 

19 

11 

24 

12 

13 

3 

2 

-  7 

-  4 

-  6 

-  5 

3 

17.5 

PARK  FOREST 

MAX 

40 

35 

45 

43 

52 

37 

36 

43 

38 

34 

35 

32 

27 

32 

33 

34 

32 

33 

34 

24 

20 

32 

19 

24 

<, 

10 

13 

17 

33 

30.7 

MIN 

32 

24 

33 

37 

36 

23 

19 

30 

27 

19 

20 

20 

16 

16 

2  1 

16 

11 

21 

10 

22 

11 

6 

10 

2 

-  7 

-16 

-  9 

-12 

-  7 

14.9 

PEORIA  W8  AP 

MAX 

46 

41 

46 

50 

56 

37 

38 

45 

39 

34 

35 

33 

26 

35 

35 

41 

30 

32 

35 

19 

18 

30 

21 

28 

12 

13 

15 

16 

36 

32.  3 

MIN 

30 

24 

39 

43 

36 

25 

21 

29 

29 

23 

19 

16 

16 

21 

23 

21 

19 

26 

23 

17 

17 

14 

6 

10 

5 

-  7 

11 

16.6 

PONT  I AC 

MAX 

43 

39 

49 

48 

56 

39 

38 

45 

40 

34 

34 

33 

31 

34 

34 

38 

31 

31 

35 

31 

22 

31 

29 

27 

12 

10 

14 

18 

36 

33.  1 

MIN 

31 

26 

32 

41 

38 

28 

21 

30 

31 

23 

20 

27 

17 

17 

22 

24 

16 

24 

25 

13 

27 

16 

8 

12 

5 

6 

-11 

3 

-  8 

-  6 

4 

16.  1 

QUINCY 

MAX 

49 

45 

52 

50 

66 

38 

40 

46 

44 

33 

33 

33 

30 

46 

38 

39 

30 

34 

37 

29 

23 

31 

34 

34 

12 

22 

25 

22 

50 

36.0 

MIN 

34 

25 

39 

42 

37 

30 

22 

34 

28 

28 

19 

29 

13 

25 

28 

29 

25 

25 

19 

20 

29 

21 

1  1 

18 

8 

10 

-  6 

* 

1 

2 

13 

21.6 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

46 

47 

53 

56 

56 

38 

40 

45 

38 

31 

38 

33 

29 

46 

38 

40 

30 

33 

36 

24 

21 

30 

32 

33 

17 

20 

22 

21 

48 

36.6 

MIN 

31 

25 

43 

46 

35 

24 

21 

28 

28 

22 

15 

13 

13 

22 

25 

24 

26 

21 

16 

20 

27 

15 

9 

8 

5 

-  1 

-  6 

-  2 

-  2 

-  1 

14 

18.2 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

MAX 

49 

43 

49 

51 

57 

39 

36 

45 

41 

35 

35 

33 

26 

33 

33 

46 

31 

32 

36 

27 

23 

32 

23 

32 

1  1 

14 

13 

19 

36 

33.7 

MIN 

32 

31 

35 

46 

39 

26 

25 

30 

31 

26 

23 

24 

12 

16 

24 

24 

28 

24 

22 

16 

27 

17 

13 

17 

6 

-  1 

-  6 

-  3 

-  5 

-  2 

9 

19.  5 

ROBERTS  3  N 

MAX 

42 

41 

43 

48 

56 

41 

38 

45 

40 

36 

36 

33 

32 

32 

32 

37 

3  5 

3 1 

30 

34 

35 

34 

22 

32 

29 

29 

22 

12 

14 

14 

34 

33.6 

MIN 

32 

28 

32 

41 

40 

30 

23 

30 

31 

25 

20 

26 

17 

14 

22 

22 

17 

24 

22 

12 

26 

16 

9 

10 

0 

-11 

1 

-  7 

-  5 

4 

18.0 

ROCKFORO 

MAX 

42 

33 

44 

41 

38 

35 

37 

43 

40 

33 

33 

33 

33 

37 

36 

30 

28 

29 

31 

33 

34 

32 

19 

28 

25 

20 

10 

14 

15 

33 

31.3 

MIN 

26 

16 

28 

34 

33 

20 

14 

29 

29 

15 

14 

27 

16 

18 

20 

18 

8 

16 

22 

13 

26 

10 

6 

6 

1 

-14 

-  2 

-10 

-  8 

7 

14.  3 

ROCKKORO  CAA  AP 

MAX 

41 

34 

42 

38 

38 

31 

36 

42 

36 

31 

33 

33 

27 

37 

33 

27 

26 

29 

30 

33 

34 

21 

18 

26 

17 

21 

5 

8 

13 

18 

32 

28.7 

MIN 

21 

15 

33 

34 

30 

19 

15 

29 

21 

17 

14 

17 

15 

19 

20 

12 

10 

17 

15 

17 

18 

10 

7 

12 

3 

-  6 

-13 

-  7 

-12 

-  4 

10 

13.  1 

RUSHVILLE 

MAX 

49 

42 

48 

50 

55 

38 

43 

47 

42 

36 

35 

34 

30 

40 

39 

45 

33 

32 

32 

33 

37 

30 

28 

32 

33 

37 

16 

20 

21 

26 

46 

36.4 

MIN 

33 

24 

36 

45 

38 

29 

19 

30 

29 

27 

18 

29 

5 

23 

26 

30 

27 

28 

16 

20 

26 

19 

8 

13 

7 

11 

-11 

0 

-  2 

-  2 

16 

19.9 

S««  ref0r«ac«  notes  follovluK  Stfttlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

 „     JANL-.\Ry  1955 


Station 

Day 

Of 

Montli 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25] 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

SKOKIE 

MAX 
M  1  N 

SPARTA 

MAX 
M  I  N 

59 
".1 

57 
33 

58 
43 

61 
57 

65 
55 

62 
37 

44 
24 

51 
34 

48 

33 

40 

30 

36 
12 

35 
26 

35 
1  3 

35 
20 

41 

3  I 

44 
28 

48 
34 

42 
31 

33 
25 

34 

45 

40 

34 

4  3 

48 

50 

40 

27 
14 

25 

28 
1 1 

53 
19 

44  .  0 
26.6 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MIN 

S3 
33 

46 

27 

54 

43 

59 
49 

59 
39 

39 
27 

39 
23 

46 

32 

42 
30 

33 
25 

36 
20 

34 
19 

27 
16 

35 
22 

37 
2  5 

44 

2  2 

34 
26 

32 
26 

29 

32 

36 

25 

24 
1  2 

33 

1 3 

32 

36 
1 

15 
-  6 

19 
-  3 

18 
-  3 

19 

42 
17 

35.8 
20.0 

STOCKTON 

MAX 
MlN 

<.o 

23 

35 
16 

40 
23 

39 
34 

34 

33 

33 
13 

33 
13 

40 
27 

36 
28 

30 
14 

32 
11 

30 
22 

24 
12 

36 
16 

35 
I  7 

28 
1  7 

24 

7 

23 
13 

30 
2 1 

31 

32 

24 

15 

23 

16 

16 

-17 

16 

-11 

17 
-  7 

31 
6 

27.5 
12.3 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

36 
23 

35 

18 

41 
28 

36 
34 

40 
32 

34 
21 

36 
16 

44 
28 

37 
26 

36 
15 

32 
14 

33 
24 

27 
14 

34 
14 

33 
19 

30 
19 

31 

9 

31 
16 

29 
22 

34 
1 5 

34 
25 

26 

19 

26 

26 

22 

10 

10 

11 

18 
-  8 

32 
3 

30.0 
13.3 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

"•8 
33 

36 
24 

47 

31 

47 
41 

56 
37 

37 
26 

40 
21 

44 
30 

41 
29 

33 
26 

37 
19 

33 
28 

26 
14 

38 
20 

37 
2  3 

42 
26 

36 
20 

23 
25 

30 
2  I 

35 

35 

25 

23 

31 

30 

31 

10 

15 

20 

18 
-  5 

44 
9 

34.0 
13.3 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

52 
33 

50 
27 

49 
32 

53 
46 

59 
49 

49 
32 

40 
21 

46 
29 

43 

32 

37 

29 

35 
19 

34 
26 

35 
14 

32 
16 

34 
24 

33 
26 

33 
25 

32 
22 

32 
14 

36 
25 

36 

26 

35 

32 

37 

30 

19 

16 

22 

39 

37.4 
20.1 

URBANA 

MAX 
MIN 

5C 
33 

45 
26 

47 

37 

51 
46 

58 
41 

41 
31 

38 
23 

46 

31 

42 

32 

35 
29 

36 
21 

33 
28 

30 
16 

31 
16 

34 
24 

43 
24 

37 
24 

30 
26 

32 
23 

32 
17 

36 
26 

30 
19 

26 
12 

32 
18 

27 
6 

36 
1 0 

14 

-  Q 

16 
5 

14 

21 

37 

34.8 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 

MIN 

57 
32 

55 
28 

55 
35 

60 

50 

62 
42 

43 

25 

43 
22 

47 

30 

43 
31 

26 
34 

40 
21 

36 
27 

29 
14 

35 
20 

38 
24 

42 
23 

36 
31 

34 
25 

31 
14 

33 
10 

40 
25 

29 

19 

29 
12 

36 
16 

42 
12 

42 
5 

18 
-  2 

22 
2 

21 
-  1 

24 

47 

33.7 

VI RUtN 

MAX 
MIN 

55 
3". 

50 
27 

5  2 
39 

59 
50 

60 

43 
31 

41 

21 

46 
31 

43 
31 

35 
29 

35 

20 

33 
26 

32 
15 

33 
20 

36 
25 

43 

23 

37 
26 

32 
25 

31 
23 

32 
14 

37 
27 

34 

19 

26 

1 1 

34 
1  5 

35 

36 
1 5 

16 

19 

18 

2  0 

'5 

3  7.2 

WALNUT 

MAX 
MIN 

<.2 

27 

40 
21 

43 

29 

42 
36 

43 
34 

35 
23 

37 
19 

45 
29 

41 

30 

32 

20 

34 
16 

33 
26 

30 
16 

37 
19 

36 
21 

35 
22 

20 
1  2 

32 
20 

30 
22 

32 
1  5 

36 
26 

31 
12 

1? 

27 

26 

26 

10 

10 

14 

14 

34 

31.4 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

46 
3<. 

45 
27 

47 
31 

46 
42 

56 

40 

41 
31 

36 
21 

30 

40 
32 

35 
25 

33 
19 

33 
26 

32 
18 

32 
16 

32 
22 

32 
23 

33 
16 

31 
23 

32 
23 

33 
12 

35 
27 

34 

16 

23 
1 1 

34 
12 

30 
5 

28 
2 

17 
-11 

12 

13 
-  7 

13 

34 
2 

33.  5 

WAUKE6AN 

MAX 
MIN 

36 

29 

35 
23 

42 
28 

39 
35 

40 
33 

35 
21 

37 
17 

45 
26 

39 
27 

33 
16 

32 
17 

33 
23 

26 
17 

33 
15 

33 
20 

27 
14 

30 

23 
15 

28 
24 

30 
20 

35 
25 

33 

9 

18 
1 1 

30 

29 

20 
1 

7 

-13 

10 
-  3 

14 
- 10 

16 
-  5 

32 

Q 

30.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

36 
28 

36 
25 

42 

30 

41 

36 

45 

36 

37 

23 

34 
18 

41 

28 

37 
30 

38 
16 

32 
18 

32 
26 

31 
16 

33 
17 

33 
2  1 

30 
20 

31 
10 

31 
16 

29 

25 

33 
15 

33 
25 

33 
12 

8 

30 
7 

28 

22 

12 
-13 

8 

0 

11 
-11 

16 
-  2 

33 

31.1 

It.  0 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

55 
35 

52 
26 

52 
41 

56 
50 

60 

32 

41 
20 

46 
21 

46 
31 

38 
29 

37 
21 

37 
22 

34 
13 

35 
20 

38 
28 

42 
21 

41 
29 

3/2 
29 

31 
23 

34 
16 

40 
29 

36 
22 

28 
14 

35 
17 

36 
11 

4U 
18 

26 
-  3 

23 

10 

22 

25 
5 

47 
16 

19,3 
22.2 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

62 
3<. 

49 
27 

50 
37 

58 
4H 

60 

55 

60 
33 

39 
22 

46 

30 

42 
32 

35 

27 

35 
19 

34 
28 

32 
15 

33 
16 

34 

27 

43 
24 

36 

29 

32 

26 

30 
23 

30 
12 

36 

36 

20 

26 

12 

36 
19 

34 

y 

38 
13 

28 
-  5 

20 

7 

16 

20 

0 

40 
14 

37.  6 
21.9 

WB  Form  920-S 
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SNOY/FAU.  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

4 

1  .3 

2 

1 

0.1 
1 

T 

T 

T 

0.1 

— H 

h— 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

-  T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

T 

1.5 

2 

2 

2 

0.5 
2 

1  .5 
4 

0.  e 

4 

0  .  3 

4 

4 

4 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

0.9 

1 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

1.9 
2 

0.2 
2 

0.1 

2 

2.2 

4 

0.7 
4 

1,'5 
5 

5 

n .  2 
5 

4 

3 

BELLEVILLE  SCOIT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.9 

0.9 

0.5 

1  .3 

I 

T 
T 

T 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 
T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 
T 

1.9 

T 
2 

2 

.5.0 

3 

0,3 
3 

3 

0.7 
4 

1.0 

T 
4 

4 

i.e 

4 

O.u 
4 

- 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 

1 

0.1 

T 

1 

T 

e .  i 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 

T 

i  .  0 

1.0 
2 

0.8 

0.  5 

T 
T 

T 

1 

0.8 
1 

I 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
0.4 

2 
0.  2 

1 

T 

0.7 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.6 

1 

T 
2 
0.2 

0.1 

2 
0.2 

1  .3 

oa 

T 
3 
0.2 

1,1 

3 
0,2 

0,4 

4 
0.3 

0,3 

4 
0.3 

3 
0,3 

3 
0.3 

3 
0 .  3 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

T 

T 

0  .  3 
T 

T 

1 . 1 
1 

0,8 
1 

o.z 

0,2 

T 
1 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.6 

T 

T 

T 

0  .  4 

T 

T 

1  .0 

1 

0.9 
T 

T 
T 

T 

1.3 
J. 

0.  2 
2 

1 

1 
T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

6 

3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

0.5 
1 

0.5 
1 

1 

1.0 

2 

2 

T 

1  .  5 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.8 

1 

0.4 

1 

1 

1.3 

2 

.  2 

2 

2,5 

1 .  1 
6 

6 

6 

6 

0,8 
7 

7 

6 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

1 

0.5 
1 

T 

r 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

0.-5 

T 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

1.5 
4 

2 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

8e«  refersaca  ootss  following  Station  Ind«x, 
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T«bU7-C0NT!NUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1955 


Day  of  month 


otation 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOLIET 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

1 

T 

T 

0.2 
I 

0.3 
T 

T 

T 

T 
T 

0  .  8 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.2 

1 

T 

0.6 
1 

0.7 
2 

2 

2 

1 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

1  .8 

2 

0.3 
2 

0.5 

3 

T 

3 

0.8 

3 

3 

3 

2 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2.5 

3 

2 

2 

0.7 

2 

T 
2 

2 

2.0 
4 

0.3 
4 

4 

4 

1  .  5 

6 

T 

6 

6 

3 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1 

0.2 
1 

T 

"  T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

2.0 

2 

T 
2 

T 
2 

1 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

0.5 

0.7 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 
0.6 

3 
0.5 

3 
0.5 

1 

T 

T 

0.1 

0.2 
I 

T 
T 

T 

T 

2.6 

2 
0.1 

0.2 

3 
0.2 

T 
2 
0.2 

2.5 

2 
0.2 

T 
3 
0.3 

T 
3 
0.2 

1.6 

2 
0.2 

0.6 

3 
0.3 

0.3 

3 
0.3 

1.5 

3 
0.3 

0.7 

5 
0.4 

0.9 

5 
0.4 

5 
0.4 

5 
0.4 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.5 

5 

I  .0 

6 

6 

5 

4 

6.0 
9 

1.0 

10 

10 

10 

2.0 

12 

1.5 
13 

12 

10 

MORR ISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 
1 

1 

1 

0.4 
1 

0.5 
2 

0.3 

2 

2 

0.5 
3 

0.3 

3 

3 

3 

MORRiSONVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1 

1  .0 

T 
T 

J 
T 

0.5 

1 

1.0 
1 

0.5 

1 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.  1 
T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

1  .  5 

T 

T 
T 

T 

1  .  7 

2 

T 
2 

0.2 

2 

T 
2 

1.1 

3 

T 
3 

3 

1 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
0  .  5 

1 

T 

0  .  4 

T 
T 

T 

T 

3.1 
1 

0.2 

3 
0.3 

3 
0.3 

1  .4 

3 
0.3 

0.2 

3 
0.3 

T 
3 
0.3 

1.8 

3 
0.3 

1.0 

5 
0.4 

1.0 

6 
0.5 

0.8 

7 
0.6 

1.4 

8 
0.6 

0.7 

8 
0.6 

8 
0.6 

8 
0.6 

PONT  I  AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
1 

T 
T 

T 

1.2 
2 

0  .  5 

2 

0.5 

2 

0.5 

2 

0.6 

2 

0.3 

2 

2 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 
2 

1 

1.0 
1 

T 
1 

T 
1 

2.0 
1 

T 

3 

3 

1.0 

2 

0.3 

3 

T 
3 

3 

2 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 

T 

1 

1 

T 

T 

1.0 
T 

T 

0.9 

T 

0.5 

T 
T 

2.2 
T 

0.4 

2 

T 
2 

0.9 
T 

0.8 

2 

0  .  8 
T 

1 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

0.3 

0.5 

T 

1  .  3 

1.0 

0.7 

0.5 

0.4 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.6 
T 

T 
T 

T 
T 

1.2 

T 

T 
1 

0.1 

1 

0.2 

2 

0.2 

2 

2 

2 

2 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.4 

4 

0.4 

3 

T 

1 

0.2 
1 

1 

T 

0.9 
1 

T 

T 

0.3 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.6 

0.4 
1 

1 

0.1 

1 

T 
T 

T 

1  .  5 

T 

T 
1 

1 

0.4 
T 

0.4 
1 

0.4 
1 

1 

1 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

0.5 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1  .0 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.0 

2 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

0.5 

3 

2 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

- 

3 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2 

1.5 

2 

2 

3 

1.0 

3 

3 

1.5 
4 

0.5 

5 

5 

5 

5 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

0.8 
I 

T 

T 

1  .  2 

1 

0.8 

2 

2 

1.0 

2 

T 
2 

T 

2 

2.0 

3 

0.3 
4 

T 

0.3 
4 

0.' 
4 

0.6 

4 

4 

2 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

0.5 
T 

0.5 

T 

T 

T 

0.3 
T 

0.8 

T 

T 

1.5 
1 

2.0 

3 

3 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

0.5 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
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STATION  INDEX 


■jtaQon 

Index  No. 

:...idgel  J 

Latitude 

Longitude 

0 

Obsex- 
vation 
time 

(Jbserver 

Refer 

to 
tablee 

Temp. 

Precip. 

AlblOD 

0055 

Sdvards 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

0072 

41  12 

90  45 

739 

6P 

6P 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

Alexis  Wkter  Works 

0082 

4 

41  03 

90  34 

694 

HID 

C 

AltoD  Du  26 

432 

2  3  5 

0187 

Union 

5 

37  28 

89  IS 

629 

7P 

7P 

2  3  5 

ADDavan 

0195 

Henry 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Aolioch 

0203 

Lake 

1 

42  29 

86  06 

TP 

7P 

Roy  I .   Kuf alk 

2  3  5 

7 

ArllDgtoD  Belgbts  4  SSE 

0247 

Cook 

I 

42  02 

87  58 

680 

4P 

jeorge  A.  Honemann 

3 

Hancock 

[ 

614 

Aurora  College 

0338 

Kane 

41  45 

98  20 

744 

7P 

7P 

2  3  5 

Avon 

0356 

Fulton 

I 

40  40 

90  26 

641 

7A 

H.  Lynn  DavlB 

3 

044S 

4 

39  41 

91  03 

7A 

George  E.  Grldcr 

3 

0492 

Cass 

1 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

Beardstown  LaGraage  Daa 

Brovn 

434 

Belleville  Scott  AF  Base 

0510 

St.  Clair 

2 

38  32 

89  51 

HID 

mo 

J.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Se«>ge  Plant 

0583 

Boone 

6 

42  16 

88  52 

753 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

0598 

Hancock 

40  20 

91  07 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

3 

Bentoo'' 

0608 

Franklin 

4 

38  00 

88  55 

474 

6P 

Senton  Water  Dept. 

3 

George  L.  Hennlnger 

BloonlDgton  Norul 

0766 

HcLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

4P 

Sarry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

Bluffs 

Scott 

1 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

1 

41  13 

89  37 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Brookport  Dan  52 

0993 

Massac 

5 

37  OS 

88  39 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

314 

H  D 

U.S.  Weather  Bureau 

7  C 

1250 

Fulton 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  HasifflOnd 

3 

CarboDdale  Sewage  Plant 

1255 

JackBOD 

37  44 

89  12 

420 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carl iDvllle  4  E 

1280 

1 

39  17 

89  49 

6P 

Henry  B.  Hoelting 

2  3  5 

7 

1288 

Clinton" 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

iun  Water  h  Pwr  PI 

2  3  5 

403 

George  C.  Danner 

Carpenter  1  SV 

1304 

Hadison 

4 

38  53 

89  54 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Caeey 

1329 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

1386 

38  31 

89  12 

Edgar  V.  Cavanaugb 

3 

Chandlertllle 

1412 

Cass**" 

I 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Lloyd  Sathoff 

3 

CbannatioQ  DreBdeo  laid 

Grundy 

510 

Corps  of  Engineers 

1436 

7 

39  29 

88  10 

686 

7A 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

Cheooa 

1475 

HcLeaa 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Herle  Parry 

2  3  5 

1491 

4 

37  54 

89  49 

7A 

3 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist. 

c 

Chicago  Lakevlev  Pmp  Sta 

Cook 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

3 

42  00 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist. 

c 

Chicago  Hayfalr  Pop  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  N  Sf  PuBp  Sta 

1547 

3 

41  58 

87  42 

HID 

c 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Cook 

602 

Chgo  Sanitary  Dist 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  S  Filter  Plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chgo  Springfield  Papg 

1567 

3 

41  55 

87  44 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  University 

1572 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

HID 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

610 

Chicago  VB  City 

1582 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

823 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chlllicothe 

1627 

Peoria 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

Cicero 

1648 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D .  Lukes 

2  3  5 

1664 

7 

38  31 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

746 

C,  E,  Corrlngton 

Cobden  2  S 

1775 

\ 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Collinsvllle  2  WSW 

1825 

Hadison 

38  40 

90  01 

435 

HID 

Ernie  Bighley 

c 

Coultervllle  Res. 

1944 

Randolph 

4 

38  12 

89  36 

HID 

James  R.  Edger 

c 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

c 

602 

7P 

Radio  Station  WDAN 

214S 

Vernlllon 

] 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport,    Io»a  L  fc  D  15 

2166 

Rock  Island 

4 

41  31 

90  34 

568 

HID 

HID 

CLOSED  "   '  "  "  ^ 

8/1/54 

Hacon 

1 

39  51 

88  58 

7P 

7P 

2  3  S 

7 

Dls'o'"^ 

2346 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

794 

Ada  A.  Devlne 

2483 

4 

38  00 

B9  14 

449 

6P 

6P 

III.  State  Police 

2  3  5 

Dwight  St.  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

c 

East  St.  Louis  Parke  Col 

2614 

St.  Clair 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

1 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  B.  Kenyon 

c 

267< 

554 

Arthur  W.  Jaggers 

7 

39  07 

SB  33 

595 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

;KaDe 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

|275( 

iHardln 

5 

37  27 

88  18 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Elsah''**'*^'''" 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Princlpia  Col . 

3 

Livingston 

625 

Chgo  Sanitary  Dist 

,292: 

Livingston 

I 

40  44 

88  31 

HID 

Dept .  of  Wtr  Works 

C 

Fairfield 

12931 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

Earl  Wilson 

Farmer  City 

12993 

De*'witt 

40  14 

88  38 

HID 

C 

I3109 

Clay 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

Ernan  0.  Beck 

2  3  5 

13257 

jStephenson 

6 

42  18 

89  37 

7P 

7P 

2  3  5 

3262 

IstepheOBon 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Alvln  n .  Tlmra 

3 

C 

Fulton  Dam  13 

3290 

WhlteBide 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Galatla  1  W 

|3304  !Sal ine 

5 

37  51 

88  37 

HID 

C 

13312  Jo  Daviess 

42  24 

90  26 

611 

6P 

HW  III.  Gas  b  Elec. 

3 

Galesburg 

3320  Knox 

40  57 

90  22 

HID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Galva 

41  10 

90  02 

849 

6P 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
Within  a  state. 

Flguree  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"*?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4'-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
AHOunts  in    Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Sdow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQOIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
■ore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  ip  equipped  with  a  windshield  - 

Ail    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

)l      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
E      Amounts  from  recording  gage.     (These  amouuts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data) . 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

88    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  Made  payable  to  the  Supaxlntendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  FEBRUARY  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  a  degree  and  a  half  warmer  than  normal  and  the  average  pre- 
cipitation was  2.56  inches  which  was  0.64  inch  above  normal.     Fall-sown  grains 
continued  in  good  condition.     There  was  little  or  no  field  work  except  some  seed- 
ing of  oats  and  legumes  in  the  extreme  south,  and  crops  remained  dormant. 

The  first  half  of  February  was  colder  than  normal  but  was  followed  by  a  much  warmer 
than  normal  second  half.     The  average  temperature  was  31.4°  which  was  1.5  above 
normal.     Periods  of  cooling  were  the  3-4th  and  the  10-14th.     Except  for  a  brief 
period  of  slightly  cooler  than  normal  on  the  21-22nd,   temperatures  averaged  well 
above  normal.     The  highest  temperature  was  74°  at  Harrisburg  on  the  27th  and  Sparta 
on  the  28th  and  the  lowest  -15°  at  Stockton  on  the  11th.     The  highest  mean  temper- 
ature was  40.5°  at  the  Cairo  Weather  Bureau  City  Office  and  the  lowest  22.0°  at 
Stockton. 

There  was  more  than  average  precipitation  over  most  of  the  State.     Below  normal 
rainfall  occurred  in  the  extreme  south  and  portions  of  east-central  Illinois. 
Snowfall  amounts  were  variable  from  little  or  none  in  the  south  to  larger  amounts 
in  the  north  where  the  greatest  total  of  8.6  inches  was  recorded  at  Cicero.  Fol- 
lowing below  normal  rainfall  the  first  half,  rains  averaged  about  one-half  inch 
above  normal  over  the  State  from  the  18-20th  and  in  even  greater  amounts  during 
the  period  of  the  26-28th.     The  greatest  monthly  total  was  5.32  inches  at  Lawrence- 
ville  which  was  3.03  inches  above  normal  and  the  least  was  1.32  inches  at  Freeport 
and  Galena. 

No  field  work  was  in  progress  until  the  second  half  of  the  month  when  warmer  tem- 
peratures permitted  some  planting  in  the  extreme  south.     Adequate  seasonal  pre- 
cipitation gave  encouragement  to  prospects  for  fall-sown  small  grains  lying  dor- 
mant and  unharmed  by  periods  of  extreme  cold.     Late  in  the  month  farmers  were  able 
to  haul  manure  during  brief  periods  of  favorable  weather.     Livestock  was  wintering 
in  good  condition  except  that  there  was  some  apprehension  for  the  above  average 
litters  of  spring  pigs  during  the  extreme  cold  of  the  10-14th. 

Marion  G.  Talcott 
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16.5 

25.6 

0.5 

47 

iy  + 

-12 

11 

1096 

0 

lu 

2  5 

3 

2. 

27 

0.71 

0.60 

27 

6.2 

5 

10  + 

6 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

35.4 

22.7 

29.  1 

2.8 

61 

19  + 

-  6 

11 

996 

0 

7 

23 

2 

1. 

61 

-   0.  53 

0.46 

27 

5 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

36.1 

21.4 

28.8 

1.4 

51 

19  + 

-  8 

11 

1U07 

0 

7 

23 

4 

1. 

83 

0.  42 

0.43 

19 

6.5 

4 

6 

7 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

30.  J 

23.7 

29.9 

2.4 

52 

ly  + 

-  5 

11 

98U 

0 

7 

24 

1 

1. 

92 

-  0.18 

0  .46 

27 

7 

0 

0 

C ICERO 

36.7 

21.8 

29.3 

2.6 

50 

20 

-  8 

11 

993 

0 

8 

2  4 

3 

2. 

14 

0.  48 

0.48 

27 

8.6 

5 

10 

6 

0 

0 

DIXON 

34.7 

18.0 

26.4 

1.8 

47 

20 

-12 

11 

1078 

0 

10 

26 

3 

2. 

17 

0.83 

0.59 

20 

5.0 

3 

11  + 

8 

1 

0 

FREEPORT 

32.1 

13.9 

23.0 

0.2 

47 

20 

-13 

11 

1168 

0 

15 

26 

5 

1 . 

32 

0.09 

0.47 

20 

2.6 

2 

5  + 

5 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

33. y 

15. S) 

24. y 

1.3 

46 

20 

-10 

11 

1121 

0 

26 

3 

1. 

46 

o.oy 

0.61 

20 

3.7 

4 

5  + 

5 

1 

0 

GALESBURG 

35.3 

IB.O 

2o.7 

50 

19 

-11 

1 1 

1065 

0 

a 

25 

3 

2. 

86 

1.26 

0.73 

19 

5.5 

6 

11 

7 

2 

0 

GALVA 

36.  1 

16.3 

26.2 

0.3 

6U 

20 

-14 

1 1 

1080 

0 

7 

26 

4 

2. 

3  3 

0.83 

0.63 

19 

4.4 

9 

10  + 

5 

1 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1955 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>. 
D 

w 

ii 
(1 

c5 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

of  Days 

Ma 

X. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 

£ 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

.°  i 

5  , 
.  -s 

36. ^.M 

21.3 

2  8.9M 

2.6 

50 

19  + 

-  9 

11 

1019 

0 

0 

2  3 

3 

1.94 

0.43 

0.79 

27 

4.7 

3 

1 1  + 

5 

1 

0 

36 .  ^ 

20 . 8 

2  8.0 

1  .  3 

60 

19  + 

-12 

1 1 

1013 

0 

7 

2  3 

3 

E  1.98 

0.27 

E  0.60 

1 0 

7.0 

7 

\ 

0 

3  6  .  y 

1^.6 

2H.3 

60 

26  + 

-12 

1 1 

1022 

0 

7 

24 

3 

1.68 

-  0.11 

0.49 

10 

7  .  0 

6 

10  + 

6 

0 

0 

17.2 

-12 

1 1 

0 

26 

3 

2.99 

1 . 46 

0.9y 

20 

5 

10  + 

6 

3 

0 

3Ci  .  9 

19.6 

28.3 

1  .  1 

52 

26 

-10 

1 1 

1025 

0 

a 

24 

2 

2.16 

0.  60 

0.55 

19 

6  .  0 

6 

1 

0 

32.9 

14.3 

23.6 

0.6 

47 

20 

-13 

U 

1152 

0 

13 

2  8 

3 

30.2 

18.9 

27. D 

0.4 

51 

19 

-12 

11 

1042 

0 

7 

24 

3 

1.81 

0.18 

0.51 

19 

3.5 

5 

1  + 

5 

1 

0 

3<..5 

16.0 

25.3 

- 

1.3 

50 

2  0 

-10 

11 

1107 

0 

8 

2  5 

3 

1.88 

0.71 

0.52 

19 

6.  1 

6 

4  + 

6 

1 

0 

36.6 

18.4 

27.0 

0.2 

49 

20 

-  9 

11 

1057 

0 

7 

2  3 

2 

2.38 

0.83 

1.01 

19 

4.  7 

10 

1 

6 

1 

1 

35.2 

16.0 

25.6 

0.6 

47 

2  3 

-12 

1 1 

1095 

0 

8 

26 

3 

1.65 

0.19 

0.53 

20 

4.0 

3 

1  + 

5 

1 

0 

33.4 

1^.9 

24.2 

0.7 

47 

20 

-12 

1 1 

1138 

0 

12 

26 

3 

1.44 

0.  14 

0.71 

20 

2  .  9 

4 

5  + 

4 

1 

0 

36.5 

19.8 

28.2 

0.9 

61 

19 

-11 

11 

1023 

0 

6 

25 

3 

2.48 

0.  84 

0.55 

19 

6.0 

4 

10  + 

5 

2 

0 

36.6 

17.  7M 

2  0.  7M 

49 

19  + 

-  8 

13 

1070 

0 

7 

4 

1.70 

0.O5 

0.53 

27 

6.8 

5 

10  + 

5 

1 

0 

36.8 

21.1 

29.0 

0.4 

53 

19 

-11 

1 1 

loOl 

0 

6 

23 

3 

1.41 

-  0.  43 

0.35 

20 

3.4 

3 

11+ 

5 

0 

0 

32  .  B 

14.0 

23.4 

1.4 

46 

19  + 

-11 

11 

1 158 

0 

11 

26 

4 

1.40 

-  0.13 

0.41 

26 

2.6 

3 

5  + 

0 

0 

30.6 

13.4 

22.0 

45 

20 

-15 

11 

1200 

0 

15 

27 

5 

1.71 

0.48 

0.58 

20 

3.0 

3 

1  + 

5 

1 

0 

34.4 

14.8 

24.6 

0.9 

45 

23 

-13 

11 

1127 

0 

7 

26 

1.94 

0.47 

0.47 

25 

7.5 

8 

10  + 

6 

0 

0 

36.0 

17.9 

27.0 

1.  1 

48 

19  + 

-13 

11 

1067 

0 

8 

25 

3 

2.22 

0.66 

0.56 

27 

5 

1  1 

7 

1 

0 

3  3.8 

17.3 

25.6 

1.2 

46 

20 

-10 

11 

1098 

0 

9 

26 

3 

1.56 

0.24 

0.48 

10 

7.6 

5 

3  + 

6 

0 

0 

3^.9 

18.5 

26.7 

4  7 

20 

-11 

11 

1066 

0 

10 

25 

3 

3.09 

1 .  44 

1.04 

10 

5.0 

5 

10  + 

7 

2 

1 

26.5 

1.2 

1.97 

0.48 

6.2 

4U.2 

21.7 

31. o 

2.3 

57 

9 

-11 

11 

947 

0 

5 

23 

3 

1.82 

0.07 

0.53 

19 

4.8 

4 

10  + 

4 

1 

0 

4  3.  3M 

23. 7M 

33. 5M 

1.1 

62 

9 

-  6 

11 

876 

0 

3 

23 

2 

2.75 

0.80 

0.88 

20 

1.0 

5 

3 

0 

40.4 

21.2 

30.8 

_ 

O.B 

61 

10 

-  9 

12 

950 

0 

4 

24 

3 

2.00 

0.02 

0.47 

26 

2  .  5 

3 

11 

5 

0 

0 

38.0 

19.3 

28.7 

58 

9 

-13 

12 

1011 

0 

5 

24 

3 

1.49 

-  0.  39 

0.47 

20 

4.0 

5 

1 

5 

0 

0 

4u .  6 

22.5 

31.6 

1.7 

58 

9 

-  9 

11 

932 

0 

5 

22 

3 

3.00 

1.  18 

1.74 

28 

2  .  7 

2 

10  + 

5 

1 

1 

41.5 

23.3 

32.4 

1.9 

60 

9 

-  9 

11 

907 

0 

6 

23 

3 

2.  79 

0.82 

0.77 

26 

2.5 

3 

10  + 

7 

3 

0 

45. 4M 

24.  9M 

35. 2M 

4.3 

68 

28 

-  6 

11 

815 

0 

4 

2  1 

2 

41.9 

22.4 

32.2 

0.9 

60 

9 

-  9 

11 

912 

0 

4 

23 

2 

39. 2M 

20.  5M 

29. 9M 

0.3 

59 

9 

-  8 

11 

979 

0 

5 

2 

2.41 

0.79 

1.11 

19 

5.7 

5 

2 

1 

44.  1 

25.4 

34.8 

2.0 

62 

9 

-  5 

11 

841 

0 

3 

23 

2 

3.  14 

1.16 

1.00 

20 

T 

5 

3 

1 

39.0 

22.4 

30.7 

1.8 

58 

19 

-10 

11 

955 

0 

6 

23 

3 

1 .  68 

-  0.  39 

0.53 

27 

4.5 

3 

10  + 

6 

1 

0 

40.9 

20.8 

30.9 

0.2 

65 

9 

-  8 

11  + 

948 

0 

5 

26 

3 

2.58 

1.00 

0.79 

19 

4.0 

3 

0 

44.3 

24.7 

34.6 

1.5 

64 

9 

-  5 

11 

846 

0 

4 

23 

2 

2.97 

1.03 

0.92 

19 

2.3 

2 

10  + 

7 

3 

0 

37.2 

18.2 

27.7 

- 

0.4 

52 

19 

-  9 

11 

1038 

0 

4 

24 

4 

2  .04 

0.49 

1.28 

19 

2.0 

3 

1  + 

4 

1 

1 

39.5 

21.7 

30.6 

0.8 

60 

9 

-10 

11 

959 

0 

6 

23 

3 

2.85 

1.  14 

0.82 

19 

4.0 

4 

11  + 

7 

2 

0 

40.5 

23.9 

32.2 

2.0 

62 

28 

-  8 

11 

913 

0 

5 

23 

2 

2  .88 

0.  86 

1.03 

26 

1.6 

1 

10  + 

7 

2 

1 

45.2 

26.4 

35.8 

3.2 

68 

28 

-  5 

11 

812 

0 

3 

20 

2 

3.05 

0 . 90 

0.53 

27 

0.5 

1 

10  + 

5 

4 

0 

44.  7 

26.2 

36.6 

1.9 

71 

28 

-  4 

11 

821 

0 

4 

19 

1 

3.35 

1.27 

1.33 

25 

1.0 

1 

10  + 

7 

1 

1 

0 

4 

23 

2 

0.90 

8 

41.7 

22.0 

31.9 

1.5 

65 

28 

-11 

11 

922 

0 

5 

24 

3 

2.61 

0.  74 

0.70 

26  + 

2 

0 

36.2 

19.9 

28.1 

- 

0.2 

52 

19 

-10 

11 

1030 

0 

7 

23 

3 

2.44 

0.  53 

1 . 04 

19 

3.1 

6 

1  + 

5 

2 

1 

0 

5 

23 

3 

1.82 

7 

38.6 

21.0 

29.8 

58 

9 

-  8 

11 

979 

0 

5 

2  3 

3 

2.87 

1  .26 

1.09 

19 

5.2 

4 

11  + 

6 

2 

1 

38.0 

22.2 

30.1 

58 

9 

-  9 

11 

973 

0 

7 

23 

3 

2.35 

0.70 

0.67 

26 

3.8 

2 

10  + 

6 

2 

0 

37.6 

21.0 

29.3 

1.5 

54 

19 

-11 

11 

994 

0 

7 

24 

3 

1.35 

-  0.32 

0.50 

19 

0.5 

4 

1 

0 

40.4 

22.1 

31.3 

1.4 

60 

9 

-12 

11 

938 

0 

6 

2  3 

2 

3.12 

1.65 

1.63 

19 

4.3 

5 

1 

1 

39.  9 

23.1 

31.5 

0.7 

61 

9 

-  7 

11 

933 

0 

4 

23 

3 

2.76 

1.  14 

1.23 

26 

2.4 

2 

10  + 

2 

2 

38.1 

20.8 

29.5 

1.0 

55 

9 

-10 

11 

991 

0 

6 

23 

3 

3.  19 

1.54 

1.79 

19 

5.  1 

4 

10  + 

5 

1 

1 

41.8 

22.  9M 

32. 4M 

59 

9  + 

-  9 

11 

913 

0 

4 

25 

3 

2.11 

0.  19 

0.56 

26 

6 

1 

0 

39.4 

23.4 

31.4 

2.4 

67 

9 

-  9 

11 

933 

0 

5 

22 

2 

2.  18 

0.32 

27 

2.7 

2 

10  + 

0 

0 

43.  1 

24.4 

33.8 

70 

28 

-  4 

11 

867 

0 

4 

22 

1 

3.02 

0.94 

26 

0.5 

T 

11  + 

8 

2 

0 

41.4 

23. B 

32.6 

64 

19 

-  7 

11 

901 

0 

6 

2  3 

2 

2.82 

1.05 

0.78 

26 

1.7 

1 

10  + 

6 

3 

0 

37.7 

2U.9 

29.3 

54 

9  + 

-11 

11 

993 

0 

7 

24 

3 

1.41 

-  0.  19 

0.50 

10 

5.5 

6 

10  + 

6 

1 

0 

42.9 

23.8 

33.4 

1.4 

63 

9 

-  4 

11 

877 

0 

4 

24 

2 

3.35 

1.  55 

1.43 

26 

1.0 

T 

1  + 

4 

3 

1 

41.1 

24.6 

32.9 

1.8 

60 

28 

-  8 

11 

895 

0 

6 

22 

2 

2.81 

0.68 

0.72 

26 

2.0 

2 

10  + 

7 

3 

0 

31.7 

1 .  5 

2.69 

0.72 

2.9 

47.211 

28.9 

3  8 .  1 M 

72 

2B 

u 

11 

744 

0 

1  8 

1 

4.02 

1.  64 

1.37 

26 

0.5 

T 

10  + 

7 

3 

1 

43.3 

25.1 

34.2 

63 

28 

-  4 

11 

853 

0 

4 

23 

1 

3.26 

1.22 

1.25 

20 

1.3 

1 

11  + 

6 

2 

1 

48.5 

28.4 

33.5 

1.1 

72 

27 

-  1 

11 

736 

0 

3 

19 

1 

2.92 

-  0.01 

1.02 

20 

0.2 

T 

10 

9 

2 

1 

45.  1 

27.1 

36.1 

1.9 

73 

28 

-  1 

11 

802 

0 

4 

22 

1 

3.82 

1.  76 

1.19 

26 

T 

T 

5 

8 

3 

1 

48.5 

32.5 

40.5 

0.1 

73 

27 

4 

1 1 

681 

0 

2 

1  5 

0 

3.09 

-  0.24 

0.95 

20 

0.5 

T 

21 

9 

2 

0 

48.  3 

28.2 

38.3 

1.0 

7  1 

28 

0 

11 

743 

0 

3 

16 

1 

2.82 

0.29 

1  .00 

27 

7 

2 

1 

2  3  .  OM 

-  2 

1 1 

0 

3 

1 

3.05 

0.89 

0  .85 

27 

6 

3 

43.0 

25. 5M 

36. 8M 

70 

27 

-  5 

11 

785 

0 

3 

22 

2 

2.66 

0.90 

20 

8 

3 

0 

47.1 

28.4 

3  7.8 

1.7 

7  1 

2  8 

0 

1 1 

757 

0 

3 

18 

1 

2.85 

0.84 

26 

5 

46.  6M 

25. OM 

36.8M 

- 

0.1 

69 

28 

-  2 

11 

809 

0 

3 

2 

2.0 

1 

10 

48.4 

3U  .  6 

39.5 

7o 

2  7 

2 

1 1 

707 

0 

2 

1  7 

0 

3.87 

0.67 

1.03 

26 

T 

T 

10  + 

9 

2 

1 

4  6.3 

28.4 

37.1 

1.8 

72 

28 

0 

11 

773 

0 

3 

18 

1 

4.08 

1.83 

1.50 

26 

0.2 

T 

10  + 

7 

3 

1 

44.  9 

27.2 

36.  1 

2.1 

7  1 

23 

-10 

11 

803 

0 

3 

2  0 

1 

E  3.29 

1.17 

0.93 

25 

0.8 

6 

2 

0 

46.3 

27.8 

37.1 

1.1 

70 

27 

4 

1 1 

781 

0 

4 

21 

0 

2.51 

-  0.79 

0.50 

2 

T 

0 

9 

1 

0 

1.3  .  9 

26.2 

35.  1 

2.0 

70 

28 

-  6 

11 

832 

0 

3 

2  1 

2 

2.79 

0.58 

26 

1.2 

1 

10  + 

2 

0 

49  .  9 

29 . 4 

39.7 

2.  1 

74 

27 

1 

11 

703 

0 

2 

17 

0 

4.02 

1.31 

1.80 

26 

1.0 

1 

10 

9 

2 

1 

47.4 

29.1 

38.3 

70 

27 

-  1 

1 1 

744 

0 

3 

18 

1 

3.14 

25 

0.2 

T 

10 

2 

1 

47.1 

28.7 

37.9 

2  .  1 

72 

28 

0 

11 

761 

0 

3 

20 

1 

3.24 

0.69 

1.12 

26 

0.5 

1 

10 

5 

2 

1 

44 .  e 

25.0 

34.9 

0.1 

64 

28 

-  1 

11  + 

835 

0 

3 

23 

2 

4.41 

1.71 

1.86 

27 

T 

11  + 

8 

4 

1 

45.5 

27.5 

36.5 

1.8 

72 

28 

-  1 

11 

790 

0 

3 

20 

1 

3.43 

1.01 

0.95 

27 

7 

3 

0 

47.9 

28.0 

38.0 

1.1 

70 

27 

0 

11 

750 

0 

3 

18 

1 

3.  13 

0.29 

0.95 

20 

0.3 

T 

10  + 

10 

2 

0 

46.  5M 

27.1 

36.  8M 

2.7 

72 

28 

-  2 

11 

768 

0 

3 

20 

1 

3.95 

1  .  73 

1.01 

26 

T 

6 

4 

1 

47.5 

28.1 

37.8 

1  .  8 

74 

28 

-  2 

11 

756 

0 

3 

21 

1 

2.73 

0.66 

0.92 

26 

0.4 

T 

10  + 

0 

2 

0 

37.3 

1.8 

3.29 

0.69 

0.5 

31.4 

1.6 

2.56 

0.64 

3.1 

Precipitation 


JOL lET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE  4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENCO 

M I NONK 

MOLINE   WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS   3  NE 
MORR ISON 
MOUNT  CARROLL 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PONTIAC 
ROCKFORD 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOK  IE 
STOCKTON 
SYCAMORE 
WAL.MUT 
WAUKE&AN 
WHtATON  COLLEGE 

0 IV 1 S ION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYV 1 LLE 

LA  HARPE 

LINCOLN 

MATTOON 

MORRISONVILLE  1  E 

NEWTON 

PALEST  I NE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

QUINCY   CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVI LLE 

SPRINGFIELD  WB  AP 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDAL lA   CAA  AP 

VIROEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 

WINDSOR 

0 IV  I SION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

CAIRO  WB  C ITY 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   2  S 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

EL 12A6ETHT0WN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  61 
GREENV I LLE 
HARR ISBURG 
MAKANDA    1  NW 
MC  LEANSBORO 
MT  CARMEL   3  N 
MOUNT   VERNON  4  N 
NEW  BURNSlOE 
*LNEY  RADIO  STATION 
SPARTA 

D  IV  I  S ION 

STATE 


#  DATA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


S«e  reference  notes  folloving  station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  month 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1955 


AL6  iON 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 


ANTIOCM  l.it? 
ARLINGTON  HtlGHTS  *.  SSE  1.77 
AURORA  COLLEGE  2.27 
AVON 
BARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 
BENTLEY 
BENTON 
BLOOMINGTON 

BL00MIN6T0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
6R00KP0RT  DAM  52 
CAI RO  WB  C ITY  R 

CANTON 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 
CAHLlNVILLE   i*  £ 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

CENTRALIA  It  W 
CHANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 


.03 

T 

.06 


2.  00 

1.49 

2.49 
1.61 
1.83 
1.92 

2.37 


CMENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTME 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN   2  5 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

01  XON 

OU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWAROSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL IZABETHTOWN 
ELSAH 


FAIRFIELD 
FLORA 

FREEPURT  1,32 
FREEPORT  StWAGE  PLANT  1.32 
FULTON  DAM   13  1,46 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  31 
GOLDEN 

GRAFTON  3,28 

GRAND  TOWER   2  N  1.96 
GREENUP 
GREENV I LLE 
GR  IDLEY 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRIS8URG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 
HAVANA  NO  2 

HILLSBOHO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILL INOIS  C ITY  0AM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVlLLE 
JOL lET  BRANDON  ROAD 
JOLIET  1.94 
KANKAKEE  3  SW  ;  1.96 

KANKAKEE  4  NW  1.56 

KEITMSBURG 
KEWANEE 
LA  HARPE 
LA   SALLE  PERU 
LA   SALLE   1  S 

LAWRENCEVlLLE  5.32 

LE   ROY  2.24 

LINCOLN  2.86 
MACKINAW 

MACOMB  3.05 

MAKANDA   1  NW  3.  14 

MARENGO 
MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MAT TOON 

MC  HENRY  2  S  1.51 

MC  LEANSBORO  3.24 

MEDORA  2.96 

MINONK  l.ai 

MOL INE   WB  AP 
MONMOUTH 
MONT  ICELLO 
MORR  IS 
MORRIS   3  NE 

MORR IS ON 

MORR ISONV I LLE   1  E 
MT  CARMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE   2  NE 


,23 
,24 
.26 


.44  .05 
.49  ,19 


.32 
.41 
.21 
.30 


.32 
.20 


.43  1,25 
.10  1.02 
.45  .23 


1.45  1.65 


1.15  .65 


1.10 
,52  ,63 
.82  .53 
•  .87 
1.72  .32 


.52  .06 

1.01  .30 

.48  .54 

.31  .34 


.07 
.28 
.06 


.26  .16 
.33  1.00 
.75 


.32 
.26 
.45 


.&0 
1.80  .10 
.43  1.16 
.60 


g«*  rwlarvno*  notaa  follovlttf  Btktlon  IvOms. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


10      11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


MOUNT  PULASK I 
MOUNT  STIRLING 
MOUNT  VERNON  A  N 
NASHVlLLt   3  NW 
NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  0AM,  17 
N£W  BOSTON 
NEW  BURNSlOE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST] Nh 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FORtST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PtOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  lAC 

PRAIRIE  OU  ROCMER 
PRINCEVILLE  2  NW 

OU INCY 

OUINCY  CAA  AP 

OUINCY  DAM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORO 
ROCKFURO  ■ 


NE 


ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSMVl LLE 
STE  MARIE 
5ALEM 

SHAWNEETOWN  new  TOWN 
SIOELL 

SKOKIE  I 
SPARTA 

SPR  INGF  1  tLL»  Wb  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

T  I  SK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

VANUAL lA  CAA  AP 

VI ROEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKtGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 


WMITE  HALL 
Wl LCOX 
WINDSOR 


1  E 


3.12 
2*90 
3.<.3 


2.45 
1.41 
1.66 


.46 
.38 
.42 


1.63 
.06 


.13 
.17 
.18 


.05 
.25 


8»«  r*r«r«ac«  notaa  followlni  Btatloo  tnd«i. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ALTON  0AM  2b 
ANNA    1  NW 
ANT lOCM 

AURORA  COLLECe 
BELLtVlLLE.   SCOTT   AF  BASE 
6L0UMIN0T0N  NOKMAL 
CAIRO   WB  CITY 
CARBONDAlE   SkWA&E  PLANT 
CARLINVILLE   4  E 


CHARLESTON 
CHENOA 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 
C ICERO 
C08DEN  2  S 


01  XON 

OU   QUOIN   2  S 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

EFF INGHAM 

EL IZA8ETHT0WN 

FAIRFIELD 


FULTON   DAM  13 


GALESBURG 


GOLCONOA   DAM  51 


GREENVILLE 


GR IGGSV I LLE 


MARR ISBURG 


HI LLSBORU 


HOOPtSTON 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1955 


Day    Of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver* 

MAX 

MIN 

55 
43 

46 

30 

19 

35 

21 

37 
33 

37 
34 

41 
26 

47 
27 

63 
37 

52 
23 

23 

0 

20 
4 

36 

10 

49 
32 

55 
26 

49 
38 

47 
28 

46 
26 

59 
43 

56 
37 

37 
27 

41 

24 

49 

23 

52 
28 

55 

30 

50 
41 

65 

49 

72 
46 

47.2 
26.9 

MIN 

36 

20 

31 
17 

24 

26 
15 

40 
20 

33 
12 

30 
8 

36 
18 

37 

35 
6 

6 

-11 

12 
-  8 

32 
-  1 

33 
14 

40 
13 

39 
28 

37 
17 

37 
28 

47 
35 

46 
24 

36 
19 

36 
15 

48 
22 

24 

43 

14 

47 
38 

44 

34 

40 
32 

35.2 
17.0 

MAX 
MIN 

46 

30 

32 
23 

25 
16 

34 
23 

38 
31 

40 

29 

37 
22 

52 
24 

62 
35 

48 
3 

13 

18 
1 

37 
13 

40 
29 

50 
27 

48 
32 

42 
31 

45 

30 

55 
40 

53 
27 

42 
27 

40 

20 

45 
25 

44 
28 

52 
25 

5b 
41 

57 
37 

63 
36 

43.3 
25.  1 

MAX 
MIN 

.52 
44 

52 
29 

32 

20 

36 
24 

38 
31 

42 
33 

39 
25 

50 
21 

61 
40 

55 

19 

20 
-  1 

25 
4 

39 
14 

63 
33 

59 
25 

56 
35 

45 
31 

49 
27 

60 
46 

59 
32 

36 
24 

43 
22 

48 
22 

56 
25 

56 
28 

56 
43 

72 
51 

70 
49 

48.6 
28.4 

MAX 
MIN 

28 
11 

28 
20 

28 
7 

28 
16 

35 
24 

32 
12 

35 
12 

31 
20 

42 
24 

35 
8 

9 

-10 

13 
-  3 

23 
-  7 

34 
17 

36 
14 

33 
25 

36 
12 

35 
18 

43 
32 

45 
29 

33 

20 

31 
14 

34 
16 

35 
22 

41 
10 

42 
34 

34 

30 

36 
30 

32.7 
16.3 

MAX 
MIN 

30 
15 

30 
15 

25 
1  1 

29 
10 

36 
23 

35 
13 

32 
5 

32 
19 

43 
25 

36 
5 

8 

-12 

11 
-  6 

26 
-11 

34 
22 

39 
8 

37 

24 

37 
15 

38 

25 

47 

34 

47 
26 

33 

19 

32 
15 

45 

17 

39 
2B 

40 
18 

46 
34 

42 

33 

40 
32 

34.6 
16.5 

MAX 
MIN 

46 
32 

32 
26 

30 
20 

34 
24 

39 
32 

41 
31 

40 
25 

52 
26 

65 
37 

48 
5 

14 
-  1 

19 
4 

39 
14 

29 

57 
26 

47 
34 

45 
32 

46 
32 

58 
44 

53 
31 

34 
28 

40 
26 

47 
24 

50 
28 

55 
26 

57 
43 

59 
40 

73 
40 

45.  1 
27.  1 

MAX 
MIN 

38 
24 

37 
24 

30 
6 

31 
14 

36 
27 

37 

22 

40 
14 

40 
23 

57 
35 

56 
16 

17 
-11 

12 
-  5 

30 

0 

34 
27 

45 
15 

44 
29 

37 
22 

37 

29 

55 
33 

55 

30 

36 
22 

3b 

20 

46 
23 

45 
30 

48 
24 

50 
40 

61 
39 

47 
36 

40.2 
21.7 

MAX 
MIN 

55 
37 

37 
33 

33 
24 

38 
28 

40 

38 

43 
32 

35 
29 

49 
28 

61 
42 

55 
13 

23 

25 
10 

40 
18 

54 
34 

58 
29 

56 
38 

45 
35 

53 
33 

63 
53 

58 
34 

37 
31 

42 

28 

46 

28 

65 
32 

57 
32 

58 
49 

73 
67 

70 
61 

46.5 
32.5 

MAX 
MIN 

55 
46 

47 

30 

32 
21 

36 
24 

38 
32 

43 

33 

40 
24 

52 
22 

62 
39 

56 
11 

22 

0 

22 
5 

40 
12 

50 
34 

59 
23 

54 
37 

45 

33 

50 
27 

60 
44 

59 
35 

37 
21 

41 

23 

47 
20 

54 
23 

66 
33 

57 
37 

68 
53 

71 
47 

46.3 
28.2 

MAX 
MIN 

47 
31 

36 
24 

32 
15 

34 

19 

37 
30 

40 
25 

40 
16 

46 
24 

62 
36 

50 
8 

6 

-  6 

13 
-  2 

34 

3 

37 
25 

53 
25 

47 

30 

46 

30 

40 
29 

55 
38 

52 
3U 

34 
23 

46 

20 

47 

26 

52 
21 

60 
40 

58 
40 

68 
36 

43.  3 
23.7 

MAX 
M  1  N 

48 

35 
28 

30 
19 

34 
21 

39 
29 

24 

24 

52 
12 

16 
-  2 

17 
8 

37 
11 

41 

56 
24 

56 

30 

59 
40 

32 

22 

23 

24 

54 
28 

55 
25 

56 
38 

72 

23.0 

MAX 
MIN 

43 
16 

40 
24 

32 
1  1 

29 
11 

35 
18 

37 
29 

36 
21 

37 
20 

42 
26 

61 
37 

39 
-  6 

-  9 

14 
-  3 

34 

10 

36 
20 

50 
23 

38 
23 

43 
26 

47 
29 

58 
45 

47 
26 

33 
24 

36 

19 

46 

25 

46 
26 

60 
25 

56 
40 

60 
40 

40.4 
21.2 

MAX 
MIN 

33 
21 

30 
20 

26 
2 

33 
8 

34 
27 

36 

19 

35 
13 

36 
22 

58 
30 

50 
12 

13 
-12 

12 
-13 

29 

34 

23 

42 

1  5 

40 
29 

35 
16 

37 
27 

54 
33 

52 
28 

35 
22 

34 
18 

45 

22 

43 

28 

44 

23 

50 
37 

47 

37 

44 

36 

38.0 
19.3 

MAX 
MIN 

31 
26 

27 
22 

25 
16 

29 
15 

35 
24 

35 
26 

35 
22 

37 
26 

46 
33 

36 

1 

5 

-  6 

14 

0 

29 
2 

36 
25 

39 
20 

39 
30 

33 

30 

39 
30 

51 
36 

51 
28 

33 
26 

33 
24 

43 

26 

41 
26 

44 

26 

46 
37 

39 
33 

41 

33 

35.4 
22.  7 

MIN 

32 
22 

28 

24 
15 

31 
15 

36 
26 

36 
21 

37 
15 

36 
27 

47 
33 

36 

0 

-  8 

13 
-  1 

29 
-  2 

36 
23 

39 
18 

39 
29 

36 
26 

41 
28 

'51 
38 

51 
28 

34 

24 

34 
22 

45 
22 

41 
26 

45 
22 

48 
36 

41 

35 

42 
35 

36.  1 
21.4 

MAX 
MIN 

31 
27 

28 
24 

24 
16 

30 
17 

36 
26 

34 
26 

34 
23 

37 
29 

47 
36 

36 
4 

5 

-  5 

14 
3 

29 

4 

37 
27 

41 
23 

41 
31 

34 

30 

38 
30 

52 

30 

52 
28 

35 
25 

35 
25 

43 
26 

43 
27 

44 

26 

47 
37 

40 
34 

42 
33 

36.  0 
23.7 

MIN 

31 
21 

30 
23 

24 
15 

30 
15 

35 
25 

37 
23 

37 
16 

32 
25 

48 
29 

42 
12 

12 
-  6 

12 
-  1 

27 
-  2 

39 
25 

39 
17 

38 
30 

35 
26 

40 
28 

49 
37 

50 
32 

36 
23 

38 
21 

46 
21 

41 
29 

45 

22 

48 
37 

46 

36 

41 

34 

36.  7 
21.8 

MAX 
M  IN 

52 
41 

47 

30 
18 

35 
22 

43 

28 

42 

30 

39 
23 

48 

28 

60 
35 

55 

15 
-  5 

31 

0 

38 
3 

52 
29 

57 
2  1 

54 

32 

47 

26 

49 
24 

60 
42 

55 
29 

38 
22 

41 
21 

48 
17 

53 
25 

55 
25 

63 
40 

70 
41 

66 
46 

48.0 
25.5 

MAX 
MIN 

37 
29 

29 
17 

23 
7 

36 
11 

41 

30 

36 

29 

37 
16 

40 
22 

58 
34 

47 
1  1 

U 
-  9 

15 
-  3 

30 
-  2 

37 
27 

46 
16 

42 

33 

40 
24 

43 
25 

56 
36 

55 
31 

37 
27 

36 
25 

45 
19 

49 

26 

49 
27 

61 
38 

56 
42 

55 
40 

40.6 
22.5 

MAX 
MIN 

39 
30 

31 
22 

?e 

12 

34 
16 

36 
30 

39 
26 

36 
16 

25 

60 
36 

48 

7 

7 

-  9 

15 
-  4 

32 

0 

36 
26 

52 
18 

43 
32 

42 
25 

42 

30 

58 
39 

50 
30 

36 
26 

2C 

48 
20 

50 
32 

52 
26 

55 
40 

55 
40 

63 
39 

41.5 
23.3 

MAX 
M  1  N 

30 
16 

29 
22 

27 
8 

28 
14 

37 
25 

34 
10 

31 

5 

34 
23 

42 
27 

28 

6 

11 
-12 

13 
-  6 

30 
-  3 

32 
22 

40 
12 

38 
26 

38 
12 

37 
26 

45 

35 

47 

27 

33 
20 

35 
23 

45 

19 

41 
27 

43 
17 

43 
37 

41 

32 

40 
32 

34.  7 
18.0 

MAX 
MIN 

54 
42 

47 
30 

32 
22 

35 
24 

39 
31 

42 

33 

36 
26 

50 
23 

62 
35 

55 
17 

17 
0 

21 
5 

40 
12 

47 
34 

57 
24 

52 
36 

45 

30 

50 
30 

60 
45 

55 
34 

35 
26 

39 
25 

48 

22 

52 
25 

55 
29 

56 

39 

64 

50 

71 
45 

47.1 
28.4 

MAX 
M  1  N 

48 
33 

34 
29 

30 
21 

34 

23 

39 
28 

43 
25 

42 
25 

58 
25 

65 
34 

51 
10 

16 
-  2 

20 
-  1 

6 

46 

57 
25 

46 
35 

45 
33 

55 
36 

60 
43 

55 
31 

37 
26 

41 
26 

47 
23 

50 
26 

55 
25 

58 

56 

69 
40 

25.0 

MAX 
M  I  N 

45 

38 
25 

3  1 
14 

35 
17 

39 
30 

39 
21 

38 
26 

45 
26 

61 
34 

58 

-  6 

19 
-  1 

32 
6 

40 
29 

53 
22 

51 
36 

24 

48 
27 

58 
44 

55 
36 

34 
26 

38 
23 

47 

20 

50 
19 

53 
26 

54 
39 

64 
46 

68 

39 

24.  9 

MAX 
MIN 

5  3 
44 

52 
31 

33 
20 

35 
24 

37 
32 

38 
35 

36 
28 

49 
25 

62 
37 

59 
26 

26 

2 

22 
8 

38 
14 

54 
34 

58 
25 

55 
40 

45 
33 

52 

30 

60 
46 

60 
38 

38 

29 

43 
25 

46 

23 

52 
29 

57 

30 

56 
43 

70 
53 

68 
52 

30.6 

MAX 
M  I  N 

55 
42 

45 

30 

31 

20 

35 
21 

37 
32 

37 
33 

39 
29 

46 
25 

62 
37 

52 
20 

20 
0 

16 
5 

36 
9 

47 
34 

55 
24 

48 
38 

44 

29 

47 
26 

58 
41 

56 
35 

37 
27 

3y 
24 

46 

22 

50 
26 

54 

30 

50 
41 

63 

60 

72 
46 

46.8 
28.4 

MAX 
MIN 

52 
36 

52 
29 

32 
19 

35 

20 

37 

32 

38 
32 

38 
26 

46 
25 

61 
35 

51 
18 

18 

-10 

18 
3 

35 
10 

44 
32 

53 
25 

47 

35 

45 
26 

43 
28 

56 
40 

54 
34 

36 
27 

38 
27 

47 
23 

50 
27 

53 
29 

51 
40 

58 
49 

71 
43 

44  .  9 
27.2 

MAX 
MIN 

26 
7 

29 
12 

28 
0 

27 
16 

35 
24 

28 
6 

28 
1 

32 
19 

39 
18 

32 

0 

3 

-13 

10 
-  6 

26 
-  2 

29 
17 

36 
8 

35 
18 

36 
6 

36 
24 

35 

47 

23 

32 
19 

31 

12 

41 
17 

32 
21 

42 
14 

42 
36 

36 
29 

35 
30 

13.9 

MAX 

MIN 

32 
15 

27 
19 

27 
7 

26 
15 

36 
24 

32 
7 

29 
6 

36 
15 

38 
18 

35 
3 

6 

-10 

11 
-  5 

28 

33 
17 

39 
1  1 

37 
19 

37 
11 

38 
26 

34 

46 
26 

34 

20 

33 
15 

45 
21 

41 

25 

42 
14 

41 

35 

37 
29 

37 
31 

15.9 

MAX 
MIN 

27 
20 

30 
12 

25 
6 

29 
15 

36 
25 

34 
14 

30 
12 

38 
23 

44 

32 

32 
-  9 

5 

-11 

10 
-  7 

33 

34 

15 

41 
14 

35 
28 

37 

20 

39 
29 

50 
37 

49 
24 

35 
19 

36 
17 

47 
26 

37 
16 

44 
16 

47 
39 

44 

33 

41 
32 

18.0 

MAX 
MIN 

35 
18 

32 
16 

26 

28 
13 

39 
24 

34 
13 

34 
11 

39 
18 

43 

29 

39 

0 

7 

-14 

11 
-  8 

30 
-  6 

32 
17 

39 
1  1 

40 
25 

38 
17 

36 
23 

47 
33 

50 
24 

34 
18 

36 
14 

49 

20 

40 
24 

44 
14 

46 

36 

42 
32 

41 

30 

36  •  I 
16.3 

MAX 
MIN 

52 
38 

38 

30 

30 
20 

36 
22 

38 
26 

36 
28 

32 
24 

47 
23 

60 
34 

52 
12 

20 

22 
6 

38 
14 

52 
30 

56 
24 

56 
34 

44 

31 

52 

27 

58 
47 

54 
32 

36 

26 

40 
24 

46 

22 

54 
28 

64 
30 

56 
38 

70 
52 

68 

50 

46  .  3 
27.8 

MAX 
MIN 

46 
34 

34 
26 

30 
16 

33 
20 

37 
31 

40 
30 

39 
22 

47 
25 

63 
34 

51 

13 

14 
-  5 

18 

0 

35 
10 

40 
31 

55 
26 

47 
35 

43 
31 

42 

30 

58 
40 

53 
32 

35 
26 

39 
23 

46 

23 

5 1 
28 

5  3 
25 

41 

46 

70 
40 

26.2 

MAX 
M  IN 

48 
22 

36 
24 

32 
12 

30 
19 

40 
26 

38 
22 

35 
15 

48 
25 

60 
40 

56 
3 

21 

-  9 

15 
-  5 

35 
5 

36 
21 

50 
28 

45 

30 

39 
25 

41 

32 

53 
36 

53 
26 

35 
20 

35 
18 

48 

27 

45 

30 

49 
20 

4( 

37 

45 
36 

41.9 
22.4 

MAX 
MIN 

56 
46 

51 
32 

35 
21 

35 
23 

40 
33 

38 
35 

43 
25 

53 
26 

66 
4  1 

60 
22 

24 
1 

24 
7 

42 
10 

55 
35 

61 
21 

53 
39 

46 

30 

50 
26 

60 
43 

61 

35 

38 
27 

23 

48 
21 

54 
25 

6  0 
31 

56 
43 

52 

70 
50 

49.9 
29.4 

MAX 
MIN 

4  3 

26 

32 
20 

26 
8 

17 

29 

23 

15 

24 

31 

; 

-  t 

12 

32 
1 

34 
23 

4  7 
16 

42 

30 

39 
25 

39 
27 

54 
36 

53 
2d 

35 
21 

36 
20 

46 
22 

41 

29 

46 
17 

5C 
35 

46 
36 

39.2 
20.5 

MAX 
MIN 

46 

32 

34 
25 

30 
15 

33 
25 

37 
31 

44 

28 

40 

21 

47 

25 

62 
32 

56 
15 

16 
-  5 

16 

0 

34 
7 

39 
31 

54 
24 

49 
33 

43 
31 

42 

30 

58 
39 

53 
31 

38 
31 

43 

23 

46 

21 

50 
21 

52 
23 

55 

57 
42 

60 
39 

44.  1 
25.4 

MAX 
MIN 

34 
26 

30 
21 

24 

6 

32 
11 

35 
28 

36 
26 

35 
17 

36 
24 

57 
33 

49 
14 

14 
-10 

13 
-  5 

29 
0 

35 
27 

43 
16 

40 
32 

39 
22 

40 
26 

58 
35 

51 
31 

34 
26 

35 
22 

45 
22 

47 
30 

47 
26 

51 

37 

52 
42 

61 
39 

39.0 
22.4 
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Table  5-ContiDUed 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1955 


Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVlLLt 

MAX 

33 

3X 

3  ] 

32 

37 

40 

37 

49 

65 

3  7 

29 

\2 

~34 

35 

5  1 

38 

42 

41 

54 

47 

35 

38 

48 

45 

60 

54 

50 

50 

M  1  N 

22 

23 

13 

13 

20 

25 

18 

19 

24 

28 

-  8 

-  8 

-  4 

13 

19 

29 

29 

30 

33 

30 

22 

20 

20 

27 

,21 

26 

42 

3  7 

JERStYVlLLE 

MAX 

32 

32 

34 

37 

41 

40 

51 

64 

58 

13 

19 

37 

41 

54 

50 

43 

44 

55 

54 

39 

40 

47 

48 

52 

57 

55 

57 

M  1  N 

31 

25 

15 

21 

30 

26 

20 

24 

38 

10 

-  5 

-  2 

8 

29 

28 

31 

25 

31 

4U 

29 

23 

21 

26 

29 

21 

41 

39 

37 

JOL  JET 

MAX 

34 

30 

25 

30 

36 

36 

34 

33 

49 

44 

14 

12 

27 

34 

41 

40 

38 

39 

50 

50 

35 

34 

47 

41 

43 

50 

M  1 N 

19 

21 

10 

11 

25 

20 

13 

25 

30 

14 

-  9 

-  3 

-  1 

25 

16 

32 

23 

27 

36 

33 

24 

22 

22 

30 

23 

37 

37 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

32 

28 

24 

30 

35 

33 

34 

34 

48 

45 

15 

11 

27 

34 

39 

36 

36 

38 

50 

49 

36 

36 

44 

44 

44 

50 

47 

42 

le 

20 

5 

10 

27 

22 

11 

21 

30 

29 

-12 

-  5 

-11 

26 

13 

30 

23 

26 

35 

34 

25 

21 

22 

29 

24 

36 

38 

KANKAKEE   ^  NW 

MAX 

31 

29 

24 

30 

36 

35 

35 

34 

46 

45 

15 

13 

26 

35 

39 

39 

38 

39 

49 

49 

35 

36 

46 

43 

43 

50 

50 

42 

16 

20 

2 

10 

26 

22 

10 

22 

29 

15 

-12 

-  8 

24 

13 

28 

22 

26 

34 

32 

24 

20 

21 

29 

23 

35 

37 

KEWANEt 

MAX 

32 

32 

26 

28 

40 

38 

37 

37 

45 

45 

34 

33 

48 

37 

42 

48 

42 

M  I  N 

2u 

20 

7 

15 

26 

il 

11 

17 

29 

1 

-12 

-  7 

-  4 

18 

12 

26 

15 

25 

34 

26 

18 

14 

19 

26 

15 

36 

33 

31 

LA  HARPE 

MAX 

38 

34 

27 

30 

37 

33 

33 

42 

48 

38 

10 

8 

33 

35 

44 

40 

37 

39 

52 

50 

35 

36 

46 

38 

44 

48 

46 

40 

M  1  N 

14 

13 

7 

16 

25 

14 

7 

21 

34 

0 

-  9 

-  7 

-  3 

16 

18 

29 

22 

30 

35 

24 

19 

16 

25 

23 

16 

38 

35 

32 

LA    5ALl£  PERU 

MAX 

32 

31 

29 

30 

39 

32 

33 

39 

46 

38 

6 

12 

30 

33 

42 

39 

38 

38 

51 

51 

35 

34 

48 

40 

44 

52 

47 

43 

M  I  N 

17 

19 

15 

27 

15 

11 

23 

31 

6 

-10 

-  5 

1 

25 

12 

27 

16 

28 

36 

29 

23 

20 

20 

29 

20 

37 

35 

33 

LINCOLN 

MAX 

35 

32 

26 

33 

37 

39 

36 

42 

60 

45 

5 

13 

32 

33 

46 

42 

39 

39 

54 

51 

35 

36 

47 

47 

48 

50 

52 

49 

M  1  N 

27 

22 

10 

16 

29 

23 

15 

25 

34 

3 

-10 

-  5 

0 

24 

18 

29 

26 

29 

37 

29 

22 

19 

23 

29 

20 

39 

38 

37 

MAKA.NDA    1  NW 

MAX 

31 

51 

31 

36 

38 

40 

40 

49 

61 

55 

21 

20 

38 

48 

58 

53 

45 

50 

60 

59 

35 

40 

48 

51 

55 

56 

70 

69 

M  IN 

43 

29 

21 

24 

32 

32 

26 

23 

38 

20 

-  1 

5 

13 

34 

33 

35 

31 

29 

46 

33 

25 

24 

24 

25 

28 

43 

54 

47 

MARENGO 

MAX 

27 

27 

26 

31 

36 

32 

32 

30 

43 

36 

8 

10 

23 

31 

3  5 

33 

37 

37 

45 

47 

32 

31 

42 

33 

41 

42 

40 

36 

M  I  N 

9 

15 

8 

13 

23 

2 

20 

23 

8 

-13 

-  5 

-10 

19 

8 

18 

16 

32 

26 

20 

14 

16 

22 

12 

31 

31 

30 

MATTOON 

MAX 

42 

30 

28 

34 

36 

37 

37 

43 

58 

40 

5 

14 

31 

37 

48 

40 

40 

43 

58 

50 

33 

36 

44 

47 

49 

53 

58 

62 

M  I  N 

28 

19 

12 

16 

31 

28 

21 

27 

35 

1 

-  8 

-  2 

6 

27 

2  1 

32 

25 

28 

42 

30 

27 

24 

21 

29 

26 

40 

42 

41 

MC  LEANSSORO 

MAX 

54 

47 

31 

35 

38 

39 

41 

51 

63 

52 

18 

21 

38 

48 

5  7 

50 

45 

47 

60 

57 

38 

42 

46 

53 

56 

53 

67 

72 

M  I  N 

43 

31 

20 

22 

31 

32 

28 

23 

37 

16 

0 

5 

11 

32 

23 

37 

28 

28 

42 

36 

32 

24 

32 

26 

29 

40 

50 

46 

MI NONK 

MAX 

30 

33 

27 

30 

36 

35 

36 

37 

46 

39 

5 

12 

29 

32 

42 

37 

37 

36 

51 

48 

36 

36 

44 

39 

45 

48 

46 

42 

MIN 

20 

19 

14 

27 

19 

12 

21 

31 

5 

-12 

-  6 

-  6 

23 

14 

28 

IB 

27 

35 

26 

21 

18 

21 

28 

19 

33 

35 

34 

MOLINE   WB  AP 

MAX 

26 

29 

25 

29 

37 

33 

30 

38 

42 

3  1 

1 0 

33 

33 

3  9 

35 

36 

37 

49 

50 

33 

34 

47 

37 

44 

48 

39 

39 

MIN 

17 

11 

6 

15 

19 

y 

5 

19 

28 

-  B 

-10 

-  6 

2 

14 

10 

21 

14 

29 

37 

24 

20 

16 

23 

15 

14 

39 

33 

32 

MONMOUTH 

MAX 

35 

30 

24 

27 

39 

33 

32 

39 

44 

39 

5 

10 

31 

34 

39 

38 

35 

36 

47 

49 

34 

36 

47 

40 

43 

47 

45 

40 

M  IN 

22 

17 

3 

17 

27 

11 

10 

18 

34 

2 

-  9 

-  6 

2 

16 

15 

30 

16 

28 

35 

26 

21 

11 

25 

23 

15 

39 

35 

33 

MORRIS  3  NE 

MAX 

MIN 

MORR ISON 

MAX 

36 

32 

29 

28 

38 

36 

29 

35 

41 

40 

10 

12 

28 

31 

39 

39 

37 

37 

43 

42 

33 

33 

47 

45 

41 

43 

42 

40 

MIN 

13 

21 

7 

14 

25 

6 

4 

15 

20 

9 

-12 

-  6 

-  3 

17 

8 

22 

10 

26 

34 

26 

19 

14 

19 

26 

16 

37 

32 

3  1 

MORR  ISONVILLt    1  E 

MAX 
MIN 

MT    CARMEL    3  N 

MAX 

48 

55 

35 

28 

38 

37 

37 

41 

46 

62 

52 

9 

18 

36 

49 

55 

48 

47 

48 

61 

50 

37 

41 

47 

51 

57 

58 

64 

M  IN 

18 

31 

IB 

18 

21 

34 

29 

27 

28 

37 

-  1 

-  1 

3 

12 

24 

24 

31 

29 

29 

48 

29 

22 

22 

23 

27 

31 

42 

45 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

28 

30 

28 

26 

37 

31 

28 

34 

40 

35 

5 

12 

27 

31 

39 

36 

36 

36 

43 

47 

32 

31 

44 

39 

42 

42 

38 

37 

MIN 

10 

17 

3 

14 

24 

6 

1 

18 

20 

2 

-12 

-  5 

0 

19 

8 

19 

8 

25 

34 

23 

19 

13 

18 

24 

13 

36 

28 

31 

MOUNT   VERNON   ^  N 

MAX 

52 

44 

29 

33 

38 

40 

37 

48 

62 

53 

17 

19 

38 

45 

5  6 

51 

45 

45 

57 

56 

34 

39 

47 

51 

55 

53 

59 

72 

M  IN 

43 

28 

20 

21 

31 

32 

27 

22 

37 

17 

-  1 

3 

11 

32 

25 

36 

26 

26 

42 

33 

25 

25 

22 

27 

26 

41 

46 

42 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

51 

50 

32 

36 

42 

38 

38 

50 

62 

58 

21 

21 

38 

51 

58 

53 

45 

51 

60 

60 

35 

41 

48 

52 

56 

54 

70 

69 

M  I  N 

43 

30 

20 

23 

31 

33 

25 

24 

36 

21 

0 

5 

10 

34 

25 

36 

28 

2  5 

45 

34 

25 

20 

18 

20 

29 

43 

53 

49 

NEWTON 

MAX 

47 

39 

31 

36 

37 

37 

40 

45 

62 

54 

22 

19 

33 

<.3 

53 

47 

47 

44 

67 

55 

36 

40 

48 

52 

54 

52 

58 

68 

MIN 

34 

29 

17 

18 

31 

32 

26 

25 

35 

21 

-  5 

0 

7 

30 

23 

35 

26 

2  7 

40 

33 

26 

25 

20 

27 

28 

40 

48 

40 

OLNEY  RAUIO  STATION 

MAX 

54 

32 

36 

37 

37 

40 

46 

61 

47 

19 

35 

46 

53 

46 

47 

46 

57 

58 

37 

39 

46 

53 

54 

52 

59 

72 

M  I  N 

41 

30 

18 

20 

32 

33 

27 

23 

36 

20 

-  2 

3 

6 

30 

21 

38 

27 

23 

43 

32 

26 

20 

20 

25 

29 

41 

50 

43 

OTTAWA 

MAX 

33 

32 

28 

30 

39 

35 

35 

35 

44 

38 

9 

13 

29 

34 

4  1 

37 

37 

38 

51 

48 

36 

35 

47 

37 

42 

50 

45 

43 

M  I  N 

18 

21 

1  1 

13 

26 

17 

11 

22 

31 

8 

-11 

-  5 

-  1 

25 

14 

27 

18 

27 

36 

30 

22 

20 

21 

30 

23 

37 

30 

34 

PALEST  1 NE 

MAX 

50 

36 

30 

37 

38 

38 

41 

44 

62 

46 

17 

20 

32 

44 

52 

46 

45 

46 

61 

55 

38 

40 

47 

52 

55 

50 

59 

71 

MIN 

34 

24 

16 

18 

32 

33 

26 

27 

37 

17 

-  4 

2 

6 

28 

22 

35 

26 

24 

42 

33 

28 

23 

21 

25 

29 

42 

45 

43 

PANA 

MAX 

42 

32 

28 

34 

36 

38 

37 

44 

60 

50 

8 

14 

33 

3b 

50 

45 

42 

41 

58 

58 

33 

37 

47 

48 

52 

52 

66 

59 

MIN 

31 

24 

13 

18 

31 

28 

21 

27 

36 

8 

-  6 

-  1 

5 

30 

23 

32 

27 

29 

39 

31 

26 

23 

22 

27 

26 

40 

41 

38 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

43 

30 

29 

37 

35 

36 

38 

41 

60 

50 

10 

15 

29 

38 

47 

43 

43 

42 

58 

52 

35 

36 

46 

48 

50 

49 

62 

65 

MIN 

29 

22 

9 

13 

29 

29 

20 

23 

32 

10 

-11 

-  6 

0 

24 

16 

32 

24 

24 

35 

30 

24 

23 

19 

23 

25 

37 

44 

38 

PARK  FOREST 

MAX 

31 

27 

24 

30 

34 

35 

35 

34 

45 

33 

3 

12 

28 

36 

3y 

37 

36 

39 

49 

49 

34 

35 

46 

41 

44 

49 

49 

42 

M  1  N 

13 

14 

5 

7 

24 

18 

9 

23 

33 

-  1 

-  7 

-  8 

17 

14 

26 

20 

28 

34 

26 

24 

23 

22 

26 

22 

37 

34 

PEORIA   W0  AP 

MAX 

31 

32 

26 

31 

37 

35 

34 

39 

49 

35 

3 

8 

32 

33 

43 

35 

38 

39 

52 

50 

33 

35 

46 

38 

44 

48 

45 

42 

M  1  N 

25 

15 

10 

17 

27 

18 

11 

25 

33 

-  7 

-10 

-  5 

19 

15 

28 

22 

32 

39 

26 

22 

18 

24 

21 

19 

39 

35 

34 

PONT  I  AC 

MAX 

34 

31 

27 

30 

36 

33 

34 

37 

49 

43 

12 

9 

28 

33 

4  1 

39 

37 

37 

53 

51 

34 

34 

44 

41 

44 

50 

47 

43 

MIN 

21 

22 

7 

13 

28 

20 

15 

23 

33 

11 

-11 

-  5 

-  3 

26 

14 

30 

22 

28 

35 

30 

23 

21 

23 

29 

24 

38 

37 

36 

QU I NCY 

MAX 

39 

31 

29 

30 

41 

37 

35 

48 

59 

45 

8 

13 

36 

39 

49 

42 

40 

43 

59 

53 

36 

40 

47 

39 

52 

56 

50 

43 

MIN 

26 

24 

14 

20 

28 

25 

15 

25 

40 

0 

-  8 

-  5 

7 

21 

24 

30 

25 

32 

36 

25 

21 

20 

29 

27 

20 

41 

35 

36 

QU INCY  CAA  AP 

MAX 

35 

31 

28 

30 

39 

38 

35 

47 

58 

34 

8 

11 

36 

37 

49 

35 

42 

42 

55 

37 

36 

39 

47 

37 

50 

55 

47 

44 

MIN 

24 

17 

12 

19 

26 

25 

15 

23 

34 

-  5 

-  8 

-  6 

6 

19 

22 

29 

25 

31 

37 

25 

20 

19 

25 

26 

20 

40 

35 

33 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

32 

30 

23 

32 

35 

35 

35 

38 

56 

44 

2 

12 

30 

35 

46 

38 

38 

38 

54 

48 

33 

35 

45 

46 

47 

51 

54 

5  1 

MIN 

27 

13 

9 

14 

27 

26 

19 

26 

36 

-  3 

-  9 

-  4 

2 

23 

18 

30 

26 

27 

37 

28 

27 

2b 

24 

29 

27 

37 

40 

40 

ROBERTS   3  N 

MAX 

32 

32 

27 

31 

35 

34 

35 

37 

51 

45 

16 

11 

28 

34 

41 

39 

37 

37 

54 

50 

34 

33 

45 

44 

44 

51 

50 

45 

MIN 

20 

20 

5 

12 

25 

21 

14 

24 

32 

15 

-11 

-  5 

-  6 

25 

1  3 

31 

21 

26 

34 

32 

25 

23 

23 

31 

25 

36 

39 

37 

ROCKFORD 

MAX 

MIN 

ROCKFORO   CAA  AP 

MAX 

27 

27 

26 

28 

37 

30 

31 

34 

41 

31 

3 

13 

28 

33 

36 

33 

35 

36 

46 

46 

34 

32 

44 

33 

41 

42 

35 

37 

^IIN 

12 

13 

9 

14 

14 

7 

2 

20 

20 

-  6 

-11 

-  5 

-  3 

15 

8 

16 

9 

21 

35 

23 

20 

14 

14 

17 

16 

35 

31 

31 

RUSHVILLE 

MAX 

38 

32 

29 

30 

39 

39 

39 

48 

60 

50 

7 

11 

33 

35 

49 

44 

42 

40 

52 

52 

39 

40 

49 

38 

48 

52 

50 

45 

MIN 

27 

19 

19 

19 

28 

25 

20 

27 

34 

4 

-12 

-  5 

2 

20 

20 

26 

25 

31 

37 

27 

20 

19 

25 

28 

20 

39 

38 

36 

8*«  r«fer«ac«  Dot«B  follovlDg  Station  Indax. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


,                                                                                                                                                                                                                                        FEBRUARY  iqs-i 

Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g 
« 

< 

SHOK IE 

MAX 
M  IN 

SPARTA 

MAX 
MIN 

43 

43 
30 

30 
22 

33 
24 

39 
30 

41 
31 

40 
25 

53 
25 

65 
36 

57 
17 

18 
-  2 

21 
3 

38 
14 

45 
24 

57 
29 

52 
35 

46 

30 

50 
30 

60 
45 

57 
32 

36 
26 

39 
24 

48 
23 

52 
26 

56 

27 

66 
43 

59 
51 

74 
42 

47.6 
28.  1 

SPR  INGf lELD  W8  AP 

MAX 
MIN 

36 
28 

31 
19 

28 
14 

34 
19 

36 
26 

37 
25 

37 
18 

43 
25 

61 
38 

41 
-  3 

6 

-  7 

12 
-  3 

33 
8 

34 
24 

48 
21 

40 
31 

40 
30 

44 

30 

55 
44 

50 
27 

35 
23 

38 
22 

45 
26 

46 
22 

50 
22 

63 
41 

64 

36 

50 
38 

39.9 
23.1 

STOCKTON 

MAX 

MIN 

28 
12 

25 
16 

23 
-  1 

23 
19 

33 
23 

29 
6 

28 
5 

31 
15 

35 
19 

32 
0 

2 

-15 

12 
-  8 

25 

29 
13 

35 
13 

33 
16 

34 
16 

34 
22 

39 
3u 

45 
22 

30 
15 

30 
9 

40 
15 

32 
19 

39 
9 

40 
35 

36 
25 

33 
26 

30.6 
13.4 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

38 
12 

27 
7 

28 
16 

28 
11 

37 
23 

35 
9 

34 

5 

31 
20 

43 
24 

36 
-12 

8 

-13 

13 
-  8 

25 
-  6 

34 
20 

38 
10 

35 
17 

39 
8 

37 
23 

43 
34 

44 

26 

33 
19 

33 
14 

45 
16 

37 
25 

42 

18 

42 
34 

40 
31 

38 

30 

34.4 
14.6 

TABLE  GROVE 

MAX 

MIN 

.3  6 
26 

31 
18 

25 
9 

30 
16 

39 
26 

35 
21 

36 
14 

45 
23 

55 
36 

42 
0 

6 

-10 

12 
-  6 

33 
2 

34 

19 

45 

21 

40 
30 

23 

39 
29 

51 
36 

61 
27 

35 

20 

36 
19 

48 
26 

36 
25 

48 
18 

46 
40 

46 
36 

41 
36 

36.1 
20.8 

TUSCOLA 

MAX 
M  I  N 

39 
26 

34 
22 

29 
9 

35 
15 

35 
30 

38 
27 

38 
18 

42 

26 

59 
32 

52 

20 
-  9 

15 

30 
0 

36 
27 

49 
19 

45 
32 

40 
24 

4U 
26 

59 
35 

54 
31 

35 
25 

38 
22 

46 
21 

46 

25 

49 
26 

52 
37 

55 
45 

58 

30 

41.8 
22.9 

URBANA 

MAX 
MIN 

37 
29 

30 
21 

24 
9 

34 
13 

35 
29 

36 
26 

35 
18 

39 
26 

57 
34 

43 
11 

11 
-  9 

12 

31 
1 

35 
29 

46 
19 

40 
33 

40 
26 

39 
28 

56 
36 

50 
31 

34 

27 

37 
24 

45 

22 

48 

31 

48 
26 

53 
38 

54 
42 

53 
40 

39.4 
23.4 

VANDALIA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

43 
30 

31 
21 

30 
15 

35 
19 

37 
29 

40 
26 

40 
21 

46 

25 

61 

33 

44 
2 

10 

16 
1 

35 
11 

39 
28 

54 
25 

43 

33 

43 

28 

44 

29 

58 
41 

52 
27 

34 
27 

38 
23 

47 
21 

49 

25 

53 
26 

57 
41 

57 
40 

70 
41 

43.1 
24.4 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

41 

30 

32 
23 

29 
12 

32 
18 

36 

30 

40 
27 

37 
18 

44 
24 

61 
35 

48 
5 

6 

-  7 

12 
-  3 

34 
5 

37 
27 

50 
25 

44 

31 

40 
30 

39 

30 

64 
37 

52 

30 

38 
24 

37 
21 

45 
24 

47 
30 

50 
22 

54 
39 

66 
40 

54 
36 

41.4 
23.6 

WALNUT 

MAX 
MIN 

33 
10 

30 
21 

25 

7 

28 
13 

38 
25 

33 
12 

31 
6 

35 
20 

42 
31 

41 
13 

14 

-13 

19 
-  8 

26 
-  2 

33 
19 

40 
14 

38 
22 

36 
13 

37 
27 

48 
34 

48 
26 

33 
20 

32 
16 

46 

20 

43 
26 

42 
17 

47 

38 

46 
37 

41 
32  ■ 

36.0 
17.9 

WATSEKA 

MAX 

M  1  N 

32 

20 

29 

21 

23 
4 

30 
10 

35 
26 

34 

23 

33 
15 

35 
22 

54 
31 

47 

13 

13 
-11 

13 
-  5 

27 
-  6 

35 
26 

41 
1  5 

40 
31 

38 
21 

39 
26 

54 
35 

50 
32 

35 
26 

37 
21 

46 

21 

45 
29 

47 
23 

49 
37 

49 

39 

46 

36 

37.7 
20.9 

WAUKtGAN 

MAX 
MIN 

30 
13 

30 
20 

26 
10 

29 
16 

37 
24 

32 
15 

38 
12 

30 
22 

45 
25 

35 
8 

8 

-10 

14 
-  4 

25 
-  3 

37 
20 

36 
14 

35 
25 

35 
14 

35 
26 

43 
32 

46 

28 

34 
19 

34 
14 

33 
15 

38 

23 

44 

10 

44 
34 

36 
33 

36 

31 

33.8 
17.3 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

32 
17 

30 
21 

27 
15 

29 
13 

35 
24 

34 
16 

32 
10 

32 
20 

42 
22 

40 
13 

14 
-11 

12 
-  4 

24 
-  6 

35 
22 

37 
14 

37 
27 

36 
16 

38 
25 

46 

35 

31 

34 
21 

32 
17 

44 
18 

41 
19 

40 
18 

44 

36 

44 

34 

39 
32 

34.9 
18.5 

WHJTE  HALL    1  E 

MAX 
MIN 

47 

30 

31 
25 

30 
16 

33 
20 

36 

30 

40 
24 

38 
19 

48 
23 

63 
32 

62 

11 

11 

14 
-  1 

35 
6 

38 
25 

52 
2  1 

50 
30 

42 
27 

42 
31 

54 
39 

53 
26 

37 
23 

39 
21 

47 
24 

45 
26 

50 
22 

66 

62 
40 

63 
37 

42.9 
23.8 

Wl NOSOR 

MAX 
M  IN 

41 
31 

32 
24 

28 
12 

34 
17 

35 
31 

37 
29 

37 
20 

42 
26 

59 
34 

50 
12 

12 
-  8 

14 
-  2 

32 
4 

36 
29 

49 
23 

44 

33 

40 
24 

40 
29 

56 
37 

52 
32 

32 
27 

36 
23 

45 
22 

48 

28 

50 
27 

60 
40 

58 
44 

60 
40 

41.1 
24.6 

WB  Fonn  920-5 

(Formarly  6107) 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otafaon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.2 
T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
4 

4 

0.3 

4 

4 

0  .  2 
4 

3 

2 

2 

1 

3.0 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

0.2 

3 

3 

1.6 

3 

2 

1 

4.4 

5 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

0.5 

3 

2 

1 

1 

4.0 
4 

4 

4 

4 

0  .  3 
3 

T 

CAIRO  WB  CI TY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  1 

T 

T 

0.4 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
2 
0.3 

T 
2 
0.2 

1.2 

2 
0.2 

1  .  7 

2 
0.2 

1  .  1 
0.4 

T 
2 
0.3 

T 
2 
0.2 

T 
1 

I 

2.5 

T 

3 
0.2 

2 
0.2 

T 
2 
0.2 

T 
2 
0  .  2 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1 

0  .  2 

2.5 

2 

2 

2 

2 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  5 

3 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

2.0 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

1 .  5 
2 

1 .  5 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

0.1 

7 

0.8 

a 

8 

8 

7 

5 

3.5 
9 

9 

9 

9 

9 

7 

6 

6 

6 

T 
T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

1 

1 

T 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

0.6 
1 

T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

3.1 

3 

3 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

S««  r«f«r«iu:a  Dotva  following  Sttttoo  lDd«z, 
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Table  7  -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1955 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

a 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

* 

6.0 

6 

6 

4 

2 

1 

T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

0.5 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

1  .  5 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.0 

A 

A 

3 

1 

T 

NtARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0  .A 

T 
It 
O.A 

A 
0.4 

3.0 

3 
0  .  A 

0.3 

6 
0.6 

A 
0.6 

3 
0.6 

2 
0.5 

T 
1 

2  .  5 

2 
0  .  3 

3 
0.4 

3 
0.3 

3 
0.3 

3 
0.3 

2 
0  .  3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

e 

0.5 

8 

1  .0 

7 

6 

6 

5 

3 

3.0 

6 

6 

6 

5 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

0.2 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

1 

1 

2.5 

3 

2 

2 

1 

1 

1.5 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON  h  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1  .  5 

1 

T 

T 

T 

T 

A. 5 

A 

4 

4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

6 
0.5 

6 
0.5 

5 
0.5 

O.A 

3 
O.A 

T 
3 
0.3 

1 

1 

T 

T 

T 

2.7 
T 

2 
0.2 

2 
0.2 

T 
2 
0.2 

2 

0.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

2 

2 

O.A 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1  .2 
T 

T 

2 

1 

T 

A.O 

T 

4 

4 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 

O.A 

T 

o.e 

T 

T 

2. A 
2 

2 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

ROBERTS   3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0  .  5 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

T 
2 

1  .0 
1 

1  .0 

3 

2 

T 
2 

T 

2 

2 

0.6 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

O.A 
T 

T 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0  .  3 
T 

T 

T 

T 
T 

0  .  1 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 
2 
0.3 

2 
0.3 

T 
2 
0.3 

2 
0.2 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

, 

2 

2.0 

3 

3 

3 

T 
3 

2 

0.3 
2 

2 

, 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.2 

0.5 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

A 

A 

A 

3.0 
6 

6 

6 

6 

3 

A. 5 

8 

8 

8 

8 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

2 

2 

2 

T 

2 

0.6 

2 

4.2 

4 

4 

3 

3 

1 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2 

2 

T 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1  .0 

S«e  r«f«reace  notes  following  atatlon  lodes. 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


AltoD  OaiD  26 


I  Heights  4  SSE 


elvidere  Sewage  Plai 


0055 
0072 
0082 
0137 
0187 

0195  1 
0203  1 
0247  I 
0330  I 
0338  I 


0445  [ 
0492  ( 
0497  t 
I  0510  £ 

0583  I 
0598  I 
0608  I 
0761  I 
0766  I 


Edwards 


Chandlervilli 
Chaonahon  On 
Charleston 


cago  Loyola  Univ. 

cago  Itayfair  Pnp  Sti 
cago  N  Br  Pump  Sta 
cago  Roseland  Pnpg 
cago  Sao  Dlst  Dlsp 


1329  < 
1386  I 
1412  I 


1522 
1532 
1537 

1542 
1547 
1552 


Danville  Sewage  Plant 


Dwlght  St.  Reforma' 
East  St.  Louis  Pari 
Edelsteln 
Edwardsvllle 
Ef  ringham 


burg  Dlspo! 
No.  2 


llle  Sewage  PI 


JerBeyvilli 
Jolli  - 
Jalii 


Kankakee  Sewage  Pla 


UcLeao 

Randolph 

Cook 

Cook 

Cook 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 


Cook 
Cook 


De^Wlt 


llBdlson 
Eff  Inghaj 


4269  HcLean 
4312  Crawford 
4317  Crawford 
4355  1 


Jo  Daviess 


Cunberla 


Morgan 


mkakee 
iDkakee 


UcLeai 
Logan 
Hill 
Vlll 


42  2S 
42  02 

40  16 

41  45 


40  40 

:  39  41 

40  01 

39  56 
;  38  32 

16 

I  40  20 

38  00 

40  30 

40  30 

39  45 

41  13 
37  08 


.  38  53 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


68  20 

90  26 

91  03 
90  26 

90  32 

69  51 

88  52 

91  07 
88  55 


'  BesBle  E11«D 

C.  Egbert 

i  Corps  of  Englneeri 


>  Phys  Dept  i 

L  George  E.  Grlder 
I  Sanuel  C.  Cri 
I  Corps  of  Eng 
S.  Air  Fo 


11 


2  3  5      7  C 


90  32 
89  37 

88  39 

89  10 


89  54 


of  Belvldere 
'  Roy  H.  Gibbons 

iton  Water  Dept. 
>rge  L.  Henntnger 
ry  G,  Johnson 

non  A.  Nortrup 
Civil  Aero  Adn 
L  Corps  of  Engineers 
I  U.S.  Weather  Bureau 
'  Floyd  D.  Hammond 


88  00 


'  39  18 
:  38  31 

40  03     90  09  465 

41  24 
'  39  29 


40  ' 


41  58 
41  42 
41  50 


88  44 

89  49 
87  36 


87  45 
87  42 
87  38 


89  29 

87  46 

88  24 


41  31 
39  51 
41  51     89  29 


38  00 


1  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 

40  44 

I  23 
1  40  14 
7  38  40 
42  18 
6  42  17 


42  24 

40  57 

41  10 


2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 


89  38 
89  58  554 
88  33 


38  53 
40  45 

39  43 
39  09 


37  44 

40  18 
40  18 


39  06 
41  25 
39  44 


41  15 

40  35 

42  06 

41  20 
41  19 

I  44 


90  09 
88  37 
90  26 
90  22 


88  23 
91  04 
88  41 


88  53 
90  44 
90  37 
88  32 


88  56 
87  40 
87  40 
91  01 


90  14 

88  15 
90  20 
88  06 

88  OS 

87  55 
87  56 
87  53 
90  57 

89  56 


Acklas  H-  Martin 
Chgo  Sanitary  Disi 
Eogr  lltr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

Cty  Engr  Iltr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

Cty  Engr  Ktr  Purlf 


Floyd  G.  Andei 


111.  St; 


■  Poll 


e  Ref   for  Womet 
Parks  College 
B.  Kenyon 
ur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

W.  O.  Beckner 


I  54 


87  41 

88  46 

89  22 
88  05 


2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5      7  C 


2  3  5      7  C 


Arthi 


E.  Johnson 


6P  Mrs.  M.  J.  Bessam 
Edward  P.  Bergstn 
8A  Corps  of  Engineer! 
7A  U.S.  Soil  Cons  Sei 
6A  Corps  of  Engineer: 


John  A . 
John  A. 
Fred  8. 


ird  H.  Nichole 


e  L.  Riley 
er  E.  Belcher 
F.  Uushrusti 

111.  State  Wtr  Sur 
Ed  S.  Dry 

III  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 


Itunlclpal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineer! 
Ill  St  Penitential 


Jack  B.  Sharpe 


Wm.  E.  Aurand 


O.  J.  Lere 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


Station 

d 

2; 

County  0 

1 

9 

< 

g 

Dbser- 
ration 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

(D 

Z 
& 

d 

ivati 

0. 

B 

a 

T3 
^ 

i5 

3 

a 

e2 

1 

Louisville 

Uaoklnaw 

Uaconb 

Marengo 

216  ( 
272  1 
280 
294 
326 

lay  7 
Bzewell  1 
cDonough  I 
ackson  A 
cHenry  6 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  37 

480 
620 
702 
680 
810 

K 

6P 
6P 

ID  F 
6P  C 
6P  1 

6P  I 
6P 

oy  H.  Dawkins 
ecil  K.  Trimble 
.  8.  Newell 
arvey  B.  Hartline 
rnest  C, .  WooMey 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Marietta 

Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshall 

334 
342 
364 
372 
380 

'ulton  I 
Tllllamson  4 

.a  Salle  1 
:iark  7 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 

546 

700 
486 

606 

ID 
5P 
ID 
7A 

6P 

oseph  Ace  UcCnnce 
.  N.  Danlelson 
ussell  G.  Braden 
orpB  of  Engineers 
rnest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 

Mascoutah 
Mason  City 
Mattoon 
McHenry 
HcHenry  2  S 

405 
413 
}430 
7493 
7498 

St.  Clair  2 
iason  X 
:oles  7 
KcSenry  1 
HcHenry  1 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 
88  21 
88  16 
88  15 

425 

718  t 

760 

742 

ID 

SS 
4ID 
<ID 
iIID 

6P 

CLOSED  ----- 

"arl  D.  Tomlin 

'en  111  Pub  Serv  Co 
ouis  J.  Althoff 
ohn  J .  Barnlngs 

5/1/54 
2  3  5 

C 

c 

McLeansboro 
Hedora 

Moline  TO  Airport 

5515 
J  539 
5712 
5751 
5768 

Hamilton  5 

Hacoupln 

Woodford 

larren 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

4SB 
622 
755 
589 
770 

6P 

7P 
ID 
6P 

6P 
TP 
TP 
HID 

!.  F.  Dodge 

[,S.  Weather  Bureau 
Prof.  LJle  Flnley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Uontlcello 

Morris  3  NE 

Morrison 

MorrlsoDVille 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt  1 
Grundy 

Grundy  1 
Whiteside  t 
Christl&ii  1 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 

549 

603 
638 

5P 

5P 
TA 
6P 
5P 
KID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 

City  of  Horrison 
Prank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

MorrlsoDvllle  1  E 
Mt.  Carmel  1  N 
Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Mount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

Christian 

;arroll 
lacoupln 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

638 

817 
685 
676 

7P 
TP 

TP 

6A 

6P 
5P 

John  R.  Lewis 
James  F.  HcCray 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

T 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  K 
Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

lef ferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
88  27 

711 
590 
420 

707 

6P 

5P 
7A 
HID 

6P 
6P 

Honer  L.  Renaker 
Alva  L,  Hulbert 
Hurphysboro  Wtr  Co. 
I.  E.  Schlelfer 

3 

2  3  5 

3 
3 

7 

C 

New  Boston  Dan  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 
6446 

Jasper 
Richland 

41  XI 
41  10 
>  37  35 
7  39  00 
7  38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

548 

571 
560 
513 
472 

5P 
6P 
5P 

SA 

7A 
5P 
6P 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

T 

Oregon  Water  Works 

Palestine 
Pana 

6492 

6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

S  42  01 
S  42  01 
I  41  22 
7  39  00 
Z  39  23 

89  20 
89  20 

87  37 
89  05 

700 
702 
474 

696 

TP 
7P 

MID 

8A 
TP 
TP 
TP 

Cirnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

H.  H.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 

6605 
6610 
66X6 
5661 

Edgar 
Edgar 

Lee 
Adams 

7  39  37 
7  39  38 

3  41  29 
1  41  41 

4  39  49 

87  42 
87  44 
68  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 
6P 

HID 

TP 
6P 
7A 
6P 

Park  Forest  Wtr  Co. 
Edith  A,  Robbins 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 

Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Peoria 
Will 
Menard 
Ford 

1  40  37 
1  40  40 
1  41  20 
1  40  01 
1  40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 
654 
722 
605 
670 

MID 

HID 
HID 

2P 
6P 
HID 

Corps  of  Engineers 
Mlna  Cut! 

Richard  H.  Melcher 
Isaac  B.  Griffith 

2  3  5 
3 
3 

C 

T  C 
C 

Pittsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Rocher 

6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

4  39  39 
4  39  27 
1  40  53 
4  38  05 
1  41  21 

90  48 

90  52 

88  37 
90  06 

89  28 

724 
456 
647 

396 

6P 

HID 

6P 
7A 
7A 
HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

c 

c 
c 

Princevllle  2  NW 
Prophet stown 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Daa  21 

7004 
7014 

7077 

Whiteside 
Adams 
Adams 
Adams 

1  40  57 
6  41  40 
4  39  57 
4  39  56 
4  39  54 

89  47 
89  56 
91  24 

91  26 

745 

625 

483 

HID 

HID 
TP 
MID 

aA 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

T 

c 

Qulncy  Henorlal  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Dud 
Rlchview 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adams 

Champaign 

Randolph 

Washington 

Ford 

4  39  56 
7  40  18 
2  38  13 
2  38  22 
7  40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

744 
444 
544 

786 

HID 

7P 

TA 
HID 

HID 
7P 

Harry  A.  Vollbracht 

Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 
C 

T 

Rochelle 
Rockf ord 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Pike 

6  41  55 
6  42  17 
6  42  17 
6  42  12 
4  39  32 

89  04 

88  59 

89  06 
91  00 

798 
740 
650 
728 
470 

6P 
HID 

3P 
6P 

KID 

6P 

California  Pkg  Corp 

Mrs.  D.  S.  Cunmlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Honer  C.  Hiller 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

6 

7 

Rushvllle 
Ste  Marie 

Shabbona  5  NNE 
ShawneetowB  New  Town 

7551 
7603 
7636 
7833 
7859 

Schuyler 

Dekalb 
Gallatin 

1  40  07 

2  38  37 
1  41  SO 
5  37  43 

90  34 

88  57 
08  51 
88  10 

683 
500 
544 
870 
350 

6P 

6P 
7A 

KID 
7A 

Gain  Bros.  Creenhse 
.ludson  E.  Cameron 
Hartln  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 

8147 
8179 
8184 

Vermilion 

Cook 

Randolph 

Sangamon 

Sangamon 

7  39  55 

4  38  08 
1  39  50 
1  39  48 

87  49 

89  42 
89  40 

89  39 

600 
535 
589 
598 

HIE 
KID 

7A 
KID 

HID 
HID 

Thelma  Lane 

Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CL'JSED  -  -  - 

3 

2  3  5 
2  3  5 
'■■/14/ 

C 

7 

6  7  C 
54 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

8278 
8293 
8353 
8389 
8452 

Cook 

La  Salle 
Hountrie 
De  Kalb 

1  41  49 

1  41  07 

2  39  34 
6  41  59 

87  46 

88  50 
88  37 
88  41 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 

HID 

5P 

MID 
7A 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

J,  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

T 
T 

Table  Grove 

Taylorvllle 

Tlskllwa 

Toulon 

Tuscola 

8460 
8491 
8604 
8630 
8684 

Fulton 

Christian 

Bureau 

Stark 

Douglas 

1  40  22 
1  39  33 
1  41  18 
1  41  05 
7  39  48 

90  26 

89  30 
89  52 
88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

TP 
7A 

5P 
6P 

C  .  A .  Hammond 

Orvllle  L.  Weaver 
(■rnest  fi.  Robson 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farn 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandal  la 

874 
874 
875( 
875 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7  40  0 
7  40  0 
7  40  0 

1  41  1 

2  38  5 

i     88  1. 

88  1' 

88  5S 

89  07 

743 

730 
464 

503 

7P 

7P 
MIC 
7fl 
7A 
MIC 

State  Water  Survey 

State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
Georce  England 

2  3  5 

3 
3 

C 

6 

C 

Vandalia  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

878 
886 
891 

899 

Fayette 
Macoupin 

Hancock 
Tazewell 

2  38  5 
1  39  3 
6  41  3 
4  40  2 
1  40  4 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

MIC 

6F 
5P 

UIC 

5F 
51 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Waterloo 
Watseka 

Wayne  City 
Wenona 

900 
902 
902 

909 

Monroe 

Iroquois 

Lake 

Marshall 

4  38  2 
1  40  4 
3  42  2 

1  41  0 

90  OC 
87  44 
87  5 

89  0, 

717 
634 

668 
385 
700 

61 

8j( 
6P 
7F 
7A 
Hit 

E.  H.  Wolf 
R.  W.  Flagg 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

:         West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 

914 

924 
927 
935 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

4  37  5 
1  41  5 

1  39  2 
7  38  3 

2  39  2 

88  4E 

88  oe 

90  2- 
88  1 
88  3i 

480 

753 
576 

- 
685 

SF 
6F 

Kit 
5F 
5F 
7A 
6F 

111  State  Wtr  Surv 

Oscar  Watt 

E.  Lowell  Routt 

Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

Yates  City 

981 

1  40  4 

r  90  01 

MIt 

Ora  L.  Bell 

C 

auuu  Zurkammer  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst. 


MEW  STATI0K3 


3  42  02    87  44 


5P    5P  Murray  L  Trattel 


t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illl 


2.  Kaskaskla    3.  Lake  Ui< 


.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in     Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5.  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on   a  later  date  or  dates. 

♦       Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown, 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month, 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  MARCH  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  exactly  normal  and  the  average  precipitation  was  2.58  inches 
which  is  0.62  inch  below  normal.     Considerable  damage  by  low  temperatures  to 
peaches  and  apples  occurred,  and  due  to  wet  ground  there  was  delay  in  field  work 
and  sowing  of  oats. 

There  was  a  regression  of  temperature  trend  when  the  first  half  of  March  was 
warmer  and  the  last  half  was  considerably  colder  than  usual.     The  average  tem- 
perature for  the  month  was  41.0  degrees  which  is  exactly  normal.     Periods  of 
warming  were  the  l-4th,   8-15th,   19-20th,   and  30-31st.     Periods  of  cooling  were 
5-7th,   16-18th,   and  21-29th.     The  highest  temperature  was  87  degrees  at  East  St. 
Louis  on  the  10th  and  the  lowest  was  -4  degrees  at  Stockton  on  the  7th.  The 
highest  mean  temperature  of  the  month  was  49.3  degrees  at  Cairo  Weather  Bureau 
and  the  lowest  was  32.7  degrees  at  Stockton. 

Most  of  the  State  had  below  normal  precipitation  and  the  average  was  2.58  inches 
which  is  0.62  inch  below  normal.     The  precipitation  pattern  indicated  heavy  rain- 
fall in  the  south  and  near-normal  precipitation  totals  in  the  east-central  and  in 
the  north  around  Chicago  and  Waukegan  and  westward  to  Rochelle  and  Oregon.  The 
remainder  of  the  State  had  totals  of  one  and  a  quarter  to  two  inches  except  the 
two  areas  around  Barry  and  New  Boston  where  totals  were  under  one  inch.  Periods 
of  precipitation  were  the  3-8th,   10-llth,  14-18th,   20-22nd,   and  the  24-27th.  The 
greatest  monthly  snowfall  was  11.0  inches  at  Monmouth.     Five  stations  reported 
only  a  trace.     The  greatest  monthly  total  precipitation  was  6.29  inches  at  Makanda 
and  the  least  was  0.68  inch  at  New  Boston. 

Early  in  the  month  in  the  extreme  south  operations  for  fertilizing  farm  lands 
were  carried  on  and  some  clover  seed  was  sown  in  the  central  portions  but  most 
field  work  awaited  drier  weather.     The  following  week,  with  temperatures  averaging 
near  record  high  for  so  early  in  the  season  and  with  only  a  few  scattered  showers, 
conditions  were  favorable  for  field  work.     Considerable  spring  plowing  was  done 
and  some  oats  were  sown  in  south  and  central  portions.     Oat  sowing  in  the  south 
was  later  than  usual.     Wet  fields  in  most  areas  prevented  major  field  operations 
during  the  third  week.     Winter  wheat  was  excellent  and  first  signs  of  spring 
growth  of  trees  and  pastures  in  the  north-central  portions  were  showing.     In  gen- 
eral during  the  month  field  activities  were  kept  to  a  minimum  because  of  wet 
ground  the  first  half  and  low  temperatures  and  snow  during  the  last  half. 


STORMS 

During  the  month  three  tornadoes  were  reported.     There  were  also  reports  of  hail 
damage,  severe  local  thunderstorm  damage,  blizzard  conditions  with  damage  and 
accidents,  and  a  late  spring  cold  wave.     On  March  3  at  3:15  p.m.  a  tornado  was 
observed  in  Cook  County  but  did  not  reach  the  ground  until  it  reached  adjacent 
Indiana.     In  the  afternoon  of  the  same  day  there  was  hail  damage  in  scattered 
localities  in  the  southeastern  part  of  the  State.     On  March  4  at  9:30  p.m.  a  tor- 
nado hit  the  eastern  edge  of  Anna  causing  property  damage.     At  8:00  p.m.  on  the 
same  evening  a  local  severe  thunderstorm  caused  damage  to  utility  lines  and  farm 
buildings  at  Waverly.     A  damaging  hailstorm  occurred  on  the  4th  at  White  and  sur- 
rounding counties.     More  hail  damage  was  reported  at  Benton  in  Franklin  County  on 
the  5th.     On  March  22  heavy  blowing  snow  was  reported  over  the  State  with  freezing 
rain  in  some  sections.     Automobile  accidents  were  numerous,   trees  fell  on  houses, 
utility  lines  were  broken,  and  numerous  accidents  with  some  deaths  occurred. 
Snow  accumulated  to  8  inches  over  the  northwestern  quarter  with  lesser  amounts 
southward  to  the  Ohio  River.     A  late  spring  cold  wave  dropped  temperatures  to 
around  6  degr'ees  in  commercial  producing  fruit  areas  of  southern  Illinois,  re- 
sulting in  estimates  of  $3,000,000  damage  to  peaches  and  $5,000,000  damage  to  a 
apples . 

Marion  G.  Talcott 
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COMPARATIVE  DATA 
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38.5 

83 
80 
79 
80 
79 

-  8 
4 

-10 
2 

-  1 

2.38 
3.53 
4.38 
4.61 
2.56 

2.0 
7.1 
5.2 
5.2 
4.0 

1955 
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87 
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All 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Precipitation 


See  reference  aotea  folloelog  Btetloa  lodei. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ILLINOIS 

TABLE  2  -  CONTINUED  march  1955 
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3  6.  9M 

09 

10 

846 

0 

3 

1.48 

-  1.29 

0  .44 

15 

8.6 

4 

22 

6 

0 

0 

PUNT lAC 

28.3 

30.9 

- 

1,4 

72 

10 

6 

7 

805 

2 

1.30 

-  1.43 

0.63 

22 

4.0 

2 

22  + 

1 

ROCKFORD 

46.  5 

23.5 

35.0 

- 

1,0, 

70 

10 

-  1 

7 

919 

0 

4 

26 

1 

1.65 

-  0.86 

0.80 

22 

8,0 

4 

1 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

44  .  5 

22.4 

33.5 

0.0 

70 

10 

1 

7 

908 

0 

6 

30 

0 

2.93 

0.43 

1  ,45 

3 

5,0 

4 

22  + 

1 

SKOKIE  R 

43.4 

21.9 

32.7 

69 

10 

-  4 

7 

994 

0 

6 

26 

1 

1.10 

-  0.94 

0  ,48 

22 

6.1 

5 

22 

3 

0 

0 

SYCAMORE 

46.  0 

23.6 

34,8 

- 

0.8 

69 

10 

0 

7 

930 

0 

4 

24 

1 

2.62 

0.  03 

1,16 

22 

5 

2 

1 

WALNUT 

4d  .  4 

20.3 

37,4 

- 

0 . 7 

73 

10 

3 

7 

850 

0 

2 

20 

0 

1.40 

-  1.08 

0,90 

22 

10.0 

8 

22 

3 

1 

0 

WAUKEGAN 

44.6 

23.5 

34,  1 

- 

1 .  3 

69 

10 

0 

7 

949 

0 

5 

25 

1 

3.11 

0.66 

1,32 

3 

5.8 

3 

22  + 

6 

2 

1 

WHEATON  COLLEGE 

47.7 

25.0 

36,7 

68 

10+ 

2 

7 

869 

0 

2 

23 

0 

1.75 

-  0.85 

0,62 

15 

4.5 

2 

22 

3 

2 

0 

t>  I  V  1  S  1  ON 

36.5 

0  .  3 

1.70 

-  0.88 

6.1 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

52.1 

2b. 5 

40.3 

0,0 

75 

10  + 

3 

26 

757 

0 

2 

19 

0 

1,67 

-  1,48 

0,50 

22 

4.8 

2 

22  + 

4 

1 

0 

CARLINVILLE   't  E 

34  .  y 

31.1 

43  .o 

- 

0.6 

82 

10 

5 

26 

676 

0 

2 

16 

0 

2,92 

-  0,35 

1,43 

4 

3.2 

2 

25  + 

6 

2 

1 

CHARLESTON  AM 

5  0.9 

29.7 

40.3 

- 

2.4 

72 

4  + 

5 

26 

756 

0 

2 

19 

0 

2.87 

-  0,78 

0,85 

21 

4,5 

3 

26 

8 

2 

0 

CHENOA 

30. 2 

20.3 

38.3 

73 

10 

4 

7 

821 

0 

2 

20 

0 

1,27 

-  1,63 

0,53 

15 

5,0 

3 

25  + 

4 

1 

0 

DANVILLE 

52.0 

29.0 

40.5 

0.3 

71 

10 

6 

26 

752 

0 

2 

21 

0 

1,45 

-  1,74 

0,40 

20 

6 

0 

0 

DECATUR 

53.0 

30,1 

41.6 

- 

0.2 

76 

10 

5 

26 

721 

0 

2 

20 

0 

2,50 

-  0,92 

0,58 

20 

9 

1 

0 

EFF INGHAM 

50.  1 

31  .2M 

43.  7M 

1.9 

76 

3 

5 

26 

660 

0 

1 

0 

3.  58 

-  0,09 

0 

GRIGGSVILLE 

53.6 

29.  6M 

4  1  .  6M 

- 

1.3 

80 

10 

2 

26 

733 

0 

1 

17 

0 

1,51 

-  1,26 

0,90 

15 

3,0 

3 

1 

0 

HAVANA 

52.2 

29,1 

40.7 

- 

0.8 

80 

10 

5 

26 

747 

0 

2 

18 

0 

1.71 

-  1,00 

0,89 

22 

5,0 

5 

1 

0 

HILLS80R0 

55.1 

32.1 

43.6 

- 

0.4 

78 

10 

5 

26 

655 

0 

1 

1  7 

0 

2.31 

-   1  ,  00 

1,11 

21 

5 

1 

1 

HOOPESTON 

50.  y 

29  .  3 

40.1 

0.0 

70 

10 

8 

7  + 

764 

0 

2 

20 

0 

2.87 

-  0,36 

0,59 

1 

2,5 

2 

26 

8 

1 

0 

JACKSONVILLE 

54.0 

2V.9M 

42. 3M 

0.1 

83 

10 

3 

25 

702 

0 

2 

17 

0 

1.55 

-  1,28 

0,60 

22 

10,5 

6 

22 

4 

1 

0 

JERSEYV I LLE 

50.  7 

31  .gw 

44.  3M 

0.4 

84 

10 

4 

26 

643 

0 

1 

17 

0 

1.75 

-  1,49 

0,87 

20 

6,2 

3 

25  + 

4 

1 

0 

LA  HARPE 

4y.  1 

27.6 

38.4 

- 

1.9 

75 

10 

3 

26 

818 

0 

3 

20 

0 

1.46 

-  1,22 

0,53 

15 

7.3 

5 

22 

4 

1 

0 

L INCOLN 

61. 7M 

28.5 

4  0.  IM 

- 

1.4 

78 

10 

3 

2o 

763 

0 

3 

20 

0 

2.01 

-  1,12 

0,64 

22 

6.5 

3 

22 

5 

1 

0 

MATTOON 

61.2 

29.9 

40.6 

- 

0.5 

73 

10 

6 

26 

749 

0 

3 

19 

0 

t 

2.11 

-  1,54 

0,82 

20 

4.0 

6 

2 

0 

MORRISONVlLLt   1  E 

53.6 

31.2 

42.4 

0.1 

77 

10 

5 

26 

692 

0 

2 

17 

0 

2.07 

-  0,95 

0,37 

4 

5.0 

2 

22  + 

7 

0 

0 

NEWTON 

57.  1 

33.5 

45.3 

2.4 

74 

10 

7 

26 

607 

0 

1 

16 

0 

3.  26 

-  0,72 

0,68 

21 

4.3 

3 

26  + 

9 

2 

0 

PALEST  1 Nt 

55.5 

33.3 

44,4 

0.0 

74 

10 

8 

26 

632 

0 

1 

16 

0 

3.81 

-  0.20 

1 ,06 

15 

6 

25 

7 

4 

1 

PANA 

0 

2 

19 

0 

8 

0 

PAR  IS  WATERWORKS 

52.8 

29. OM 

4  o  ,  9M 

- 

0.7 

72 

10 

3 

7 

734 

0 

2 

0 

2.92 

-  0,  74 

0,80 

1 

9 

2 

0 

PEORIA   WB   AP  R 

0 

5 

20 

0 

6 

0 

QUINCY 

51.9 

31  ,6 

41,8 

- 

1.5 

80 

10 

5 

26 

714 

0 

1 

17 

0 

1.52 

-  0,95 

0,66 

15 

7.0 

6 

22 

4 

1 

0 

QUINCY   CAA  AP 

5 

0 

fRANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

49.6 

29.0 

39.  3 

72 

10 

7 

26 

787 

0 

21 

0 

2.20 

-  0.97 

0.60 

21 

T 

7+ 

7 

1 

0 

ROBEKTS   3  N 

50.0 

27,8 

38.9 

- 

0.1 

6  9 

lo 

6 

26 

803 

1.40 

-  1,40 

0,35 

4 

4.9 

5 

0 

0 

RUSHVILLE 

52.2 

29,9 

41.1 

- 

0.7 

80 

10 

4 

26 

737 

0 

2 

20 

0 

1.94 

-  0.76 

0,95 

22 

5.3 

4 

2 

0 

SPR INGF lELO  WB  AP  R 

50.5 

29,9 

40.2 

o.o 

80 

10 

6 

26 

762 

1.43 

-  1.88 

0,53 

20 

4.4 

3 

22 

3 

1 

0 

TABLE  GROVE 

50.4 

29.2 

39.8 

- 

0.8 

78 

10 

4 

26 

772 

0 

3 

19 

0 

1.73 

-  0,86 

0,63 

21 

5.0 

3 

22 

4 

1 

0 

TUSCOLA 

6  3.9 

28.  6M 

41.3M 

73 

10 

6 

26 

737 

0 

2 

21 

0 

3.44 

0,00 

1  ,04 

11 

3.5 

1 

25  + 

7 

2 

1 

URBANA 

51.2 

30  .  3 

40.8 

0.0 

72 

10 

6 

26 

746 

Q 

2 

18 

0 

2.29 

-  1,00 

0,52 

1 1 

6.0 

2 

25  + 

6 

1 

( 

VANDAL lA  CAA  AP 

53.4 

30.2 

41,3 

76 

10 

5 

26 

712 

0 

2 

21 

0 

2.38 

0.93 

20 

3,1 

3 

25 

4 

1 

0 

V IROEN 

52.2 

30  .6 

41,4 

80 

10 

4 

26 

724 

0 

2 

18 

0 

2,05 

-  1,00 

0.58 

20 

4.1 

2 

25 

6 

1 

0 

WATSEKA 

5u.7 

28.3 

39,5 

70 

10 

7 

7 

784 

0 

2 

22 

0 

3,03 

0.06 

0.73 

4 

5,  1 

3 

26 

10 

2 

0 

WHITE  HALL   1  E 

54.8 

31.2 

43,0 

0.4 

81 

10  + 

5 

26 

673 

0 

1 

16 

0 

1,74 

-  1,31 

0.50 

20 

4,8 

6 

1 

0 

W INDSOR 

53.3 

31.0 

42,2 

0.0 

73 

10 

5 

25 

700 

0 

1 

18 

0 

3,06 

-  0,63 

0.71 

20 

4,5 

2 

26  + 

7 

3 

0 

DIVISION 

41,3 

0,0 

2,24 

-  0,93 

4,9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

58.  1 

36.5 

47,3 

77 

3 

8 

2o 

546 

0 

1 

1  3 

0 

5,36 

1,20 

2.17 

20 

4,9 

2 

25  + 

9 

2 

2 

ALTON  DAM  26 

55.7 

32.  9 

43,3 

82 

10 

4 

26 

666 

0 

2 

15 

0 

2,91 

-  0,45 

0.96 

21 

2,5 

3 

26 

5 

2 

0 

ANNA     1  NW 

56.8 

37.0 

47,9 

0.2 

76 

1 1 

7 

26 

529 

0 

1 

12 

0 

4,92 

0,  52 

2.98 

20 

1  ,  1 

T 

25 

7 

1 

) 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

55.  1 

34.0 

44,6 

- 

0.1 

80 

10 

9 

26 

628 

0 

13 

0 

2.98 

-  0,32 

1.27 

20 

7.1 

3 

26 

5 

3 

CAIRO  WB  CITY  R 

58.3 

40  . 3 

49,3 

0.3 

78 

]  1 

13 

26 

492 

0 

1 

6 

0 

5.76 

1,04 

3.57 

20 

0.1 

T 

17  + 

6 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

30.6 

48,0 

0.4 

76 

10  + 

9 

26 

525 

0 

1 

11 

0 

5.74 

1,93 

3.28 

21 

0.6 

1 

26 

9 

2 

1 

CARLYLE 

0.5 

84 

1 1 

7 

26 

646 

0 

1 

14 

0 

2.91 

.  0,52 

2 1 

5,5 

6 

2 

COBDEN   2  S 

58.4 

34  .0 

46,  5 

75 

3  + 

26 

570 

0 

1 

16 

0 

6.66 

3.10 

20 

7 

3 

1 

DU  QUUIN  2  S 

1.1 

1  0 

2  6 

0 

1 

11 

0 

9 

1 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

57.9  ■ 

34.  7M 

40.  3M 

- 

0.1 

87 

10 

7 

26 

581 

0 

1 

13 

0 

L 

2.  88 

-  0,55 

1  .15 

20 

6,4 

4 

25 

2 

EL  IZA8ETHT0WN 

59.  3 

->8  ,  9 

49.1 

76 

3 

10 

26 

495 

4.54 

-  0,17 

1  .  46 

20 

T 

T 

25  + 

8 

3 

1 

FAIRFIELD 

57.3 

35,2 

46.3 

0.3 

76 

3 

8 

26 

576 

0 

i 

13 

0 

3.98 

0,15 

1  .60 

20 

2.6 

2 

25  + 

10 

1 

1 

FLORA 

50.5 

34.4 

45.5 

0.7 

74 

10 

7 

20 

601 

E 

4.35 

0,  62 

1  .16 

20 

6,0 

5 

GOLCONDA  DAM  51 

56.0 

36,  7 

46.4 

0.1 

75 

3 

10 

26 

575 

0 

\ 

1  1 

0 

5.57 

0,  76 

2.60 

21 

0,1 

T 

22  + 

6 

4 

GREENV 1 LLE 

56.8 

33,7 

44,8 

0.5 

77 

10 

5 

26 

621 

0 

1  3 

0 

1.  89 

-  1.62 

0.89 

20 

8.1 

1 

25  + 

1 

HARR ISBURG 

60.  7 

37.7 

49,2 

1  .  1 

78 

3  + 

10 

26 

497 

0 

12 

0 

6.64 

1  .48 

2  .48 

20 

T 

0 

8 

4 

1 

MAKANDA   1  NW 

58.  4M 

35. 9M 

47. 2M 

75 

3  + 

5 

26 

568 

0 

11 

0 

6.29 

3.02 

20 

0.9 

0 

8 

2 

MC  LEANSBURO 

5  7 .  7 

34  .  9M 

46.  3M 

0,2 

76 

3 

8 

26 

578 

0 

14 

0 

4,05 

0,08 

1  .98 

20 

1 

25 

7 

3 

MT  CARMEL   3  N  AM 

32.1 

43.5 

2,4 

77 

4 

8 

26  + 

661 

0 

15 

0 

E 

5,36 

1,03 

2.20 

21 

2.0 

1 

26 

7 

4 

MOUNT   VERNON   l,  N 

50.  8 

35,0 

45.9 

0,0 

77 

3 

6 

26 

584 

0 

12 

0 

3,45 

-  0,43 

1.38 

2  1 

3.0 

3 

26  + 

7 

2 

NEW  BURNSIDE 

59.4 

30  ,6 

46.0 

0,6 

77 

11 

8 

26 

525 

0 

12 

0 

4,  68 

0,33 

1.99 

20 

0.3 

T 

25  + 

8 

3 

OLNEY  RADIO  STATION 

58.  IM 

46.  IM 

l.B 

75 

10 

6 

26 

567 

0 

15 

0 

3,  55 

-  0,37 

1.07 

20 

7 

2 

SPARTA 

58.2 

30,3 

4  7.3 

0,6 

78 

10 

5 

26 

549 

0 

10 

0 

3,  95 

0,  50 

1.74 

20 

3.7 

3 

25 

9 

1 

DIVISION 

46  ,  O 

0,7 

4,42 

0,34 

2.9 

STATE 

41.0 

0,0 

2,58 

-  0.62 

4.8 

*  DATA  RECEIVED   TOO  LATE  TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  reference  cotes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1955 


Day  of  month 
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14  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19  j 

20  j 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  j 

27 

U17 

.05 

.05 

•  07 

2.17 

.26 

.18 

.30 

.12 

•  19 

.03 

T 

T 

.09 

T 

.06 

.03 

I96 

I29 

?5 

.36 

.09 

.24 

2.98 

!  19 

*  27 

'o4 

.12 

.22 

.  10 

■  30 

T 

T 

.32 

.54 

T 

.03 

.08 

.67 

.  29 

•  4^ 

T 

.41 

.  20 

.52 

T 

T 

•  5^ 

T 

.25 

,10 

.14 

.04 

.01 

T 

.22 

.66 

.03 

.08 

T 

T 

.52 

.08 

1.27 

.34 

T 

.05 

'  ,  . 

* 

* 

•  84 

.02 

.  1  5 

2*38 
* 

* 

.05 

T 

*  28 

'  58 

'23 

.^S 

.Qi. 

.02 

.23 

,50 

•  05 

.15 

T 

14 

T 

T 

.51 

.06 

.14 

T 

T 

.22 

.43 

.24 

.02 

.16 

,02 

T 

.05 

.57 

.69 

.03 

2.38 

.78 

T 

•  01 

•  26 

.72 

.03 

T 

3.67 

.51 

.02 

01 

T 

• 

.32 

T 

.01 

T 

.45 

.70 

.  10 

•  65 

.12 

.28 

.29 

.  1  8 

,05 

T 

.02 

.80 

.14 

09 

18 

.  17 

.06 

.07 

!  38 

38 

'  65 

04 

.13 

1  .90 

.  57 

.  1  5 

05 

*01 

.15 

.56 

.78 

.15 

* 

.37 

.86 

.03 

.87 

.*12 

.  42 

■  2^ 

.03 

T 

*  85 

*  19 

'22 

.53 

.22 

.32 

.20 

T 

•  04 

.14 

^06 

.06 

.  <.7 

T 

.23 

.29 

' 

.01 

.  10 

.02 

.38 

T 

T 

.21 

>  3  1 

•  3  1 

•  01 

,13 

.42 

T 

.21 

.31 

.53 

*  01 

!?4 

.01 

.09 

.05 

T 

.24 

.82 

.01 

.03 

.64 

T 

T 

.08 

.  16 

.51 

.  13 

.10 

•  43 

T 

.34 

.20 

,50 

.25 

.06 

T 

.47 

.01 

.07 

.25 

.02 

3,  10 

.70 

,20 

.02 

.16 

T 

T 

.40 

.14 

.30 

.10 

.09 

T 

.22 

.07 

.49 

.29 

.05 

.30 

T 

T 

.21 

T 

.04 

.56 

.  35 

.21 

,18 

.03 

.54 

.04 

T 

.38 

.75 

T 

.06 

T 

y 

.77 

.30 

.  14 

2,60 

.10 

.  15 

.10 

,03 

• 

.41 

T 

1  ,15 

.10 

1  .12 

T 

.13 

.  06 

.05 

.03 

1.03 

.  17 

.13 

,33 

.04 

T 

.89 

.92 

,  16 

.07 

•  60 

T 

.  16 

.26 

.68 

.03 

.08 

T 

.20 

,04 

.25 

T 

1.46 

.  1  I 

.01 

.03 

.02 

.03 

1.13 

.15 

.30 

.  20 

.13 

.  14 

.04 

.07 

1.60 

.48 

.11 

.27 

.02 

'20 

.50 

1.15 

.24 

.16 

E  .60 

00 

*  04 

T 

.02 

.  14 

,18 

•  4  7 

.03 

T 

.01 

*81 

.15 

T 

.02 

.48 

ito 

T 

.02 

.02 

T 

.26 

T 

T 

.35 

.49 

T 

T 

05 

* 

.03 

.13 

.20 

'22 

*67 

*  17 
• 

*  q 

'21 

*44 

'46 

T 

T 

•  J  ^ 

70 

T 

.28 

*  1  3 

*  29 

'10 

•  50 

.  30 

•  70 

.  10 

.03 

.24 

.54 

.01 

.01 

T 

.31 

3,16 

.35 

.02 

*68 
* 

1.10 

.31 

.03 

2.50 

•  64 

.02 

.01 

* 

* 

T 

T 

•  13 

.20 

.60 

,15 

T 

T 

.32 

.70 

.34 

.07 

.  17 

.85 

.09 

.29 

.03 

2,94 

.  36 

.09 

16 

04 

.62 

.20 

•  01 

.  15 

.14 

.20 

.21 

.01 

.42 

T 

.05 

.13 

.85 

.  18 

.10 

T 

T 

.  40 

.06 

.08 

.70 

.08 

.95 

.20 

20 

.05 

.24 

2.48 

.60 

.16 

T 

*ftC 

*  40 

.26 

2*88 

•  48 

T 

*  11 

.23 

.  04 

•  69 

.15 

T 

*26 

.08 

.02 

.26 

•  33 

.01 

.09 

.05 

.01 

.05 

1.11 

•  36 

,13 

.  02 

.21 

.  39 

.41 

•  13 

,04 

T 

.  09 

.04 

.54 

.37 

.01 

.03 

.45  £  .10 

•  35 

•  05 

.02 

T 

*0^ 

X 

.03 

.40 

.15 

.60 

.  15 

T 

•  19 

.28 

.02 

.OS 

.34 

.22 

•  38 

.02 

.  12 

T 

.18 

E,  13 

1 1^ 

.42 

.04 

*4C 

.05 

,12 

.52 

.08 

.08 

.09 

T 

T 

.19 

.48 

^09 

T 

23 

.03 

*oI 

'5* 

.03 

.  10 

.21 

.47 

T 

.06 

.  3( 

.63 

.10 

•  02 

.01 

•  0 

•  40 

,07 

.03 

•  01 

• 

26 

13 

~<.4 

'12 

,10 

T 

•  ^ ' 

.16 

'  4< 

*  54 

.01 

.27 

•  2  1 

* 

el  30 

•  01 

.58 

03 

13 

.2: 

•  45 

.08 

1.02 

.  34 

.07 

.23 

3.02 

.47 

.13 

.03 

.04 

.70 

*7( 

.26 

.23 

1.66 

1.  30 

.19 

.02 

T 

.  30 

.90 

.01 

.15 

* 

.03 

.25 

.06 

.14 

.18 

.03 

T 

.27 

T 

.82 

.02 

.04 

.09 

E.IO 

T 

•  36 

•  68 

.03 

.02 

.05 

.  1 1 

1.98 

.56 

.10 

.14 

.02 

.20 

.40 

.21 

.05 

*  1( 

,12 

.  25 

.35 

T 

.16 

.13 

T 

T 

.07 

.51 

.15 

•  03 

.03 

.02 

T 

.0<> 

.  1" 

.19 

.20 

1.00 

.20 

.15 

T 

.22 

.33 

•  54 

.10 

.04 

.02 

.50 

T 

.28 

•  50 

.05 

.15 

.47 

.02 

.20 

.43 

.02 

.83 

.02 

.34 

.34 

T 

T 

.03 

.05 

.05 

T 

.33 

.31 

.30 

.20 

T 

T 

1.05 

.68 

.07 

2.20 

.24 

T 

E,20 

.28 

T 

.02 

.41 

.27 

.01 

.03 

T 

T 

T 

1,10 

T 

E.15 

ALBION 
ALEOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 
ANN A WAN 

ANT  lOCH 

ARLIN&TON  HfclGHTS  4  SSE 

AURORA  C0LL6I^E 

AVON 

BARRY 

eeAROSTOWN 

SELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

6L00MINGT0N 

6L00MINGT0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  W8  C ITY  R 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 
CARL INVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  4  W 
CMANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W6  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
COBOEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DI  XON 

OU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWAROSVILLE 
£FF  INGHAM 
ELGIN 

ELIZA6ETHT0WN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GRIOLEY 

GR IGGSVILLE 

HARDIN 
HARR ISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA   NO  2 

Hi LLS8ORO 
HOOPESTON 

HUTSONVlLLE  POWER  PLANT 
ILL  I NOIS  C ITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEVVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JCL  lET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KE ITHSBURG 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE  1  S 

LAWRENCEVI LLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACK INAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANS80R0 

MED OR A 

MINONK 

MOL INE    WB  AP  R 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR I S 

MORRIS  3  NE 

MORR I  SON 

MORR ISONVI LLE    1  E 
MT  CARMEL  3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


5.36 
1.12 
2.91 
4.92 
1.14 


1.21 
2.98 
1.05 
4.96 
1.71 

1.67 

1 .33 
5.41 
5.76 


1.30 
1.32 
1 .97 

1.12 
1.22 
1.32 
1  .47 


1.89 
1  .77 
1.51 


1.20 
1,60 
1  .97 
1  .52 


.04 

.03 
.03 

T  T 

T  T 
.06 


1,43 
,70 


.02 
,20 


.27 

T 
T 

,03 

T 

.02 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3— Continued  march  1955 


Day  of  month 


i)tation 

To1 

1  2 

4   {   5   1  6 

7  1 

8  9 

10 

11  12 

13  14 

lo 

lb 

17  1 

17  1 

lo 

ly 

20 

21 

22  1 

23  j 

24 

ZD 

ZD 

Z/ 

Oft     CO  in 

ZO       Z9  JU 

Jl 

MOUNT  PULASKI 

1.94 

.05 

.05 

T 

T 

T 

.12 

.30 

.03 

,60 

.13 

.46 

.21 

T 

T 

MOUNT  STeRLiNG 

1.73 

T 

T 

.10 

•  65 

T 

.20 

.10 

.60 

.08 

3,45 

.17 

39 

NASHVILLE  3  NW 

3.68 

.66 

■ 

* 

NEWARK   7  E 

1 .36 

T 

'37 
* 

'  43 

. 

NEW   BOSTON  DAM  17 

.93 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.31 

,05 

T 

.19 

.34 

.02 

,02 

T 

T 

NEW  BOSTON 

.68 

.28 

T 

*83 

E.40 

T 

4.68 

,77 

10 

.21 

1  99 

3.26 

* 

.26 

.09 

T 

' 

OLNEY  RAOIO  STATION 

3,55 

*92 

.25 

•  17 

,  46 

,09 

1.07 

' 

.12 

'09 

OREGON  WATERWORKS 

2.39 

,15 

T 

.03 

1.03 

T 

.01 

.49 

,64 

,03 

.01 

OTTAWA 

1.05 

,05 

T 

T 

T 

T 

.01 

.03 

.26 

T 

.05 

.45 

,10 

.10 

■'' 

3  .81 

.62 

T 

,02 

^*  15 

05 

.05 

3.28 

*1  0 

'?S 

.92 

.02 

05 

J06 

04 

*93 

*  35 

*21 

'  ?0 

'so 

'o8 

•  24 

'34 

'  22 

T 

*69 

'10 

*  15 

'  30 

10 

PARK.  FOREST 

1,48 

.14 

T 

T 

.02 

.44 

T 

T 

.14 

.29 

,26 

T 

.15 

.02 

PAW  PAW 

1.70 

.05 

T 

.02 

.08 

.40 

T 

T 

.45 

,66 

T 

T 

.05 

T 

T 

1,87 

T 

T 

*  1 1 

13 

'  1  ^ 

1,76 

T 

T 

T 

.0 

• 

'01 

*43 

*  70 

*  1  5 

' 

PEOTONc 

.03 

.43 

* 

Iso 

04 

08 

PETERSBURG   3  W 

1.82 

T 

T 

.20 

.03 

.52 

.16 

.90 

.02 

PLEASANT  HILL 

1  ,40 

T 

.37 

T 

.04 

,01 

,03 

.42 

.  16 

.26 

.12 

1.30 

,02 

T 

T 

T 

,02 

,11 

T 

05 

4,05 

■ 

T 

.17 

* 

,16 

04 

1 '  76 

*41 

*  20 

DO  twrpu  II  1  F    9  NU 

1.21 

T 

T 

T 

• 

*06 

'67 

•  34 

02 

QUI NCY 

1  .52 

T 

T 

T 

.15 

.66 

T 

,08 

,40 

.14 

.09 

QUiNCY  CAA  AP 

1  .64 

T 

.01 

T 

T 

T 

.87 

.  18 

T 

T 

,14 

.27 

.10 

T 

.07 

T 

T 

QU 1 NCY  DAM  2 1 

1  •  60 

,12 

T 

OU 1 NCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.13 

_ 

T 

.01 

T 

y 

_ 

*  69 
* 

* 

*  1  fi 
• 

'ni* 
* 

* 

RANTOUL  CMANUTE  AF  BASE 

.  1  3 

.  02 

T 

RED  BUO 

3.37 

,07 

.52 

.36 

.16 

,04 

1.58 

.40 

.22 

ROBERTS  3  N 

1.40 

.08 

.05 

.35 

T 

T 

.02 

.17 

T 

.05 

.20 

,18 

,17 

.10 

.03 

ROCHE  LLE 

3.01 

T 

T 

01 

^  '  80 

•  06 

ROCKFORD 

1.65 

'20 
* 

T 

*06 
* 

'22 
* 

'35 

ROCKFORO  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

2  .93 

1.45 

T 

.02 

T 

.05 

.47 

.08 

T 

T 

.43 

,23 

,17 

.01 

T 

.02 

T 

ROCKPORT 

RUSHV 1 LLE 

1.94 

T 

29 

.95 

13 

STE   MAR  IE 

2  .36 

22 

,06 

,21 

T 

*  5  1 

.  15 

.07 

1*01 

.26 

,02 

.35 

SALEM 

3.18 

*  36 

16 

.02 

.28 

01 

* 

*4  1 
* 

.31 

,05 

85 

'29 

.09 

.30 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

5,41 

.26 

,02 

,25 

T 

T 

,40 

.63 

,23 

.05 

2.86 

,50 

T 

.01 

SI  DELL 

:   3  ,26 

,82 

,45 

T 

T 

T 

.86 

,13 

T 

.01 

.57 

.16 

,04 

E  ,20 

T 

SKOK  I  £  R 

3  ,95 

43 

.14 

,  33 

T 

02 

* 

44 

.  09 

.03 

.  1 1 

T 

1 .  74 

.33 

,14 

.12 

.03 

SPR [ NOF 1  El D  W8  AP  R 

1,43 

.03 

T 

-J. 

04 

06 

'ft? 

.03 

T 

.53 

.30 

,15 

.10 

T 

T 

STOCKTON 

1  ,  10 

T 

T 

,02 

.07 

.14 

,02 

.03 

.34 

.48 

T 

T 

T 

STREATQR 

SYCAMORE 

2.62 

,01 

28 

1  16 

~06 

06 

1.73 

.07 

T 

.06 

" 

LO  VILLE 

2  .  20 

• 

,03 

,06 

'02 
* 

'  l''' 

'51 
* 

*02 

, - 

TISKILWA 

1.18 

.12 

T 

T 

T 

.15 

T 

,27 

,64 

T 

TOULON 

1.49 

T 

T 

.01 

,27 

.20 

,27 

.63 

.09 

,02 

tuscol  a 

3.44 

.04 

.48 

.03 

T 

.01 

05 

* 

13 

UR6ANA 

2.29 

T 

,02 

T 

• 

.16 

T 

T 

*46 

'41 

'33 

'22 

'05 

UTICA  STARVED  ROLK  DAM 

1  .46 

.01 

.15 

T 

.02 

.01  T 

.04 

T 

T 

,  32 

.69 

.02 

T 

,20 

T 

T 

VANDAL lA  CAA  AP 

2,36 

.08 

.46 

T 

T 

.03 

T 

.45 

.06 

.06 

.93 

.20 

.04 

.07 

T 

2,05 

.09 

.41 

.02 

,21 

.02 

WALNUT 

1.40 

T 

^ 

'os 

29 

'  IC 

'  90 

*02 

04 

WARSAW 

1.39 

,05 

.66 

.05 

.53 

.08 

WATERLOO 

3,12 

.35 

T 

.03 

.38 

.  32 

.09 

,08 

I.4O 

.27 

T 

.20 

WATSEKA 

3.03 

,10 

.38 

.73 

,12 

T 

T 

.05 

.22 

.04 

.  14 

.33 

.56 

,16 

,20 

WAUKE6AN 

3.11 

1.32 

.04 

T 

T 

.02 

,39 

T 

,04 

,39 

,74 

.06 

,11 

WAYNE  CITY 

.20 

.32 

,12 

,41 

1,95 

.17 

WHEATON  COLLEGE 

1.75 

,03 

T 

T 

T 

.02 

,62 

,02 

.31 

.59 

.08 

.08 

WHITE  HALL  1  E 

1,74 

.27 

.29 

T 

.06 

T 

.05 

,60 

.33 

.17 

Wl LCOX 

4.81 

.53 

.63 

.31 

1,50 

1.3; 

.32 

.20 

WINDSOR 

3.06 

.65 

,08 

,67 

T 

.06 

.  16 

T 

.05 

.71 

.23 

.13 

.25 

.05 

T 

-  30  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1955 


Day    Of  Month 


ALTON   DAM  26 


ANNA    1  NM 


AURORA  COLLEGE 


BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 


BLOOM INOTON  NORMAL 


CAIRO   WB  CITY 


CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 


CARLINVILLE   <.  E 


CHARLESTON 


CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO   WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 
COBDEN   2  S 
OANVILLE 


DU   QUOIN   2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EFF 1 NGHAM 

EL  IZABETHTOWN 

FA  1 RF I ELU 


FULTON   DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GOLCONUA  DAM  51 

GREENV I LLE 

GR IGGSVILLE 

HARR  ISBURG 

HAVANA 

HI LLSBORO 


MAX 
M  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  1  N 


32      30  36 


53  60 
3<.  31 


hi  43 
31  29 


A5  49 
31  29 


55  6<. 
39  35 


66  66  75 
44      39  58 


66  66 
43  31 


MAX 
MIN 


52  62 
32  26 


65  46 
33  30 


47  53 
30  30 


45  41 
33  34 


47  43 
34  34 


49  48 

33  32 


65  64 

39  31 


50  55 
32  30 


50  59 
32  28 


41  48 

32  28 


68  65 
40  33 


60  64 
32  35 


66  65 
47  32 


65  62 
40  31 


65  60 
37  33 


44  46 

31  27 


45  49 
31  29 


48  54 
31  29 


63  61 
35  34 


68  66 
44  31 


56  60 
33  29 


48  55 
32  30 


37  33 
3U  14 


42  40 

39  22 


68  45 
38  28 


37  31 
28  11 


38  35 
28  13 


43  41 
33  26 


42  35 
32  18 


57  46 

40  33 


43  41 
35  23 


72  55  39 
50     37  24 


63  39  35 
37     32  16 


38  30 
26 


35     25  13 


48      37  35 


64  4  3 
34  27 


65     39  43 


43  37 

35  22 


47     40  32 


61     34  26 


45  42 
32  27 


55  36 
37  24 


68  42 
40  30 


63  40 
39  26 


57  40 
33  25 


40  37  26 
30      23  10 


42  3  7  30 
32     25  12 


44     37  32 


40  33 
26  12 


72  60  42 
54     36  32 


42      37  25 


75  41  36 
38     30  20 


U    12    13    14     15    16     17  18 


25  63  67 
5  11  32 

40  62  71 

17  28  44 

43  65  67 

20  32  43 

26  49  58 

0  10  36 

21  55  62 

1  12  33 

42  68  75 

20  34  47 

34  62  67 


45  64  68 

27  35  46 

44  68  69 

21  33  45 

35  65  72 
14  34  45 

36  58  73 

18  31  44 

37  34  61 
11  13  32 

26  61  67 

4  16  40 

19  53  61 

5  19  42 

20  55  63 

5  20  42 

20  54  63 

6  20  45 

24  55  65 

3  16  43 

41  64  66 
19  29  41 

29  60  63 

9  22  43 

28  64  70 
10  27  44 

23  56  63 

2  15  35 

42  69  70 
20 

46 

22 


70  78 
40  56 


13     23  43 


65  69 
31  46 


66  69 
30  45 


21     56  59 


63  68 
22  42 


28      63  68 


36      67  73 


78      68  44 


68  41  37 
40      33  19 


69     49  45 


40  35 
33  22 


44  66  70 

22  33  45 

32  64  68 

10  24  50 

34  66  73 

15  27  46 

30  60  65 


75  73  66 
58     57  54 


75      70  57 


82  70  63 
52      50  48 


75  76  69 
59     60  54 


70  62  55 
36      36  36 


55      54  46 


75  75  62 
44      39  43 


75  78  71 
62      64  55 


57      55  49 


52      53  45 


78  84  74 
57      63  49 


66  72  62 
49     47  45 


41      38  37 


66      59  55 


70  59  56 
41     42  36 


66  61  65 
44     39  38 


41      41  41 


74  75  70 
55     62  51 


71  67  67 
49     45  45 


76      71  63 


72     60  55 


77  73  70 
58      57  51 


87  77  64 
54      54  54 


74      75  72 


75  71  65 
55     57  51 


74  71  56 
55     55  49 


69     59  52 


69  61  51 
33     34  37 


75  61  57 
45     36  33 


75     69  59 


58     58  46 


77  73  64 
54     52  51 


80     77  63 


76  78  69 
60     58  51 


80  73  59 
41      42  45 


78  75  64 
54      49  46 


70      67  60 


61  71  72 
38      38  54 


55      61  56 


62  68  62 
38     42  41 


58  70  73 
43      38  56 


44  59  55 
24     28  35 


39      40  41 


56  66  65 
28      38  36 


56      57  72 


63  70  73 
40      33  55 


55      6  /  63 


32     37  39 


61  54  67 
30     33  42 


23  40  37 

38  62  54 

32  35  35 

45  66  54 

30  34  36 

38  5  3  5  5 

32  37  36 


29     34  36 


69  70  72 
49      50  54 


54     65  69 


30      40  36 


53  63  55 
23     31  37 


57  72  72 
40     37  66 


59  72  64 
43      44  40 


60  70  69 
33      36  55 


62  70  71 
45      42  57 


60  70  72 
36     34  56 


58  69  73 
36     35  61 


50  57  55 
22     30  35 


54  60  57 
26     32  37 


55  61  55 
26     38  33 


55  62  62 
25     32  36 


58  69  69 
35      39  45 


58  62  60 
34     40  38 


60  76  76 
40      46  59 


57  66  60 
32     36  39 


57  66  69 
34     39  44 


52  64  62 
29     32  36 


54  43  49 

38  29  29 

34  33  44 

30  22  23 

44  36  46 

32  29  31 

70  40  46 

38  31 

36  32 
24  15  24 

37  34  39 
26  18  25 


46     37  47 


40  37  44 
31      23  25 


55      46  45 

38      35  35 


33      26  28 


46  38  47 
37      29  33 


32      24  26 


36  35  42 
28     12  25 


37  34  38 
25     23  28 


38  35  40 
24     21  28 


37  35  40 
25     22  30 


39  35  42 
28     20  26 


58  40  46 
35     29  30 


42      36  46 

29     23  27 


40  34  48 
29     24  25 


40  34  39 
29     19  22 


58     43  47 


61      49  46 


51  41  46 
33     25  24 


69     45  47 

40     32  35 


57  42  47 
36      29  33 


35  33  38 
23     17  22 


38  34  40 
27     21  24 


35  33  43 
24     23  23 


42  34  43 
27     19  23 


48  42  44 
36      34  36 


46  40  46 
35      28  31 


39  35  47 
30     26  28 


70  44  48 
40     32  35 


40  35  45 
32     24  27 


45  35  48 
26     30  31 


40  35  42 
31     23  27 


57  55 
37  41 


55  52 
26  35 


54  54 
39  46 


56  56 
38  45 


61  42 

23  30 


67  65 
39  41 


5  7  54 
30  41 


5  5  54 
35  42 


45  53 

30  35 


52  53 
25  35 


49  43 
28  39 


53  47 
27  35 


30     39  36 


53  46 
25  34 


56  55 
34  40 


53  55 
24  36 


66  51 
30  42 


57  57 
38  44 


55     55  42 


59  66 
34  30 


57  55 
39  48 


51  45 

25  30 


55  60 
29  32 


59  56 
40  46 


56  53 
31  42 


55  62  66 

23  32  33 

35  50  35 

15  20 

40  59 

22  33  31 

55  59 

23  35 


36  46  38 
19     16  22 


23     35  31 


43  53  62 
17     24  26 


46  60 
27  37 


58  60  56 
22     34  31 


19      31  27 


20     34  33 


57  38  68 
20     20  28 


10     22  25 


36  45 
20  22 


36  46 
20  21 


36  46 

20  26 


41  48  43 
19      19  25 


51  57 

20  30 


52  57  45 
20     27  28 


40  58 
18  28 


17  19  21 

57  60  55 

23  34  32 

42  67  61 

20  34  31 

44  59  5  9' 

19  26  28' 

55  60  58 

26  36  34 

55  60  55 
23  32  33 

56  59  55 
22  31  31 

31  43  32 

16  16  19 


32  43 
17  20 


32  46 
15  24 


37  49 
15  17 


46      59  46 


35  54 
15  26 


25     33  33 


62  54  45 
19     25  28 


25  26 


27   28    29   30  31 


46     24  37 


33     23  35 


42     22  32 


43     27  42 


29  24  31 
14     10  16 


40     22  35 


46     26  39 


48     28  32 


45     26  35 


49     34  20 


36     21  33 


28  25 
16  13 


33  26 
16  11 


47     27  41 


36     17  36 


36     23  34 


45  25  38 

23  7  15 

41  24  37 

16  7  15 

49  24  33 

29  5 

47  30 

30  10 

45  23 

23  8 

46  23  34 


30     23  35 


26     22  34 


31     23  33 


46  24 

20  10 


46     28  42 

27     10  15 


46     24  34 


39     21  34 


43  53  63  73 
23     27     32  42 


43  55  62  66 
15     22     32  33 


42     54  61 

25      27  33 


47  56  61  67 
25     25  32 


4l  46  56  68 
17      21  26 


43  53  63  66 
24     28     32  35 


41     51  58 
17     23     33  40 


46  53  60  68 
32     33     39  42 


46  56  62  66 
25     22     28  41 


44  53  62  64 
15      24      31  34 


44      53  52 
20     24     28  30 


32  40  50  59 
18     23  31 


41  50  56  55 
12     24     32  35 


40  39  57  65 
24     30     33  42 


42  47  60  69 
20     27  31 


40  43  57  65 
25      32      36  45 


45  51  60  69 
20     26     30  37 


55  57 
20  24 


59  67 
29  31 


43  50  58  64 
20     22     27  32 


15  21  32  31 

41  52  60  67 

16  21  30  37 

44  55  63  69 

23  24  33  34 


42  62 
22  22 


45  61 
27  25 


44  52  63  68 
21     24     28  33 


43  52  60  65 
23     27     29  35 


40  50  59  66 
14     20     28  29 


40  53  59  66 
16     23  31 


41  54  61  65 
16     23  32 


43  56  61  67 
13     23     30  33 


42  50  60  64 
26     27  34 


45     55  61 


45  56  65  66 
19     29     36  37 


46  56  65  71 
26     22     26  31 


42  54  63  67 
17     22     29  33 


43  52  61  65 
17     24     31  34 
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Table  5-ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1955 


Day    0£  Month 


7" 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1  L 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

MAX 

61 

75 

70 

4  5 

38 

35 

64 

70 

83 

81 

54 

59 

67 

64 

42 

39 

48 

... 
58 

56 

51 

38 

55 

50 

46 

21 

32 

44 

55 

65 

67 

64.6 

WIN 

2  8 

48 

45 

34 

22 

44 

44 

44 

43 

40 

2  5 

25 

28 

42 

37 

18 

28 

14 

14 

1  5 

43 

29«9 

MAX 

55 

62 

78 

74 

46 

40 

40 

67 

75 

84 

80 

67 

5*8 

70 

67 

44 

41 

49 

57 

55 

57 

39 

61 

52 

47 

24 

36 

46 

55 

64 

67 

56.7 

MIN 

3  3 

3  1 

48 

45 

■'^ 

43 

47 

48 

32 

40 

32 

26 

29 

32 

45 

37 

19 

32 

27 

18 

13 

2  1 

27 

35 

36 

31.9 

MAX 

47 

38 

37 

27 

57 

65 

72 

70 

56 

54 

64 

60 

40 

40 

40 

52 

52 

53 

48 

48 

45 

36 

23 

35 

42 

50 

69 

66 

49.1 

MIN 

33 

2  8 

2  1 

25 

43 

19 

22 

10 

1 5 

2  0 

2  5 

3  0 

36 

28.3 

MAX 

".7 

52 

66 

62 

39 

35 

28 

59 

66 

7  0 

67 

58 

52 

65 

62 

40 

36 

41 

51 

54 

54 

52 

51 

48 

37 

22 

36 

42 

50 

58 

66 

50.5 

MIN 

4  0 

30 

2 1 

2  7 

21 

3  1 

44 

20 

2  1 

2  7 

1 9 

10 

10 

18 

23 

23 

30 

27.0 

MAX 

46 

52 

66 

56 

37 

35 

26 

57 

65 

70 

69 

58 

55 

65 

60 

39 

35 

40 

5! 

52 

54 

47 

60 

47 

38 

22 

36 

41 

50 

58 

64 

49.7 

29 

38 

18 

28 

25 

18 

1 2 

1  7 

2  3 

28 

27.0 

MA  X 

4  7 

53 

60 

50 

39 

35 

19 

60 

66 

75 

67 

59 

55 

65 

58 

42 

35 

42 

60 

54 

47 

34 

48 

39 

32 

23 

32 

41 

63 

59 

67 

48.6 

29 

20 

32 

32 

19 

22 

1 5 

1  6 

29 

30 

25.7 

47 

55 

67 

54 

39 

35 

28 

62 

66 

75 

70 

57 

56 

60 

60 

39 

35 

43 

54 

53 

47 

32 

47 

39 

34 

20 

33 

40 

54 

62 

60 

49  « 1 

40 

22 

24 

" 

16 

26 

35 

27.6 

MAX 

48 

53 

60 

50 

38 

33 

24 

60 

66 

75 

68 

56 

56 

66 

60 

40 

37 

42 

55 

52 

50 

36 

49 

38 

34 

24 

35 

43 

54 

61 

68 

49.4 

19 

27.6 

MAX 

49 

56 

72 

61 

41 

37 

28 

64 

70 

78 

67 

61 

57 

67 

59 

42 

34 

46 

55 

50 

53 

37 

48 

39 

23 

32 

43 

54 

61 

66 

61.7 

28.5 

MAX 

67 

65 

75 

70 

68 

43 

43 

64 

67 

75 

75 

70 

69 

7  2 

69 

44 

43 

55 

54 

57 

56 

58 

67 

47 

26 

38 

43 

55 

60 

67 

58  .4 

38 

45 

45 

22 

34 

24 

36 

36.9 

MAX 

44 

45 

56 

43 

38 

3  1 

21 

50 

59 

68 

62 

53 

49 

61 

58 

39 

32 

38 

50 

47 

47 

36 

42 

37 

2E 

22 

33 

4t 

48 

51 

65 

45.1 

20 

23.2 

MAX 

48 

56 

72 

60 

41 

35 

30 

63 

67 

73 

69 

51 

54 

68 

6  7 

42 

35 

45 

52 

52 

56 

37 

5e 

47 

3! 

20 

32 

41 

49 

5< 

64 

51.2 

29.9 

m'n 

65 

62 

76 

70 

65 

41 

4l 

67 

68 

75 

73 

66 

55 

71 

74 

59 

40 

49 

56 

55 

56 

55 

60 

54 

45 

23 

38 

45 

54 

61 

68 

67.7 

32 

" 

22 

24 

30 

34.9 

MAX 

49 

54 

68 

51 

37 

35 

27 

62 

69 

73 

63 

58 

55 

66 

58 

39 

36 

47 

56 

53 

51 

37 

50 

39 

34 

22 

32 

42 

52 

59 

66 

49.6 

20 

23 

16 

18 

13 

13 

29 

35 

26.4 

MAX 

48 

51 

54 

39 

38 

32 

23 

61 

65 

74 

60 

56 

55 

61 

55 

33 

35 

43 

55 

49 

43 

33 

46 

35 

22 

21 

34 

43 

65 

59 

66 

46.5 

2  1 

24 

29 

39 

16 

23 

10 

20 

1 6 

22 

34 

36 

25.5 

49 

54 

64 

55 

37 

34 

27 

6  3 

68 

76 

68 

57 

55 

61 

59 

38 

33 

44 

55 

53 

47 

34 

4E 

38 

34 

24 

34 

41 

56 

61 

66 

49.4 

M*N 

27.1 

3  7 

51.2 

M  1  N 

32 

29 

31 

36 

31 

16 

4 

16 

40 

35 

37 

41 

22 

29 

38 

29 

19 

26 

23 

31 

42 

18 

2C 

25 

If 

9 

13 

15 

21 

2' 

31 

26.9 

MAX 

47 

50 

55 

48 

33 

36 

28 

57 

65 

73 

72 

58 

53 

61 

54 

39 

35 

41 

54 

53 

43 

34 

46 

39 

33 

23 

36 

41 

54 

60 

67 

48.2 

MIN 

31 

28 

34 

34 

30 

12 

15 

35 

32 

34 

38 

24 

31 

37 

28 

20 

20 

26 

34 

33 

16 

17 

20 

17 

9 

16 

16 

20 

26 

31 

24. S 

MAX 

36 

58 

73 

70 

45 

38 

35 

63 

70 

77 

73 

64 

58 

68 

64 

43 

36 

46 

54 

53 

54 

41 

68 

47 

46 

22 

32 

43 

51 

61 

64 

53.6 

MIN 

33 

30 

45 

35 

23 

13 

28 

43 

53 

46 

45 

32 

35 

41 

33 

26 

27 

29 

38 

40 

19 

30 

28 

19 

5 

14 

15 

26 

32 

35 

31.2 

JACKSONVILLE 


JERStyV |LL£ 


KANKAKEE    3  SW 


KANKAKEE  4 


LA   SALLE  PERU 


MAKANOA    1  NW 


MC  LtANSOORO 


MOLINE   WB  AP 


MORRIS    3  N£ 


MORRISONVILLE   1  E 


MT    CARMEL    3  N 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT   VEHNON   4  N 


NEW  BURNSIOE 


OLNEY   RADIO  STATION 


PALESTINE 


PARIS  WATERWORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA   W6  AP 


OOINCY   CAA  AP 


RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 


ROBERTS   3  N 


ROCKFORD  CAA  AP 


RUSHVILLE 


72  48  63 
44     32  34 


45  47  53 
31     28  30 


66  67  76 
4  2     34     5  3 


77  68 
46  44 


46  3  7  2  7 
31     26  10 


22  56 
-   1  15 


65  68  72 
34      31  43 


52  68  74 
32     32  45 


60  57  70 
32      31  39 


45      48  60 


48  54  69 
32      31  46 


47  62  69 
31     33  36 


53  60  72 
32      31  50 


46  54  69 
32     34  30 


61  36 
36  33 


65  45  38 
45      36  23 


64  46  36 
45      34  20 


55  39  35 
38      33  18 


50  38  38 
37     22  17 


61  36  33 
36     29  16 


65     42  36 

39      32  19 


46  39 
32  28 


17  28 
25  59 


31  64 
13  26 


31  62 

3  23 


23  61 

8  23 


28     60  65 


34  66 

13  33 


33  66 
12  29 


24      61  65 


30      58  65 


24  53  60 
-    1      12  35 


70  74  71 
45      59  62 


71      66  57 


76  72  66 
56     53  52 


58     59  56 


74     71  67 


76     70  66 


36     39  43 


74     71  66 


76  70  62 
53      47  48 


72      69  60 


69      61  57 


77     61  67 


80     67  60 


79      64  59 


45     44  43 


69  67  62 
43     41  42 


70  68  54 
32      33  39 


70  68  54 
31     35  30 


52  58  73 
33      32  45 


66  53  71 
38     35  35 


52     67  56 


57     71  72 


39      34  57 


61      70  72 


66  7  1  7  3 
35     34  56 


53     67  65 


56  70  73 
33      33  47 


56  68  66 
32     37  39 


60     67  68 


50  60  56 
25     34  34 


55  63  53 
30     38  35 


29     33  38 


58     62  60 


59  62  56 
32     38  36 


53  64  64 
30     32  36 


52  62  57 
26     30  37 


51      60  58 


54      68  48 


70  47  39 
38      29  29 


39  33  40 
25     18  22 


49     39  47 

36     28  33 


37     31  34 


5  3      42  48 

35  26 


36      28  32 


40  36  43 
28     22  27 


43  34  46 
32     25  29 


42     35  43 

25  20 


39  34  40 
21     21  26 


36  33  42 
24     24  26 


39  34  41 
30      23  27 


38  33  46 
25     26  28 


39  34  43 
26  25 


38     34  41 

30     22  27 


40  33  40 
26     17  22 


34  32  39 
19     19  25 


47  57  69 
34      37  45 


28      33  30 


55  54  58 
36      42  52 


58  56  68 
37      44  52 


55      54  58' 


25     33  38 


55  54  60 
30     38  51 


55  51  65 
29      40  41 


63  50  56 
26     33  33 


31  40 

51  53 

25  35  41 

68  50  49 

33  46  26 

67  49  50 

28  42  20 


52  52  57 
26     37  46 


62  53  54 
23     32  46 


51  50  42 
27     29  32 


52  44  46 
24     29  25 


27     38  32 


59  38 
24  23 


31  44  36 
17     20  20 


66     59  56 


57     59  66 


55  60  58 
21      30  30 


56  60  61 
23     30  31 


38  49 
17  23 


64  63 
23  29 


43  60  50 
19      29  28 


52      66  50 


36  46 
22  22 


30  49 
17  24 


41  50  45 

17  24  26 

35  60  44 

18  30 

33  47 

16  30  25 

46  54  44 

20  27  29 


16  24  27 

32  43  40 
15  13 

27  44 

17  13  20 

33  62  45 
17  25  25 


53     43  20 


46     21  34 


47     27  39 


48     26  34 


60     23  34 


34  25 
16  10 


40     23  35 


43     22  34 


28  24  34 

14  10  14 

28  20  31 

12  5  16 

37  22  33 

16  6 

33  22 

13  5 

29  22  36 
7  4  19 

32  20  32 

13  7  14 

37  20  32 
18  6  12 

31  23  35 

14  6  15 

22  24  37 

10  9  17 

38  23  34 


35  43  51  60 

16  24  24  27 

40  53  61  67 

15  19  28  30 

43  53  61  67 

22  25  34 


47  65  62  69 
23     22     31  35 


43     54     61  67 

23     25     28  37 


43     62  61 
20     22     26  34 


43  53  61  67 
2  0     24     3  0  34 


43  53  61  68 
27     25     26  34 


44  53  62  66 
19     25     31  36 


42     46     58  65 

20     22     30  35 


41  49  67  64 
12     23     29  40 


40     53  61 
16     24     33  39 


40  49  56  64 
18     24      30  35 


46  67  64  57 
19     28      38  42 


44  54  62  67 
17     26  34 


40  49  57  65 
22     29     31  38 


19  25  30  32 

40  53  68  66 

14  20  31  33 

42  62  56  65 

15  20  28  31 

46  57  66  67 

26  32  36  31 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1956 


Station 

Day 

Of 

Montk 

9 

CT 

n 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SKOK le 

MAX 
M  1  N 

SPARTA 

MAX 
MIN 

68 

<.o 

65 
38 

76 

5  3 

74 
60 

60 
38 

43 

25 

43 

20 

69 

33 

73 
45 

78 
56 

75 
56 

66 

53 

60 
40 

71 
39 

71 
50 

50 
37 

43 

30 

45 

33 

58 
37 

55 
45 

56 
45 

45 
22 

62 
34 

59 
31 

49 

22 

23 
6 

38 
14 

43 
26 

54 
28 

52 
33 

68 
37 

56.2 
36.3 

SPRINGFItLD  WB  AP 

MAX 
M  1  N 

33 

58 
31 

71 
48 

54 

38 

38 
2  7 

36 

19 

30 
11 

63 

29 

69 
44 

80 
52 

63 
43 

60 
41 

55 
31 

65 
39 

59 
38 

41 

27 

3  3 
26 

45 
24 

54 
31 

52 
42 

52 
25 

32 
IS 

55 
31 

47 

33 
1  1 

21 
6 

32 
14 

42 

19 

52 
24 

50 
37 

64 
42 

50.6 
29.9 

STOCKTON 

MAX 
M  1  N 

42 
28 

43 
24 

50 
27 

45 
30 

3  3 
25 

25 
6 

19 
-  4 

53 
1  I 

59 
36 

69 
31 

62 
32 

50 
34 

49 
21 

53 
28 

53 
34 

38 
23 

32 

14 

38 
18 

50 
25 

47 
31 

38 
29 

29 
13 

42 
15 

33 
15 

26 
12 

20 
5 

35 
13 

40 
13 

51 

20 

56 
33 

64 
37 

43.4 
21.9 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

30 

48 
27 

56 
30 

44 

3  1 

37 
28 

31 
11 

23 

0 

54 
12 

61 

39 

69 
35 

63 
33 

54 
37 

50 
23 

64 

30 

55 
35 

38 
24 

33 
18 

38 
24 

51 

23 

44 

30 

48 

33 

35 
15 

45 

15 

34 

20 

29 
12 

24 

7 

35 
12 

41 

15 

50 
21 

59 
29 

67 
33 

46.0 
23.6 

TABLE  6R0VE 

MAX 
MIN 

51 
32 

57 
32 

72 
41 

56 
36 

38 
29 

37 
18 

27 
6 

64 

25 

68 
48 

78 
48 

69 
38 

57 
42 

57 
39 

63 

39 

60 
39 

39 
29 

33 
24 

46 

26 

56 
27 

48 
40 

48 

30 

33 
15 

50 
23 

41 

25 

34 
14 

21 
4 

32 
14 

43 

20 

55 
27 

63 
34 

67 
38 

50.4 
29.2 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

".8 

32 

56 

30 

71 
38 

69 
46 

46 

32 

38 
18 

32 
10 

62 
24 

70 
41 

73 
45 

72 

61 
44 

54 

30 

66 
32 

6  7 

3  9 

52 
30 

38 
26 

45 
22 

53 
24 

52 

35 

57 
44 

54 
19 

59 
22 

56 
28 

46 

29 

21 
6 

34 
13 

43 
16 

52 
23 

60 
26 

65 
34 

53.9 
28.6 

URB6NA 

MAX 
MIN 

51 
32 

55 
33 

70 
41 

63 

39 

39 
34 

36 
23 

29 
9 

61 
25 

66 
42 

72 
46 

65 
45 

61 
45 

53 
30 

65 
36 

66 
37 

42 

29 

34 
24 

44 

27 

53 
26 

51 

39 

56 
48 

48 

19 

54 
28 

45 
28 

39 
18 

21 
6 

33 
13 

42 

21 

50 
25 

57 
31 

65 
37 

51.2 
30.3 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 
M  I  N 

50 
34 

60 
29 

75 
45 

62 
41 

42 

30 

40 
23 

35 
15 

65 
28 

70 
44 

76 

53 

69 

50 

52 
38 

55 
32 

70 
35 

68 
38 

44 

29 

36 

30 

46 

30 

56 
30 

53 
40 

57 
30 

37 

20 

61 
29 

50 
29 

39 
11 

21 

6 

32 
14 

42 

2  0 

53 
24 

62 
26 

67 
32 

53.4 
30.2 

VIRDtN 

MAX 
MIN 

50 
32 

58 
32 

72 
44 

U6 
42 

42 

35 

37 
22 

35 
12 

64 
27 

70 
43 

80 
51 

69 
44 

59 
47 

53 
32 

66 
37 

63 
39 

40 
32 

35 
25 

47 
27 

54 
29 

51 
42 

51 
37 

37 
18 

56 
28 

45 

27 

43 
15 

24 
4 

32 
13 

43 
16 

52 
25 

50 
33 

64 

36 

52.2 
30.6 

WALNUT 

MAX 
M  IN 

46 

31 

29 

54 

35 

50 
33 

39 

30 

35 
13 

27 
3 

57 
16 

63 
41 

73 

39 

72 
35 

57 
39 

53 
25 

63 
33 

57 
37 

39 
28 

35 
20 

41 

23 

53 
25 

50 
36 

46 

36 

36 
15 

46 

22 

41 

21 

36 

17 

23 
9 

34 
15 

42 
17 

53 
24 

60 

32 

67 
37 

46.4 
26.3 

WATStKA 

MAX 
M  1  N 

47 

32 

53 
32 

67 

3  3 

64 
37 

37 
33 

35 
21 

30 
7 

59 
20 

66 
39 

70 
44 

68 
42 

60 
43 

51 
29 

63. 
30 

60 
37 

40 
30 

36 
23 

43 
27 

52 
24 

54 

32 

55 
45 

46 
19 

53 
23 

49 
27 

36 

20 

23 
10 

35 
13 

42 

20 

50 
24 

58 
27 

65 
32 

50.7 
28.3 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

47 
31 

44 
29 

50 
31 

41 

30 

37 
29 

31 
1  1 

23 
0 

51 
10 

61 
36 

69 
32 

63 
35 

54 

35 

43 
22 

52 
26 

54 
34 

35 
24 

32 
15 

38 
24 

61 
23 

40 
29 

49 
35 

35 

16 

45 
16 

39 
21 

29 
11 

25 
10 

34 
15 

43 
17 

45 

22 

58 
25 

64 
33 

44  ,6 

23.5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

55 
31 

47 

30 

60 
29 

48 
33 

37 
29 

36 
13 

26 
2 

53 
13 

61 
37 

68 
37 

68 
37 

55 
39 

52 
25 

62 
32 

59 
36 

37 
28 

33 
18 

39 
26 

50 

23 

49 
32 

50 
37 

45 

16 

45 
19 

43 

23 

34 
17 

24 

9 

34 
14 

41 
16 

48 
24 

57 
29 

64 

35 

47.7 
25.6 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

53 
33 

60 
30 

75 
46 

75 
44 

45 
37 

39 
23 

36 
15 

64 

22 

72 
45 

81 
45 

81 
45 

56 
45 

60 
33 

68 
40 

66 
41 

42 
32 

40 
27 

47 
28 

56 
32 

55 
44 

50 
38 

38 
19 

57 
28 

51 
28 

45 
19 

21 

5 

33 
11 

43 
17 

63 
24 

62 
35 

65 
36 

54.6 
31.2 

WINUSOR 

MAX 

MIN 

59 
32 

56 

32 

72 
44 

64 

4b 

48 

35 

35 
24 

35 
12 

62 
26 

68 
41 

73 
48 

59 
48 

60 
45 

54 

40 

66 
35 

67 
4  1 

42 
32 

36 

25 

44 

28 

63 
26 

51 

37 

57 
49 

53 
19 

58 
18 

57 
28 

45 

20 

20 
5 

33 

13 

41 

20 

50 
26 

60 
30 

55 
33 

53.3 
31.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.6 

0.2 
T 

0.3 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.3 
T 

0.8 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

T 

0  .  2 
T 

0.3 

2.6 

2 

1 

T 

0.8 
1 

0.6 
2 

0.1 
1 

T 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.4 

T 

1.3 

T 

5.4 
T 

T 
3 

T 
T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

0.6 
1 

2.0 
2 

T 
2 

1 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

0.1 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

1.0 
T 

2.0 
2 

2 

T 

1 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.4 

0.3 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

2.8 

1 

2 
0.2 

0.2 

T 

1.1 
T 

0.3 

1 

1 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

1 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

4.0 

4 

T 
2 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

6.0, 
6 

4 

T 

0.8 
1 

1 

T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFAtH. 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.1 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.0 

3.0 

1 

0.1 
1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

See  refereoce  notes  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1955 


Table  7  -CONT  INUED 


JOLIET 

KANKAKEE    3  SW 
LA  HARPE 
LINCOLN 
MARENGO 
MOLINE   WB  AP 

MONMOUTH 
MORRISON 

MORR ISONV I LLE  1  E 
MOUNT  VERNON  t  N 
OLNEY  RADIO  STA 
OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 

PONT lAC 
QUINCY  CAA  AP 
ROBERTS   3  N 
ROCKFORD  CAA  AP 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TUSCOLA 

WHITE  HALL   1  E 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON- GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

W7R  eouiv 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  montli 


2.0 

8 
0.7 

8.0 


2 
3.0 


2.2 

3 
0.2 

2.0 


2 

0.1 


0.1 
2.0 


1.7 

3 
0  .  3 


5 


1.0 
T 


1.8 
2 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Obser- 

1955 

No. 

County 

tude 

O 

vation 
time 

Observer 

Refer 

btation 

6 

County 

T3 

vation 
time 

Refer 

<a 

"0 

•a 

"g 

to 

B 
B 

0 

Observer 

1 

B 

a 

<D 

d 

a 

tables 

M 

o 

'i 

tud 

■a 

10 

J3 

3 

tZ 

t2 

(£ 



»s 

S 

a 

Lon 

Ele' 

B 

1 

AledO 

0055 
0072 

Edwards 
Uercer 

I 

38  22 
41  12 

88  03 
90  45 

447 

739 

6P 

6P 
6P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 

:orps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartline 

2  3  5 
2  3  5 

Louisville 

5216 

Clay 

7 

38  47 

88  30 

480 

HID 

Roy  H.  Dawkins 

C 

Alexis  Hater  Works 

0082 

41  03 

90  34 

694 

Sacomr" 

Tazewell 

1 

40  32 

89  22 

6P 

Cecil  K.  Trimble 

3 

AltoD  Dam  26 

0137 

Uadlson 

\ 

38  53 

90  11 

432 

MID 

2  3  5 

C 

5280 

tlcDonougb 

1 

40  28 

90  40 

702 

W.  S.  Newell 

0187 

Union 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

37  38 

89  14 

6P 

Harvey  B.  Hartl ine 

2  3  5 

6 

42  15 

88  37 

810 

6P 

Ernest  C.  WooUcy 

2  3  5 

7 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

5334 

Fulton 

Antloch 

0203 

Lake 

42  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

Roy   I.  Kufalk 
George  A.  Honemann 
Rev.    J.  DlGiacomo 

2  3  5 

7 

Marietta 

1 

40  30 

90  24 

HID 

Joseph  Ace  HcCance 

C 

Arlington  Heights  4  SSE 

0247 

Cook 

42  02 

87  58 

37  44 

88  55 

448 

5P 

C.   N.  Danlelson 

3 

0330 

Hancock 

40  14 

90  57 

655 

HID 

C 

Maroa  2  S 

5364 

Macon 

1 

40  01 

88  57 

700 

MID 

Russell  G.  Brnden 

C 

Aurora  College 

0338 

Kane 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

Marseilles  Lock 
Harshall 

5372 
5380 

La  Salle 

1 

41  20 

39  23 

88  45 
87  42 

486 
606 

7A 

6P 

Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

0356 
0445 

Fulton 
Pike 

40  40 
39  41 

90  26 

91  03 

641 
640 

7A 
7A 

George  E.  Grider 
Samuel  C.  Crowell 

3 
3 

5405 

St.  Clair 

2 

38  29 
40  12 

SS 

CLOSED  ----- 

5/1/54 

40  01 

90  26 

450 

7A 

3 

89  41 

581 

Carl  D.  Tomlln 

c 

Beardstovo  LaGrange  Dan 

0497 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

C 

5430 
5493 
5498 

Coles 

7 

39  28 

86  21 

718 

HID 

MID 

Cen  III  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

Belleville  Scott  AF  Base 

0510 

St.  Clair 

I 

38  32 

89  51 

444 

HID 

MID 

2  3  5 

7  C 

McBenry  2  S 

McHenry 
McHenry 

1 

42  21 
42  19 

88  16 

760 

HID 

6P 

Louis  J,  Althoff 
John  J.  Barnlngs 

3 

C 

Belvidere  Sewage  Plant 

Bentley 

Bloomington 
Bloomingtoo  Normal 

0598 
0608 
0761 

Hancock 
Franklin 
UcLeao 

\ 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  00 

753 
671 
474 

630 

4P 

6P 
7A 
4P 

City  of  Belvidere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
George  L.  Henninger 
Jarry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

Hinonk 

Moline  WB  Airport 

5515 

5712 
5751 
5768 

Rock  Island 
Warren 

5 
6 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

755 
589 
770 

6P 

7P 
HID 
6P 

6P 

7P 
MID 

6P 

F.  G.  Frazier 
H.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyie  Flnley 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 

Canton 

0781 

0993 
1166 
1250 

Scott 
Bureau 
Massac 

I 

39  45 
41  13 
37  08 

89  37 

88  39 

89  10 

467 
795 

335 

MID 

6P 
HID 

MID 
6P 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.   Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

Floyd  D .  Hammond 

3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Monticello 
aorrls  3  NE 
Morrlsonvllle 

5791 

5825 
5833 
5841 

Plat. 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

1 

1 
6 
I 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  22 

89  58 

549 

603 

5P 

5P 

6P 
5P 
HID 

Lee  F.  Giffln 
Donald  M.  Pyatt 
Tr^nk  A-  Lowls 

3 

2  3  5 

7 

Carlioville  4 
Carlyle 

1265 
1280 
1288 

Macoupin 
Clinton 

? 

39  17 
38  36 
38  06 

89  49 
89  22 

627 

6P 
6P 

7A 
6P 

John  L.  Wooten 
Hun  Water  4  Pwr  PI 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

7 

at'^'"carmel'3%'  ^ 
aount  Carroll 

5846 
5901 

Christian 
Carroll 

1 
4 

39  25 
38  27 
42  OS 

89  58 

817 

TP 
7P 

7P 
6A 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVMC 
James  F.  McCray 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

Carml 

White 

403 

6P 
HID 

George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

3 

Mount  Olive  2  NE 
Mount  Pulaski 

5917 
5927 

Uacoupln 

1 

39  04 

40  01 

89  42 

685 

6P 
5P 

Alva  Brown 

3 

1329 

Clark 

6P 

Walter  a.  Newl in 

3 

Mount  Sterling 

5935 

39  59 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

Centralia  4  W 
Chandlervllle 
Channahon  Dresden  Isld 

13S6 

Marlon 

2 

38  31 

89  12 

90  09 

494 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

Jeffe  0 

38  22 

6P 

Alva  L.  Hulbert 

2  3  5 

7 

1420 

Cass 
Grundy 

1 

40  03 

485 

6P 
7A 

Lloyd  Sathoff 

3 
3 

Uurphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 

5983 
6011 

Jackson 
Washington 

4 

2 

37  46 
36  23 

89  19 
89  25 

420 

505 

HID 

6P 

Hurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 

1436 

Coles 

7A 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  33 

6P 

Kenneth  A.  Richard 

3 

Chester 

14751  McLean 
1491  Randolph 

\ 

37  54 

89  49 

400 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 
3 

Sew  Boston  Dam  17 

6080 

Mercer 

4 

41  11 
41  10 

88  46 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Chicago  Cal  Tr  Whs 

3 

41  40 

87  36 

593 

MID 

:hgo  Sanitary  Dlst . 

C 

Hew  Burnslde 

6093 

Johnson 

5 

37  35 

560 

5P 

5P 

ta,e  McCabe 

2  3  5 

Cblcago  Lakevlew  Puip  Sta 

651 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Newton 

6159 

39  00 

88  10 

513 

6P 

6P 

George  H.  Payne 

2  3  5 

C 

Chicago  Loyola  Univ. 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

c 

Olney  Radio  Station 

Richland 

7 

38  42 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

7 

Chicago  Hayfalr  Pnip  Sta 

1542 

3 

41  58 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

6490 

Ogle 

6 

42  01 

89  20 

MID 

C.rnatlon  Company 

C 

Chicago  N  Br  Pump  Sta 

1547 

Cook 

41  58 

87  42 

595 

HID 

c 

3re^n  Water  Works 

42  01 

3 

Chicago  Roseland  Pmpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

I 

41  22 

88  50 

474 

7P 

7P 

John  A!"^Beed 

2  3  5 

7 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

I1T> 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Palestine 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

7P 

7P 

i.  M.  Gaddls 

2  3  5 

Chicago  San  Dlst  Office 

1552 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Pana 

6579 

Christian 

2 

39  23 

7P 

7P 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plaflt 

1564 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Paris  Sewage  Plant 

6605 

Edgar 

7 

39  37 

MID 

City  of  Paris 

C 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

Cook 

3 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Paris  Water  Works 

:00k'' 

39  38 

7P 

2  3  5 

1572 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

6616 

3 

41  29 

87  44 

708 

6P 

6P 

>ark  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

Chicago  WB  Airport 

1577 

610 

tllD 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

6661 

Lee 

1 

41  41 

88  59 

928 

7A 

W.  A.  Woods 

3 

Chicago  WB  City 

1582 

Cook 

41  53 

823 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

Payson 

4 

39  49 

Edith  A.  Robbins 

3 

Clcero*'^'^'^'' 

1627 

40  55 

8A 

Finis  W.  Baujnn 

3 

6706 

1 

40  37 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

1648 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

2  3  5 

Peoria  Wfl'^Alr 

Peoria 

40  40 

HID 

2  3  5 

7  C 

Clsne  Brown  Camp 

1664 

Wayne 

7 

38  31 

88  24 

- 

Pure  Oil  Company 

c 

Peotone 

6725 

Will 

1 

41  20 

87  46 

722 

2P 

iltna  Cuti 

3 

Clinton  1  S 

X743 

De  Witt 

1 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

3 

Petersburg  3  W 

6760 

1 

40  01 

89  54 

60S 

Richard  H.  Melcher 

3 

1775 

37  30 

540 

ep 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Piper  City 

6819 

1 

40  45 

Rev.  C.  M,  Powell 

c 

Colllnsville  2  WSW 

1825 

^ 

38  40 

90  01 

435 

HID 

Ernie  "■'ehley^^^ 

c 

Plttsfield  Water  Works 

Pike 

39  39 

MID 

Raymond  T.  Loyd 

C 

Coultervllle  Res. 

1944 

Randolph 

89  36 

MID 

c 

6861 

39  27 

90  52 

3 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

Village  of  Crete 

c 

Pont lac 

6910 

Mvineston 

1 

40  53 

88  37 

647 

6P 

7A 

^oger  WilliLiE 

2  3  5 

7 

Danville 

2140 

Vermilion 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Prairie  du  Rocher 

Randolph 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Lewis  Tebeau 

3 

c 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

7 

40  OS 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  Pi 

3 

Princeton  1  S 

6996 

Bureau 

41  21 

89  28 

MID 

Miles  W.  Bryant 

C 

Davenport.    Iowa  L  &  D  15 

2166 

Rock  Island 

4 

41  31 

90  34 

568 

MID 

HID 

CLOSED 

8/1/54 

Prlncevllle  2  NW 

7004 

1 

40  57 

6P 

Frank  S.  Stewart 

3 

2193 

88  58 

670 

7P 

7P 

William  B.  Coonradt 

2  3  5 

7 

Shlteslde 

41  40 

89  56 

625 

c 

Dixon 

2348 

Lee 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

Quincy 

7067 

Adams 

4 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  Gibson 

2  3  5 

Downs  2  NE 

2417 

I 

40  25 

88  51 

794 

MID 

Ada  A.  Devine 

C 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

Adams 

4 

39  56 

91  11 

762 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Perry 

4 

38  00 

89  14 

449 

6P 

111.  State  Police 

2  3  5 

7077 

39  54 

91  26 

463 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Dwight  St.  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

MID 

State  Ref  for  Women 

C 

Quincy  Memorial  Bridge 

7082 

4 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

2614 

St.  Clair 

90  11 

410 

7P 

7P 

2  3  5 

ChMpalgn 

40  18 

88  09 

MID 

2  3  5 

7  C 

Edelsteln 

2642 

Peoria 

1 

40  57 

89  38 

- 

Hale  B.  Kenyon 

C 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

444 

7A 

)r.  H.  Le  Saulnler 

3 

Edwardsvllle 

2679 

Madison 

4 

38  49 

89  58 

554 

6P 

3 

Richvlew 

7244 

Washington 

2 

36  22 

MID 

C 

Effingham 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

88  33 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Roberts  3  N 

7336 

7 

40  40 

68  11 

766 

TP 

7P 

R.    E.  Bradbury 

2  3  3 

T 

Elgin 

2736 

Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.   0.  Beckner 

3 

7349 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

798 

3P 

California  Pkg  Corp 

3 

2750 

Hardin 

88  18 

5P 

5P 

2  3  5 

Hockford 

42  17 

89  05 

6P 

6P 

2  3  5 

Elsah 

2800 

Jersey 

4 

38  57 

90  22 

641 

The  Principia  Col . 

3 

Rockford  4  NE 

7377 

Winnebago 

6 

42  17 

88  59 

850 

7A 

Mrs.  D.  S.  Cummings 

3  6 

Evanston  Pumping  Sta. 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Rockford  CAA  AP 

7382 

Winnebago 

42  12 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Falrbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

40  44 

88  31 

691 

MID 

Dept.  or  Wtr  Works 

c 

7400 

Pike 

4 

39  32 

91  00 

470 

6P 

Homer  C.  Miller 

3 

Fairfield 

2931 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Ste'^Maile 

7551 

Schuyler 

1 

40  07 

90  34 

683 

6P 

6P 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

2993 

De^ttt 

MID 

Morah  Yeagle 

c 

38  56 

88  01 

500 

7A 

Flora  ^ 

3109 

Clay 

7 

38  40 

88  28 

490 

Erraan  0,  Beck 

2  3  5 

Salem 

7636 

tfarlon 

2 

38  37 

88  57 

544 

SP 

dartln  D.  Walsh 

3 

3257 

Stephenson 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Shabbona  5  NKE 

7833 

Dekalb 

1 

41  50 

88  51 

HID 

U.  of  111  N.Exp  Fid 

C 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

fllvln  W.  Timm 

3 

c 

7859 

Gallatin 

5 

37  43 

66  10 

350 

7A 

Jake  H.  Stewart 

Fulton  Dam  13 

3290 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

Sidell 

7952 

Cook^^^"" 

7 

39  55 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

3 

3304 

Saline 

^ 

MID 

c 

42  01 

67  43 

600 

C 

Galena^  ^  * 

3312 

Jo  Daviess 

4 

42  24 

90  26 

611 

NW  III .  Gas  &  Elec. 

3 

Sparta 

8147 

Randolph 

4 

89  42 

535 

6P 

GP 

iote  V^^Horgan^^^*' 

2  3  5 

7 

Galesburg 

3320 

Knox 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Springfield  WB  Airport 

8179 

Sangamon 

1 

589 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  6 

7  C 

Galva 

3335 

Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

Springfield  WB  City 

Sangamon 

1 

39  48 

89  39 

598 

HID 

MID 

CLOSED  -  -  - 

■5/14/54 

Geneseo 

33  84 

Henry 

6 

41  27 

90  10 

639 

Mrs.  U.  J.  Bessant 

3 

Stlckney  W  Side  Tr  V)ss 

8278 

Cook 

1 

41  49 

87  46 

686 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3413 

Ford 

6P 

3 

42  21 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

Gladstone  Dare  18 

3455 

4 

40  50 

91  04 

538 

Corps  of  Engineers 

3 

Streator 

8353 

La  Salle 

1 

41  07 

88  50 

625 

6P 

J.  F.  Prafcke 

3 

Glendale  Exp.  Farm 

34S2 

5 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

Sullivan  Water  Works 

8389 

2 

39  34 

Ray  Lindley 

C 

Colconda  Dam  51 

3522 

5 

37  22 

88  29 

354 

MID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Sycamore 

8452 

De  Kalb 

6 

41  59 

86  41 

840 

8P 

7A 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

7 

Golden 

3530 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

Table  Grove 

8460 

Fulton 

1 

40  22 

90  26 

734 

TP 

TP 

~.   A.  Haninond 

2  3  5 

7 

3572 

Jersey 

7A 

3 

sSrea"^" 

39  33 

89  18 

634 

TA 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

89  30 

367 

John  A.  Dickson 

3 

Tiskllwi^^*' 

8604 

1 

41  18 

89  30 

6P 

5rvllle  L,  Weaver 

3 

3666 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Fred  S.  Pewter 

C 

8630 

Stark 

41  05 

Ernest  R.  Robson 

3 

3683  SCumberland 

7 

39  15 

86  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

8684 

7 

39  48 

86  17 

653 

6P 

DeKalb  Agri ,  Assn 

2  3  5 

7 

Greenville 

3693 

Bond 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

Urbana 

8740 

Champaign 

7 

40  08 

88  13 

743 

TP 

Soll\ons"selJvlce 

2  3  5 

3709 

McLean 

6P 

3 

40  06 

88  15 

HID 

Griggsvllle 

3717 

Pike 

J 

39  43 

90  44 

685 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

Ch ampalgn 

7 

40  06 

66  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Hardin 

3850 

Calhoun 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

La  Salle 

1 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Harrlsburg 

3879 

Saline 

37  44 

88  32 

366 

6P 

2  3  5 

7 

Vandalia 

8781 

2 

38  59 

89  07 

503 

HID 

George  England 

C 

Harrisburg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

eA 

3 

Vandalia  CAA  AP 

8733 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

3930 

Mason 

451 

7P 

7P 

l'  L^'^Eiteneuer'^'^ 

2  3  5 

8860 

Macoupin 

89  46 

6P 

E.  H.  Watkins 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

1 

40  18 

90  04 

460 

8A 

Merle  L.  Riley 

3 

8916 

Bureau 

6 

89  35 

714 

5P 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

HiHsboi-o 

4108 

Moot gome ry 

2 

39  09 

89  29 

720 

6P 

7A 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

Warsaw 

8976 

Hancock 

40  21 

91  26 

Charles  Ewing 

3 

Hoopeston 

4198 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Hushrush 

2  3  5 

C 

Washington 

8990 

Tazewell 

I 

40  42 

89  24 

740 

E.  J.  Hackman 

C 

Hudson  Lk  Bloomlagton 

4269 

McLean 

1 

40  40 

88  56 

740 

111.  State  Wtr  Sur. 

C 

Waterloo 

9002 

4 

38  20 

90  09 
67  44 

717 

8A 

E.  H.  Wolf 

3 

4312 

Crawford 

HID 

C 

Iroquois 

40  46 

634 

6P 

6P 

2  3  5 

Hutsonville  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

7 

39  06 

87  40 

I 

Ill  Public  Serv  Co 

Waukegan 

9029 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

TP 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Illinois  City  Dan  16 

4355 

Rock  Island 

41  25 

91  01 

554 

SA 

Corps  of  Engineers 

3 

Wayne  City 

38  21 
41  03 

86  35 

Paul  F.  Nichols 

3 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Horbury  Sanatorium 

2  3  5 

Wenona 

Harshall 

^ 

89  03 

700 

Leonard  H.  Foley 

c 

Jacksonville  Sewage  PI 

Morgan 
Cumberland 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 
HID 

Municipal  Sew  Trt 

C 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 

9140 

Franklin 

4 

1 

37  54 
41  52 

68  48 
88  06 

480 
753 

3P 

5P 

111  Stale  Wtr  Surv 
Whoaton  College 

2  3  5 

c 

Jerseyville 

4489 

Jersey 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

Hone  Ridge  Farm 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

9241 

Greene 

I 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

Joliet  Brandon  Rd  Dam 

Will 

1 

41  30 

86  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

36  38 
39  26 

66  18 

6P 

6P 

3 

4535 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

6P 

MID 

III  St  penitentiary 

2  3  5 

86  36 

2  3  5 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

41  05 

87  55 

SP 

7A 

Dolbert  W,  Koerner 

— I  

9816 

J!^  

40  47 

90  01 

4598 

Kankakee 

J 

87  56 

631 

6P 

6P 

H>  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

Kankakee 

1 

41  08 
41  06 
41  14 

90  57 
89  56 

642 

HID 

SA 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 
Verda  M.  Norrls 

3 

c 

NEW  STATIONS 

KeiiSee""^ 

4710 

Mercer 
Henry 

4 

540 

800 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokie 

7988 

Cook 

3 

42  02 

87  44 

603 

SP 

SP 

Hurray  &  Trettel 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

1 

41  15 

89  54 

800 

HID 

Kewanee  Baker  Park 

c 

La  Harpe 

482: 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

7P 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

4879 

Carroll 

< 

42  06 

HID 

c 

La  Salle  Peru 

4922 

iLa  Salle 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923 

jLa  Salle 

: 

41  19 

89  06 

7A 

Wm.  K.  Boehm 

3 

Lawrencevil le 

495S 

iLawrence 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

3 

5036 
507^ 

UcLean 
{Logan 

1 
1 

40  21 
40  09 

88  46 

89  22 

780 
591 

7P 

7P 
7A 

0.    J.  Lere 

John  Zurkammer  Jr. 

3 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  &  Dam 

513 

Will 

: 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  House 

513( 

Mill 

|41  34 

88  05 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illlnol 

B    2.  Kaskask 

3.  Lai 

te  Uich 

gan 

t.  Ulssi 

slppl    5.  Ohio    6.  F 

ock  7. 

Wabash 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65 ''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts   in     Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability   in  the  snowpack  result   in  apparent   inconsistencies   in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

(D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3.   6,   7,   and  the  Station   Index.     No  record   in  Tables  2  and  5   is   indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the   full  monch. 
R       Amounts   from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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ILLINOIS  -  APRIL  1955 


WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  was  59.2°  making  this  the  second  hottest  April  of  record. 
Precipitation  was  also  above  average  in  amount  and  distribution  was  generally  uni- 
form.    General  weather  conditions  were  favorable  for  a  good  agricultural  season. 

This  unusually  warm  month  with  an  average  of  59.2°  nearly  equalled  the  all  time 
record  of  59.3°  set  in  1896.     Temperatures  over  the  State  were  generally  average 
or  above  normal  the  entire  month  except  for  a  brief  period  slightly  below  normal 
from  the  6th  to  the  8th.     More  than  half  of  the  month  had  temperatures  from  10° 
to  20°  above  normal.     The  highest  temperature  was  90°  on  the  16th  at  East  St. 
Louis  Park  College.     Lowest  temperatures  over  the  State  were  also  unusually  high. 
Lowest  recorded  was  25°  on  the  8th  at  Chenoa.     The  highest  mean  temperature  was 
65.1°  at  Cairo  and  the  lowest  was  52.1°  at  Waukegan. 

Precipitation  averaged  3.95  inches  which  was  0.40  inch  above  normal.     Periods  of 
most  general  rainfall  were  the  4th-6th,   10th-14th,   18th-20th,  and  22nd-25th. 
Distribution  was  quite  uniform  with  most  stations  receiving  near  normal  to 
slightly  above.     Areas  receiving  less  than  normal  were  mostly  in  the  northeast, 
southeast,   and  a  narrow  band  northeastward  over  the  central  portion.     Some  of 
the  greater  amounts  included  7.73  inches  at  Albion,   greatest  in  the  State,  7.19 
inches  at  Mt .  Carmel ,   6.45  inches  at  Illinois  City  Dam,   and  6.49  inches  at 
Beardstowh.     Least  amount  was  2.01  inches  at  Chicago  Weather  Bureau  Airport  Sta- 
tion.    Other  small  amounts  were  2.04  inches  at  DuQuoin,   2.07  inches  at  Sparta, 
2.31  inches  at  Waukegan,   and  2.24  inches  at  Park  Forest. 

Although  periods  of  rainfall  reduced  the  number  of  days  available  for  field 
work,   generally  conditions  were  favorable  to  agriculture.     Plowing  was  little 
more  than  two-thirds  completed  but  warm  temperatures  and  wet  ground  favored 
rapid  growth  of  small  grains  and  other  crops.     Most  of  the  oat  crop  was  planted. 
Wheat  was  good  to  excellent  and  pastures  were  in  the  best  condition  for  several 
years.     Small  amounts  of  corn  and  soybean  planting  were  accomplished  in  the  ex- 
treme southwest.     About  5  percent  of  the  wheat  was  heading  in  the  southern  half. 
Although  the  insect  population  was  heavy  in  some  stands  of  alfalfa  and  clover, 
no  extensive  damage  had  been  reported.     During  the  shower  periods  when  wet 
ground  retarded  plowing,  activities  generally  included  building  and  repairing 
fences,  hauling  manure  and  fertilizer,   and  spraying  fruit. 

STORMS 

An  earthquake  was  recorded  in  the  St.  Louis  area  at  7  a.m.  on  the  9th  and 
another  at  4:50  a.m.  on  the  11th  at  Harrisburg  in  Saline  County.     Severe  thunder- 
storms occurred  on  the  12th,   13th,   19th  and  23rd.     Total  damage  was  estimated  at 
$410,000.     At  least  4  tornadoes  occurred  and  were  reported.     At  6:45  p.m.  on  the 
18th  a  tornado  struck  six  miles  northwest  of  Lanark  leaving  a  path  75  yards  wide 
and  eight  miles  long.     Buildings  on  four  farms  were  destroyed.     Damage  was  es- 
timated at  $200,000.     Tornadoes  accompanied  by  severe  thunderstorms  occurred  at 
9  p.m.  on  the  18th  in  Kane,  Du  Page,   and  northern  Cook  County  injuring  three 
persons  and  causing  damage  to  property  amounting  to  $150,000.     Damage  in  the 
Greater  Chicago  area  included  St.  Charles,  Des  Plaines ,  Lincolnwood,  Evanston 
Park  Ridge,  and  Evanston.     At  2  a.m.  on  the  23rd  a  tornado  cut  a  narrow  path 
15  miles  long  in  Adams  and  Brown  Counties  with  heavy  property  and  crop  damage 
amounting  to  $105,000  in  the  communities  of  Clayton,  Mt.  Sterling,   and  Timewell. 
Later  at  7:30  p.m.  the  same  day  a  narrow,   seven  mile  path  was  made  by  another 
tornado  in  Hancock  County  with  property  and  crop  damage  of  $21,000  confined  to 
the  rural  community  of  Durham.     Funnel  clouds  were  observed  aloft  on  the  24th  in 
the  Greater  Chicago  area  at  2:40  p.m.  at  Leraont,   at  4:05  p.m.  at  Elmhurst,  and 
at  4:20  p.m.  at  Aurora. 

Marion  G.  Talcott 
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Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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1.77 

0.0 

0 

5 

3 

1 

S Y  CAMORE 

68 .  5 

42.6 

55,6 

8.3 

79 

10 

31 

7  + 

276 

0 

0 

2 

0 

2.37 

-  0.41 

0  .70 

19 

0.0 

0 

5 

3 

0 

WA  LNUT 

71.0 

45.7 

58.4 

6.4 

79 

16 

30 

7 

192 

0 

0 

1 

0 

4.  65 

1.92 

1.60 

24 

0.0 

0 

9 

4 

1 

WAUKEGAN 

63.8 

40 .  3 

52.1 

6.9 

80 

16 

29 

8 

382 

0 

0 

2 

0 

2.31 

-  0.50 

0.69 

24 

0.0 

0 

7 

1 

0 

WHEATON  COLLEGE 

6^.0M 

43. OM 

56.  OM 

80 

18 

31 

a 

266 

0 

0 

2 

0 

3,  14 

0.30 

0  .92 

25 

0.0 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

56.4 

7 .  2 

3,79 

0.76 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

7  2.6 

47 .  0 

59.9 

8,4 

82 

18 

31 

7+ 

1  59 

0 

0 

2 

0 

3.06 

-  0.49 

0  .62 

19 

0,0 

0 

7 

3 

0 

CARL  I NV I LLE  4  E 

72.7 

48.6 

60.7 

6.9 

83 

IB 

29 

6 

157 

0 

0 

1 

0 

5.22 

1.25 

3.14 

23 

0.0 

0 

5 

2 

1 

CHARLESTON  AM 

70.1 

47.1 

58.6 

5.7 

81 

17 

31 

8 

203 

0 

0 

1 

0 

3.54 

0.02 

0.96 

11 

0.0 

0 

6 

3 

0 

CHENOA 

70.9 

44.  OM 

57. 5M 

82 

18 

25 

8 

220 

0 

0 

2 

0 

3.92 

0.  58 

1.42 

19 

0.0 

0 

8 

4 

1 

DANV I LLE 

69.6 

46.0 

57.8 

7.4 

82 

18  + 

28 

8 

218 

0 

0 

1 

0 

3.10 

-  0.33 

0.80 

11 

0.0 

0 

B 

1 

0 

DECATUR 

72.6 

48.3 

60.5 

6.1 

62 

18+ 

29 

8 

153 

0 

0 

2 

0 

3.72 

0.04 

1.15 

11 

0.0 

0 

8 

2 

1 

EFFINGHAM 

72.9 

4  7.3M 

60.  IM 

8.3 

64 

16 

31 

8 

164 

0 

0 

1 

0 

0.0 

0 

GR I6GSV I LLE 

72.7 

49.  8M 

61. 3M 

7.6 

84 

19 

34 

7 

145 

0 

0 

0 

0 

3.94 

0.44 

1 .00 

5 

0.0 

0 

7 

4 

1 

HAVANA 

73.3 

47.5 

60.4 

7.6 

81 

18 

31 

8 

151 

0 

0 

1 

0 

4.10 

0.81 

0.93 

11 

0.0 

0 

11 

3 

0 

HI LLSBORO 

72.8 

49.1 

61.0 

7.2 

64 

16 

30 

8 

162 

0 

0 

1 

0 

4,  87 

1.12 

1  .24 

23 

0.0 

0 

9 

5 

2 

HOOPESTON 

69.2 

46.4 

57.8 

7.0 

80 

18 

32 

6 

212 

0 

0 

1 

0 

2.70 

-  0.85 

0.66 

11 

T 

0 

8 

1 

0 

JACKSONV I LLE 

74.0 

47.  BM 

6  0.  9M 

8.1 

83 

19 

30 

8 

146 

0 

0 

1 

0 

3.93 

0.61 

1.01 

11 

T 

0 

9 

3 

1 

JERSEYV I LLE 

74.  1 

49.2 

61.7 

7.0 

83 

16  + 

29 

6 

134 

0 

0 

1 

0 

3.50 

-  0.42 

1  .04 

11 

T 

0 

7 

2 

1 

LA  HARPE 

70.2 

45.  4M 

5  7.8M 

5.3 

80 

22 

31 

7 

228 

0 

0 

1 

0 

4.30 

1.18 

2.20 

24 

0.0 

0 

8 

2 

1 

L I NCOLN 

72.3 

46.9 

59.6 

7.4 

82 

16 

30 

7+ 

174 

0 

0 

2 

0 

3.63 

0.18 

0.75 

24 

0.0 

0 

9 

2 

0 

MATTOON 

69.9 

47.6 

58.8 

7.6 

82 

16 

30 

8 

199 

0 

0 

1 

0 

4.43 

0.82 

1  .67 

23 

0.0 

0 

7 

3 

2 

MORR ISONVI LLt   1  E 

71.2 

48  . 1 

59.7 

7.1 

82 

16 

30 

8 

176 

0 

0 

1 

0 

4.76 

1.34 

1  .90 

23 

0.0 

0 

9 

3 

1 

NEWTON 

73.  8M 

49  .  2M 

61. 5M 

6.3 

65 

16 

30 

8 

130 

0 

0 

1 

0 

4.74 

1.42 

1.29 

23 

0.0 

0 

8 

4 

1 

PALESTINE 

72.  3M 

48.  1 

60.  2M 

5.9 

84 

17 

28 

6 

163 

0 

0 

1 

0 

5.25 

1.84 

1  .30 

22 

T 

0 

8 

4 

2 

PANA 

7  2.3 

48.5 

50.4 

7.2 

83 

16 

33 

8 

159 

0 

0 

0 

0 

4.57 

1.11 

1.26 

11 

T 

0 

9 

3 

2 

PARIS  WATERWORKS 

70.3 

47.0 

56.7 

6.5 

81 

16  + 

29 

8 

199 

0 

0 

1 

0 

4.61 

1.  10 

1  .45 

23 

0.0 

0 

9 

3 

2 

PE  OR  I A  WB  AP 

69.4 

58.7 

16  + 

32 

0 

0 

1 

0 

3.69 

0.26 

0.83 

20 

0.0 

0 

8 

4 

0 

OUINCY 

73.  1 

50.7 

61.9 

7.8 

85 

16 

34 

7 

124 

0 

0 

0 

0 

4.03 

0.70 

2.51 

23 

T 

0 

5 

2 

1 

QUINCY  CAA  AP 

70.2 

47.6 

58.9 

82 

19 

33 

7 

191 

0 

0 

0 

0 

3.  78 

0.44 

1  .25 

23 

0  . 0 

0 

7 

2 

2 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

58.6 

47  .6 

58.  1 

80 

18 

30 

6 

206 

0 

0 

1 

0 

2.95 

-  0.55 

1.09 

11 

0.0 

0 

6 

2 

1 

ROBERTS   3  N 

69.3 

45.8 

57.6 

7.7 

82 

18 

29 

8 

215 

0 

0 

1 

0 

4.35 

1.12 

2  .60 

19 

0 . 0 

0 

7 

2 

1 

RUSHV I LLE 

73.  1 

48.  OM 

60. 6M 

7.9 

85 

21 

32 

7 

163 

0 

0 

1 

0 

5.84 

2.47 

1  .98 

24 

0.0 

0 

8 

3 

3 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

70.4 

49.2 

59.  8 

8.  1 

82 

18 

6 

167 

0 

0 

1 

0 

3.37 

-  0.06 

1.15 

0.0 

0 

9 

2 

2 

TABLE  GROVE 

71.3 

48.3 

59.8 

7.8 

81 

22 

31 

7 

166 

0 

0 

1 

0 

3.64 

0.62 

1.10 

24 

0.0 

0 

5 

3 

2 

TUSCOLA 

71.7 

45.  9M 

58.  8M 

82 

16 

27 

8 

192 

0 

0 

1 

0 

3.77 

0.09 

1.12 

\  \ 

0.0 

0 

8 

2 

2 

URBANA 

69.4 

47.6 

58.  5 

7.9 

60 

18 

30 

8 

190 

0 

0 

1 

0 

3.25 

-  0.35 

0.93 

11 

0.0 

0 

8 

3 

0 

VANDAL lA  CAA  AP 

71.3 

47.5 

59.4 

83 

16 

8 

182 

0 

0 

1 

0 

4.08 

1  .86 

0 . 0 

0 

8 

2 

1 

V  I RDE  N 

71.3 

48.7 

60.0 

81 

18 

32 

B 

160 

0 

0 

1 

0 

3.18 

-  0.23 

1.22 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

WATSEKA 

69.  9 

45.1 

57.5 

81 

18 

30 

8 

216 

0 

0 

1 

0 

3.33 

0.00 

0  .99 

20 

0.0 

0 

7 

1 

0 

WHITE   HALL    1  E 

73.4 

49.1 

61.3 

7.6 

85 

19 

31 

8 

137 

0 

0 

1 

0 

3.26 

-  0.36 

1.12 

23 

0.0 

0 

8 

2 

1 

W I NDSOR 

71.3 

47.6 

59.  5 

7.0 

83 

16 

31 

8 

177 

0 

0 

1 

0 

5.49 

1.73 

2  .97 

23 

T 

0 

8 

2 

1 

D  I V  I S I  ON 

59.6 

6.8 

4.00 

0.37 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  1  ON 

74.5 

51.4 

63.0 

85 

16 

33 

8 

103 

0 

0 

0 

0 

7.73 

4.07 

2.10 

23 

0.0 

0 

8 

6 

3 

ALTON  DAM  26 

71.5 

50.3 

60.9 

84 

18 

37 

8 

146 

0 

0 

0 

0 

4.61 

0.72 

1  .32 

23 

T 

0 

10 

4 

2 

ANNA     1  NW 

73.7 

51.2 

62.5 

5.3 

84 

15  + 

34 

8 

116 

0 

0 

0 

0 

3.88 

-  0.72 

0.99 

20 

T 

0 

8 

3 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

72.8 

51.4 

52.  1 

7.7 

86 

16 

34 

8 

123 

0 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.62 

0.62 

20 

0.0 

0 

7 

1 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

74.5 

55.5 

55.1 

5.1 

86 

16 

42 

8 

73 

0 

0 

0 

0 

4.60 

0.64 

1.61 

20 

T 

0 

9 

4 

1 

CARBONDALE   StwAGE  PLANT 

74.  5 

49.8 

52.2 

5.0 

84 

15 

28 

6 

124 

0 

0 

2 

0 

2.88 

-  1.24 

0.75 

11 

0.0 

0 

5 

2 

0 

CARLYLE 

73.  4M 

48 .  3M 

31 

0 

0 

2 

0 

2 .  90 

~  1.32 

0.71 

11  + 

0 

5 

4 

0 

COBDEN  2  S 

73.3 

48. OM 

50.  7M 

83 

16  + 

29 

8 

145 

0 

0 

0 

4.12 

1.10 

20 

0.0 

0 

8 

3 

1 

DU  QUOIN  2  S 

74.3 

50.8 

6  2.6 

6.4 

85 

1 6 

31 

5 

113 

0 

0 

1 

0 

2.04 

.  1,67 

11 

T 

5 

1 

0 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

75.4 

51.2 

53.  3 

6.6 

90 

16 

36 

1  + 

93 

1 

0 

0 

0 

2.93 

-  0.97 

0.80 

11 

T 

0 

8 

1 

0 

EL IZABETHTOWN 

74.7 

51.7 

63.2 

85 

15  + 

35 

8 

101 

4.40 

0.05 

1.41 

21 

T 

0 

9 

3 

1 

FAIRFIELD 

72.8 

49.4 

61.1 

5.3 

85 

16 

30 

8 

139 

0 

0 

0 

4.  58 

0.92 

1.63 

23 

T 

0 

7 

5 

1 

FLORA 

72.5 

50.1 

61.3 

6.7 

84 

16 

32 

8 

131 

Q 

5  =  06 

1.29 

2.10 

23 

0.0 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

72.0 

50.7 

61.4 

5.4 

84 

16  + 

34 

8 

138 

0 

0 

0 

4.46 

0.04 

1  .50 

21 

0.0 

0 

8 

3 

1 

GREENVI LLE 

7  2.6M 

49.  6M 

61.  IM 

5,5 

85 

15 

35 

8 

137 

0 

0 

0 

3.79 

-  0.07 

0.0 

0 

HARR ISBURG 

76.  7 

49.9 

63.3 

5.8 

88 

15  + 

30 

8 

107 

0 

0 

0 

3.99 

.  -  0.06 

0.79 

21 

0.0 

0 

9 

4 

0 

MAKANOA   1  NW 

73.2 

51.9 

62.6 

65 

16 

37 

8 

107 

0 

0 

0 

4.30 

0.76 

20 

T 

0 

10 

4 

0 

MC  LEANSBORO 

73.7 

50.  IM 

61. 9M 

5.2 

66 

16 

31 

8 

127 

0 

0 

0 

4.09 

0.  18 

1  .45 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

MT  CARMEL  3  N  AM 

72.2 

47.  3M 

59.  8M 

4.0 

85 

18+ 

30 

8+ 

188 

0 

0 

0 

7.19 

3.29 

2.44 

23 

T 

0 

7 

4 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

73.0 

51.0 

62.0 

6.5 

86 

16 

35 

8 

122 

0 

0 

0 

4.74 

0.93 

1  .93 

23 

0.0 

0 

7 

3 

1 

NEW  BURNS  IDE 

74.  5 

49.7 

62.1 

5.9 

85 

16  + 

29 

8 

125 

0 

0 

0 

4.69 

0.27 

1.08 

21 

0.0 

0 

8 

4 

2 

OLNEY  RADIO  STATION 

72. 2M 

47.7 

50. OM 

5.4 

84 

15 

29 

8 

172 

0 

0 

0 

2.36 

-  1.28 

0.89 

11 

0.0 

0 

6 

2 

0 

SPARTA 

73.9 

51.9 

62.9 

6.6 

87 

15 

35 

8 

107 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  2.04 

0.63 

1 1 

0.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

62.  0 

6,5 

4.08 

-  0.03 

T 

STATE 

59.2 

6.7 

3.95 

0.40 

T 

See  reference  Dotes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ILLINOIS 
APRIL  1955 


Day  of  month 


6 


8  9 


ALBION 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 
ANhJA      1  NW 
ANNAWAN 

ANT lOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

8£ARDST0WN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRAOFORD  CAA  AP 
8R00KP0RT  DAM  52 
CAIRO  WB  C ITY  H 

CANTON 

CAR80NDALE   SEWAGE  PLANT 
CARLlNVILLE  k  £ 
CARLYLE 
CARM  i 

CASEY 

CENTRALIA  I*  W 
CMANOLERVlLLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W8  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLiCOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENE5E0 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
6LENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GRIDLEY 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HAHRlseuRG 

HARR15BURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HlLLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  5W 
KANKAKEE  <•  NW 

KE ITHSBURG 

KEMANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE    1  S 

LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MAT TOON 

MC  HENRY  2  5 

MC  LEANSBORO 

HEOORA 

M I NONK 

MOLINE   WB  AP  R/ 

MONMOUTH 

MONT  1  CELLO 

MORR is 

MORRIS   3  NE 

MORRISON 

MORRISONVILLE   1  E 
MT  CARMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


5.17 
5.3  5 


3.91 
6.04 


.02  .04 

.30 

.50  .20 
.17  .53 


.08 


.22 

.20  T 

.52 

.32 


.05  .07 

■02  .OV 


.03  .01 
.02  .01 
.04  .02 


.07  .30 
.37  .16 
T  .17 


.02  .10 
T  .66 
.04  .25 


.50 
.13  .49 
.26  .13 


.08  .07 
.05 
.11  .03 


.04      .11  .01 
.04 

T 

.08      .05  T 


.24  .12 
T  .03 
.04 


I  12 

1.50 


13     14  15 


.64 
.29 
,61 
.59 


16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

.02 

.  16 

1.37 

2.10 

.27 

,07 

.39 

.58 

■  44 

2 

T 

.15 

• 

.99 

.  73 

•  02 

'  13 

.06 

1  .40 

.40 

•  26 

*  30 

1 

*  16 

,03 

T 

.04 

.44 

.36 

»53 

•  15 

.02 

.41 

.95 

T 

•  62 

.64 

.13 

1 

.97 

,  14 

.45 

.60 

T 

.79 

1 

•  80 

.57 

.52 

2.16 

.40 

,26 

T 

.52 

T 

.  34 

.45 

T 

.  36 

.04 

2,37 

\ 

.10 

.17 

.12 

'  20 

.56 

.22 

•  36 

^42 

•  20 

.62 

.29 

»26 

.56 

.03 

.02 

.91 

.02 

1  .79 

.23 

,65 

*  - 

1  68 

*  3ft 

* 

1  .61 

!o4 

.51 

•  23 

[oi 

T 

.  16 

.53 

1 

.30 

.17 

.06 

.72 

41 

.08 

T 

.05 

T 

3.14 

,  26 

!o5 

.03 

.  04 

,71 

*26 

.04 

.49 

1  ,60 

'  12 

!o3 

.20 

1,23 

.  33 

.20 

.47 

1.06 

*  52 

X 

.60 

.55 

1,95 

•  50 

T 

.32 

.96 

.02 

1,23 

.16 

.01 

.09 

.73 

'  48 

1 .42 

.56 

,10 

.  79 

.47 

.14 

«  26 

.09 

.25 

.33 

.75 

-  .05 

•  42 

.23 

.29 

*  14 

.23 

.23 

.45 

!l5. 

'  56 

't  16 

T 

.03 

2  .  56 

.05 

•  90 

,17 

.03 

.52 

.45 

T 

.  15 

.29 

.41 

1 

•  10 

,05 

1.10 

.95 

.03 

.04 

.01 

.02 

.  33 

.03 

(40 

•  37 

.17 

.15 

.66 

T 

•  43 

,  52 

,02 

T 

.21 

.34 

.95 

•  20 

,08 

T 

.13 

.53 

1 

•  55 

1.05 

.42 

.10 

.09 

.04 

.05 

T 

T 

.16 

•  36 

.  36 

T 

.  04 

.35 

•  41 

•  56 

T 

.20 

.17 

.13 

.61 

.46 

.  57 

.02 

T 

.  11 

1.41 

.07 

,13 

•  34 

.04 

.04 

.04 

.27 

,30 

.  76 

.04 

.05 

.08 

.50 

1.53 

.  29 

.02 

.27 

.43 

2.10 

.26 

.05 

.04 

.33 

2 

.65 

.07 

T 

T 

Io2 

!  79 

^  !  52 

.10 

.56 

1 

•  93 

.04 

.02 

'o6 

*fi4 

'20 

'06 

'47 

*  19 

*  13 

115 

*55 

*10 

*65 

*05 

1  79 

'16 

23 

1.50 

,17 

!  46 

!o6 

.33 

>  83 

.07 

.21 

\zi 

.23 

.18 

1.53 

•  29 

.03 

.15 

.09 

1.64 

•  65 

.  31 

1 

,  70 

.01 

T 

1  .64 

.51 

.15 

.48 

.05 

.04 

,50 

,50 

.40 

.20 

.  19 

•  06 

.  26 

•  63 

.  79 

.12 

.16 

•  27 

T 

1  .46 

•  18 

•  16 

.07 

T 

.15 

.75 

.47 

•  65 

.12 

.14 

.06 

1.24 

.56 

.20 

.15 

,02 

.  30 

.27 

.  19 

T 

.22 

.25 

•  56 

.03 

T 

2.16 

,15 

1 

•  55 

•  31 

33 

.93 

•  22 

•  06 

.22 

.01 

.05 

.12 

.97 

.  36 

.02 

.36 

1.30 

•  12 

.  32 

,96 

•  22 

1*77 

*nt 

ft 

_ 

1  24 

'27 

'  92 

58 

T 

,38 

.07 

1 

•  75 

.22 

*27 

.01 

1 '  (VI 

60 

'01 

25 

1*63 

.19 

* 

'  32 

.42 

.33 

.11 

*  41 

*  54 

*  14 

.42 

.  04 

05 

.78 

.62 

.64 

T 

.14 

.11 

T 

38 

.03 

.26 

.  16 

,20 

•  13 

.04 

.01 

01 

12 

•  74 

.  16 

*03 

^  *02 

1  19 

.  07 

.07 

T 

.08 

1.67 

.  19 

■  11 

.01 

.02 

.  36 

•  37 

.02 

.  03 

.  30 

.03 

1,45 

•  19 

1.80 

.45 

T 

1.07 

1.26 

.10 

•  83 

,06 

T 

T 

.07 

1.74 

T 

1,20 

•  60 

.47 

.16 

.11 

2 

.69 

.09 

.19 

.50 

.68 

,  13 

,06 

T 

.47 

1.34 

T 

•  34 

.72 

.66 

.62 

T 

•  68 

1.73 

.03 

.40 

.03 

.02 

1 

•  94 

•  12 

.02 

.76 

T 

.05 

T 

1,90 

.23 

.07 

T 

.15 

2,44 

.64 

•  28 

T 

1.41 

.39 

1 

.51 

.62 

T 

.11 

.03 

.03 

1,20 

.23 

Bm  r«f*r«DC« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLiNG 
MOUNT   vERNON  N 

NEWARK   7  e 

Ntw  BOSTON  0AM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLN£Y  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST INt 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FORtST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  H ILL 
PONT  lAC 

PRAIR IE  OU  ROCHER 
PRlNCevILLE    2  NW 

QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

QUINCY  0AM  21 

QUINCY  MtMORlAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE    AF  BASE 

RED  euo 

ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORD  ■ 


NE. 


ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RJSHV I LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  new  TOWN 

SIDELL 

SKOK  1 E 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

TISKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA   STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKE6AN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE   HALL    1  E 
W  ILCOX 
WINDSOR 


1.30 
1,54 
.87 
.73 


Day  oi  month 


13  14 


1.09  .33 


.20 
.17 


.12    1.02  .15 


15 


16     17  18 


19     20  21 


.96 
1.00 
1.93 
1.10 

,56 


.02 
.2^. 


.03 
.05 


.  36 
.19 
1.6A 


.17 

1.30 
.88 
1.27 

1  .04 
.25 

.01 


1.12 
.83 
2.97 


28     29  30 


.  33 
.04 
.06 
.92 


Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 
MIN 

71 
'i2 

72 

52 

76 
48 

75 
46 

83 
56 

73 

52 

56 

38 

65 
33 

73 
43 

78 
47 

72 
57 

80 
59 

72 
60 

56 

53 

75 
46 

86 

52 

79 
57 

85 
66 

83 
67 

77 

62 

80 
57 

73 
58 

72 

55 

71 

53 

63 
48 

71 
45 

74 
47 

75 
47 

80 
54 

76 
43 

ALE  00 

MAX 
MIN 

69 
38 

73 

69 
32 

66 
44 

69 
47 

60 
34 

53 
31 

70 
32 

75 
37 

77 
42 

67 

51 

71 
52 

70 
58 

54 

50 

70 
61 

79 
56 

77 
47 

80 
56 

76 
51 

74 
58 

78 
■  46 

76 
51 

70 
48 

60 
47 

57 
46 

72 
44 

73 
48 

75 
55 

72 
43 

76 
46 

ALTON   DAM  26 

MAX 
MIN 

65 
45 

71 
41 

72 
42 

71 
44 

72 
50 

59 
44 

55 
39 

63 
37 

72 
44 

71 
46 

65 
56 

70 
53 

73 
56 

63 
62 

73 
46 

80 
56 

75 
46 

84 
61 

81 
63 

74 
61 

79 
57 

77 
59 

74 
50 

65 
43 

69 
50 

75 
47 

71 

59 

77 
56 

74 

55 

75 
48 

ANNA    1  NW 

MAX 
MIN 

63 
50 

70 
50 

75 
41 

77 
51 

82 
58 

72 
45 

60 
37 

63 
34 

72 
38 

66 

45 

66 

56 

72 
54 

72 
56 

71 
48 

78 
47 

84 
57 

80 
59 

64 
54 

70 
65 

74 
56 

78 
56 

76 
69 

76 
63 

73 
61 

68 
49 

72 
44 

73 
46 

77 
62 

78 
56 

76 
46 

ANT lOCH 

MAX 
MIN 

68 
34 

68 
36 

56 
32 

49 
35 

66 
39 

57 
38 

48 
30 

67 
34 

73 
43 

80 
48 

65 
47 

74 

48 

59 
54 

55 
46 

53 
36 

75 
36 

70 
36 

78 

73 
42 

72 
41 

74 
45 

68 
44 

65 
37 

53 
44 

60 
44 

66 
38 

69 
38 

69 
45 

67 
42 

73 
42 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

68 

33 

72 
35 

59 
39 

55 
37 

68 
43 

57 
33 

50 
31 

65 
27 

72 
34 

78 
39 

64 

52 

74 
49 

71 
67 

63 
61 

50 
44 

77 
43 

69 
39 

81 

50 

74 
48 

70 
48 

74 
42 

74 
42 

57 
40 

68 
4  7 

64 
46 

58 
38 

70 
41 

68 
47 

69 
48 

74 
42 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

MAX 
MIN 

66 
44 

71 
49 

75 
47 

74 
53 

76 
56 

58 
45 

55 
40 

66 
34 

72 
39 

73 
43 

65 
67 

71 
54 

75 
65 

69 

50 

75 
42 

88 
56 

77 
58 

85 
61 

83 
67 

73 
60 

79 
59 

77 
50 

77 
60 

54 

50 

68 
49 

72 
45 

74 
61 

76 
65 

74 

66 

75 
48 

BLOOMINGTON  NUHMAL 

MAX 
MIN 

70 
39 

72 
40 

71 
36 

65 
42 

72 
45 

70 
36 

59 
31 

66 
31 

73 
44 

77 
49 

73 
54 

75 
51 

78 
58 

73 
61 

65 
49 

79 
52 

79 
47 

82 
56 

79 
60 

72 

58 

78 
51 

79 
50 

79 
49 

66 

52 

66 
47 

70 
42 

72 
48 

74 
61 

74 
60 

76 
42 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 
49 

68 
52 

76 
48 

76 
55 

83 
59 

64 

48 

62 
43 

64 
42 

74 
45 

63 
52 

72 
58 

73 
62 

73 
55 

71 
53 

60 
53 

85 
62 

85 
62 

85 
69 

81 
70 

74 
56 

78 
56 

83 
63 

79 
62 

68 
58 

68 
54 

75 
51 

74 

53 

77 
68 

81 
61 

79 
65 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
35 

70 
50 

76 

50 

76 
48 

82 
57 

70 
50 

57 
35 

65 
28 

74 
32 

70 
37 

69 
66 

77 
56 

74 
58 

70 
50 

79 
42 

84 
56 

79 
57 

63 
57 

8! 
65 

74 
58 

80 
57 

78 
57 

77 

60 

74 

54 

66 
60 

74 

40 

75 
43 

78 
54 

78 

52 

77 
49 

CARLINVILLE   <,  E 

MAX 
MIN 

69 
39 

74 
40 

70 
42 

70 
49 

73 
52 

66 

39 

55 
33 

67 
29 

72 
40 

76 
39 

70 
51 

74 
52 

73 
67 

67 
51 

72 
41 

80 
56 

78 
53 

83 
59 

80 
65 

75 
62 

80 
53 

78 
56 

75 
66 

72 
48 

68 
45 

70 
43 

72 
49 

75 
53 

73 
50 

73 
43 

CARLYLE 

MAX 
MIN 

60 
31 

73 
44 

74 
43 

74 
43 

79 
57 

66 
46 

55 
36 

65 
31 

73 
37 

75 
39 

67 

74 

63 

74 
56 

74 
43 

87 
57 

77 
56 

84 
61 

83 
69 

76 
59 

75 
57 

75 
46 

73 
50 

68 
48 

72 
44 

72 
49 

75 
64 

81 
45 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

66 
44 

70 
42 

73 
40 

68 

66 
47 

72 
42 

57 
34 

53 
31 

62 
36 

74 

43 

76 
42 

66 

S3 

76 

57 

71 
49 

65 
47 

67 
49 

81 
50 

74 

53 

80 
62 

78 
62 

71 
57 

78 
53 

76 
57 

67 
48 

67 
45 

62 

40 

70 
4  7 

69 
47 

71 
51 

76 
40 

CHENOA 

MAX 
MIN 

70 
33 

72 
37 

65 
33 

60 
35 

71 
43 

66 

51 

29 

65 
25 

74 
40 

77 
45 

72 
44 

75 
50 

72 
55 

68 
50 

63 
47 

78 
49 

77 
39 

82 
44 

77 
55 

70 
56 

78 
50 

77 
50 

71 
46 

66 
54 

65 
47 

68 

38 

70 
44 

74 
60 

79 
48 

74 
39 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

69 
45 

59 
40 

46 
38 

50 
38 

68 
44 

53 
41 

41 

33 

66 
36 

72 
46 

76 
51 

57 
47 

71 
54 

59 
55 

64 
44 

45 
39 

76 
46 

62 
46 

80 
47 

68 
44 

70 
49 

74 
53 

65 
46 

54 
44 

61 
45 

53 
45 

66 
45 

64 
47 

70 
50 

50 
56 

57 
53 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

70 
39 

67 
43 

55 
38 

59 
39 

70 
48 

52 

40 

49 
35 

66 
34 

74 

40 

81 
47 

59 
51 

76 
65 

71 
60 

56 
47 

56 
42 

80 
47 

69 
46 

83 
53 

67 
48 

72 

55 

76 
49 

72 
47 

58 
45 

71 
47 

59 
47 

66 
42 

74 
45 

72 
50 

69 
66 

74 
49 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

61 
41 

48 
39 

47 
38 

69 
42 

53 
41 

42 
34 

67 
39 

74 
48 

75 
64 

64 

48 

70 
56 

69 
65 

66 
44 

46 
38 

78 
45 

52 
48 

60 
61 

58 
44 

72 
51 

77 
55 

68 
46 

53 

58 
45 

53 
45 

58 
47 

64 
48 

57 
61 

63 
57 

57 
54 

CICERO 

MAX 
MIN 

72 
38 

70 
42 

60 
38 

55 
38 

71 
45 

62 
39 

51 
34 

59 
32 

76 
45 

81 
48 

64 
51 

78 
54 

70 
49 

65 
56 

68 
41 

80 
41 

55 
43 

83 
52 

76 
46 

73 
49 

76 
47 

75 

50 

57 
45 

56 

60 

59 
46 

67 
41 

73 
45 

73 
49 

69 
55 

75 
49 

COBDEN   2  S 

MAX 
MIN 

66 
32 

70 
51 

75 
42 

75 
46 

79 
53 

68 
47 

57 
36 

64 

29 

79 

68 
40 

68 
52 

72 
55 

72 
54 

70 
47 

77 
43 

63 
47 

82 
55 

83 
54 

79 
62 

73 
64 

78 
53 

75 
66 

71 
49 

72 
55 

56 
46 

73 
41 

72 
41 

75 
49 

7  7 
54 

77 
44 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

70 
36 

72 
37 

63 
36 

59 
41 

74 
49 

63 
41 

49 
34 

65 

28 

73 
39 

77 
39 

66 

53 

76 

52 

69 
58 

66 
49 

62 
50 

77 
47 

73 
44 

82 
53 

72 
60 

72 
62 

80 
55 

82 
50 

67 
62 

67 
61 

57 
47 

57 
41 

69 
43 

71 
46 

75 
46 

74 
42 

DECATUR 

MAX 
MIN 

71 
46 

75 
40 

70 
40 

63 
46 

74 
51 

60 
39 

55 
32 

67 

29 

74 
43 

77 
42 

70 
56 

77 
56 

77 
68 

65 
49 

70 
49 

81 
54 

74 
49 

82 
59 

82 
63 

73 
62 

80 
50 

80 

55 

71 
56 

66 
48 

66 
47 

72 
40 

73 
50 

74 
61 

77 
51 

78 
39 

Dl  XON 

MAX 
MIN 

70 
32 

70 
36 

69 
36 

50 
37 

67 
44 

53 
36 

52 
32 

67 
31 

72 
37 

76 

40 

65 

52 

75 
51 

72 
58 

66 
51 

64 
47 

78 
52 

73 
42 

77 

50 

67 

50 

70 

59 

73 
46 

74 
45 

72 
44 

60 
48 

67 
47 

69 

39 

71 

45 

72 
52 

71 
45 

76 
41 

DU  QUOIN   2  S 

MAX 
MIN 

67 
43 

71 
51 

76 
41 

78 

52 

SO 
55 

71 
49 

55 
37 

64 

31 

73 
37 

74 
42 

70 
57 

74 
55 

74 

59 

59 
50 

76 
43 

35 
55 

60 
59 

83 
59 

84 
67 

75 
56 

78 
57 

78 
57 

78 
53 

74 
54 

58 

50 

72 
43 

76 
47 

76 
54 

76 
57 

76 
41 

EAST    ST    LOUIS   PARKS  COL 

MAX 
MIN 

67 
36 

70 
36 

80 
36 

76 
52 

80 
55 

66 
46 

58 
40 

68 

38 

73 
37 

72 
57 

67 
57 

72 
53 

76 
55 

70 
66 

80 
57 

90 
57 

82 
56 

85 
57 

83 
58 

75 

59 

77 
56 

78 
58 

77 
57 

75 
55 

73 
50 

75 
52 

77 
53 

83 
57 

77 
62 

80 
45 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

70 
41 

73 
40 

72 
43 

70 
42 

75 
51 

73 
41 

54 

37 

63 
31 

72 
40 

76 
41 

72 
54 

75 
60 

72 
52 

69 
47 

72 
43 

84 
62 

82 
51 

79 
56 

79 
64 

76 

62 

73 

57 

73 
54 

79 

76 
64 

55 
42 

70 
41 

67 
45 

73 
45 

74 
52 

76 
42 

EL 12ABETHT0WN 

MAX 
MIN 

68 
41 

67 
51 

75 
44 

78 
52 

82 
58 

75 
51 

59 
39 

62 
35 

74 
38 

72 
38 

70 
56 

76 
59 

74 
58 

72 
53 

77 
50 

85 
55 

85 
55 

85 
63 

81 
68 

75 

62 

76 
57 

74 
56 

79 
61 

74 

■  55 

53 
60 

71 
46 

74 
49 

75 
50 

60 
55 

76 
46 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
49 

72 
46 

75 
49 

80 
51 

70 
50 

54 
37 

64 
30 

72 
34 

77 
40 

69 
56 

78 
55 

73 
55 

69 
50 

73 
43 

85 

80 
58 

84 
60 

82 
69 

75 
60 

76 
67 

73 
56 

71 
69 

71 
52 

54 
46 

64 
46 

71 
46 

73 
48 

75 
56 

74 
45 

FLORA 

MAX 
MIN 

69 
39 

73 
47 

73 
46 

73 
48 

77 
50 

68 
49 

54 
37 

62 
32 

71 
37 

76 
42 

66 
55 

76 
52 

71 
58 

66 
51 

73 
45 

64 
53 

80 
55 

81 
60 

81 
56 

75 
59 

79 
56 

73 
65 

71 
58 

70 
61 

55 
47 

69 
45 

71 
48 

72 
57 

75 
55 

77 
45 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

67 
29 

69 
31 

61 
34 

49 
40 

65 
40 

52 
37 

51 

30 

67 
32 

73 
39 

76 
39 

64 
40 

71 
51 

67 

63 
47 

63 
47 

75 
49 

72 
38 

78 
51 

71 

49 

69 
57 

74 
48 

72 
39 

60 
42 

51 
47 

58 
47 

68 
36 

70 
45 

69 
51 

71 
38 

74 

39 

FULTON   DAM  13 

MAX 
MIN 

65 
38 

68 
38 

63 
37 

54 
40 

65 
43 

54 

38 

52 
32 

65 
36 

70 
40 

76 
44 

54 
61 

73 
51 

69 
57 

53 
49 

65 
41 

72 
62 

71 
49 

78 
53 

74 
62 

66 
58 

73 
53 

75 

66 
46 

56 
49 

66 
47 

71 
45 

73 
47 

73 
53 

69 

76 
45 

6ALESBUR6 

MAX 
MIN 

69 
45 

73 
38 

66 
37 

60 
44 

68 
44 

49 
34 

54 
31 

67 
34 

73 
40 

75 
48 

62 
54 

73 
53 

69 
53 

54 
50 

69 
48 

80 
56 

72 
60 

76 
55 

69 
57 

72 
53 

76 
49 

77 
50 

64 
47 

59 
47 

68 
47 

70 
46 

72 
51 

74 
52 

71 
46 

76 
44 

GALVA 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
32 

66 
34 

60 
39 

69 

65 

54 

68 

74 

37 

77 
42 

62 

52 

70 
51 

73 
56 

54 

50 

67 
47 

80 
52 

'71 
48 

79 
51 

75 
55 

72 
58 

76 
45 

76 
52 

75 
47 

66 
45 

68 
45 

70 
42 

72 
45 

73 
64 

70 
56 

79 
43 

60LC0NDA  DAM  51 

MAX 
MIN 

64 
40 

60 
50 

74 

52 

76 
52 

78 
56 

66 
46 

58 
36 

60 
34 

70 
38 

64 
44 

70 
54 

78 
56 

70 
54 

68 

50 

74 
50 

84 

52 

80 
68 

64 
58 

80 
64 

70 
58 

74 

56 

74 
65 

78 

50 

70 
60 

54 

48 

69 
46 

72 
50 

78 
60 

78 
54 

76 
50 

GREENV ILLE 

MAX 
MIN 

68 
44 

73 

50 

71 
45 

72 
50 

75 
55 

68 
44 

55 
36 

65 
35 

73 
40 

78 
45 

69 
65 

75 
53 

73 
58 

67 
49 

73 
44 

85 
54 

.80 
55 

83 
61 

80 
57 

76 
51 

67 
45 

69 
47 

71 

50 

72 
63 

73 
64 

74 
49 

GRIGGS.VILLE 

MAX 
MIN 

67 
42 

73 
45 

71 
42 

67 
47 

72 
52 

64 

35 

54 
34 

66 
40 

73 
45 

74 

72 

56 

72 
50 

74 
57 

66 
52 

74 
41 

81 
55 

76 
51 

81 
61 

84 
55 

80 
58 

60 
62 

79 
56 

72 
56 

69 
42 

69 
45 

71 
49 

74 
62 

77 
61 

74 
46 

75 
48 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

71 
35 

69 
52 

77 
38 

82 
48 

84 
58 

76 

50 

58 
38 

65 

30 

76 
33 

75 
40 

73 
58 

82 
60 

76 
56 

72 
52 

79 
45 

88 
51 

62 
56 

88 
60 

85 
69 

79 
61 

76 
56 

77 
56 

81 
59 

76 

55 

57 
51 

72 
43 

75 
45 

78 
45 

80 
52 

76 
41 

HAVANA 

MAX 
MIN 

73 
36 

74 

38 

72 
38 

68 
48 

73 
49 

65 

38 

55 
33 

68 

31 

75 
38 

77 
41 

67 
55 

75 
48 

74 

59 

70 
62 

77 
45 

79 
56 

80 
50 

81 
59 

60 
63 

75 
61 

80 
47 

80 
50 

70 
54 

68 

60 

59 
46 

73 
44 

74 
49 

75 
55 

74 
49 

78 
43 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

68 
41 

72 
41 

71 
44 

69 
49 

75 
53 

70 
42 

55 
35 

64 
30 

70 
3  8 

76 

63 

72 

73 

55 

73 

84 

79 
55 

83 
61 

62 

76 

82 

76 
52 

74 

71 

66 

70 
43 

72 

74 

79 

77 
42 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

70 
37 

71 
40 

63 
35 

58 
39 

73 
46 

64 

40 

49 
34 

65 
32 

73 
41 

77 
43 

65 

53 

75 
52 

70 
58 

66 
61 

60 
46 

79 
48 

72 
45 

80 
53 

75 
60 

71 
60 

77 
53 

78 
52 

56 
51 

67 
53 

57 
48 

66 
39 

69 
44 

72 
47 

72 
50 

74 
40 

8«e  rttfarence  notea  followlog  Station  Ind«x. 
-  43  - 


Table  3-Contmued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL  1955 


Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

68 
37 

73 
41 

73 
41 

71 
49 

73 
52 

67 

39 

56 
33 

66 

30 

76 

40 

76 
41 

72 

74 
48 

76 
56 

74 

53 

74 

38 

82 
57 

78 

52 

61 
59 

83 
62 

81 
61 

79 
46 

80 
52 

76 

66 

70 
51 

69 
46 

72 
44 

74 

53 

75 
65 

74 
49 

76 
42 

74.0 
47.8 

JERSEYV I LLE 

MAX 
MIN 

66 
39 

73 
40 

73 
4  1 

71 
51 

75 
53 

68 
39 

56 
34 

67 

29 

73 
43 

76 
41 

67 

56 

74 
54 

74 
58 

73 
63 

76 
43 

83 
57 

80 
52 

83 

60 

83 
55 

79 
60 

81 
62 

80 
55 

75 
50 

72 
51 

69 
47 

72 
42 

74 

62 

77 
55 

75 
49 

42 

74.1 
49.2 

JOL  lET 

MAX 
MIN 

70 
3<. 

71 
37 

65 
35 

56 
33 

71 
47 

65 

38 

51 
35 

67 
31 

75 
43 

80 
44 

75 
54 

77 
52 

73 
58 

69 
54 

60 
46 

79 

76 
44 

83 
48 

78 
48 

72 
52 

75 
47 

76 
48 

60 
43 

68 
55 

53 
42 

59 
41 

72 
42 

70 
42 

70 
47 

42 

70.3 
44.2 

KANKAKEE   3  SW 

MIN 

70 
32 

71 

35 

65 
35 

56 
36 

72 
46 

68 

37 

51 
35 

67 
27 

76 
39 

78 
40 

76 
51 

75 
52 

70 
68 

68 

53 

61 
45 

79 
48 

75 
40 

80 
49 

76 
50 

71 
49 

75 
48 

77 
46 

70 
46 

66 
58 

59 
47 

65 
38 

69 
42 

70 
46 

59 
49 

7  2 
40 

69.9 
44.0 

KANKAKEE  f^W 

MIN 

71 
33 

71 
35 

64 
35 

56 
38 

71 
45 

68 
37 

50 
35 

66 
27 

74 

39 

73 
44 

74 

51 

74 
51 

70 
57 

67 

52 

60 
44 

76 
47 

75 
39 

60 
47 

79 
47 

70 
49 

73 
47 

74 
46 

72 
44 

64 
56 

58 
46 

66 
39 

67 
43 

66 
46 

S9 
49 

41 

69.3 
43.6 

KEWANEE 

MIN 

71 
33 

72 
39 

67 

35 

58 
39 

70 
43 

65 
36 

54 

30 

69 
32 

74 

39 

79 
41 

65 
51 

76 
62 

72 
58 

71 
49 

81 
50 

73 
46 

72 
48 

61 
51 

75 
55 

71 

58 

76 
46 

75 
49 

71 
48 

51 
46 

67 
46 

71 
41 

73 
47 

71 
63 

71 
49 

43 

70.9 
45.2 

LA  MAKrt 

MIN 

68 
45 

72 
38 

69 

39 

65 
36 

67 
44 

58 
34 

52 
31 

66 
33 

72 
40 

74 
46 

63 
45 

71 
49 

69 

66 
48 

71 
38 

79 
57 

74 

39 

76 
57 

79 
62 

73 
59 

78 

60 

80 
56 

67 

55 

65 
46 

67 
46 

71 
44 

73 
61 

74 

70 
41 

74 
42 

70.2 
45.4 

LA  SALLE  PERU 

MIN 

70 
33 

72 
36 

65 
35 

56 
42 

72 
46 

61 
40 

52 
30 

66 

32 

76 

40 

80 
41 

66 

61 

79 
50 

74 
59 

65 

51 

68 
49 

81 

51 

75 
43 

83 
53 

74 
51 

74 
51 

77 

47 

77 
46 

56 
47 

66 
54 

67 
49 

72 
40 

76 
46 

72 

62 

73 
60 

41 

71.2 
45.5 

L  I NCOLN 

MIN 

72 
39 

74 
39 

70 
38 

60 
45 

74 

48 

62 
37 

55 
30 

68 
30 

75 
36 

77 
42 

67 
54 

75 
51 

74 
57 

66 
61 

69 
49 

81 
54 

75 
47 

82 
57 

80 
51 

73 
61 

60 
46 

61 
51 

71 

57 

67 
47 

59 
47 

72 
40 

73 
48 

74 
52 

75 
49 

39 

72.3 
46.9 

MAKANDA    1  NW 

M  IN 

64 
49 

70 
49 

74 
48 

76 
53 

79 
58 

72 
46 

55 
38 

64 

37 

70 
43 

68 
52 

69 
65 

74 

59 

73 
58 

70 
46 

78 
48 

85 
50 

80 
56 

83 
63 

79 
66 

75 
57 

77 
56 

77 
50 

77 
53 

73 
48 

55 
49 

70 
46 

73 
49 

76 
53 

76 
54 

45 

73.2 
51.9 

MARENGO 

MIN 

67 

30 

66 
33 

67 

33 

50 
37 

66 

37 

56 
35 

50 
32 

65 
30 

72 
38 

76 
41 

71 
47 

74 
49 

66 
57 

67 
62 

60 
47 

76 
39 

70 
36 

78 
41 

73 
44 

69 
43 

73 
49 

71 
39 

58 
40 

53 
46 

63 
45 

69 
36 

72 
39 

70 
47 

69 
43 

39 

67.6 
40.8 

MATTOON 

MIN 

69 
39 

71 
4  2 

69 
40 

66 
45 

73 

49 

56 
41 

51 

33 

62 
30 

70 
41 

75 

64 

56 

76 
52 

70 
63 

62 
47 

67 
47 

62 

52 

74 

50 

60 
66 

80 
64 

73 
61 

76 
57 

77 
55 

68 
68 

57 
46 

63 
4  7 

67 
42 

70 
47 

70 
48 

73 
46 

44 

69.9 
47.6 

MC  LEANSBORO 

MIN 

68 
39 

71 
50 

72 
47 

77 
49 

63 
57 

73 

55 

37 

63 
31 

71 
36 

72 
42 

69 
56 

77 
54 

74 
56 

67 

62 

75 
44 

66 
53 

77 
56 

64 

60 

82 
67 

74 
50 

76 
56 

76 
67 

75 
56 

72 
62 

56 
47 

71 
44 

71 
47 

76 
48 

80 
54 

43 

73.7 
50.1 

M I NONK 

MIN 

71 
38 

72 
38 

66 
34 

68 
42 

72 
44 

58 
33 

51 
30 

67 
29 

75 
38 

79 
43 

56 
52 

79 
4-6 

72 
67 

66 

50 

64 
49 

60 
50 

73 
46 

62 

50 

76 
57 

74 
50 

78 
45 

78 
49 

76 
46 

63 
50 

66 
47 

69 

40 

72 
45 

75 
50 

72 
49 

44 

70.6 
45.2 

MOLINE   W6  AP 

MIN 

69 
33 

73 

35 

65 
37 

56 
43 

68 
45 

51 
36 

53 
31 

69 
34 

74 
43 

76 
44 

60 

52 

71 

53 

69 
5? 

53 
49 

66 
49 

77 
55 

72 
45 

61 
54 

68 

56 

72 

64 

75 
62 

74 
46 

60 
48 

57 
48 

68 
49 

71 
44 

72 
52 

73 
54 

70 
43 

75 
43 

68.0 
46.0 

MONMOUTH 

MIN 

70 
39 

77 
38 

66 
37 

62 
43 

61 
45 

60 

36 

53 

30 

66 
35 

76 
44 

75 
48 

68 
54 

72 
50 

70 
56 

66 
50 

70 
43 

79 
55 

74 
46 

60 
58 

75 
62 

73 
60 

76 
62 

76 
47 

71 
49 

64 
48 

68 
47 

71 
46 

72 
51 

74 
54 

70 
42 

76 
44 

70. » 
47.1 

MORRIS   3  NE 

MAX 
MIN 

71 
31 

72 
33 

62 
39 

73 
46 

66 

35 

53 
30 

70 
29 

76 

46 

82 

38 

74 

60 

78 

51 

73 
58 

7  0 
54 

63 
46 

79 
50 

75 
37 

83 
49 

60 
48 

72 
52 

76 
46 

78 
46 

73 
43 

66 

56 

65 
48 

69 
39 

71 

42 

72 
49 

71 
50 

74 
40 

72.0 

44.1 

MORR I  SON 

MIN 

69 
31 

70 
35 

69 

36 

50 
40 

68 
41 

66 
36 

52 
29 

68 
28 

74 
34 

76 
34 

72 
50 

73 
51 

72 
56 

68 
46 

65 
46 

77 

50 

.  73 
40 

79 
51 

79 
62 

70 

59 

74 
44 

74 
43 

73 
46 

59 
49 

58 
46 

69 
39 

71 
46 

71 
52 

71 
43 

75 
40 

70.1 
43.1 

MORR 1  SON V i L L E   1  E 

MIN 

68 
40 

72 
41 

69 
40 

68 
47 

72 
50 

62 

39 

54 
34 

64 

30 

71 
36 

74 
41 

66 
66 

73 
53 

73 
58 

58 
50 

70 
41 

81 
54 

72 

52 

82 
56 

80 
56 

73 
62 

77 
53 

76 
53 

74 
59 

69 
46 

68 
46 

68 
43 

70 
48 

73 
62 

76 
51 

42 

71.2 
46.1 

MT   CARMEL    3  N 

MIN 

69 
35 

71 
38 

72 
42 

69 
48 

73 
48 

79 
50 

63 
37 

54 
30 

62 
30 

73 
40 

76 
41 

70 
57 

79 

59 

73 

52 

63 
46 

71 
42 

62 

65 

85 
62 

83 
66 

73 
56 

77 
56 

72 
56 

72 
66 

69 
47 

60 
43 

66 
46 

73 
47 

74 

50 

41 

72.2, 
47.3 

MOUNT  CARROLL 

MIN 

69 
29 

70 
32 

64 

34 

53 

40 

66 
41 

58 
37 

52 
29 

67 

29 

73 

34 

76 

35 

69 
46 

71 
51 

68 
58 

55 
45 

66 
46 

76 
52 

72 
39 

76 
51 

74 

50 

69 

56 

74 
48 

73 
41 

69 
44 

63 
47 

68 
45 

70 
37 

72 
46 

70 

52 

71 
42 

38 

68.4 
42.7 

MOUNT   VERNON   U  N 

MIN 

68 
43 

72 
51 

73 
47 

76 
46 

79 

56 

69 
49 

54 

36 

63 
35 

71 
42 

73 
49 

67 
56 

74 

56 

75 
68 

57 
50 

73 
44 

86 
54 

60 
57 

83 
62 

82 
67 

76 
67 

78 
56 

75 
58 

75 
67 

72 
50 

55 
47 

71 
46 

71 
49 

71 

51 

76 
65 

46 

73.0 
51.0 

NEW  BURNSIOE 

MAX 
MIN 

66 
38 

68 
49 

77 
40 

79 

52 

32 

59 

76 

48 

57 
36 

65 
29 

74 
37 

70 
41 

69 
56 

77 
57 

72 
58 

71 
50 

78 
44 

85 
66 

81 
56 

85 
60 

81 
66 

77 
59 

76 
65 

75 
68 

77 

60 

75 
63 

65 
49 

71 
40 

75 
45 

78 
47 

77 
61 

40 

74.5 
49.7 

NEWTON 

MAX 
MIN 

71 
39 

75 
44 

78 
49 

70 

55 
36 

64 
30 

73 
36 

76 
40 

70 
55 

78 
56 

^6 

70 
50 

72 
45 

65 
61 

62 
54 

62 
58 

81 
67 

76 

59 

60 
58 

76 
65 

71 

56 

70 
61 

64 
46 

71 
44 

72 
46 

74 
47 

79 
52 

45 

73.8 
49.2 

OLNEY   RADIO  STATION 

MIN 

70 
40 

73 
46 

72 
43 

74 
47 

79 
51 

63 
48 

62 
36 

62 

29 

72 
33 

76 
34 

66 
38 

77 

39 

71 
59 

71 

61 

72 
42 

84 
53 

76 
67 

83 
60 

82 
66 

74 
60 

74 
56 

73 
56 

72 

59 

54 
51 

63 
46 

69 
42 

71 
47 

72 
48 

49 

45 

72.2 
47.7 

OTT  A WA 

M  IN 

69 
34 

74 

37 

64 
36 

55 
42 

71 
45 

61 
40 

53 
31 

63 

31 

76 
40 

80 
42 

63 
60 

76 

51 

72 

58 

62 
51 

54 
46 

60 
50 

73 

81 
50 

74 
51 

73 
68 

76 
45 

78 
47 

67 
46 

67 
56 

63 
48 

71 
41 

72 
46 

71 

50 

74 
61 

42 

70.4 
45.4 

PALESTINE 

M  IN 

72 
36 

75 
41 

69 
43 

70 
45 

77 
49 

63 
43 

53 
35 

64 
28 

73 
35 

78 
38 

70 
66 

78 
55 

71 
69 

57 

50 

47 

77 
54 

84 
58 

81 
67 

76 
61 

80 
59 

75 
54 

66 

59 

65 
49 

60 
45 

42 

71 
45 

76 
45 

78 
49 

77 
48 

47 

72.3 
48.1 

MIN 

70 
40 

78 
45 

71 
42 

68 
46 

75 
51 

58 
40 

54 
34 

54 

33 

72 
40 

77 
38 

66 

66 

74 
52 

73 
57 

66 
48 

72 
43 

83 
54 

75 

,50 

82 
59 

80 
66 

74 
61 

80 
56 

62 
56 

69 
59 

69 
47 

66 
45 

70 
44 

73 
48 

74 
51 

76 
52 

44 

72.3 

48.5 

PARIS  WATERWORKS 

MIN 

70 
36 

73 
40 

69 
39 

64 
42 

73 
48 

66 

36 

46 

33 

62 
29 

70 
39 

75 

40 

68 
54 

75 
62 

70 
56 

67 
49 

54 

50 

81 
48 

76 
50 

81 
55 

79 
63 

72 
60 

79 
57 

75 
67 

66 

66 

68 
60 

57 
43 

57 
40 

73 
45 

71 
46 

74 
51 

43 

70.3 
47.0 

MIN 

69 
36 

70 
37 

58 
36 

51 
42 

70 
44 

54 
39 

47 
32 

66 
35 

73 
46 

78 
44 

59 
54 

76 
63 

69 

68 

66 
44 

66 
43 

79 
43 

68 
41 

80 
49 

56 
46 

71 
52 

74 
52 

73 
46 

61 
40 

67 
49 

58 
46 

53 
34 

69 
40 

70 
47 

55 
46 

39 

56.6 
43.8 

PEOR  I A   WB  AP 

MIN 

70 
40 

72 
42 

68 
40 

60 
45 

70 
48 

50 
37 

51 
32 

56 

33 

72 
41 

75 
48 

63 
64 

75 
50 

72 

57 

60 
51 

68 
60 

79 
55 

74 
49 

78 
50 

70 
61 

72 
55 

77 
46 

79 
63 

66 
49 

60 
46 

67 
46 

72 
43 

72 
51 

73 
55 

73 
49 

46 

69.4 
47.9 

PONT  I AC 

MIN 

70 
36 

71 
41 

65 
36 

59 
41 

70 
46 

64 
38 

51 

33 

65 
30 

73 
43 

77 
43 

71 
52 

75 
51 

71 

58 

68 
60 

52 
49 

78 
50 

74 
46 

81 
52 

76 
66 

70 
56 

75 
60 

76 
49 

71 
48 

66 

52 

65 
48 

67 
43 

70 
46 

73 
50 

71 

51 

45 

70.0 
46.4 

OU 1 NCY 

MIN 

67 
46 

76 
44 

72 
46 

69 
49 

71 
50 

51 
40 

58 
34 

69 
38 

77 
47 

74 
46 

66 

56 

74 
48 

71 

58 

66 

53 

75 
42 

85 

60 

76 
54 

79 
64 

84 
65 

76 
62 

82 
63 

78 
54 

70 
60 

67 
47 

70 
47 

74 
46 

76 
56 

76 

59 

74 
44 

51 

73.1 
50.7 

QU I NCY   CAA  AP 

MIN 

69 
43 

72 
44 

72 
44 

65 
47 

58 
45 

50 
35 

54 
33 

65 
34 

72 
40 

74 
46 

64 
54 

74 
45 

70 
66 

56 
50 

74 
41 

60 
55 

75 
49 

78 
61 

82 
62 

72 
52 

77 
47 

80 
50 

66 
57 

59 
.  45 

68 
47 

73 
48 

76 
54 

75 
64 

71 
45 

46 

70.2 
47.6 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MIN 

69 
42 

72 
44 

64 
39 

57 
43 

72 
45 

55 
38 

51 
34 

65 
30 

71 
39 

75 
44 

64 

54 

74 
52 

71 
58 

62 
51 

60 
49 

78 
48 

72 
48 

60 
63 

70 
61 

71 
61 

77 
64 

79 
57 

64 

63 

56 
49 

62 
47 

68 
43 

71 

45 

71 
48 

72 
52 

7  6 
47 

68.6 
47.6 

ROBERTS  3  N 

MAX 
MIN 

70 
34 

73 
40 

66 
34 

57 
39 

72 
46 

62 
37 

50 
33 

56 

29 

74 

40 

77 
44 

72 

57 

74 
57 

59 
56 

64 
51 

61 
46 

77 
46 

72 
47 

82 
48 

75 
66 

70 
68 

74 
49 

78 
52 

66 
49 

62 
55 

61 
47 

68 
40 

70 
43 

71 
46 

71 
50 

75 
42 

69.3 
45.8 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

67 
30 

70 
32 

66 

33 

54 
38 

67 
35 

63 
35 

52 
31 

67 
30 

76 
40 

60 
41 

74 
47 

74 

60 

72 

66 

69 
51 

72 
49 

75 
43 

70 
39 

79 

60 

75 
49 

70 
48 

.  74 
48 

73 
41 

70 
42 

51 
47 

57 
46 

70 
36 

70 
43 

70 

51 

70 
44 

79 
39 

69.5 
42.2 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

69 

65 

58 

51 

68 

52 

51 

6S 

74 

77 

59 

72 

56 

53 

61 

7f 

70 
39 

61 
50 

51 

7! 

75 

7; 

6f 

61 

6( 

6! 

7C 

7( 

5< 

75 
40 

66.9 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

7] 
42 

75 
43 

71 
4  2 

63 
47 

71 
49 

63 
36 

55 
32 

68 
33 

75 
40 

77 
45 

67 

55 

75 
47 

75 
47 

62 
51 

73 
41 

82 
50 

82 
50 

80 
51 

83 
75 

64 
62 

66 

77 
50 

68 
56 

68 
49 

68 
46 

72 
42 

73 
52 

78 
51 

73 
62 

77 
45 

73.1 
48.0 

3eo  roforenoe  ootes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SPRINGF lELD  W8  AP 


STOCKTON 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TUSCOLA 
UREANA 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE   HALL    1  E 

WINDSOR 


ILLINOIS 
APRIL  1955 


Day 

Of 

Month 

« 

1 

2 

3 

4 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21  1  22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 
MIN 

1  ' 

MAX 
MIN 

64 

45 

71 
51 

75 
45 

76 
52 

79 
57 

72 
47 

37 

35 

73 

41 

72 
47 

67 
57 

73 

59 

74 

59 

71 
49 

78 

87 
55 

80 
68 

84 

6  0 

80 
67 

74 

60 

69 

77 
60 

77 

72 

68 
49 

68 

45 

74 
49 

76 
56 

76 
65 

78 
44 

73.9 
51.9 

MAX 
MIN 

69 
41 

72 
44 

70 
42 

59 
48 

73 
52 

55 
39 

54 
35 

32 

72 
43 

75 
47 

67 
56 

73 
55 

72 
55 

56 

70 

79 
69 

75 
62 

82 
60 

80 

71 

77 
50 

79 
52 

69 
57 

64 
4  7 

67 
48 

72 
45 

72 
5  1 

73 
55 

73 
52 

77 
43 

70.4 
49.2 

MAX 

MIN 

67 
'  33 

69 

32 

65 
37 

52 
35 

63 
37 

50 
34 

27 

34 

72 
41 

75 
46 

67 

37 

68 
48 

65 
55 

65 
48 

63 
43 

73 

70 

40 

78 
48 

74 
48 

67 

72 
45 

71 
41 

67 

52 

67 

67 
36 

69 
44 

58 
44 

69 
33 

74 

38 

66.5 

41.5 

MAX 
MIN 

69 
33 

70 
35 

60 
33 

53 
37 

67 
42 

59 

34 

31 

31 

73 

42 

79 
45 

67 

52 

75 

5  1 

70 

65 

63 

78 
43 

71 

38 

V8 
48 

72 

71 

76 
47 

68 

59 
42 

71 
4  6 

65 
45 

70 
36 

71 
42 

69 
47 

71 
45 

39 

68.5 
42.6 

MAX 
MIN 

70 
40 

72 
49 

70 
40 

61 
45 

71 
45 

59 
36 

31 

36 

74 
43 

77 
46 

66 
54 

74 
46 

72 
56 

62 
50 

73 
4  3 

eo 

66 

75 

51 

79 
57 

77 

73 

79 

60 

81 

64 

70 

64 

48 

57 
4  7 

73 
46 

74 
49 

74 
54 

72 
46 

73 
48 

71.3 

48.3 

MAX 
MIN 

71 

3i 

72 
40 

68 
39 

65 
44 

74 
45 

68 
39 

33 

27 

73 
36 

76 

36 

71 
54 

74 
51 

71 
57 

70 
46 

66 
4  5 

62 
48 

76 
49 

80 
55 

60 
64 

76 

77 

54 

76 
65 

75 

65 

63 

70 

71 

71 
46 

76 
49 

4  1 

71.7 
45.9 

MAX 

MIN 

70 
41 

72 

4  3 

65 

38 

60 
45 

72 
45 

63 
42 

31 
34 

30 

71 

40 

75 

47 

67 

54 

75 

53 

71 

36 

63 
49 

60 

78 

72 

4B 

80 
54 

72 

70 

77 
53 

77 
54 

66 

53 

66 

50 

54 
48 

68 
43 

70 
46 

71 
48 

74 
52 

44 

69.4 
47.6 

MAX 
MIN 

70 
35 

72 
41 

71 
43 

70 
48 

75 
52 

58 
37 

54 

33 

64 
29 

72 
36 

75 
46 

63 
54 

74 

50 

74 

53 

62 

4ft 

74 
42 

83 
57 

74 

54 

31 
60 

61 

73 

78 
54 

76 

50 

71 

63 

67 
46 

70 
39 

71 
46 

74 

5  i 

74 
61 

41 

71.3 
47.5 

MAX 
M  IN 

67 
42 

73 
42 

70 
42 

64 
47 

72 

5) 

62 

39 

55 
34 

64 
32 

70 
40 

74 
44 

69 
55 

73 
52 

72 
57 

66 
54 

70 
4  0 

30 
54 

74 

52 

81 
69 

80 
64 

71 

61 

78 
61 

78 

63 

75 

59 

56 

71 

71 

74 

73 
50 

43 

71.3 
46.7 

MAX 
MIN 

70 
36 

71 
36 

6  7 
36 

63 
40 

68 

4  3 

65 
36 

30 

36 

74 
44 

78 
47 

75 

51 

77 

53 

73 
58 

69 
49 

66 
46 

79 
50 

74 
48 

78 

60 

76 
54 

70 
57 

75 
62 

76 
47 

74 

62 

68 

71 

73 

71 

71 

42 

71.0 
45.7 

MAX 
MIN 

71 
34 

73 
38 

63 
35 

57 
37 

73 
47 

67 
39 

36 

30 

75 

38 

78 
40 

69 

53 

75 
53 

69 
57 

67 

5  1 

61 
46 

60 
49 

74 
43 

81 
48 

74 
55 

71 
5i, 

77 
48 

77 
49 

70 

67 

56 

67 
40 

69 

70 

VI 
5 1 

42 

o9.9 
45. 1 

MAX 
MIN 

69 
33 

67 

35 

50 
34 

46 
36 

66 

37 

5S 
37 

30 

66 

29 

75 
4  4 

76 
46 

57 
45 

68 
44 

70 

61 

47 

76 
37 

55 
41 

80 
46 

72 
40 

72 
42 

75 
44 

67 
42 

61 

50 

56 

60 

64 

3  7 

63 
47 

63 
49 

7J 

41 

63.8 
40.3 

MAX 
MIN 

66 
36 

69 
40 

66 

33 

56 
38 

63 

65 
36 

50 

32 

65 
31 

73 
39 

77 
46 

75 
50 

74 
5i 

69 

61 

77 
41 

73 
41 

60 

50 

76 

71 

79 
46 

78 
47 

59 

63 

61 

56 

39 

70 
44 

69 
4? 

68 
60 

72 
44 

69.0 
43.0 

MAX 
MIN 

67 
39 

72 
41 

72 
43 

70 
51 

50 

70 
40 

54 

35 

66 

31 

71 
40 

76 
42 

75 
56 

73 
51 

73 
58 

72 

53 

73 
42 

60 
56 

60 

31 
61 

86 
64 

80 
01 

80 
49 

79 
62 

75 

60 

71 

50 

67 
46 

71 

72 
52 

76 
56 

75 
49 

74 
48 

73.4 
49.1 

■tAX 
MIN 

70 
40 

71 
43 

69 
40 

67 
45 

73 
43 

66 
41 

52 
35 

62 

31 

70 
36 

75 
42 

67 
56 

76 

52 

72 
67 

68 
49 

69 
47 

63 
52 

80 
50 

81 
67 

61 
64 

7  2 
60 

79 
56 

78 
52 

70 
66 

67 
47 

64 
45 

67 
40 

70 
46 

71 
49 

75 

52 

75 
41 

71.3 
47.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.15 

.08 

.16 

WIND 

30 

10 

19 

36 

53 

1 

49 

23 

4 

4 

40 

29 

33 

42 

21 

5 

21 

16 

33 

40 

28 

3 

37 

54 

74 

19 

19 

22 

4 

5 

774 

ROCKFORO  4  NE 

EVAP 

.17 

.  16 

.  16 

.08 

.25 

.02 

.09 

.22 

.24 

.21 

.00 

.09 

.14 

.02 

.19 

.14 

.20 

.15 

.42 

.14 

.15 

.09 

.11 

.  16 

.26 

.07 

.14 

4.218 

WIND 

9 

56 

79 

92 

81 

74 

26 

65 

85 

34 

58 

82 

48 

47 

64 

57 

53 

109 

66 

68 

62 

22 

68 

88 

73 

14 

116 

46 

46 

1850B 

MAX 

74 

75 

64 

48 

72 

54 

52 

74 

78 

83 

60 

78 

72 

69 

64 

81 

76 

79 

60 

74 

79 

76 

57 

62 

65 

75 

73 

74 

72 

69.7 

MIN 

30 

32 

34 

35 

38 

32 

32 

29 

37 

38 

46 

50 

54 

53 

48 

42 

40 

48 

51 

44 

44 

39 

40 

46 

45 

35 

35 

41 

40 

38 

40.  5 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.00 

.02 

.21 

.39 

.08 

.32 

.16 

.18 

.22 

.29 

.  30 

.03 

.11 

.19 

.12 

.27 

.  30 

.32 

.17 

.25 

.22 

.30 

.19 

.17 

.09 

.26 

.  23 

.33 

.24 

.24 

6.20 

WIND 

125 

101 

70 

120 

81 

78 

105 

113 

127 

110 

85 

120 

140 

109 

186 

140 

80 

90 

65 

210 

210 

163 

58 

160 

136 

55 

3377B 

MAX 

54 

72 

55 

75 

52 

60 

73 

77 

77 

67 

74 

84 

56 

79 

82 

80 

80 

78 

77 

82 

85 

69 

65 

69 

72 

76 

80 

80 

72.5 

MIN 

46 

47 

46 

43 

34 

30 

32 

41 

46 

54 

54 

54 

45 

45 

54 

54 

58 

63 

52 

51 

53 

59 

47 

46 

47 

51 

51 

45 

48.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.05 

.08 

.07 

.04 

.16 

.17 

.  12 

.11 

.  16 

.23 

.18 

.12 

.10 

.07 

.08 

.24 

.19 

.10 

.05 

.  19 

.21 

.24 

.03 

.03 

.10 

.16 

.22 

.  16 

.17 

3.97B 

WIND 

24 

15 

63 

69 

150 

60 

21 

37 

33 

54 

42 

64 

41 

32 

54 

58 

64 

57 

55 

36 

32 

37 

71 

90 

26 

58 

29 

16 

1392 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
APRIL  1955 


Station 

d 

z, 

County 

get 

<D 

Longitude 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

i 

County 

« 

O 

e 

"S 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

9 

Latitud 

> 

Temp. 

Precip. 

Index] 

« 

1 
(S 

Longiti 

■a 
> 

m 

Temp. 

ALedo 

Alexis  Water  fforke 
Alton  Dam  26 
Addd  1  NT 

0055 
0072 
0082 
0137 
0187 

Edwards 

UadlEOn 
Oalon 

7 
4 

5 

36  22 
41  12 
41  03 
38  53 

37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  15 

447 

739 
694 
432 

629 

6P 
6P 

KID 

7P 

6P 
6P 
HID 
7A 
7P 

Sesele  Ellen 
Will  C.  Egbert 
Hun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

2  3  5 

C 

7 

Louisville 

Haoklnaw 

Macomb 

Makanda  1  Nw 
Marengo 

5216 
5272 
5280 
5294 
5326 

Clay 
Tazewell 

UcDonough 

Jackson 

UcHeory 

7 
1 
6 

38  47 
40  32 
40  26 

37  -^TS 
42  15 

88  30 

90  40 

89  14 

88  37 

480 

620 
702 
680 
810 

6P 
6P 

HID 

6P 
6P 
6P 

toy  H .  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartllne 
Ernest  G.  Woolley 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Aotlocfa 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta 

Aurora  College 

019S 
0203 

0330 
0338 

Lake^ 
Cook 
Bancock 

6 
1 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

89  55 
88  06 
87  58 

90  57 

620 
770 
680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 

MID 
7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
George  A.  Booemann 
Rev.  J.  DlGiacomo 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

Marietta 
Marlon 
Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Karsbal 1 

5334 
5342 
5364 
5372 
5380 

Fulton 
WilllaMon 
Macon 
La  Salle 
Clark 

1 
4 

1 
1 
7 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 
39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 
448 
700 
486 

606 

MID 
5P 

UID 
7A 
6P 

Joseph  Ace  McCance 
C.   N.  Danielson 
lussell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

C 

3 
3 

Avon 

Beardetown  LaGrange  Dam 
Bellevll^'-  Scott  AF  Base 

0356 
0445 
0192 
0497 
0510 

Fulton 

Cass 
Brown 
at.  Clair 

1 
4 
1 

2 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

640 
450 
434 
444 

MID 

7A 
7A 
7A 
HID 
MID 

U.  Lynn  Davis 
George  E.  Crider 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U,  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

iascoutah 
Mason  City 
UattoOD 

UcBertry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 

Mason 

Coles 

McHenry 

McHenry 

2 
1 

1 

1 

38  29 
40  12 

39  26 
42  21 
42  19 

69  48 
69  41 

88  21 
68  16 
88  15 

425 
581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
MID 
MID 
UID 

6P 

CLOSED  ----- 
Carl  D.  Toallo 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnlngs 

sri /54 

c 

2  3  5 

C 

3 

Bc**ldere  Sewage  Plant 
Bentley 

Blooinlngton 
Blooming ton  Nornal 

0563 
0598 
0608 
0761 
0766 

Franklin 

McLean 

ycLeao 

6 

1 
1 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  00 

753 
671 
474 

830 

4P 

UID 
6P 
6P 
7A 
4P 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
9enton  Water  Dept. 
George  L.  Hennlnger 
Sarry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

UcLeansboro ' 

Uedora 

Mlnonk 

Moline  WB  Airport 
Uonmouth 

5515 
5539 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 
Uacoupln 
Woodford 
Rock  Island 

5 

1 
6 
4 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 
622 
755 
589 
770 

6P 

MID 
6P 

TP 

UID 

6P 

F.  G.  Frazler 
U.  F.  Dodge 
loner  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof .  Lyle  Elnley 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Broolcport  Dam  52 
Cairo  WB  City 

0781 
0873 
0993 
1166 
1250 

Bureau 
yassac 

Fulton 

1 
1 
5 
4 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 

89  37 
88  39 

90  02 

467 
795 
335 
314 

HID 

6P 
HID 

6A 
MID 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Horrlsonville 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt 
Grundy 
Grundy 
Whiteside 

1 
6 
1 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 

68  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 

549 

603 
638 

6P 

5P 

a. 

7A 

5P 
UID 

Lee  F.  Glfflo 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 
City  of  MorrisOD 
Frank  A.  Lowls 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

c 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carlinvllle  4  E 
Carlyle 

Carpentor  1  Sd 

1265 
1280 
1288 
1296 
1304 

Macoupin 
Clinton 

Madison 

1 
2 

4 

37  44 
39  17 

38  36 
36  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 
627 
461 
403 
520 

6P 
6P 
7P 

7A 
6P 
7A 
6P 
HID 

John  L .  Wooten 
Henry  B.  Hoeltlng 
Uun  Water  &  Pwr  PI 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Horrlsonvllle  1  E 
Ht.  Carmel  3  N 
Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Uount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

Christian 

Carroll 
Uacoup in 
Logan 

1 
7 

4 
1 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

638 
400 
817 
685 
676 

7P 
6A 
7P 

TP 

6A 
6A 
6P 
5P 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVMC 
James  F.  McCray 

Alva  Brown 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Caeey 

Centralis  4  if 
Cbandlervllle 
Chanoahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 

1412 
1420 
1436 

Clark 

Marlon 

Cass 

Grundy 

Coles 

7 
2 
1 
1 
7 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
88  10 

648 
494 
485 
510 
686 

7A 

GP 
6P 
6P 
7A 
7A 

Walter  A.  Newllu 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Uount  Sterling 

Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5943 

6011 
6069 

Jefferson 

Washington 
Kendall 

1 
4 
4 

1 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 
86  55 
89  19 
89  25 
88  26 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

5P 
7A 
UID 

GP 
6P 

Homer  L .  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Uurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 
Kenneth  A.  Richard 

3 

2  3  5  7 

C 

3 
3 

Chenoa 

Chicago  Gal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pznp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 

1522 
1532 
1537 

McLean 
Randolph 

3 
3 
3 

40  44 

37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

5P 

5P 
7A 
MID 
HID 
HID 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

2  3  5 

c 

C 

c 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnside 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 
6446 

Mercer 
Mercer 

Richland 

5 
7 
7 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 

88  10 
68  04 

548 

571 
560 
513 

520 

5P 
6P 
5P 

8A 
7A 
5P 
6P 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Idae  McCabe 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 

Chicago  Uaylalr  Pmp  Sta. 
Chicago  N  Br  Punp  Sta 
Chicago  RoseXand  Pmpg 
Chicago  San  Dist  Olsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1542 
1547 
1552 
1557 
1562 

Cook 

3 
3 
3 

3 

41  58 

41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 
595 
659 

898 

MID 
HID 
HID 
HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  01st 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dist 

C 
C 
C 
C 

c 

Oregon  Water  Works 

Palestine 
Pana 

6490 
6492 
6526 
6558 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

6 

6 

7 
2 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

69  20 
89  20 

68  50 
87  37 

69  05 

700 
702 
474 
514 

€96 

TP 
7P 
TP 

UID 
8A 
7P 
7P 
7P 

Alan  Grant      ^  * 
H.  Gaddls 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Paipg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 
1577 
1582 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 

87  36 

87  38 

611 
630 
594 
610 

HID 
HID 

HID 

HID 
HID 

HID 
MID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

Payson 

6605 
6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 
Edgar 
Cook 

Adams 

7 

1 
4 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

67  41 
67  42 
67  44 

86  59 
91  14 

735 
739 
706 
9Z8 
640 

7P 

6P 

UID 
7P 
6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  or  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 

C 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcotbe 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 
1648 
1664 
1743 
1775 

Cook 

De^Wltt 
Union 

1 
3 
7 
1 
4 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 
608 

746 

7P 
6P 

6A 
7P 
UID 
6P 
6P 

Finis  W.  Baujao 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  CorrlDgtoo 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Will 
Ford 

1 
1 

1 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 
654 
722 
605 
670 

HID 

UID 
UID 
2P 
6P 
MID 

Corps  of  Engineers 

Richard  H.  Helcher 
Rev.  C.  U.  Powell 

C 

2  3  5      7  C 
3 

Collinsvllle  2  WSW 
CoultervlUe  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 
2140 
2145 

Madison 
Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

4 
4 

3 

7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

90  01 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

435 

530 
675 
602 
555 

7P 

HID 
KID 
UID 

7P 
7A 

Ernie  Blghley 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

Pittsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Bocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

4 
1 
4 

1 

39  39 

39  27 

40  S3 
38  OS 

41  21 

90  48 

90  52 
88  37 
90  06 
69  28 

456 
647 
396 
700 

6P 

MID 
6P 
7A 
7A 

MID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  GRlloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
C 

Davenport ,   Iowa  L  &  D  15 

Dixon 
Downs  2  HE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 
2483 

Bock  Island 
Macon 

McLean 
Perry 

4 

1 

6 
1 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
670 
696 
794 
449 

HID 

7P 
6P 

6P 

HID 

7P 
7A 
HID 

6P 

CLOSED  ----- 
William  B.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devlae 
111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 

Prlncevllle  2  NW 

Prophetstown 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7004 
7067 
7077 

Peoria 

Whiteside 

Adams 

Adams 

Adams 

1 
6 
4 
4 
4 

40  57 

41  40 
39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
69  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

TP 
UID 

6P 
UID 

7P 
HID 

8A 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

C 

2  3  5 
2  3  5  7 
3  C 

Dwlght  St,  Reformatory 
East  St.  Louie  Parks  Col 
EdelstelG 
Edwardsville 
Efflogham 

2502 
2614 

2642 
2679 
2687 

Livingston 
St.  Clair 
Peoria 

Efringbam 

1 
4 

7 

41  05 
38  34 

40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  38 
89  58 
86  33 

641 
410 

554 
595 

7P 
6P 

HID 

7P 
MID 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parke  College 
Hale  B.  Keoyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S,  Kregotls 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
C 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Richvlew 
Roberts  3  N 

7082 

7157 
7244 
7336 

Adams 

Champaign 

Randolph 

Washington 

Ford 

7 

2 

7 

39  56 

40  18 
36  13 
36  22 
40  40 

91  24 
66  09 
90  00 
89  11 
68  11 

744 
444 

544 

766 

MID 

7P 

HID 

UID 

7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Uabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5  7 

Elgin 

Ellzabetbtown 
Elsah 

EvanstOQ  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 
2888 
2923 

Kaae 

Bardln 

Jersey 

Livingston 

Livingston 

1 
5 

3 
1 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
68  18 
90  22 
87  41 
86  31 

729 
357 
641 
625 
691 

5P 

7P 
5P 
5P 
UID 
UID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Rochelle 

Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockport 

7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 

6 
6 
6 
6 
4 

41  55 

42  17 

42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  OS 

88  59 

89  06 
91  00 

798 
740 
850 
728 
470 

6P 
MID 

3P 
6P 
7A 
UID 
6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cummiogs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Ulller 

3 

2  3  5 
3  6 

2  3  5  7 
3 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 
2993 
3109 
3257 
3262 

Clay 

7 
1 
7 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 
88  38 

88  26 

89  37 
89  36 

451 

732 
490 
762 

6P 
7P 

6P 
UID 
6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norab  Yeagle 
Ermao  0.  Beck 
John  Schroder 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 
C 

Rushvllle 
Ste  Marie 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 

7636 
7633 
7859 

Schuyler 

Uarlon 
Dekalb 
Gallatin 

1 

7 

1 

5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

86  01 
88  57 
88  51 
88  10 

683 
500 
544 
870 
350 

6P 

7A 
5P 
UID 
7A 

Gain  Bros .  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

Fulton  Dam  13 
CalatlB  1  W 
Galena 
Galeeburg 
Galva 

3290 
3304 
3312 
3320 
3335 

Whiteside 

Saline 

Jo  Daviess 

5 
4 
1 
1 

41  54 

37  51 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410 
611 
780 
849 

UID 

6P 

8A 
UID 
6P 
8A 
7A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NW  III.  Gas  b  Elec. 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7 

Sidell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 
8179 
8184 

Vermilion 

Randolph 
Sangamon 
Sangamon 

7 
3 

1 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
MID 
MID 

UID 
6P 
UID 
UID 

Thelma  Lane 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

U.S.  Weather  Bureau 
CLOSED  -  -  - 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
■5/14/54 

Gibson  City 
GladBtone  Dam  IB 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3413 
3455 
3482 

3522 

Ford^ 
Pope 

1 

5 
S 

41  27 
40  28 
40  SO 
37  26 
37  22 

90  10 
86  23 

91  04 
66  41 
66  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 
6P 
8A 
7A 
6A 

Hrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Stlckney  «  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 

8278 
8293 
8353 
8369 
8452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Uountrie 
De  Kalb 

2 

6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 
88  41 

686 
1000 
625 
686 

5P 
8P 

MID 

5P 
6P 

7A 

Chgo  Sanitary  Dlst, 
E.  A.  Curtiss 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

C 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  K 

Greenfield 

Greenup 

3530 
3572 
3595 
3666 
3683 

Jersey 

1 
4 

7 

40  06 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 

90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

367 
556 
554 

6P 
7A 
7A 
HID 
5P 

G.  W.  Hethery 
John  A.  DeSherlia 
John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  U.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

C 

Table  Grove 

Taylorvllle 

Tlskilwa 

Toulon 

Tuscola 

8460 
8491 
8604 
8630 
8684 

Fulton 
Stark 

1 
1 
1 
1 
7 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  16 
89  30 
89  52 
88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

7P 
7A 

5P 
6P 

C.  A.  Hammond 
John  w.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Hobson 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5  7 
3 
3 
3 

2  3  5  7 

Greenville 

Crldley 

GrlggBvlUe 

Bardln 

Barrleburg 

3693 
3709 
3717 
3850 
3879 

Bond 
McLean 

Calhoun 
Saline 

2 
1 

5 

38  53 
40  45 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 
90  37 
88  32 

563 
752 
685 
440 

366 

7P 
6P 
6P 

7P 
6P 
6P 

6P 

Deane  J.  UcAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandalia 

8740 
8745 
8750 
8756 
8781 

Champa Ign 
Champa  ign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
7 
1 
2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 
38  59 

88  13 
68  15 
68  14 

88  59 

89  07 

743 

730 
464 

503 

7P 

TP 
MID 
7A 
7A 
HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

C 

3  6 
3 

C 

Harrlsburg  Disposal  PI 

Havana 

Havana  Ho.  2 

Hllleboro 

Boopeston 

3930 
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t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illlaots    2.  Eaakaskia    3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi    6.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  c  :umn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  earned  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 
Amounts   in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5.   6.   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST .  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologisl  at  Weather  Bureau 
A  irport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,   111 i no  is. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index      No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed   in  a  shelter  located  on   the  roof  of  a  building, 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a   full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent   the  value   for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be 
available  in   the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  MAY  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  65.2°  or  2.5°  above  normal.  Rainfall  averaged  4.09  inches  or  0.04  inch  below 
normal.     Field  crops  were  in  better  than  average  condition.     Fruit  prospects  were  poor. 

Temperatures  during  the  first  few  days  of  May  averaged  12°  above  normal.     Daily  mean  temperatures 
for  Chicago  were  22°  above  normal  on  the  3d  and  4th.     The  second  week  began  cool  and  ended  warm. 
The  rest  of  the  month  was  mostly  warmer  than  normal.     The  cooler  days  were  the  17th,   25th,  and  29th 
to  31st.     Monthly  mean  temperatures  for  individual  stations  ranged  from  59.5°  at  Waukegan  to  71.0° 
at  Cairo.     The  highest  temperature  registered  during  the  month  was  93°  at  Aledo  on  the  21st  and  at 
East  St.  Louis  on  the  24th.     The  lowest  temperature  during  the  month,  32°,  occurred  at  Marengo  on 
the  18th. 

The  rainfall  was  very  unevenly  distributed  over  the  State.     Monthly  amounts  ranged  from  1.50  inches 
at  East  St.  Louis  Parks  College  to  8.69  inches  at  Quincy  Memorial  Bridge.     In  general,  several 
counties  in  the  St.  Louis  vicinity,  a  few  stations  in  the  extreme  east  central  part  of  the  State, 
several  counties  in  the  northwest  part,  and  a  portion  of  the  Chicago  vicinity  received  less  than 
three  inches  of  rain,  and  several  southern  counties  that  border  on  Missouri  and  several  counties  in 
the  vicinities  of  Quincy  and  Springfield  received  more  than  five  inches.     The  most  significant 
amounts  fell  on  the  6th  to  13th  and  on  the  20th  to  29th.     A  line  of  heavy  thunderstorms  from  Quincy 
northeastward  occurred  on  the  evening  of  the  27th  and  on  the  28th,  dumping  two  inches  of  rain  at 
numerous  stations.     Quincy  Dam  21  received  5.30  inches  and  Quincy  Memorial  Bridge  received  5.66 
inches  from  this  storm. 

Field  work  progressed  rapidly  during  May  except  when  curtailed  by  the  heavy  rains.     At  the  end  of 
the  month,  corn  planting  was  nearing  completion  in  all  but  the  southern  third,   soybean  planting  was 
80%  complete,  cutting  the  first  crop  of  alfalfa  was  in  progress,  red  clover  was  being  cut  for  hay, 
and  barley  in  the  southern  part  of  the  State  had  reached  the  soft  dough  stage.     Field  work  was 
limited  in  all  areas  by  the  heavy  rains  of  the  last  week.     The  heavy  rains  and  strong  winds  caused 
some  wheat  to  lodge.     This  was  expected  to  cause  some  trouble  at  combining  time.     Some  infestation 
by  army  worms  was  present  as  far  north  as  Peoria  but  the  damage  was  not  widespread.     Spittle  bugs 
were  active  in  some  fields  in  the  north.     In  contrast  with  field  crops,   fruit  prospects  were  poor. 
The  peach  crop  was  expected  to  be  a  failure  and  the  apple  crop  was  expected  to  be  extremely  light 
in  all  but  the  northern  areas. 

STORMS 

Numerous  damaging  storms  and  several  tornadoes  occurred  during  May.     The  following  were  among  the 
more  costly  to  the  citizens  of  the  State.     Hail  damage  to  crops  in  Christian  County  on  the  21st 
was  estimated  at  $20,000.     Strong  winds  over  the  northeastern  quarter  of  the  State  on  the  after- 
noon of  the  24th  caused  $25,000  crop  damage  and  $100,000  property  damage.     Heavy  rains  and  strong 
winds  caused  $75,000  damage  in  the  Chicago  area  on  the  24th.     Basements  were  flooded,   trees  blown 
down,  power  circuits  knocked  out,   automobiles  stalled,  railway  tracks  washed  out,   and  buildings 
damaged.     Several  tornado  funnels  were  observed.     Severe  thunderstorms  occurred  over  most  of  the 
State  on  the  26th.     The  storms  were  accompanied  by  wind,  hail,  and  lightning.     Damage  to  crops  was 
estimated  at  $100,000  and  to  property,  $1,000,000, 

Several  tornadoes  occurred  on  the  26th.     A  tornado  at  11:50  a.m.  damaged  80%  of  all  the  buildings 
in  the  village  of  Coatesville.     The  total  damage  was  estimated  at  $20,000.     At  2:49  p.m.,  a  tor- 
nado hit  the  southeastern  residential  part  of  Pekin  causing  $75,000  property  damage.     At  about 
4:00  p.m.,   two,  possibly  several,   tornadoes  occurred  in  the  Chicago  area.     Late  at  night  and  con- 
tinuing into  the  27th,  vivid  and  continual  lightning  displays  were  observed  by  Chicagoans.  Strong 
winds  broke  power  lines  but  service  was  restored  by  daybreak.     The  total  damages  from  the  storms 
in  the  Chicago  area  on  the  26th  were  estimated  to  amount  to  $150,000  or  more.     At  4:30  p.m.,  a 
tornado  developed  over  the  northern  edge  of  Kankakee  County,  touched  Will  County,  and  crossed 
Lake  Manteno  becoming  a  waterspout.     This  storm  resulted  in  $20,000  damage  to  crops  and  $50,000 
damage  to  other  property.     The  total  damages  of  all  the  storms  in  Illinois  on  May  26  was  expected 
to  amount  to  several  million  dollars. 

Severe  thunderstorms  in  the  Chicago  vicinity  on  the  27th  and  28th  caused  damages  estimated  at 
$50,000  to  property.     Power  lines  and  trees  were  blown  down  and  a  church  suffered  lightning  damage. 
Severe  thunderstorms  visited  the  southern  third  of  the  State  on  the  28th  leaving  over  a  third  of 
a  million  dollars  damage  to  crops  and  other  property.     Losses  were  particularly  heavy  in  the  Paris 
vicinity  where  parked  aircraft  suffered  major  damage.     For  more  details  regarding  the  severe  storms 
of  May,   the  reader  is  referred  to  Climatological  Data,  National  Summary. 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Precipitation 


JOL lET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE  4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENSQ 

M INONK 

MOLINE  W3  AP 
MONMOUTH 
MORRIS  3  NE 
MORR I  SON 
MOUNT  CARROLL 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PONT  I  AC 
ROCKFORO 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOKIE 
STOCKTON 
SYCAMORE 
WALNUT 
WAUKE6AN 
WHEATON  COLLEGE 

DIVIS'ION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

OANV ILLE 

DECATUR 

EFF INGHAM 

ORIGGSVILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

LA  HARPE 

L INCOLN 

MATTOON 

MORR ISONVILLE   1  E 

NEWTON 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

OUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVI LLE 

SPR INGF lELD  WB  AP 

TABLE  GRQVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDAL lA  CAA  AP 

V IRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 

WINDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EL IZABETHTOWN 

FAIRF I  ELD 

FLORA 

GOLCONDA   DAM  51 
■  GREENVILLE 

HARR ISBURG 

MAKANDA    1  NW 

MC  LEANS80RO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT  VERNON  i,  N 

NEW  BURNSIDE 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 
I  SPARTA 

D  I V  I S I  ON 
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DAILY  PRECIPITATION 


AL  B  [  ON 
ALEOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  U  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

8ARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

8ENTLEY 

BtNTUN 

BLOOMINGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

bradford  caa  ap 
brookport  dam  &2 
cairo  w8  city  r 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 
CAHLINVILLE  ^  E 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

CENTRALIA  i,  M 
CHANDLLRVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CMENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBOEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEwAGt  PLANT 

DECATUR 

Dl  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWAROSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALE58URG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  E XP  FARM 
GOLCONDA  OAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 


2  N 


GRAND  TOWER 
GREENUP 
QREENVl LLE 
GRIOLEV 
GRIGGSVILLt 

HARDIN 
HARR ISBURG 

HARRiSBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA    NO  2 

HILLSSORO 
HOOP ES TON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVlLLt 

JERSEYV  ILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOL  lET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE   ^  NW 

KEITHSBURG  1  NW 
KEWANEfc 
LA  HARPE 
LA  SALLE  PERU 
"  LA  SALLE    1  S 

LAWRENCEVI LLE    1  NW 

LE  ROY 

LINCOLN 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANDA   1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

HEOORA 

MINONK 

MOL INE   WB  AP  R, 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR  1  5 

MORR IS   3  NE 

MORR  ISON 

MORRlSONVlLLE    1  E 
MT  CARMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OL IVE   2  NE 
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3.13 
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1.65 
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1.52 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1955 


Day  of  month 


bianon 

Toi 

1   1  2 

3 

4  1 

1 

1 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

15 

16  1  17 

■  1  1 

18 

19  I  20  1  21 

 1  ^  

22  I 

 L 

23  1 

 L 

24 

25  1 

26  1 
 L. 

27 

28  1 

 L 

29  I 

 L 

30 

31 

1  MOUNT  PULASK I 

*>.Q1 

~10 

.40 

.75 

.  36 

MOUNT  STERLING 

6.76 

.66 

.33 

,26 

1.35 

.76 

T 

.28 

T 

.31 

.19 

2.50 

.06 

MOUNT  veRNON  A  N 

^•78 

.74 

.14 

.56 

.27 

.37 

,06 

.02 

.57 

.80 

1.25 

NASHVILLE   3  NW 

1,06 

.60 

.75 

.25 

,86 

.07 

.04 

.40 

.60 

NEWARK   7  E 

4.52 

.06 

.  12 

.35 

.15 

.74 

,27 

.05 

.93 

1.83 

NEW  BOSTON  0AM  17 

20 

.09 

.03 

NEW  BOSTON 

3.42 

.32 

.86 

.68 

I 

.60 

.21 

.19 

.66 

NEW  BURNS  IDE 

6.41 

.10 

.54 

.24 

.46 

2.69 

,02 

.03 

.42 

T  .22 

.07 

T 

.78 

.64 

NEWTON 

2.91 

.07 

.47 

.27 

,20 

,10 

.23 

.02 

.03 

.24 

1.25 

.03 

OLNEY  radio  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

3.05 

02 

97 

26 

36 

02 

OTTAWA 

4.07 

T 

.  12 

T 

T 

.37 

.46 

.25 

.10  T 

.43 

T 

.  10 

T 

.30 

.27 

1.68 

T 

PALESTINE 

3.42 

.35 

.70 

.16 

.26 

T 

.37 

.51 

T 

.06 

1.00 

PANA 

5.13 

T 

.03 

.25 

.24 

T 

.31 

.05 

T 

.  37 

2.47 

.  32 

.56 

.43 

.08 

PARIS  WATERWORKS 

2.61 

.06 

.16 

.06 

.26 

.14 

.03 

.43 

1.52 

.09 

.04 

PARK  FOREST 

4.65 

07 

86 

1  19 

.01 

PAW  PAW 

3.01 

,12 

.92 

.02 

lio 

.60 

T 

.06 

.49 

.71 

T 

PAVSON 

5.87 

*31 

.25 

.19 

1.47 

.91 

T 

.02 

,07 

T 

.29 

.04 

2.29 

.03 

T 

PtQRiA  W8  AP  R 

3.54 

.02 

.02 

.02 

.04 

.58 

.02 

.91 

.56 

.04 

.04 

,01 

,60 

.12 

.58 

.06 

PEOTONE 

3.25 

.09 

T 

.64 

.30 

.  12 

.29 

,82 

.68 

.  28 

.13 

T 

PETERSBURG  3  W 

3.37 

.32 

59 

,01 

01 

82 

PLEASANT  HlLL 

3.20 

.14 

.64 

.73 

.37 

.07 

.01 

.06 

.34 

.07 

.46 

.02 

.09 

PONT  1  AC 

3.19 

T 

T 

,06 

.60 

.99 

.03 

.20 

.36 

.59 

.23 

.11 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

5,12 

,21 

,65 

.27 

1.10 

1,21 

.20 

.12 

.  15 

T 

T 

.61 

.  10 

.60 

PRINCEVILLE  2  NW 

5.63 

T 

T 

.14 

.16 

.7y 

.11 

.61 

T 

.13 

T 

.01 

.78 

.42 

2,25 

.03 

QU 1 NCY 

8.46 

23 

40 

12 

99 

42 

1  04 

QUINCY  CAA  AP 

6.20 

T 

.09 

T 

.34 

.20 

U70 

.  64 

lo2 

T 

.27 

1.41 

1,27 

.06 

QUI NCY  0AM  21 

8,23 

.03 

.34 

T 

.05 

,37 

.03 

.28 

1.37 

.02 

.06 

.  17 

T 

.96 

4,32 

.22 

QUINCY  MEMORIAL  8RIUGE 

8.69 

T 

.42 

.01 

T 

.46 

T 

.21 

1.62 

.01 

T 

.12 

.09 

1.06 

4,61 

.02 

.06 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

4.44 

.09 

.21 

.32 

.08 

.71 

T 

.42 

.  12 

T 

.26 

.06 

2.05 

.10 

R£0  BUO 

4.83 

1  03 

1  49 

.23 

.02 

•  08 

01 

.61 

.  66 

ROBERTS  3  N 

4.70 

T 

T 

.14 

.13 

.70 

1,57 

,03 

T 

.31 

T 

.23 

T 

.  10 

.  15 

1.30 

.04 

ROCHELLE 

2.36 

.07 

.01 

,51 

.50 

.01 

T 

.09 

.  30 

.03 

.36 

,03 

.47 

T 

ROCKFORO 

2.99 

.85 

.36 

1.  25 

.35 

.  18 

ROCKFORD  4  NE 

2.21 

.01 

.01 

1,23 

.01 

.14 

.43 

.26 

.11 

.01 

ROCKFORO  CAA  AP 

2.76 

99 

U 

.75 

.  37 

.01 

.36 

T 

.18 

ROCKPORT 

4.70 

T 

1,  12 

T 

.33 

1.16 

.01 

.27 

.08 

.32 

1.32 

.01 

.08 

RUSHVI LLE 

6.71 

1.19 

,39 

.30 

.02 

1.30 

1.11 

T 

.20 

.40 

.11 

1.58 

.11 

STE  MAR  It 

3.62 

.10 

.35 

.29 

.02 

.30 

.36 

.01 

,43 

.03 

.06 

.02 

1  .60 

.03 

SALEM 

4.20 

.  36 

.45 

.55 

.58 

.21 

.37 

.26 

.07 

.41 

.61 

.12 

SHAWNEE TOWN  NE W  TOWN 

4.65 

10 

72 

^2 

54 

1  56 

02 

.23 

.58 

.32 

,23 

SIDELL 

3.54 

.03 

.77 

.25 

.14 

.34 

.46 

.07 

.10 

,60 

.16 

.40 

SKOKIE  R 

SPARTA 

4.23 

T 

.0! 

1 .04 

.02 

.47 

.83 

,18 

.  16 

.16 

T 

.49 

,67 

T 

SPRINGFIELD  we  AP  R 

3.11 

.01 

.04 

.05 

.21 

.52 

.66 

.74 

.50 

.72 

.01 

.06 

.41 

T 

1.24 

.04 

STOCKTON 

3.16 

1  04 

86 

26 

01 

.09 

40 

43 

08 

01 

STREATOR 

SYCAMORE 

4.49 

.05 

.56 

,23 

1.29 

1.05 

.05 

.60 

.  12 

.63 

.02 

TABLE  GROVE 

6.47 

.08 

.23 

.49 

.26 

.46 

1.60 

.06 

.70 

.32 

.07 

2.04 

.14 

T 

TAYLORV  ILLE 

6,46 

T 

2,31 

T 

.06 

.47 

2.05 

.18 

.47 

.77 

.04 

.1 

T 1 SK ILWA 

3,45 

23 

47 

74 

.  51 

12 

86 

TOULON 

4.13 

.06 

.04 

.52 

T 

.67 

.20 

.06 

.70 

.02 

.06 

.02 

.01 

.46 

.  10 

1.23 

.06 

TUSCOLA 

4.40 

.07 

.22 

1.57 

.02 

T 

.  13 

.05 

.25 

.  10 

.06 

.06 

1 .  70 

T 

.18 

URBANA 

2.94 

.07 

.20 

,60 

T 

.69 

T 

T  T 

.12 

.09 

T 

.  16 

.60 

.  10 

.12 

URBANA  ENG  CAMPUS 

3.06 

.11 

.60 

.01 

.64 

.02 

i  15 

.  13 

.04 

.  18 

.  76 

.22 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

3.76 

10 

03 

63 

35 

1  56 

18 

VANDALIA  CAA  AP 

4.17 

T 

T 

.50 

T 

.50 

.60 

1.04 

.49 

T 

.36 

.20 

.39 

.  10 

VIROEN 

4.07 

.01 

.56 

1.40 

.49 

.11 

.04 

.36 

T 

.01 

.13 

.17 

.74 

T 

.03 

WACNUT 

3,71 

.26 

1.14 

.06 

.64 

.03 

.28 

1.26 

WARSAW 

5.31 

.05 

.42 

.30 

1.10 

1  .46 

.  14 

.61 

.  16 

1.03 

.04 

WATERLOO 

2.51 

.15 

.53 

.27 

.17 

.51 

.07 

T 

.08 

.02 

.27 

T 

WATSEHA 

5.64 

.14 

.  12 

.63 

T 

1.61 

.84 

.03 

.27 

.02 

.  16 

1.80 

.  10 

WAUK66AN 

4.06 

.10 

.02 

.02 

.40 

.12 

.01 

1.02 

.  9G 

.05 

.20 

.13 

1.11 

WAYNE  CITY 

6.26 

1.05 

.13 

,72 

.66 

,02 

1.70 

.3<< 

1.66 

WHEATON  COLLEGE 

5.16 

T 

.06 

.23 

.33 

1.00 

.06 

1.07 

.10 

i.oe 

.  80 

.01 

T 

WHITE  HALL    1  E 

4.61 

.12 

,06 

.79 

.62 

,26 

.  7C 

.02 

.20 

.6C 

1.09 

.02 

.09 

WILCOX 

3.90 

.10 

.36 

.06 

.60 

.62 

,2, 

.36 

.13 

.2C 

1.26 

WINDSOR 

2.27 

T 

T 

.32 

.  16 

.33 

T 

.27 

.96 

T 

i 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1955 


Day    Ol  Month 


ALTON   DAM  26 


ANNA   1  NW 


AURORA  COLLEGE 
B£LLE«1LL£   SCOTT  AF  BASE 
8LOOMINGT0N  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVlLLE   <.  E 
CARLYLE 
CHARLESTON 
CHENOA 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGU  WB  AP 

CHICAGO   KB  CITY 

CICERO 

COBUEN   2  S 

DANVILLE 

OECATUR 

01  XON 

DU   QUOIN   2  S 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

EFF INGHAM 

EL IZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FULTON   DAM  13 

&ALES8URG 

GALVA 

&OLCONDA  DAM  51 

6REENV IllE 

GR IGGSV ILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 


|MAX 
M  IN 


MA» 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 
M  IN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


B2  86  89 
50      52  59 


80     e<.  86 


82  86 
59  56 


76  82  86 
45      57  59 


80  81  87 
'.2     58  56 


80     83  89 


81  83  89 

48  59  6". 

80  86  89 
55  56  6". 

81  85  87 
42  47  50 

78  80  85 

44  57  57 

80  85  90 

44  56  57 

76  78  82 

44  55  59 

80  32  88 

46  57  60 


84  87  92 
47     61  62 


81  84  89 
55      64  66 


83  87  91 
46      60  60 


79  82  88 
41      51  55 


45  60  61 
76     61  85 


80     85  87 


80  86  89 

46  46  55 

80  84  87 

43  56  56 

80  65  86 

48  52  56 

60  84  67 

44  51  55 

81  82  86 

49  52  57 

77  81  85 

47  61  62 

79  62  85 
49  62  61 

80  83  66 
51  61  61 

80  83  67 

46  57  57 

60  84  86 


52  56 

60  85 
50  61 

61  89  90 
43  48  52 

61  86  90 

45  61  57 

78  82  86 

43  59  55 


89  85  82 
65     57  53 


82      76  83 


86  81  82 
60      56  60 


87      68  78 


83  75  76 
61      55  42 


85  73  60 
62     50  41 


87  63  62 
64      60  55 


65      49  48 


90      88  80 


88      65  79 


66  79  80 
63      50  51 


91      86  82 


86  73  79 
68      69  53 


69      60  54 


90     75  82 


87     85  78 


63      52  43 


89  82  80 
65     48  48 


62  77  79 
62      49  44 


56      62  52 


90  90  84 
62     58  56 


67     86  63 


86  65  80 
58     60  56 


86  82  79 
63     54  50 


80  70  78 
60     52  40 


79  70  60 
62     53  50 


84  76  82 
56      48  49 


62     50  47 


86      86  80 


65     81  80 


87      68  65 


89  87  80 
57     55  53 


89  61  84 
65      50  49 


92     85  82 


86     80  79 


74     74  76 


80  75  72 
58     45  42 


65  73  76 
58     56  47 


59     49  43 


63  62 
35  41 


66     65  55 


83     65  61 


66  71  75 
56      54  49 


67  72 
47  46 


56  42  46 

86  75  76 

58  50  43 

61  67  60 

57  44  48 

78  71  69 

60  45  44 

76  63  60 

59  42  39 


54      50  54 


76  60  45 
55      38  34 


59  38  35 

73  70  75 

53  49  50 

81  66  66 

58  41  43 

88  76  77 

03  58  54 

83  72  78 

54  49  43 

77  66  66 

58  41  45 

77  70  72 

68  49  60 

79  76  70 

59  44  44 

80  65  62 

55  40  38 

70  65  51 

65  43  42 


66  67 
52  56 


63      64  63 


78  70  68 
61     57  58 


69  72  72 
41      43  41 


61      70  69 


71  57  51 

54  42  40 

71  54  61 

54  43  47 

74  67  49 

61  41  39 

63  72  75 

49  47  42 

80  67  57 


73  69  58 
58     42  46 


73     66  50 


66  64  66 
52     38  46 


65      64  65 


62     70  68 


75  71  67 
43     58  68 


63  66 

56  57 


66  64 
47  52 


74  74 
57  57 


71  66  63 
60      63  57 


64  62 
51  66 


63      71  69 


65  69  67 
51     46  50 


47     44  63 


50  44  50 
63      63  78 


70  61  63 
59     51  66 


66  63  62 
52     46  52 


73  66 
58  59 


63     66  65 


58     50  66 


63  66  69 
53     39  50 


14      IS    16      17     18  19 


68  62  65 
58     55  57 


43      40  60 

82  67  72 
67     60  63 


69  57  56 
66     61  63 


64      65  64 


61  72  66 
50      38  47 


58  72  72 
46      42  60 


56     72  69 


59  74  70 
48     42  49 


76     70  69 


13 

71  69  80 

60  69  64 

66  71  88 

61  46 

70  76  78 

68  58  56 

74  70  72 

57  69  66 


67  74  76 
60      50  42 


58     58  56 


64      51  45 


72  68  73 
63     61  59 


76  64  74 
56     60  58 


48      64     5  1 


58     58  56 


64  66  76 
56     55  48 


66  76  65 

67  56  40 


60  64  6  1 
64      62  51 


66  74  76 
57     64  49 


62  65  66 
55     53  52 


70  75  75 
68     63  49 


73  66  72 
53     56  53 


62      72  76 


63  76  80 
57      63  51 


64      60  44 


73  70  74 
66     59  58 


80  80  61 
68     57  66 


72  74  76 
58     64  49 


70  66  73 
61     60  58 


70     67  75 


74  74  78 
60     59  53 


72  76  77 
65     46  39 


72  75  78 
56     56  49 


63  76  72 
53     61  47 


53     48     4  5 

70  66  70 
68      59  56 


57     66  54 


55     62  61 


72  70  73 
59     60  67 


62  79  80 
55     53  48 


31      77  80 


76  79  77 
55      56  52 


76     59  72 


78     64  76 


Jl      80  75 


78      82  80 


79  79  73 
68      56  50 


52      48  48 


82      76  79 


80  63  74 
54      46  43 


78     63  77 


67  54  71 
46      45  48 


80  63  79 
48     44  40 


77     76  78 


J3     74  78 


45     42  38 


79  77  77 
56      56  53 


62  86  79 
60     62  57 


52     56  46 


59     57  54 


79  75  76 
67     56  48 


56     52  48 


50     42  40 


59     56  56 


80  76  73 
59     51  50 


64      48  47 


58     56  60 


63  76  77 
52     47  43 


76  76  80 
58     64  64 


62  73  75 
65     52  46 


83  80  77 
53     48  46 


80  67  72 
62     46  42 


83     86  82 


82  86  93 
47      59  52 


34  85  76 
52      47  66 


57      50  42 


8  6  8  7  86 
45      53  53 


84      79  78 


85      75  69 


82  84  76 
44      50  62 


7  7  84  L! 
46     53  60 


54     52  62 


66     77  83 


81  66  73 
55     53  56 


57     53  52 


83     81  77 


85  88  83 
45     52  59 


85  86  80 
45     54  62 


65  83  66 
51     54  50 


82     82  78 


61     6  5  64 


44     52  60 


82     81  71 


48     50  65 


46     53  65 


63  82  66 
65     63  45 


66     56  55 


84     86  63 


85  36  86 
53     55  63 


84     80  76 


62     67  65 


82  85  82 
52'     69  60 


48     56  64 


85  67  82 
49     57  58 


84  86  79 
4  6     61  64 


83  86  83 
52     59  62 


22   23    24    2S  26 


78     88  82 


52     61  60 


79      87  82 


70      83  82 


77      87  80 


77  90  81 
05      65  63 


06      69  69 


84  35  83 
64     63  58 


79  69  82 
63     61  66 


62     64  68 


69  36  81 
67      67  48 


77  89  85 
65     63  60 


69  86  62 
60     56  48 


75  89  85 
63     62  59 


77  66  81 
61     61  61 


78  88  60 
54      63  67 


63      63  63 


32  88  86 
61     62  63 


78  68  62 
63     64  66 


80  85  93 
64     65  68 


84  88  84 
61     63  68 


76  87  60 
65      66  66 


78  86  83 
63     66  70 


79  86  83 
60     60  69 


62      60  60 


63     61  60 

81  90  86 
62     57  60 


77     87  82 


78     88  83 


80  90  85 
62     63  60 


80  90  85 
64      66  69 


78  91  86 
64     63  65 


80  91  84 
64     64  66 


79      37  62 


27    28    29   30  31 


89  88 
66  58 


56      50  50 


61  87 
58  64 


44     45  64 


81  87 
67  64 


52  47  62 

84  68  65 

66  69  65 

90  86  84 

66  56  65 

74  87  85 

61  58  61 


66      50  03 


50  76 
45  45 


47     46  66 


60  72 
45  45 


47     45  65 


81  86 
54  63 


67  33 
49  46 


76  85 
57  51 


52      47  60 


80  87 
56  63 


86  86 
55  55 


77  38 
56  64 


82     87  63 


76  88  83 
67  69  64 

78  86  82 

66  57  68 

65  73  76 

63  46  64 

67  74  73 
57  48  64 

74  75  30 

57  50  61 

72  82  78 

57  63  64 

32  86  82 

60  64  62 

77  86  33 
56  60  64 

78  76  35 
52  57  57 

31  90  86 

59  61  64 

77  32  84 

60  52  65 

78  89  63 
56  59  61 

71  83  66 


74  72 
55  55 


67  72  75 
60     46  41 


68  72 
60  57 


71  73  74 
55      50  48 


67  67 
62      45  47 


62  70 
51      45  44 


66  71  76 
56  55 


76  70 
53  48 


72  73 
59  55 


66  73 
55  53 


70  76  74 
52  53 


77  72 
56  55 


75  66 
54  52 


60     52     46  46 


61  64 

53  51 


64  70  76 
54     48  49 


63  65 
54  51 


64  72 
54     47  46 


72  70 
52  63 


70  69  74 
54  50 


70  73 
53  50 


67  72 
61      43  44 


76  71  75 
55  65 


86  75 
66     66  49 


77  77 
52     53  47 


76  72 
66  54 


75  63 
54  57 


72  71 
66      66  49 


65  73 
51      42  44 


63  74 
62  53 


64  72  74 
52  46 


77  73 
60     46  43 


72  69 
52  51 


74  70  73 
54  54 


84      70  73 


86  73 
56     54  47 


76  74  75 
53      62  48 


79  79  75 
53      53  45 


79     72     68  74 


65     64  50 


3e«  reference  notes  following  station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

3 

9 

10 

jj 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

60 

84 

89 

87 

66 

85 

64 

68 

66 

61 

63 

63 

62 

74 

78 

81 

81 

78 

85 

86 

85 

81 

91 

89 

77 

65 

64 

84 

76 

71 

77 

M  1 N 

60 

58 

64 

52 

52 

55 

44 

47 

57 

46 

54 

57 

52 

50 

53 

47 

4  6 

46 

54 

61 

63 

60 

65 

54 

56 

64 

60 

51 

51 

48 

J£RSEYV ILLE 

MAX 

80 

85 

68 

88 

88 

85 

84 

68 

69 

69 

62 

63 

62 

76 

76 

82 

82 

77 

82 

85 

83 

79 

91 

88 

80 

86 

85 

85 

77 

72 

78 

M  I  N 

60 

59 

64 

53 

53 

60 

44 

49 

59 

49 

54 

53 

56 

5  1 

54 

5  0 

47 

47 

53 

62 

63 

63 

65 

49 

61 

65 

63 

53 

53 

50 

JOLUT 

MAX 

82 

84 

89 

88 

82 

82 

80 

67 

58 

60 

70 

69 

68 

75 

77 

80 

65 

77 

87 

80 

87 

78 

88 

86 

68 

78 

83 

80 

73 

71 

76 

M  I N 

42 

59 

59 

66 

56 

44 

51 

40 

36 

48 

41 

41 

57 

51 

45 

47 

44 

38 

54 

50 

52 

66 

63 

65 

45 

46 

66 

61 

53 

48 

47 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

79 

82 

88 

88 

87 

81 

80 

64 

60 

60 

69 

67 

65 

72 

80 

79 

69 

76 

87 

84 

88 

79 

89 

86 

68 

78 

81 

80 

73 

70 

75 

M  I  N 

44 

53 

59 

62 

49 

40 

58 

40 

36 

49 

39 

45 

55 

52 

45 

44 

44 

38 

50 

51 

54 

65 

63 

70 

46 

45 

64 

60 

53 

48 

46 

KANKAKEE   A  NW 

MAX 

79 

83 

89 

86 

83 

81 

79 

64 

59 

59 

67 

66 

65 

75 

78 

81 

69 

74 

86 

84 

85 

75 

86 

85 

69 

77 

60 

77 

72 

69 

75 

M  1 N 

44 

52 

56 

56 

49 

41 

57 

40 

36 

48 

36 

45 

54 

51 

44 

45 

43 

50 

50 

53 

64 

62 

63 

49 

44 

63 

60 

52 

46 

45 

KEWANEE 

MAX 

61 

82 

87 

82 

79 

60 

76 

69 

61 

62 

71 

64 

68 

77 

80 

81 

81 

80 

85 

87 

85 

78 

88 

83 

72 

79 

81 

77 

66 

76 

76 

M  IN 

44 

57 

58 

54 

57 

47 

57 

40 

42 

51 

43 

47 

54 

45 

40 

47 

43 

3  9 

53 

55 

53 

62 

60 

62 

57 

47 

64 

60 

51 

42 

47 

LA  HARPE 

MAX 

74 

82 

85 

82 

75 

83 

77 

62 

61 

63 

67 

60 

62 

75 

7  5 

80 

75 

76 

83 

84 

79 

77 

88 

83 

76 

73 

62 

79 

66 

70 

73 

MIN 

45 

56 

60 

61 

45 

50 

54 

42 

45 

52 

42 

52 

53 

51 

48 

51 

45 

45 

58 

56 

58 

58 

62 

61 

51 

53 

65 

61 

50 

48 

53 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

83 

85 

90 

88 

76 

83 

76 

65 

58 

62 

71 

65 

67 

79 

83 

65 

71 

77 

87 

88 

88 

79 

91 

83 

68 

83 

85 

78 

67 

72 

78 

M  1  N 

46 

61 

60 

64 

57 

45 

62 

40 

42 

51 

41 

46 

55 

51 

45 

46 

50 

55 

52 

66 

63 

62 

53 

48 

65 

61 

64 

48 

47 

LINCOLN 

MAX 

ai 

84 

90 

89 

81 

83 

77 

68 

61 

63 

66 

64 

61 

7  7 

80 

83 

75 

78 

86 

89 

83 

81 

91 

83 

77 

84 

84 

80 

73 

73 

78 

MIN 

45 

58 

57 

64 

50 

49 

56 

40 

46 

56 

42 

54 

55 

52 

46 

49 

43 

45 

55 

59 

63 

62 

66 

56 

50 

64 

61 

52 

49 

46 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

79 

84 

86 

86 

85 

82 

82 

71 

77 

76 

69 

67 

73 

69 

71 

78 

77 

75 

80 

80 

75 

77 

87 

82 

79 

85 

81 

77 

71 

74 

M  IN 

49 

55 

60 

52 

58 

57 

59 

51 

48 

63 

57 

57 

57 

59 

66 

55 

53 

52 

56 

62 

67 

67 

65 

58 

59 

67 

55 

53 

48 

MARENGO 

MAX 

80 

84 

88 

84 

74 

80 

78 

65 

60 

60 

70 

69 

68 

75 

76 

79 

64 

75 

86 

79 

85 

74 

68 

85 

64 

76 

80 

78 

66 

72 

76 

MIN 

44 

59 

62 

63 

51 

37 

56 

33 

34 

45 

41 

44 

53 

47 

40 

44 

4  1 

32 

53 

48 

45 

59 

58 

63 

48 

43 

60 

58 

50 

41 

45 

MATTOON 

MAX 

76 

81 

85 

87 

81 

79 

78 

68 

62 

69 

65 

63 

69 

76 

80 

83 

73 

76 

84 

68 

76 

79 

88 

79 

75 

87 

63 

77 

65 

69 

74 

MIN 

43 

54 

57 

61 

54 

52 

47 

45 

45 

54 

47 

55 

59 

64 

48 

63 

46 

4  3 

45 

54 

62 

64 

65 

60 

53 

52 

66 

60 

54 

50 

47 

MC  LEANSBORO 

MAX 

78 

85 

88 

88 

85 

80 

61 

71 

75 

73 

68 

64 

74 

68 

75 

79 

75 

75 

81 

81 

78 

80 

89 

82 

79 

88 

84 

79 

72 

72 

75 

MIN 

46 

52 

55 

56 

55 

52 

56 

50 

45 

59 

54 

57 

58 

58 

54 

58 

56 

50 

48 

52 

63 

63 

64 

57 

57 

69 

64 

66 

54 

53 

47 

M ; NONK 

MAX 

81 

83 

88 

67 

75 

82 

75 

63 

59 

60 

70 

67 

64 

75 

74 

81 

72 

75 

85 

85 

86 

86 

88 

81 

67 

85 

81 

77 

68 

70 

MIN 

45 

56 

57 

62 

48 

44 

57 

37 

41 

51 

42 

50 

54 

50 

44 

48 

44 

38 

49 

56 

51 

52 

61 

66 

52 

47 

64 

60 

50 

48 

MOL  I NE  WB  fiiP 

80 

84 

87 

79 

74 

83 

66 

64 

56 

65 

69 

65 

68 

77 

78 

80 

70 

78 

86 

86 

85 

79 

91 

74 

72 

73 

81 

73 

63 

72 

75 

MIN 

50 

65 

64 

61 

53 

50 

51 

40 

44 

45 

42 

50 

55 

51 

44 

48 

52 

57 

52 

63 

62 

61 

57 

50 

62 

65 

63 

47 

49 

MONMOUTH 

80 

86 

86 

84 

76 

83 

73 

68 

59 

65 

67 

71 

62 

76 

76 

81 

77 

76 

86 

85 

84 

79 

87 

84 

75 

74 

81 

76 

68 

73 

74 

MIN 

47 

59 

62 

64 

49 

51 

57 

40 

45 

54 

45 

51 

53 

46 

43 

49 

53 

66 

55 

63 

63 

62 

58 

52 

65 

61 

52 

47 

47 

MORR  IS   3  NE 

MAX 

83 

85 

90 

89 

83 

83 

82 

57 

65 

60 

71 

68 

66 

75 

77 

79 

71 

79 

90 

65 

87 

81 

89 

88 

72 

76 

81 

61 

75 

71 

77 

MIN 

42 

57 

59 

64 

52 

43 

57 

39 

37 

49 

41. 

46 

55 

49 

42 

44 

51 

49 

49 

63 

62 

65 

47 

46 

62 

61 

53 

46 

46 

MORR I SON 

78 

81 

85 

84 

77 

80 

79 

68 

63 

63 

69 

69 

70 

77 

79 

81 

81 

75 

85 

84 

87 

64 

67 

87 

68 

74 

79 

78 

68 

72 

74 

MIN 

42 

61 

54 

60 

50 

43 

59 

39 

42 

46 

40 

46 

64 

61 

46 

45 

50 

53 

60 

62 

58 

60 

56 

48 

64 

60 

52 

41 

44 

MORR I SONV I LLE   1  E 

76 

79 

86 

68 

79 

80 

71 

68 

63 

65 

62 

62 

69 

70 

76 

80 

73 

76 

84 

84 

80 

80 

89 

76 

74 

86 

85 

79 

70 

72 

74 

MIN 

46 

58 

60 

65 

49 

48 

56 

42 

45 

58 

47 

53 

58 

49 

56 

53 

46 

44 

47 

53 

62 

63 

63 

66 

56 

53 

63 

62 

52 

52 

45 

MT  CARMEL   3  N 

MAX 

75 

80 

84 

88 

85 

81 

81 

81 

67 

74 

72 

66 

64 

72 

67 

77 

80 

80 

77 

81 

85 

79 

78 

86 

80 

75 

90 

85 

75 

77 

68 

M  IN 

44 

52 

56 

62 

57 

49 

57 

48 

45 

50 

51 

51 

68 

60 

53 

56 

55 

45 

47 

50 

60 

64 

66 

68 

57 

59 

62 

66 

56 

67 

47 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

79 

82 

86 

30 

72 

80 

77 

63 

59 

63 

71 

68 

73 

76 

79 

80 

69 

74 

84 

83 

85 

74 

87 

83 

65 

73 

76 

75 

63 

71 

75 

M  I  N 

44 

62 

57 

56 

54 

42 

58 

36 

42 

49 

40 

44 

55 

48 

42 

42 

42 

3  6 

53 

54 

49 

59 

69 

60 

55 

47 

64 

59 

52 

44 

42 

MOUNT  VERNON  4  N 

MAX 

78 

83 

86 

87 

82 

80 

79 

69 

74 

71 

66 

64 

72 

70 

75 

80 

76 

76 

60 

63 

76 

79 

87 

81 

76 

87 

83 

80 

71 

70 

73 

MIN 

48 

66 

59 

61 

55 

54 

57 

47 

48 

60 

53 

56 

57 

58 

66 

58 

54 

5  0 

49 

63 

63 

63 

65 

64 

54 

60 

60 

63 

64 

66 

60 

NEW  BURNS  IDE 

61 

85 

86 

87 

84 

80 

84 

7  3' 

76 

75 

71 

66 

70 

68 

72 

77 

78 

77 

82 

82 

78 

78 

87 

83 

81 

87 

83 

82 

76 

71 

75 

MIN 

43 

51 

58 

62 

54 

51 

58 

50 

43 

61 

56 

57 

59 

58 

66 

54 

54 

50 

47 

55 

63 

63 

65 

66 

58 

64 

63 

68 

65 

52 

46 

NEWTON 

80 

84 

87 

87 

86 

81 

78 

72 

71 

70 

63 

64 

75 

74 

82 

84 

82 

79 

85 

90 

85 

81 

89 

82 

78 

89 

85 

82 

72 

72 

77 

MIN 

44 

54 

56 

62 

53 

46 

58 

45 

44 

58 

48 

55 

59 

57 

54 

54 

50 

46 

45 

52 

63 

63 

64 

68 

67 

54 

63 

63 

53 

52 

47 

OLNE  Y  RAD  10   ST AT  i  ON 

MIN 

OTT  AWA 

81 

80 

89 

87 

76 

81 

76 

67 

57 

60 

70 

70 

66 

78 

60 

64 

70 

74 

87 

85 

86 

75 

86 

80 

66 

79 

81 

76 

66 

72 

77 

MIN 

46 

61 

59 

63 

56 

46 

61 

41 

42 

50 

43 

49 

56 

52 

46 

46 

43 

40 

52 

54 

52 

64 

62 

65 

51 

47 

64 

61 

54 

58 

47 

PALEST  1 NE 

81 

85 

89 

88 

82 

85 

80 

69 

71 

70 

63 

65 

71 

70 

80 

84 

75 

78 

85 

86 

79 

81 

90 

80 

76 

90 

67 

78 

68 

71 

76 

MIN 

42 

50 

55 

61 

53 

46 

54 

47 

43 

56 

48 

55 

60 

56 

51 

52 

50 

44 

45 

52 

62 

64 

65 

64 

56 

53 

66 

59 

56 

53 

46 

PANA 

81 

84 

88 

88 

81 

81 

75 

68 

63 

66 

65 

62 

71 

77 

81 

84 

78 

79 

86 

89 

80 

80 

90 

80 

75 

85 

86 

60 

71 

72 

78 

M  IN 

47 

59 

58 

62 

60 

50 

61 

45 

45 

56 

47 

56 

58 

64 

50 

54 

47 

46 

48 

56 

62 

62 

69 

68 

57 

63 

63 

52 

52 

48 

PARIS  WATERWORKS 

78 

81 

85 

85 

82 

79 

77 

67 

62 

67 

66 

68 

65 

75 

80 

82 

75 

76 

85 

89 

78 

80 

86 

80 

73 

86 

86 

78 

68 

69 

75 

MIN 

45 

56 

60 

60 

51 

45 

56 

42 

39 

56 

44 

52 

57 

53 

48 

50 

47 

4 1 

48 

55 

58 

62 

65 

67 

53 

48 

66 

52 

52 

46 

PARK  FOREST 

79 

83 

88 

87 

75 

79 

68 

58 

51 

58 

69 

68 

64 

73 

72 

77 

62 

75 

86 

77 

66 

76 

86 

80 

57 

78 

80 

74 

67 

66 

75 

MIN 

49 

62 

65 

65 

48 

54 

48 

40 

39 

41 

38 

47 

62 

49 

40 

41 

42 

34 

52 

47 

51 

64 

63 

51 

46 

46 

71 

66 

52 

46 

44 

PEOR I A  W8  AP 

MAX 

78 

82 

87 

86 

76 

82 

66 

64 

56 

60 

69 

66 

64 

77 

79 

82 

72 

76 

84 

86 

86 

76 

69 

75 

75 

62 

84 

76 

64 

70 

73 

MIN 

50 

60 

59 

59 

55 

49 

50 

42 

46 

49 

41 

53 

56 

54 

50 

50 

46 

44 

61 

60 

56 

64 

61 

61 

65 

60 

66 

57 

53 

60 

50 

r\j  IN  1  1  H  V, 

79 

80 

86 

86 

79 

80 

78 

64 

62 

60 

66 

66 

64 

75 

76 

80 

69 

74 

83 

84 

64 

76 

86 

83 

67 

62 

80 

79 

71 

69 

73 

MIN 

47 

58 

60 

64 

53 

47 

59 

41 

42 

51 

41 

50 

64 

52 

47 

49 

45 

40 

63 

58 

58 

65 

63 

67 

60 

46 

64 

62 

53 

60 

49 

82 

86 

88 

87 

81 

87 

82 

67 

61 

65 

65 

63 

60 

78 

78 

62 

76 

78 

84 

85 

81 

78 

89 

83 

76 

75 

67 

82 

68 

75 

76 

MIN 

55 

65 

64 

66 

54 

59 

55 

45 

54 

60 

48 

54 

56 

63 

53 

54 

50 

50 

57 

61 

64 

64 

63 

52 

61 

66 

62 

63 

51 

54 

QU I NCY   CAA  AP 

80 

84 

85 

85 

78 

84 

70 

65 

64 

64 

66 

61 

60 

76 

76 

82 

73 

76 

83 

86 

76 

76 

88 

70 

78 

76 

83 

74 

67 

72 

75 

MIN 

50 

63 

60 

59 

52 

55 

48 

40 

49 

49 

47 

63 

55 

61 

49 

52 

48 

47 

47 

57 

58 

63 

62 

61 

49 

56 

62 

55 

50 

49 

51 

rantoul  chanute  af  base 

78 

84 

88 

88 

77 

81 

74 

66 

56 

64 

66 

66 

62 

73 

76 

80 

69 

76 

83 

66 

83 

79 

88 

76 

66 

85 

84 

75 

65 

69 

74 

MIN 

50 

52 

57 

63 

56 

53 

51 

45 

41 

49 

41 

53 

55 

54 

49 

47 

46 

44 

55 

60 

62 

65 

63 

60 

48 

46 

66 

60 

56 

51 

52 

ROBERTS  3  N 

MAX 

79 

82 

86 

86 

76 

81 

81 

65 

56 

61 

69 

64 

64 

74 

75 

80 

66 

75 

84 

65 

84 

79 

61 

84 

72 

79 

81 

78 

65 

71 

70 

45 

52 

58 

63 

50 

45 

55 

41 

37 

50 

39 

47 

60 

61 

43 

49 

45 

39 

51 

56 

52 

64 

66 

66 

46 

46 

64 

61 

52 

48 

48 

ROCKFORO 

MAX 

60 

83 

87 

87 

76 

80 

79 

67 

66 

63 

77 

70 

73 

74 

77 

78 

70 

75 

85 

84 

84 

80 

87 

86 

64 

74 

79 

79 

68 

72 

75 

MIN 

41 

60 

62 

64 

51 

40 

56 

35 

39 

45 

41 

45 

57 

47 

39 

42 

40 

34 

56 

50 

45 

61 

59 

63 

60 

44 

61 

60 

51 

43 

49 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 

80 

82 

88 

62 

72 

61 

69 

61 

52 

62 

73 

68 

72 

75 

79 

79 

65 

75 

86 

80 

86 

74 

88 

81 

63 

75 

61 

74 

62 

71 

76 

MIN 

46 

60 

58 

59 

49 

42 

47 

37 

37 

44 

41 

46 

65 

48 

42 

44 

43 

36. 

54 

50 

48 

62 

60 

58 

49 

45 

62 

65 

49 

44 

48 

RUSHVILI.E 

MAX 

80 

85 

88 

69 

80 

84 

77 

66 

60 

66 

66 

63 

60 

77 

76 

83 

76 

77 

84 

87 

80 

87 

90 

83 

76 

81 

83 

80 

67 

73 

75 

MIN 

47 

61 

66 

65 

57 

58 

53 

43 

48 

54 

45 

64 

56 

53 

53 

51 

50 

50 

47 

58 

59 

60 

60 

62 

68 

54 

65 

60 

51 

60 

49 

S««  r«ferenca  aot«s  tollovlng  Station  Index. 
-  56  - 


Table  5  -  Continuecl 


SPRINGFIELD  W8  AP 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

UR8ANA 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE   HALL    1  E 

WINDSOR 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAy  1955 


Day   Of  Month 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

MAX 
MIN 

MAX  ^ 
MIN 

82 
49 

65 
57 

60 

64 

55 

67 

81 
59 

7  3 
51 

76 
47 

74 
63 

70 
55 

66 
57 

65 
58 

74 
63 

75 

57 

80 
68 

76 
56 

77 
63 

82 

51 

81 
59 

77 
65 

80 
63 

89 
65 

66 

66 

81 

56 

86 
63 

86 
65 

84 
71 

71 
53 

73 
56 

76 
60 

79.3 
58.1 

MAX 
MIN 

78 
51 

81 
62 

66 
62 

63 

52 

51 

4- 

45 

64 

46 

65 
48 

66 
44 

61 
55 

64 

58 

76 
53 

79 
51 

83 
54 

72 
47 

77 
45 

84 
47 

67 

57 

73 

61 

79 
64 

89 
63 

75 
62 

74 
57 

36 

53 

63 
66 

76 
58 

66 
53 

71 
51 

74 

50 

76.0 
54.  1 

MAX 
MIN 

7  7 
48 

59 

59 

55 

47 

78 
4  3 

77 
53 

62 

33 

56 
39 

63 

45 

71 
41 

68 
41 

72 
54 

75 
60 

76 
40 

79 
41 

69 

40 

74 

35 

64 
54 

61 
54 

83 
45 

72 
57 

87 

57 

85 
59 

63 
51 

70 
46 

74 
60 

73 
57 

63 
4  9 

72 
44 

73 
50 

73.9 
48.5 

MAX 
MIN 

81 
<.5 

58 

56 

62 

47 

41 

73 

67 

63 

35 

59 
36 

62 
46 

71 
41 

67 
44 

68 
63 

74 
47 

79 
43 

79 
43 

65 
40 

77 
34 

86 
64 

86 
49 

77 
63 

69 
60 

85 
59 

65 
47 

75 

81 

61 

30 
59 

64 

50 

72 
43 

78 
46 

75.7 
48.6 

MAX 
MIN 

60 

62 

66 

52 

83 
52 

74 

52 

66 

43 

57 
46 

63 
55 

68 
49 

60 

53 

61 

55 

76 
54 

78 
49 

62 
55 

71 
46 

76 
45 

85 
54 

88 
61 

80 
56 

78 
63 

89 
62 

79 
63 

77 
63 

79 

84 
70 

76 
62 

66 

56 

72 
61 

75 

76.1 
55.6 

MIN 

<t3 

49 

87 
54 

89 
59 

87 
51 

82 
40 

79 
60 

70 
42 

67 
40 

65 
64 

62 
44 

65 
62 

64 
66 

75 
53 

78 
48 

82 

50 

81 

46 

77 
43 

84 
47 

88 
46 

85 
61 

79 
61 

88 

60 

87 
66 

74 

52 

68 
48 

86 
61 

84 
58 

75 
51 

70 
50 

75 
44 

76.5 
51.3 

M  IN 

47 

83 
53 

87 
58 

68 
60 

79 

55 

80 
60 

77 
60 

66 
45 

56 
42 

65 
65 

66 
44 

66 

62 

61 
66 

75 
54 

77 
47 

81 
62 

69 
46 

75 
44 

84 
52 

87 
56 

81 
61 

80 
64 

86 
63 

79 
66 

66 
52 

67 
48 

84 
66 

77 
61 

68 
53 

70 
51 

74 
60 

76.0 
63.6 

MIN 

41 

63 

85 
54 

60 

80 
49 

80 
47 

74 
46 

67 
41 

70 
41 

67 
53 

62 
49 

62 
54 

71 
54 

75 
54 

76 

62 

82 
53 

77 
48 

77 
45 

83 
43 

66 
50 

76 
61 

79 
61 

66 
62 

78 
60 

75 
56 

66 
57 

33 
66 

79 
59 

67 
64 

71 
50 

76 
47 

76.8 
52.2 

M  IN 

50 

58 

66 

62 

34 

52 

6 1 

53 

79 

56 

66 
45 

64 
47 

64 

56 

61 

46 

60 
55 

66 

56 

76 
53 

76 
50 

62 
54 

80 
47 

76 
46 

83 
47 

85 
66 

83 
63 

79 
63 

89 
62* 

66 
67 

74 
56 

85 

55 

84 

63 

83 
62 

73 
62 

72 

51 

75 
49 

77.3 
54.6 

M  I  N 

49 

58 

8  8 
61 

66 

79 
54 

82 
48 

81 
57 

67 

36 

64 
41 

63 
49 

71 
44 

67 
51 

66 
55 

77 
49 

80 
45 

62 
47 

76 
42 

77 
42 

85 
55 

87 

57 

66 
51 

81 
54 

89 
62 

86 
63 

68 
54 

79 
47 

32 
60 

61 
60 

66 
61 

73 
45 

76 
49 

77.9 
51.7 

MIN 

45 

83 
53 

89 
58 

87 
62 

80 
51 

81 
43 

76 
57 

64 

42 

60 

36 

61 
50 

67 

38 

70 
47 

64 

64 

76 
52 

77 
46 

81 
48 

69 
44 

76 
40 

86 

50 

86 

53 

66 

57 

79 
64 

86 
62 

62 
66 

68 
46 

81 
45 

84 
64 

79 
63 

70 
53 

69 
49 

75 
45 

76.5 
51.2 

MIN 

81 
40 

67 

88 
46 

84 
65 

73 
54 

67 
41 

73 
60 

62 
37 

45 
35 

60 
43 

72 
42 

71 
46 

61 

50 

59 
47 

66 
39 

75 
41 

56 
41 

77 

33 

82 

57 

65 
49 

73 
41 

68 
56 

81 
54 

80 
60 

60 
45 

63 
40 

63 
59 

76 
56 

65 
62 

67 
45 

74 
49 

71.1 
47.8 

MAX 
MIN 

79 
43 

83 
59 

88 
58 

86 
62 

85 
53 

79 
43 

79 
58 

66 

38 

58 
36 

59 
46 

65 
43 

72 
41 

70 
68 

72 
48 

7  5 
43 

44 

41 

35 

55 

49 

47 

64 

66 
60 

86 
64 

66 

76 
45 

ei 

61 

76 
60 

72 
52 

70 
43 

76 
48 

75.5 
49.7 

MAX 
MIN 

78 
46 

83 
60 

86 

55 

86 
63 

81 

51 

85 
51 

76 
56 

65 
44 

64 
47 

65 
58 

62 
48 

62 

64 

64 

59 

74 

55 

76 
54 

80 
55 

79 
49 

75 
49 

83 
47 

85 
64 

82 
64 

84 
64 

89 
69 

32 
67 

78 
51 

65 
60 

84 
63 

79 
65 

70 
53 

72 
63 

76 
43 

77.2 
56.2 

MAX 
MIN 

81 
53 

63 
61 

66 
58 

86 
60 

84 

53 

80 
47 

76 
60 

66 

46 

61 
43 

66 
57 

64 
46 

64 
55 

66 

58 

75 
54 

80 
46 

63 
52 

78 
46 

77 
40 

84 
45 

86 
56 

61 
61 

80 
63 

66 
64 

73 
67 

74 
67 

87 
52 

84 
64 

81 
62 

75 
62 

70 
62 

75 
48 

77.5 
54.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.  17 

.18 

.18 

.21 

.19 

.18 

.13 

.11' 

.21 

.  14 

.06 

.03 

.08 

.04 

.11 

.10 

.09 

.20 

.16 

.17 

.14 

.20 

.11 

.28 

.16 

.17 

.39 

.28 

.15 

.14 

.15 

4.93 

WIND 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

1 .06 

.27 

.24 

.26 

.10 

.  14 

.06 

.08 

.  20 

.22 

.12 

.20 

.21 

.12 

.27 

.12 

.07 

.16 

.12 

.09 

.10 

.21 

.09 

.29 

5. 318 

WIND 

387 

26 

34 

142 

23 

19 

66 

20 

22 

48 

14 

23 

10 

5 

19 

17 

12 

7 

10 

2 

39 

14 

3 

128 

112 

74 

8 

2 

27 

1315 

MAX 

88 

86 

74 

80 

71 

73 

63 

80 

72 

76 

70 

82 

80 

70 

82 

84 

65 

88 

76 

92 

86 

66 

76 

81 

76 

66 

76 

84 

78.0 

MIN 

62 

48 

38 

42 

33 

35 

49 

38 

43 

46 

44 

41 

45 

40 

34 

36 

44 

45 

54 

56 

61 

50 

43 

44 

57 

49 

40 

44 

46 

45.1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.17 

.39 

.31 

.47 

.29 

.26 

.08 

.08 

.01 

.30 

.27 

.31 

.26 

.14 

.36 

.35 

.10 

.22 

.38 

.  10 

.21 

.28 

.50 

.16 

.14 

.27 

7.64B 

WIND 

102 

148 

142 

141 

68 

85 

159 

105 

98 

135 

98 

42 

69 

102 

98 

56 

82 

81 

75 

66 

29 

71 

42 

54 

121 

60 

187 

197 

148 

130 

70 

3061 

MAX 

84 

81 

61 

88 

92 

78 

78 

70 

76 

62 

51 

69 

61 

54 

82 

85 

89 

81 

88 

92 

90 

76 

85 

91 

79 

88 

83 

85 

61 

73 

60 

79.  5 

MIN 

45 

50 

49 

57 

52 

53 

53 

45 

45 

48 

48 

49 

56 

55 

52 

51 

49 

47 

47 

52 

59 

67 

63 

63 

60 

55 

56 

62 

53 

53 

52 

53.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.25 

.18 

.26 

.26 

.25 

.28 

.21 

.16 

.19 

.00 

.05 

.00 

.04 

.21 

.24 

.24 

.22 

.20 

.21 

.21 

.06 

.17 

.10 

.16 

.17 

.21 

.20 

.16 

.09 

.15 

5.32B 

WIND 

39 

17 

34 

34 

22 

27 

39 

29 

33 

20 

14 

12 

59 

48 

45 

34 

45 

29 

12 

9 

27 

42 

19 

38 

30 

44 

62 

56 

21 

21 

8 

969 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S«»  r»f«reiic«  Dot«s  follovlos  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1 

(5 

Q 

« 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

S5 

County 

9 

U> 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Longitu 

Elevab< 

Temp. 

Precip. 

1 

Id 

1 

1 

Longih 

1 

> 
« 

m 

Temp. 

Precip. 

Albion 
Medo 

AlexlB  Hater  Works 
AltOD  Dam  26 
Anna  1  MW 

0055 
00T2 
0082 
0137 
0187 

Hadison 
Onion 

J 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 

89  15 

447 
739 
694 
432 

629 

6P 
6P 

MID 

7P 

6P 
6P 
HID 
7A 

7P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 
Uun.  Water  Works 

Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

7 

Louisville 
iBcomb 

Makanda  1  NW 
Marengo 

5216 

5280 
5294 
5326 

Clay 

fcDODOugh 

Jackson 

UcHenry 

7 

1 
4 

38  47 

10  28 
3T  38 
42  IS 

88  30 

89  22 

90  40 

98  37 

460 

702 
680 

810 

6P 

HID 

6P 

Roy  H.  Dawklns 

r.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartllne 

Ernest  r, .  WooUey 

c 

3 

2  3  5 

2  3  5  T 

Antloch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta 

Aurora  College 

019S 
0203 
0247 

0330 
0338 

Henry 

Cook 

Hancock 

Kane 

} 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

620 

680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 

MID 

7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
jeorge  A .  Honeraann 
Rev.    J.  DiGiaconio 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Marietta 
Marlon 
Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Hnreball 

5334 

5364 

5372 
5380 

rulton 

l-a'^Salle 
Clark 

1 

1 
1 
7 

40  30 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 

88  55 

86  57 

87  42 

546 

TOO 
486 

606 

HID 

5P 
HID 

6P 

loseph  Ace  UcCance 

Russell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

C 
C 

3 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

1445 
0492 
0497 
0510 

?lke 

irowQ 
St.  Clair 

J 

39  41 

40  01 

39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 

641 
640 
450 

HID 

7A 
7A 

KID 

H.  Lynn  Davis 
George  E.  Grider 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Uascoutah 

Kattoon 
UcHenry 
UcHenry  2  S 

5405 

5430 
5493 
5498 

3t,  Clair 

UcHenry 
UcHenry 

2 

7 
1 
1 

38  29 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 

88  21 

88  15 

425 

718 
T60 
T42 

HID 

SS 
MID 
UID 

6P 

CLOSED  ----- 

Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J .  Barnlngs 

5ri/54 
2  3  5 

C 

3 

Belvldere  Sewage  Plant 

Benton 
Bloomlngton 
Bloomington  Normal 

0583 
0598 
0608 
0761 
0766 

lancock 
Franklin 
McLean 
UcLean 

} 

42  16 
40  20 

40  30 

88  52 
91  OT 
ea  55 

89  00 

753 
671 
474 

830 

4P 

UID 
6P 
6P 

4P 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
George  L.  HennlnRer 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

7 

Ulnonk 

Hollne  WB  Airport 

5515 

5T12 
5751 
5768 

Hanllton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

5 

1 
6 
4 

38  05 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  3S 

458 

T55 
589 
770 

6P 
TP 
6P 

6P 
TP 
TP 

GP 

F.  C.  Frazier 
1.  f.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyie  FlBley 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5      T  C 
2  3  5  T 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  ire  City 
Canton 

)873 

11G6 
1250 

Scott 
Pulton 

; 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  3T 

467 
795 
335 

655 

6P 
MID 
6A 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

3 

Hontlcello 
BorrlB  3  NE 
Uorrisonvllle 

5791 

5825 
5833 
5841 

Piatt 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

1 

1 

6 

40  02 

41  24 
41  49 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  27 

659 

549 
603 
638 

6P 

5P 
7A 

6P 

UID 

.ee  F.  Giffln 

?onald  M.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowis 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carllnvllle  4  E 
Carlyle 
Carnl 

Carpenter  1  SW 

1265 
1280 

1296 

ninton 
iludiEOD 

37  44 
39  17 

38  36 
38  06 
38  63 

89  12 
89  49 

89  22 

89  54 

420 
627 
461 

520 

6P 
6P 
TP 

7A 
6P 
TA 

UID 

John  L,  Wooten 
Henry  B,  Hoelting 
Hun  Water  L  Pwr  PI 

George  C.  Banner 
Soli  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Uorrlsonvllle  1  E 

Hount  Carroll 
Mount  Olive  2  HE 
Hount  Pulaski 

5846 

5901 
5917 
5927 

Christian 

Carroll 

Logan 

1 

4 

4 

39  25 

42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 

89  17 

638 

617 
665 
676 

TP 

6A 
TP 

TP 
6A 
6A 

5P 

John  R.  Lowis 

Janes  F.  UcCray 

John  Luenemann 
Alva  Brown 

2  3  5  7 

2  3  5 
3 

3 

Central  la  4  W 
Cbaodlervllle 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 
1386 
1412 
1420 
1436 

Clark 
Uarlon 

Grundy 
Coles 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 

88  10 

648 
485 
686 

7A 

6P 
6P 

TA 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Hurphysboro  Water  Wks 
Nasbville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 

5983 
6011 
6069 

Brown 

Jackson 

Kendall 

2 

39  59 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 

711 

420 
505 
TOT 

6P 

5P 
UID 
6P 

Honer  L.  Renaker 

Hurphysboro  Wtr  Co. 
S.  E.  Scblelfer 
Kenneth  A-  Richard 

3 

C 

3 
3 

Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakeview  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 
1522 

1537 

McLean 

Randolph 

Cook 

Cook 

Cook 

3 
3 

40  44 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 

87  40 

720 
593 
592 

5P 

5P 
TA 
HID 

UID 

C.  Merle  parry 

Chgo  Sanitary  Dlst, 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

2  3  5 
3 

c 
c 

Hew  Boston  Dan  17 

New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 

6093 
6159 
6446 

Uercer 
Richland 

5 
T 
7 

41  11 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 

88  04 

548 

560 
513 

520 

5P 
5P 

6A 
7A 
5P 

5P 

:rorps  of  Engineers 

George  B.  Payne 
Radio  StatioD  WLN 

3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  T 

Chicago  Kayfair  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1542 
154T 
1552 

1562 

Cook 
Cook 

Cook 
Cook 

3 
3 

41  58 

41  42 

41  50 
41  52 

87  45 
87  38 
87  38 

647 
595 
659 

898 

UID 
UID 
UID 

UID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

:ty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

c 
c 

c 

Oregon  Water  Works 
Palestine 

6490 

6526 
6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

6 

1 

T 

2 

42  01 

41  22 

39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 

89  05 

700 

474 
514 
696 

7P 
TP 

UID 

8A 
TP 

7P 

Carnation  Conpaoy 

John  A.  Beed 
H.  U.  Gaddls 
C.  E.  Schunacber 

C 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  re  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 

1582 

Cook 
Cook 
cook 
Cook 
Cook 

3 

3 
3 
3 

41  45 

41  47 
41  47 

41  53 

8T  33 
87  36 
87  38 

611 
630 
594 

823 

HID 

HID 

HID 
UID 
HID 

UID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

6605 

6661 
G670 

Edgar 

Cook 
Lee 
Adans 

7 

3 

39  37 

41  29 
41  41 
39  49 

67  41 
87  42 
87  44 

91  14 

735 

T08 
928 
640 

TP 

6P 

HID 

TP 
6P 

6P 

City  of  Paris 

Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 
Editb  A.  Robbins 

C 

2  3  5 
3 
3 

Chilllcothc 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 
1648 
1664 

1775 

Wayne 
De  Witt 
Union 

1 

7 
1 
4 

40  55 

38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

89  15 

460 

608 

540 

7P 
6P 

8A 
7P 
UID 

6P 

George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 

Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Peoria  Lock  b  Dan 
Peoria  WB  Airport 

Piper  City 

6706 
6725 
6819 

Will 
Uenard 

I 

1 
1 
1 

40  37 

40  01 
40  45 

89  39 
89  41 
87  48 

68  11 

445 

722 

605 
670 

HID 

MID 
UID 

2P 

UID 

Corps  of  Engineers 
Ulna  Cuti 

Richard  H.  Melcher 
Rev.   C.    M.  Powell 

C 

3 
3 

C 

Colllnsvllle 
Coultervllle  Bes. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 

2145 

Uadlson 
Randolph 

Will 

VerBlllon 

3 
7 

38  40 

41  27 
40  08 
40  06 

89  59 
89  36 
87  38 

87  36 

555 
530 
675 

555 

UID 
HID 
MID 

William  E.  Bonn 

Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

c 
c 
c 

Plttsfleld  Water  Works 
Princeton  1  S 

6833 

6910 
6973 
6996 

Randolph 

4 

39  39 

40  S3 
38  05 

41  21 

90  48 

90  52 

88  37 

89  28 

724 

647 
396 
700 

6P 

HID 
6P 
7A 

HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Wllllans 
Lewis  Tebeau 
Miles  «.  Bryant 

C 

2  3  5  T 

Davenport,   lo*a  L  1  D  IS 

Dixon 
Downs  2  KE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 

2483 

Rock  Island 

HcLean 
Perry 

6 
I 

41  31 

41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

89  14 

568 

670 
696 

449 

HID 

TP 
6P 

6P 

UID 
TP 
TA 

6P 

CLOSED  ----- 
William  D.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devlne 
111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

7 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 

7004 

7067 
7072 
7077 

Adams 
Adans 

4 
4 

40  57 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 

91  26 

745 

601 
762 
483 

TP 

6P 
HID 
TP 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5  7 
3  C 

Dwlght  St.  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edelstein 
EdwardGvllle 
EfflnghaiB 

2502 
2614 
2642 

2687 

Livingston 
St.  Clair 

Effingham 

7 

41  05 

40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  36 

88  33 

641 
410 

595 

TP 

6P 

UID 
TP 
MID 

6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Cbanute  AF  Base 
Red  Bud 
Richvlew 
Roberts  3  N 

7082 

7157 
7244 
7336 

Chanpalgn 
Randolph 
Washington 

4 

2 
2 
7 

39  56 

38  13 
38  22 

40  40 

91  24 
90  00 
88  11 

444 
544 

786 

HID 

TP 

7A 
HID 
7A 

TP 

U.  S .  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
H.  E.  Bradbury 

3 
3 

C 

2  3  5  7 

Elgin 
Elsah 

Evanston  pumping  Sta. 
Falrbury  Hater  Works 

2736 
2750 
2800 

2923 

Kane 

Livingston 
Livingston 

4 

3 
1 

42  02 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  IB 
90  22 

88  31 

729 
357 
641 

691 

5P 

TP 
5P 
5P 

UID 

U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept.    of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 

Roc belle 

Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockport 

7349 

7377 
7382 
7400 

Ogle 

Pike  ^ 

6 

6 
6 
4 

41  55 

42  17 
42  12 

39  32 

89  05 
68  59 

798 

850 
728 
470 

6P 

3P 
6P 
TA 

6P 

California  Pkg  Corp 

Mrs .  D .  S .  Cunnings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Horner  C.  Miller 

3 

3  6 
2  3  5  7 
3 

Fairfield 
Flora 

Freeport  Sewage  Plant 

2993 
3109 

3262 

Clay 

Stepheneoo 
Stephenson 

7 

6 

38  23 

38  40 
42  18 
42  17 

88  22 
88  38 

88  28 

89  36 

451 

732 
490 

743 

6P 
6P 

6P 
MID 
6P 

7A 

Earl  Wilson 

Erman  0.  Beck 
John  Schroder 
Alvtn  B.  Timra 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Rushvllle 

Shabbona  5  NHE 
Shawneetown  New  Town 

7551 

7636 
T633 
T859 

Jasper 
Uarlon 
Dekalb 
Gallatin 

1 

2 
5 

40  07 

38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

86  01 
88  57 

86  10 

683 
544 
350 

ep 

6P 
TA 
5P 

TA 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 

C 

3 

Fulton  Dam  13 

Galena 

Galesburg 

Galva 

3290 
3304 
3312 

3335 

Whiteside 

Knox 
Uenry 

4 

1 

1 

41  54 

40  57 

90  09 
88  37 
90  26 

410 

611 

849 

5P 

6P 

8A 
UID 
6P 

6P 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
HW  111  .  Gas  &  Elec. 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 

8147 
8179 
8184 

Vemillon 

Randolph 
Sangamon 
Sangamon 

T 

4 

1 
1 

39  55 

38  08 

39  SO 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 

89  39 

535 
589 
598 

6P 
MID 

TA 
UID 

UID 

Thelma  Lane 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
■5/14/54 

Geneaeo 
Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Clendalc  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3413 
3455 

3522 

F*'"d'' 
Henderson 

6 

5 
5 

41  27 

40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 

68  29 

639 
753 
538 

354 

UID 

6P 
6P 
8A 

6A 

Urs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 
Streator 

Sullivan  Water  Works 

8276 

8353 
8389 
8452 

Cook 

La  Salle 
De  Kalb 

1 

2 
6 

41  49 

39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  SO 

88  41 

686 

625 
666 
840 

5P 
8P 

MID 

6P 
TP 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

J.  F.  prafcke 
Bay  Llndley 
Frank  C.  Dean 

C 

3 

C 

2  3  5  7 

Golden 

Grand  Tower  2  N 
Greenfield 

3530 
3572 
3595 

3683 

Greene 
Cumberland 

4 

I 
7 

40  06 

37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 
89  30 

88  09 

404 

367 

554 

GP 
7A 
7A 

5P 

G.  W.  Nethery 

John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  M.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

Table  Grove 

Tlskllwa 

Tuscola 

8460 

8604 
8630 
8684 

Fulton 

Bureau 
Stark 

1 
1 
7 

40  22 

41  16 
41  05 
39  46 

90  26 
89  18 
89  30 

88  17 

734 

512 
752 
653 

TP 
6P 

7A 

6P 

6P 

C .  A .  Hammond 
John  f .  Coale 
OrvlUe  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robeon 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5  7 

3 
3 

2  3  5  7 

Grlggsvllle 

Hardin 

Rarrlsburg 

3693 
3709 
3717 

3879 

IfcLean 
Pike 

Calhoun 
Saline 

2 

1 
1 

5 

38  53 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 

SB  32 

563 
752 
685 

366 

7P 
6P 
6P 

7P 
6P 
6P 

6P 

Deane  J.  McAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Ekp.  Farn 
Urbana  Engr.  Canpus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandal iB 

8740 

8750 
9756 
8761 

Chanpalgn 
Champaign 
Champa Ign 
La  Salle 
Fayette 

7 
T 
T 
1 
2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 

38  59 

88  13 
88  IS 

88  14 

89  07 

743 

730 
464 

503 

TP 

TP 
UID 
TA 

HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 

Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 

BBvann  Ko.  2 
Blllsboro 

3884 
3930 
3940 

4198 

Saline 

Hontgomery 
Vermilion 

5 

1 
2 
7 

37  44 

40  18 

39  09 

40  28 

88  31 
90  03 
90  04 

87  40 

451 
460 

717 

TP 
6P 

6A 

7P 
8A 

ep 

W.  Harrison  Kibler 

Merle  L.  Riley 
Walter  E.  Belcber 
John  F .  Mushrush 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Vandalla  CAA  AP 

Walnut 

Wash Ington 

8763 

8916 
8976 
6990 

Fayette 

Bureau 
Hancock 

2 

6 
4 
1 

38  59 

41  33 
40  21 
40  42 

89  46 

89  35 

532 

714 
490 

740 

UID 

6P 
5P 

UID 
6P 
5P 
5P 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewing 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

HutBonville  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jackeonvl I I e 

4269 
4312 
4317 

UcLean 

Crawford 
Rock  Island 
Morgan 

1 
7 

40  40 

39  06 

41  25 
39  44 

88  56 
87  40 
87  40 

90  14 

740 
607 

6P 

MID 

HID 

7A 
8A 
6P 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  8 .  Dry 
III  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Norbury  Sanatorium 

3 

2  3  5 

c 

C 

c 

Waterloo 

Waukegan 
Wayne  City 

9002 

9029 
9040 
9090 

Uonroe 

Lake 
Wayne 
Harshall 

3 
T 

38  20 

42  21 
38  21 
41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
668 
385 
700 

6P 

8A 
6P 
TP 

HID 

E.  B.  Wolf 
Benjanln  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Jacksonville  Sewage  PI 

Jerseyvllle 

Jollet  Brandon  Rd  Dan 

Jollet 

446S 
4489 

4530 

Morgan 
Cunberland 

Will  ^ 
Will 

I 

39  44 

39  09 
41  30 
41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 

575 
635 

6P 

HID 
UID 

6P 
7A 

Municipal  Sew  Trt 

Rove  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

c 
c 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 

9274 
9354 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

7 
2 

37  54 
41  52 
39  26 
36  38 
39  26 

88  48 
88  08 
90  23 
8B  18 
86  36 

480 
753 
f7e 

685 

9P 

5P 

6P 

MID 

5P 
5P 
TA 

6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

C 

2  3  5 
2  3  S  T 
3 

2  3  5 

Kankakee  3  SW 

4593 
4598 
4603 
46S8 

Kankakee 

1 

41  OS 

41  08 

41  06 

87  55 

631 

BP 

7A 

Dolbfirl  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Tates  City 

9816 

40  4T 

90  01 

UID 

Ora  L.  Ball 

C 

Kankakee  Sewage  Plant 
KelthBburg  1  NW 

Kankakee 

1 
4 

87  56 
87  53 
90  5T 

631 
642 

6P 

6P 
UID 
eA 

Mk  A.  Durand 

Hun.  Sew.  Tr .  Plant 

Verda  M.  Norrls 

2  3  5 
3 

c 

NEW  STATIONS 

Kewanee 

4710 

41  14 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WEEI 

2  3  5 

7988 

Cook 

3 

42  02 

6T  44 

603 

5P 

5P 

Hurray  &  Trettel 

2  3  5 

Kewaneo  Baker  Park 
Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Sallo  1  S 

4715 
4823 
4879 

4923 

Hancock 

La  Salle 
La  Salle 

1 
I 

I 

41  15 

40  35 

41  20 
41  19 

89  S4 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

BOO 
691 
878 
522 

TP 
TP 

UID 
7A 

UID 
4P 
7A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  H.  Sbarpe 

Westclox  GTI  Corp. 

Wm.   K.  Boehm 

2  3  5 

2  3  5 
3 

c 

7 

c 

Lawroncevllle.l  m 
Lincoln 

Lockport  Lock  L  Dan 
Lockport  Power  House 

4959 
5036 
50t9 
5131 
5136 

Lawrence 
HcLean 

Will 
Will 

1 
1 
1 
1 

38  44 
40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  42 

88  46 

89  22 
88  05 
88  05 

510 
780 
591 
585 
585 

7P 

5P 
7P 
7A 
UID 
MID 

CI yde  W.  Smith 

0.  J.  Lere 

John  Zurkanmer  Jr. 

Corps  of  Engineers 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

t  DRAINAGE  CODE: 


lisslppl     5.  Ohii 


Rock    T,  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  In  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletiL  are:  temperature  in  °F  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST .  "WTR 
EQUIV"  In  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3.   6.   7,  and  the  Station  Index-     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Aaount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thernometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" .  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Pi   cipltation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  tor  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 
R      ABOuots  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
GoveruieDt  Printing  Office,  Washington  25,   D.  C. 
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ILLINOIS  -  JUNE  1955 


WEATHER  SUMMARY 

June  was  relatively  cool.     Temperatures  averaged  68.6°  or  3.5°  below  normal.     Rainfall  averaged  3.86 
inches  or  0.16  inch  below  normal.     Field  work  was  delayed  by  rains  and  wet  soil  during  the  first  part 
of  the  month  but  most  farm  activities  moved  along  at  a  fast  pace  during  the  latter  part.     Corn  grew 
rapidly  and  was  fairly  uniform  over  most  of  the  State  except  in  the  southeast  where  wet  weather  had 
delayed  planting.     Combining  of  wheat  was  well  underway  and  oat  combining  had  started  by  the  end  of 
June. 

The  first  week  was  warm;   the  second  week  was  cool.     Temperatures  were  slightly  below  normal  at  the 
beginning  of  the  third  week,  near  normal  in  the  middle  of  the  week,   and  above  normal  at  the  close. 
The  fourth  week  averaged  slightly  below  normal  and  the  last  few  days  were  warmer  than  normal.  Most 
northern  stations  registered  their  coolest  temperatures  during  the  period,   10th  to  14th.     The  lowest 
temperatures  at  most  southern  stations  occurred  on  the  14th  or  15th.     The  lowest  temperature  for  the 
entire  State,  39°,  occurred  at  Stockton  on  the  10th.     Monthly  minimum  temperatures  at  other  stations 
ranged  in  general  from  the  low  and  middle  40' s  over  most  of  the  north  and  along  the  Illinois-Indiana 
boundary  as  far  south  as  Palestine  to  the  upper  40' s  along  the  Mississippi  and  at  a  few  northern  sta- 
tions.    A  few  stations  reported  temperatures  no  lower  than  50°.     The  highest  temp'eratures  were  regis- 
tered at  most  stations  during  the  period  19th  to  22d  or  the  last  two  days  of  the  month.     The  highest 
for  the  State  was  99°  at  East  St.  Louis  on  the  21st.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  64.4°  at 
Stockton  to  74,1°  at  East  St.  Louis,  Parks  College.     The  Chicago  Weather  Bureau  city  office  was  the 
only  station  where  the  temperatures  averaged  above  normal.     Monthly  mean  temperatures  for  other  sta- 
tions ranged  from  slightly  below  normal  in  the  extreme  northeast  part  of  Illinois  to  slightly  more 
than  5°  below  normal  along  the  Wabash  and  Ohio  Rivers. 

The  first  part  of  the  month  was  rainy.     Showers  were  less  frequent  during  the  latter  two-thirds  of 
the  month.     Generous  rain  amounts  fell  from  the  5th  to  11th  and  on  the  24th,   25th,   29th,   and  30th. 
The  greatest  24-hour  total  was  3.34  inches  at  Galesburg  during  the  period  ending  at  8:00  a.m.  on  the 
6th.     Monthly  totals  of  precipitation  differed  widely  within  relatively  short  distances.  Several 
counties  in  the  Kankakee  vicinity,  an  irregular  strip  from  about  Springfield  southward  to  the  Miss- 
issippi River,  and  a  few  widely  separated  stations  elsewhere  received  less  than  3.00  inches  of  rain. 
Many  stations  in  a  wide  belt  from  Quincy  northeastward  to  Freeport  and  Waukegan  and  in  another  ir- 
regular belt  from  Clinton  southward  to  Cairo  received  over  4.00  inches.     The  greatest  monthly  total 
was  7.82  inches  at  Bradford.     The  least  monthly  total  was  2.07  inches  at  Roberts.     Several  stations 
reported  small  amounts  of  hail. 

The  frequent  showers  in  early  June  raised  the  soil  water  level  higher  than  it  had  been  at  any  time 
since  1951.     This  was  welcomed  by  farmers  in  most  areas  although  some  were  becoming  concerned  about 
the  delay  in  field  activities  caused  by  wet  soils  and  rainy  weather.     Furthermore,   the  rains,  coupled 
with  strong  winds,  caused  some  lodging  of  wheat  and  oats.     Stem  rust  was  widespread.     The  damp 
weather  aided  the  spread  of  the  rust  and  the  cool  weather  retarded  its  growth.     After  the  rains 
stopped  and  the  fields  dried,  farm  activities  moved  along  at  a  fast  pace.     Cultivating  corn  and  soy- 
beans and  making  hay  were  the  chief  activities  in  the  north.     In  the  south,  cultivating,  hay  making, 
and  combining  occupied  most  of  the  farmers'   time.     At  the  close  of  June,  corn  was  making  rapid  growth 
and  most  fields  were  sure  to  be  "more  than  knee  high  by  the  Fourth  of  July."     Corn  borer  infestation 
was  great  enough  in  some  fields  to  necessitate  spraying.     Wheat  harvest  progressed  rapidly  and  oat 
harvest  was  underway.     The  second  crop  of  alfalfa  was  being  cut.     Stands  of  soybeans  were  excellent 
except  where  wet  weather  delayed  planting.     In  general,  all  crops  continued  in  good  condition. 

STORMS 

Scattered  thunderstorms  occurred  over  southwestern  Illinois  on  the  afternoon  of  June  4th,     They  were 
locally  severe  and  accompanied  by  hail  in  parts  of  Monroe,  St,  Clair,  Washington,  and  Perry  Counties 
where  they  caused  $70,000  damage  to  crops  and  $25,000  damage  to  other  property.     During  a  local  after- 
noon thunderstorm  in  DuPage  County  on  June  4,  a  man  was  killed  by  lightning.     On  the  5th,  wind  ac- 
companying a  thunderstorm  caused  $15,000  property  damage  in  the  Chicago  area.     On  the  afternoon  of  the 
9th,  widespread  hail  damage  to  crops  occurred  in  De  Witt,  Bureau,  Henry,  Woodford,  and  Stark  Counties.i 
The  losses  were  estimated  at  $125,000.     During  the  afternoon  of  the  14th,  hail  accompanying  scattered' 
thunderstorms  resulted  in  $100,000  damage  to  crops  in  counties  near  the  Illinois-Indiana  state  line 
from  White  County  northward  to  Will  County,     Hail  damage  was  heaviest  in  White  and  Champaign  counties. 
Hail  accumulated  to  several  inches  in  depth  over  a  very  small  area  near  the  community  of  Sadorus  in 
Champaign  County  on  the  afternoon  of  the  16th,     The  damage  to  crops  was  estimated  at  $15,000  and  the 
damage  to  other  property,  at  $1,000,     During  the  afternoon  of  the  19th,  hail  caused  $150,000  damage 
to  crops  over  several  counties  in  the  central  part  of  the  State,     Hail  as  large  as  chicken  eggs  fell 
near  Bentley  in  Hancock  County,     Hail  caused  $75,000  damage  to  crops  in  Pike,  Scott,  Morgan,  Cass, 
and  Menard  Counties  on  the  afternoon  of  the  29th, 

For  more  details  about  the  storms  in  Illinois  during  June,   the  reader  is  referred  to  Climatological 
Data,  National  Summary, 

Lucius  W,  Dye 
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Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 

1  .50  or  Morel 

1.00 
or  More 

0  i 

NORTHERN  DIVISION 

*LEOO 

79.8 

56. 2M 

68. OM 

2.7 

91 

30 

45 

14 

27 

2 

0 

0 

0 

3.70 

-  0.67 

1.37 

1 1 

0.0 

0 

6 

3 

1 

iNTIOCH 

76.1 

55.4 

66.8 

1.7 

88 

30 

46 

10 

56 

0 

0 

0 

0 

5.26 

1.77 

1.25 

11 

0.0 

0 

9 

4 

2 

AURORA  COLLEGE 

77.2 

54.7 

66.0 

2.2 

92 

30 

46 

14  + 

62 

1 

0 

0 

0 

3.86 

-  0.28 

0.83 

6 

0.0 

0 

7 

4 

0 

".HICAGO  UNIVERSITY 

73,8 

59.9 

66.9 

0.4 

90 

30 

48 

12 

68 

1 

0 

0 

0 

2.77 

-  0.53 

0.73 

9 

7 

3 

0 

IHICAGO  WB  AP  R 

78.6 

59.6 

69.1 

0.3 

94 

30 

50 

12  + 

47 

3 

0 

0 

0 

3.04 

-  1.11 

0.63 

5 

T 

T 

5 

7 

1 

.  0 

IHICAGO  WB  CITY  R 

74.8 

62.8 

68.  8 

0.6 

92 

30 

48 

12 

68 

1 

0 

0 

0 

3.24 

-  0.24 

0.8B 

7 

6 

3 

0 

."ICERO 

79.4 

68.2 

68.8 

0.5 

94 

30 

48 

15 

46 

3 

0 

0 

0 

4.46 

0.86 

1.06 

1 1 

T 

0 

7 

4 

2 

JIXON 

77.1 

55  .8 

66.5 

3.0 

90 

30 

47 

10 

60 

1 

0 

0 

0 

4.97 

0.88 

1.93 

8 

0.0 

0 

8 

3 

1 

■REEPORT 

76.  0 

54.2 

65.  1 

2.9 

89 

30 

42 

10 

59 

0 

0 

0 

0 

4.06 

-0.13 

1.17 

30 

0.0 

0 

7 

3 

2 

■ULTON  DAM  13 

76.9 

58.2 

67.6 

1 .  1 

89 

30 

46 

10 

43 

0 

0 

0 

0 

4.09 

-  0.  16 

0.97 

2 

0.0 

0 

8 

3 

0 

iALESBURG 

77.8 

67  ,6 

67.7 

90 

30 

47 

13 

40 

1 

0 

0 

0 

6.43 

2.62 

3.34 

6 

0.0 

0 

8 

2 

2 

iALVA 

79.1 

56.7 

67.4 

3.2 

91 

30 

46 

13  + 

39 

1 

0 

0 

0 

6.95 

1.95 

2.21 

11 

0.0 

0 

6 

5 

1 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED  JUNE  1955 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.!•  or  More  i 

.50  or  More 

5 

p  ^ 

-  a 

„  S 

o  O 

«m 

OtS 

JOL lET 

79.0 

56.8 

6  7.9 

1 . 1 

92 

30 

46 

15 

43 

1 

0 

0 

0 

5.15 

1.01 

1.80 

0.0 

Q 

7 

4 

1 

79.0 

55.1 

67.1 

_ 

2.8 

94 

30 

42 

14 

56 

1 

0 

0 

0 

2,12 

-  1.50 

0 . 89 

9 

0.0 

0 

6 

1 

0 

KANKAKEE   4  NW 

78.0 

55.5 

66.8 

93 

30 

46 

14  + 

56 

1 

0 

0 

0 

2,  15 

-  1.45 

0.78 

9 

0,0 

0 

6 

1 

Q 

K  E  WANEE 

78.  7 

55. 2M 

67  .  OM 

3.  5 

92 

30 

47 

10 

47 

1 

0 

0 

0 

5.66 

1.78 

1.92 

11 

T 

0 

9 

4 

2 

LA  SALLE  PERU 

79. <• 

57.5 

68  .  5 

_ 

2.8 

96 

30 

48 

15 

40 

3 

0 

0 

0 

3.75 

0.18 

1  .26 

6 

0.0 

0 

7 

2 

1 

MARENGO 

77.4 

53.5 

65.5 

- 

2.2 

91 

30 

45 

23  + 

67 

1 

0 

0 

0 

3.81 

-  0,21 

1,39 

9 

0.0 

0 

7 

3 

1 

• M I NONK 

77.9 

65.9 

66.  9 

3.8 

94 

30 

45 

14 

53 

1 

0 

0 

0 

3.28 

-  0.27 

1.32 

11 

0.0 

0 

10 

1 

1 

MOLINE  WB  AP  R 

77.8 

57.8 

67.8 

- 

3.0 

91 

30 

47 

13 

44 

1 

0 

0 

0 

3.65 

-  0.98 

0.98 

1 1 

0.0 

0 

8 

3 

0 

MONMOUTH 

79.5 

56.9 

68.2 

2.8 

90 

19+ 

47 

13 

36 

2 

0 

0 

0 

4.20 

-  0.38 

1.36 

1  1 

0.0 

0 

7 

3 

2 

MORRIS  3  NE 

79.2 

56.  1 

67.7 

- 

2.0 

94 

30 

46 

27 

43 

2 

0 

0 

0 

2.96 

-  0.35 

1.55 

6 

0.0 

0 

5 

3 

1 

MORR I  SON 

77.7 

55  .4 

66.6 

3,1 

90 

30 

46 

10 

45 

1 

0 

0 

0 

4.98 

0,  69 

1  .45 

6 

0.0 

0 

8 

4 

1 

MOUNT  CARROLL 

75.8 

55.3 

66.6 

2,9 

89 

30 

42 

10 

56 

0 

0 

0 

0 

3.23 

-  1,20 

0 . 85 

6 

0,0 

0 

7 

4 

0 

OTTAWA 

77.8 

57.5 

67.7 

3.2 

96 

30 

49 

15 

51 

1 

0 

0 

0 

4.  43 

1  •  08 

1.45 

5 

T 

0 

7 

4 

2 

PARK  FOREST 

76.0 

56.8 

66.2 

90 

30 

44 

15 

70 

1 

0 

0 

0 

4,65 

1.  15 

0.98 

30 

T 

0 

9 

5 

0 

PONT  I  AC 

76.9 

67.7 

67.3 

_ 

4  .  6 

90 

30 

48 

14 

48 

1 

0 

0 

0 

2,51 

-  0.62 

1.43 

11 

0.0 

0 

3 

2 

1 

ROCKFORD 

7  7.7 

55.5 

66.6 

2 . 2 

91 

30 

45 

10 

57 

1 

0 

0 

0 

3,18 

-  0.94 

1.12 

30 

0.0 

0 

7 

2 

1 

ROCKFORO  CAA  AP 

7  7.1 

65.6 

66.4 

0 .  7 

92 

30 

48 

12  + 

6 1 

1 

0 

0 

0 

3,46 

-  0.65 

0.92 

30 

0.0 

Q 

7 

3 

0 

BSKOKIE  R 

75.4 

54 .  9 

65  .  2 

88 

30 

46 

10+ 

77 

0 

0 

0 

0 

0  .  0 

0 

STOCKTON 

75.2 

63  .  5 

64.4 

89 

30 

39 

10 

74 

0 

0 

0 

0 

4,63 

0.40 

1.38 

2 

0.0 

0 

9 

3 

1 

SYCAMORE 

78.8 

54  .7 

66.8 

1.4 

93 

30 

46 

12 

5  7 

2 

0 

0 

0 

4.14 

0.14 

0.83 

11  + 

0.0 

Q 

7 

3 

0 

WALNUT 

79.  1 

67.6 

68.4 

2  . 6 

9  3 

30 

48 

10+ 

42 

2 

0 

0 

0 

5  .  46 

1.63 

1.60 

1 1 

0.0 

0 

7 

3 

2 

WAUKEGAN 

74,7 

56.0 

64.9 

1 . 0 

90 

30 

45 

1 

73 

1 

0 

0 

0 

4.32 

1.17 

1.20 

9 

T 

Q 

7 

3 

2 

WHEATON  COLLEGE 

78.6 

56 . 6 

67.6 

94 

30 

48 

10+ 

48 

1 

0 

0 

0 

3.96 

-  0.01 

1.37 

9 

0.0 

0 

4 

3 

3 

0 IV  IS  ION 

67.0 

_ 

2.6 

4.05 

0.04 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

79.9 

57.1 

68,  5 

_ 

3  .  4 

93 

30 

46 

14 

38 

1 

0 

0 

0 

3.07 

-  1.04 

1.43 

1  1 

0.0 

0 

7 

1 

1 

CARLINVILLE  k  E 

80. 9 

57  .  1 

69,0 

_ 

3.9 

95 

30 

45 

14 

30 

2 

0 

0 

0 

2.  74 

-   1 . 42 

0.78 

25 

0.0 

0 

6 

3 

0 

CHARLESTON  AM 

77.4 

67,1 

67.3 

5.4 

90 

22 

46 

14 

64 

1 

0 

0 

0 

4.81 

1.02 

1.37 

7 

0.0 

0 

9 

4 

2 

CHENOA 

79. 8M 

56 .  7 

68.  3M 

94 

29 

45 

15 

40 

3 

0 

0 

0 

3 . 02 

-  0.58 

1.47 

1  1 

0.0 

0 

5 

3 

1 

DANVILLE 

78.4 

55  .0 

66.  7 

_ 

3.7 

93 

30 

44 

1 

55 

2 

0 

0 

0 

3.97 

0.35 

1.00 

8 

0.0 

0 

7 

3 

1 

DECATUR 

79.  7 

57.5 

68.6 

_ 

4.0 

91 

30 

45 

14 

42 

3 

0 

0 

0 

4.  13 

0.  54 

2.09 

11 

0.0 

0 

8 

1 

1 

EFF INGHAM 

81.2 

67.0 

69.  1 

_ 

2.7 

93 

21 

44 

16 

27 

3 

0 

0 

0 

4.68 

0,21 

1.34 

8 

0,0 

0 

7 

4 

2 

GR IGGSV ILLE 

80.8 

59.  7 

70.3 

_ 

2.9 

92 

30 

48 

14 

22 

1 

0 

0 

0 

3.  52 

-  0,81 

0.0 

0 

HAVANA 

81.5 

68.9 

70.2 

_ 

2.4 

93 

30 

48 

14 

18 

2 

0 

0 

0 

3.95 

0,06 

1 .10 

11 

0,0 

0 

8 

3 

1 

HI LLSBORO 

82.8 

68.2 

70.6 

_ 

2.6 

96 

21 

45 

14 

22 

9 

0 

0 

0 

3.  78 

-  0.31 

0.92 

20 

0.0 

0 

5 

4 

0 

HOOPESTON 

78.  1 

57  .6 

67.8 

3.4 

94 

30 

47 

14  + 

50 

1 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.47 

0.67 

a 

0.0 

0 

6 

3 

0 

JACKSONVILLE 

82.5 

57.8 

70.2 

_ 

2.  1 

93 

30 

44 

14 

20 

4 

0 

0 

0 

2.95 

-  1,02 

0 . 78 

25 

T 

0 

7 

3 

0 

JERSEYVILLE 

82.  1 

58 . 2 

70.2 

3.2 

92 

21  + 

45 

14 

21 

3 

0 

0 

0 

3.84 

-  0,14 

1.32 

25 

0.0 

0 

8 

3 

1 

LA  HARPE 

78.5 

67  .  4M 

68. OM 

3 . 2 

88 

30 

46 

14 

46 

0 

0 

0 

0 

6.23 

0,  56 

1.38 

1 1 

0.0 

0 

6 

5 

3 

LINCOLN 

8  1.7 

57.2 

69  . 

2 . 4 

96 

2  0 

45 

14 

30 

6 

0 

0 

0 

3.  65 

-  0.27 

1.28 

1 1 

0.0 

0 

6 

3 

1 

MATTOON 

78.  U 

57  . 4 

67.7 

3 .  5 

9  1 

2  1 

44 

14 

49 

2 

0 

0 

0 

4.26 

0.15 

0,88 

7 

0.0 

0 

8 

4 

0 

MORRISONVILLE   1  E 

80.6 

67.2 

68.9 

3.0 

9  3 

30 

46 

14 

32 

4 

0 

0 

0 

3.30 

-  0.79 

1,04 

1  1 

0.0 

Q 

7 

2 

1 

NEWTON 

81.4 

57.8 

69.6 

2.6 

94 

2 1 

45 

1  4 

2  5 

5 

0 

0 

0 

3.74 

-  0.52 

1,30 

8 

0.0 

0 

6 

4 

1 

PALEST INE 

80.5 

56.6 

68.6 

- 

6.3 

93 

21 

44 

14 

39 

6 

0 

0 

0 

5.05 

1.07 

1,32 

25 

0.0 

0 

6 

4 

3 

PANA 

8U.  6 

58.2 

69.4 

: 

3.2 

92 

30 

47 

14 

29 

(J 

Q 

0 

3.30 

-  0.83 

1,55 

11 

0.0 

0 

5 

2 

1 

PARIS  WATERWORKS 

78.8 

56.8 

67.8 

4.3 

90 

30 

45 

14 

52 

4.11 

-  0.08 

1,23 

6 

0.0 

0 

9 

2 

2 

PEORIA  WB  AP  R 

78.2 

58  .6 

68.4 

2.5 

92 

30 

47 

14 

41 

Q 

3.20 

-  0.68 

0,90 

10 

0.0 

0 

8 

1 

Q 

QU INCY 

80.9 

61  .0 

71.0 

2.6 

94 

30 

47 

14 

24 

2 

0 

0 

0 

3.59 

-  0.90 

0.84 

6  + 

0.0 

0 

7 

3 

QUINCY   CAA  AP 

79.  1 

68.2 

68.  7 

90 

30 

47 

14 

39 

1 

0 

0 

0 

4.17 

-  0.31 

1.11 

11 

0.0 

0 

9 

3 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

7  7.4 

69.0 

68.2 

92 

30 

48 

13  + 

3 1 

1 

0 

0 

0 

3.33 

-  0,47 

0.90 

3 

0.0 

0 

4 

0 

ROBERTS   3  N 

78.1 

56.1 

67.1 

3.3 

94 

30 

4  7 

14  + 

3 1 

1 

0 

0 

0 

2.07 

~  1,15 

0.60 

1  1 

3 

2 

0 

RUSHV ILLE 

80.4 

58.1 

69,3 

3.0 

9  \ 

30 

46 

1  4 

3  0 

2 

0 

0 

0 

6.16 

1,29 

1.38 

29 

0*0 

9 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

79.7 

69.2 

69.  5 

2.4 

9  3 

30 

45 

14 

35 

1 

0 

0 

0 

2.50 

-  1,68 

0.66 

1 1 

0.0 

0 

7 

2 

0 

TABLE  GROVE 

79.8 

58,9 

69.4 

2 . 6 

90 

30 

47 

13 

35 

1 

0 

0 

0 

5.32 

1.24 

2.10 

29 

0.0 

0 

6 

5 

2 

TUSCOLA 

79.0 

56,8 

67.9 

92 

30 

45 

14 

44 

2 

0 

0 

0 

4.67 

0.62 

1.51 

1 1 

0.0 

0 

1 0 

3 

1 

URBANA 

7  7.9 

67,9 

67.9 

3.0 

92 

30 

46 

1  4 

49 

1 

0 

0 

0 

3.01 

-  0.86 

0.92 

8 

T 

0 

6 

2 

0 

VANDAL lA   CAA  AP 

80  .  U 

50  ,4 

68.2 

93 

2 1 

4  3 

14 

36 

2 

0 

u 

0 

2.63 

0.77 

25 

0.0 

0 

8 

2 

0 

V  I  RDEN 

8U  .  6 

58,5 

69.6 

9  1 

30 

46 

14 

26 

2 

0 

0 

0 

2.79 

-  1.16 

0.75 

1 1 

0.0 

0 

7 

2 

0 

WATSEKA 

78.  3 

66,6 

67  .  4 

94 

30 

46 

14 

62 

1 

0 

0 

0 

3.18 

-  0.44 

1 . 00 

9 

0.0 

0 

6 

3 

1 

WHITE   HALL    1  E 

8u.  9 

58 ,  6 

69.  7 

_ 

3 . 2 

90 

3u 

47 

14 

23 

1 

0 

0 

0 

2.  56 

-   1.  39 

0.76 

26 

0.0 

0 

7 

2 

0 

WINDSOR 

79.8 

57  ,  3 

68.6 

3.5 

9  2 

3'J 

46 

14 

36 

4 

0 

0 

0 

4.22 

-  0.02 

1.28 

8 

0.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

68.  8 

_ 

3 .  7 

3 .  66 

-  0.40 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

81.5 

59  ,  3 

70.4 

96 

21  + 

47 

14 

23 

3 

0 

0 

0 

3.  76 

-  0.35 

0.97 

8 

0 . 0 

0 

7 

3 

0 

ALTON  DAM  26 

80,4 

61,4 

7  0.9 

92 

30 

3 1 

1  0  + 

2  7 

2 

0 

Q 

0 

2.30 

-  1.66 

1.15 

2  5 

0.0 

0 

1 

1 

ANNA     1  NW 

81.2 

58 ,  3 

69.8 

5.3 

94 

2  1 

48 

14 

22 

3 

0 

0 

0 

2.98 

-  1.24 

0.90 

25 

T 

0 

7 

3 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

81.6 

61,0 

71.3 

2.6 

96 

2 1 

49 

14 

21 

3 

0 

0 

Q 

2.41 

-  1.49 

0.90 

25 

0.0 

0 

4 

2 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

82.3 

63,1 

72.7 

5.1 

95 

2  1 

54 

11  + 

g 

5 

0 

0 

0 

4.  72 

0.88 

1.77 

24 

0.0 

0 

7 

3 

2 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

82.7 

58,2 

70.5 

4.6 

96 

21 

45 

14 

17 

7 

0 

0 

0 

4.09 

0.  00 

2.07 

25 

0.0 

0 

7 

3 

1 

CARLYLE 

82.0 

58,7 

70.4 

3.2 

95 

21 

46 

14 

19 

u 

0 

0 

0.0 

0 

C08DEN  2  S 

80.  8 

54,  3M 

67 .  6M 

93 

21 

44 

15 

38 

0 

0 

0 

2,84 

1.27 

26 

0.0 

0 

4 

3 

1 

DU  QUOIN   2  S 

81.1 

59  ,4 

70.3 

4.6 

93 

21 

45 

14 

19 

0 

0 

0 

4,26 

0.28 

0.90 

5 

0.0 

0 

9 

4 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

86.  OM 

62,  IM 

74.  IM 

- 

1 .  3 

99 

21 

4 

0 

0 

0 

2,73 

-  0.97 

0.96 

25 

T 

0 

5 

3 

0 

EL IZABETHTOWN 

80.9 

59,0 

7  0.0 

92 

2 1 

43 

1  4 

20 

0 

0 

0 

4,53 

0.74 

1.05 

24 

T 

0 

10 

3 

1 

FAIRFIELD 

79.8 

58,7 

69.  3 

5.2 

91 

21  + 

46 

14 

24 

0 

0 

0 

4,  76 

0.  74 

1.53 

26 

T 

0 

9 

4 

1 

FLORA 

79.  7 

68,3 

69.0 

4.5 

92 

21 

46 

14 

27 

0 

0 

0 

4,44 

0.  56 

0.97 

26 

0.0 

0 

7 

5 

0 

GOLCONDA   DAM  51 

80.  7 

69,7 

70,2 

4.5 

92 

21 

50 

14 

21 

0 

0 

0 

3.60 

-  0.36 

0.81 

25 

0.0 

0 

7 

4 

0  1 

GREENV ILLE 

79.4 

60 ,  3 

69,  9 

3.6 

94 

21 

49 

14 

27 

0 

0 

0 

3.69 

-  0.51 

1.12 

25 

0.0 

0 

7 

2 

1 

HARR ISBURG 

82.  7M 

57  ,  5M 

70,  IM 

5.5 

96 

29 

45 

14 

13 

0 

0 

0 

5.82 

1.93 

1.74 

6 

0.0 

0 

MAKANOA    1  NW 

8U.  6 

69,  7M 

7U,  2M 

92 

21 

47 

14 

22 

0 

0 

0 

4.10 

1.11 

26 

0.0 

0 

9 

3 

MC  LEANSBORO 

80.  5 

58,3 

69,4 

5.2 

95 

21 

46 

14 

21 

0 

0 

0 

5.  34 

1.52 

1  .66 

25 

0.0 

0 

10 

4 

2 

MT  CARMEL   3  N  AM 

79.4 

68,2 

68,8 

5.9 

91 

22 

47 

14 

35 

0 

0 

0 

4.64 

0.  38 

1.40 

25 

0.0 

0 

5 

3 

1  j 

MOUNT  VERNON  4  N 

8U.2 

58,7 

69,  5 

4.9 

94 

21 

46 

14 

25 

2 

0 

0 

0 

5.74 

1.60 

2.32 

25 

0.0 

0 

9 

3 

1 

NEW  BURNSIOE 

80.  9 

57,3 

69,  1 

6.3 

93 

21 

45 

14 

24 

2 

0 

0 

0 

3.34 

-  0.79 

1.17 

25 

T 

0 

7 

3 

1 

OLNEY   RADIO  STATION 

79.  5 

58,  8M 

69,  2M 

4.6 

93 

21 

45 

14 

38 

3 

0 

0 

0 

4.08 

0.28 

1.07 

8 

0.0 

0 

8 

5 

1  ■ 

SPARTA 

82.4 

59,5 

71.0 

3.7 

96 

21 

47 

14 

18 

5 

0 

0 

0 

3.  74 

0.  14 

2.21 

25 

0.0 

0 

4 

2 

1 

D IV  IS  ION 

70.2 

4.6 

3.99 

0.04 

T 

STATE 

68.6 

3.6 

3.86 

-0.16 

T 

0  DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALBION 

Ateoo 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 


ANT lOCM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

8ARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

BENTLEV 

BENTON 

BLOOMINGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRAUFORU  CAA  AP 
BROOKPORT  0AM  52 
CA  JRO  WB  C ITY  R 

CANTON 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL  lA   4  W 
CHANDLERVlLLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  C  ITV  R 

CHILLICOTHE 
C ICERO 
CLINTON   1  S 
COBOEN  2  S 
OANV ILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUUIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRF lELO 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON   DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE   DAM  18 
GLENOALE   ExP  FARM 
GOLCONDA  0AM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

6H  IDLEY 

GR IGGSVILLE 

HARDIN 
HARR  ISeuRG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 
ILL  INOI S  C ITV  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  NW 

KEITHSBURG  1  NW 

KEWANEt 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE   1  S 

LAWRENCEVILLE   1  NW 

LE  ROY 

L  INCOLN 

MACK INAW 

MACOMB 

MAKANOA   1  NW 
MARENGO 
MAR  i ON 

MARSElLLtS  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLtNE   WB  AP  RV/ 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR  IS 

MORRIS   3  NE 

MORR I  SON 

MORR  ISONVI LLE    1  E 
MT  CARMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


Total 

Day  of  n 

1 

3 

5 

_ 

_ 

8 

9 

10 

11  1 

1 

12 

13 

14 

3.76 

\o\ 

.97 

,45 

.22 

.01 

3.70 

'.38 

T 

f^^ 

1,37 

.02 

,02 

T 

.01 

.09 

.21 

.05 

.02 

,32 

.43 

,02 

2.96 

,68 

.  20 

.  10 

•  06 

.55 

,27 

.07 

4.71 

.31 

.76 

.53 

.50 

1.50 

5.25 

T 

.33 

.52 

•  38 

33 

1  12 

4.51 

.33 

,  11 

.61 

.34 

.37 

1,42 

1.07 

.04 

,03 

3.66 

.10 

.09 

.70 

.83 

.10 

.43 

,50 

.02 

.76 

.03 

,05 

.03 

3.56 

.25 

.70 

1,22 

.11 

5.  66 

,50 

.08 

1.12 

.32 

2.58 

09 

50 

,68 

.05 

2.41 

.03 

,02 

.33 

T 

.02 

.04 

,69 

T 

T 

3.96 

.78 

.02 

T 

.66 

5.56 

.08 

.62 

.22 

,  10 

.35 

.70 

!io 

3,58 

.18 

.10 

.  16 

.80 

.08 

1.60 

.40 

3.07 

.22 

.22 

.15 

.  42 

1  43 

2.92 

.09 

,31 

.12 

!34 

.60 

.Of 

7,82 

.04 

.71 

.03 

3.00 

.36 

.71 

.11 

.53 

1.40 

.64 

.01 

.01 

4.96 

.94 

.25 

.05 

T 

,77 

.47 

•  09 

4.72 

.36 

.40 

.08 

.52 

.  30 

,03 

3.18 

.10 

.  14 

.34 

1  06 

4  .  09 

.  14 

.25 

•  10 

.53 

.16 

2  •  74 

.09 

.59 

.15 

.29 

.62 

T 

T 

.  32 

.39 

.09 

- 

3.72 

,03 

.79 

.05 

.94 

.14 

.29 

.15 

T 

3. OS 

, 

1.42 

.22 

.82 

18 

2.65 

.31 

.33 

.15 

.40 

.40 

.70 

T 

.90 

2.27 

•  06 

■  22 

.54 

.58 

.18 

.69 

T 

T 

4.61 

.16 

■  10 

1,37 

1  ,07 

.11 

.30 

.73 

.01 

.01 

3.02 

.28 

•  16 

•  58 

01 

52 

1  47 

3,73 

T 

.29 

.20 

•  08 

.49 

.12 

.03 

.  14 

,  18 

.51 

.24 

.02 

.73 

.54 

.30 

.01 

•  01 

.01 

.04 

,63 

.48 

•  35 

.01 

.42 

.43 

.47 

T 

T 

.01 

3.24 

•  01 

.  20 

.40 

.88 

■  06 

.63 

.36 

.59 

.06 

.01 

.02 

5  .44 

,62 

.02 

,55 

.61 

.59 

.77 

08 

44 

1  71 

05 

4,  46 

T 

T 

.68 

.42 

.11 

.23 

.82 

.06 

1.06 

1.02 

.04 

.02 

4.59 

.05 

.03 

,28 

.16 

.43 

,98 

2.31 

T 

T 

2.64 

,29 

.07 

.04 

.52 

.61 

.04 

3.97 

.03 

T 

.  16 

.69 

.02 

1  .00 

,  10 

.85 

,05 

.46 

.03 

•  09 

3.02 

.03 

.02 

.  04 

.83 

,66 

16 

02 

63 

4.13 

.06 

.04 

.35 

.25 

.16 

.37 

.  36 

2,09 

.01 

T 

T 

4.97 

.40 

.09 

,11 

,47 

.24 

1,93 

.03 

T 

,69 

.07 

.06 

.05 

4.26 

•  35 

,90 

,23 

•  06 

.22 

.57 

.45 

.01 

2.73 

.03 

.13 

.31 

.66 

3.27 

.04 

.08 

.61 

.13 

.01 

06 

81 

02 

4.68 

.  34 

1.03 

.17 

1.34 

.04 

.72 

.04 

.05 

4.40 

.06 

.  15 

.55 

,50 

.41 

1.35 

.01 

.91 

.07 

T 

.06 

4,53 

.26 

,43 

,29 

•  16 

,68 

.38 

.42 

3.82 

,10 

.20 

.82 

.08 

1.02 

•  12 

4,76 

,60 

,50 

.  1  5 

.86 

.17 

48 

2^ 

4.44 

.47 

.76 

.85 

.05 

.56 

.13 

4,06 

1  .08 

.02 

.03 

.32 

.24 

.21 

.20 

.03 

T 

.67 

.05 

.01 

4.24 

.37 

.28 

T 

.08 

.44 

.18 

.16 

.03 

.01 

.59 

.16 

T 

T 

.97 

.60 

.31 

.05 

.01 

,  34 

.42 

.06 

T 

.01 

2,64 

.82 

.  38 

30 

14 

06 

49 

12 

6.43 

.02 

3.34 

.28 

.11 

.23 

1.63 

.19 

.01 

5.95 

,73 

,70 

.72 

.  14 

.87 

.05 

2.21 

.05 

.07 

5,32 

.76 

.67 

.15 

1,71 

,18 

T 

.  16 

1.37 

.06 

.05 

T 

.10 

.01 

.40 

• 

.70 

.33 

.99 

.02 

T 

T 

3.87 

T 

•  72 

.10 

•  05 

T 

1.03 

•  30 

T 

3.62 

.25 

.66 

.17 

.59 

.31 

.06 

3.50 

.70 

.62 

.05 

.07 

.61 

.30 

.01 

4.72 

1.54 

.01 

.95 

.04 

4.32 

1.10 

.05 

.63 

T 

.30 

.96 

3,00 

.32 

.23 

.02 

T 

.66 

.15 

T 

4.31 

1.16 

1,50 

.  10 

.30 

.50 

.16 

3,69 

.48 

.47 

.36 

.  45 

.64 

.02 

3.33 

.04 

.25 

,17 

.46 

.02 

.46 

1.77 

.08 

3.52 

.06 

1.20 

~ 

.30 

1.0  5 

.35 

T 

_ 

5,82 

.07 

1.74 

.11 

,27 

.22 

.55 

4,17 

1.08 

,46 

.07 

T 

.03 

.22 

.55 

T 

3.96 

.80 

,13 

,15 

.68 

T 

.02 

1.10 

.02 

.02 

3.78 

27 

65 

07 

2,43 

.01 

.02 

.61 

.13 

.67 

.  19 

.53 

.24 

T 

^ 

T 

3.81 

.03 

.02 

.02 

.38 

1,27 

.  11 

T 

.22 

.83 

.02 

T 

3.68 

.04 

T 

1.36 

.03 

.02 

.91 

.08 

.03 

2.95 

.15 

.29 

.03 

.10 

.71 

3.64 

16 

03 

61 

66 

3.63 

.05 

1.18 

.65 

.76 

.59 

.57 

T 

.01 

.01 

5.15 

1.80 

.42 

.30 

.61 

.08 

.76 

.02 

.06 

•  05 

2.12 

.26 

,12 

.28 

.89 

.11 

.46 

2.15 

.39 

,13 

.27 

.  78 

.  34 

.24 

7 

T 

T 

3.11 

46 

16 

04 

89 

06 

5.66 

.51 

T 

.21 

.33 

!64 

1.25 

.02 

.43 

.02 

1.92 

.02 

•  02 

5.23 

1  .03 

.07 

T 

1.38 

,10 

3.75 

.12 

T 

.28 

1.26 

.17 

.47 

.02 

.06 

.90 

.47 

T 

T 

.06 

.02 

.23 

,69 

,23 

.48 

.15 

.02 

.70 

,14 

.01 

T 

4.56 

80 

1  96 

.  17 

•  6  7 

03 

3.58 

T 

.  14 

.21 

.44 

.61 

.36 

1.08 

.45 

T 

.02 

3,55 

.08 

.01 

.56 

.25 

,09 

.78 

1.28 

.15 

,04 

3.36 

.58 

.09 

• 

.35 

* 

.44 

.22 

1,40 

,01 

.02 

.49 

T 

.78 

.48 

1  .44 

.03 

4.10 

40 

.06 

T 

■  02 

.68 

,34 

.15 

3.81 

.07 

.65 

,12 

.36 

1.39 

.76 

.13 

.08 

■  02 

2.93 

T 

.15 

.26 

.36 

.19 

.43 

3.59 

.04 

.04 

1.61 

.21 

,57 

.02 

.01 

.82 

,03 

.02 

.02 

3.24 

.02 

.07 

.42 

.10 

.66 

.10 

.16 

.62 

.10 

T 

T 

4.25 

02 

32 

80 

B6 

82 

.10 

69 

.03 

.  18 

5.67 

,03 

.70 

.09 

.30 

2.32 

.03 

1,12 

.20 

.15 

•  02 

5.34 

.14 

1.01 

.29 

.65 

.25 

.46 

.10 

2.90 

T 

.27 

.15 

T 

T 

.30 

.75 

.03 

3.26 

.12 

.31 

T 

.18 

.20 

.36 

.06 

,24 

1.32 

.12 

.03 

3.65 

.04 

.13 

T 

.36 

.34 

.26 

T 

.24 

.98 

T 

•  06 

4.20 

.14 

1  .09 

.43 

.36 

1.35 

.05 

.02 

,56 

.20 

.03 

.62 

.04 

2.40 

.02 

T 

3.18 

.05 

1,05 

.23 

.62 

.  13 

.09 

.80 

.05 

.02 

.02 

2,95 

T 

1,55 

.12 

.55 

.  10 

.05 

.53 

•  02 

.03 

4.98 

.56 

.02 

.  34 

1.46 

,47 

.08 

.43 

,70 

.05 

■  03 

3.30 

,42 

.28 

.21 

,03 

T 

•  40 

1,04 

.01 

.02 

4.64 

,03 

.96 

,91 

.06 

.46 

.42 

.02 

3,23 

.52 

,02 

.85 

.34 

.09 

,02 

.04 

.51 

.12 

2.41 

.28 

.12 

.11 

.06 

.80 

25     26  27 


2.07 
*7B 
1.35 
1.11 


1.36 
1.3> 


1.62 
.60 
1.12 


1.10 
1.37 
1.17 


1.11 
1.39 


.30 

T 

.12  .92 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3-Conlinued  JUNE  195; 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 
 L 

12 

13 

 -'- 

14  1  15 

 '  

16 

17  18 

 '  

19 

 ^ 

20 



21 

22 



23 



24 

25     26  27 

 1  i  

28  29 

 ^ — — L 

30 

MOUNT  PULASKI 

A.  16 

.07 

T 

.22 

.42 

.26 

.64 

.30 

1.72 

.05 

.01 

,14 

.33 

MOUNT  STtRLING 

.66 

,11 

.01 

1.25 

06 

.29 

03 

.08 

52 

* 

06 

5*  74 

.  13 

.  18 

.97 

.20 

,39 

.49 

,13 

.93 

2,32 

NASMVlLLt   3  NW 

3.29 

.24 

.46 

.  14 

.36 

.11 

.06 

.25 

1,76 

NEWARK    7  E 

3.69 

.  18 

1.74 

,  1 1 

.60 

.24 

* 

.71 

,02 

NEW  BOSTON  0AM  17 

T 

.06 

.02 

.03 

■,03 

1.35 

NEW  flOSTON 

'40 

.  19 

.31 

1.04 

.20 

NEW  bijRNS  [  UE 

3  *  34 

,17 

.50 

.02 

.03 

.24 

.  18 

.14 

.04 

,08 

*  77 

1,17 

NEWTON 

3,74 

T 

.  34 

.50 

T 

1.30 

.09 

.63 

.05 

.02 

.02 

•  13 

.66 

OLNEV  RAOI 0  STAT  1  UN 

4,08 

.  56 

.63 

1  .07 

.15 

.58 

.10 

•  30 

.79 

OREGON  WATERWORKS 

.30 

.18 

.  12 

.09  .25 

.02 

1.40 

OTTAWA 

.08 

.  16 

1.45 

1,11 

.23 

.60 

T 

.24 

.62 

.03 

.01 

T 

T 

T 

PAU  EST  I Nt 

5  06 

.90 

1,20 

.14 

1.10 

.05 

T 

.05 

.26 

•  03 

1.32 

PANA 

3.30 

,01 

.02 

,  1 1 

.09 

T 

.09 

1.66 

,01 

T 

T 

•  03 

PARIS  WATERWORKS 

4.  1 1 

.  16 

1.23 

,16 

1.  10 

.20 

.40 

.03 

,06 

.06 

•  33 

.26 

PARK  FORtST 

* 

*  52 

•  68 

.60 

.01 

>  18 

•  98 

PAW  PAW 

.19 

,65 

.  14 

.61 

.13 

T 

1.  10 

.06 

T 

.06 

1.15 

PAYS  ON 

6  04 

.02 

1.12 

.17 

,09 

.45 

1.61 

.04 

T 

.31 

,02 

,34 

.  26 

.87  T 

•  74 

T 

PEORIA  WB  AP  R 

3.20 

T 

.09 

.27 

.40 

.46 

.19 

,02 

,90 

.46 

*  10 

.31 

PEOTONE 

2.81 

,02 

.62 

.29 

.04 

1.48 

T 

,23 

T 

.04 

.02 

,07 

PETERSBURG  3  W 

82 

T 

.13 

.62 

1,26 

T 

T 

T 

.62 

T 

PLEASANT  HILL 

T 

.34 

.03 

.78 

.01 

.02 

.77 

.94 

PONT  1 AC 

2*61 

.03 

,02 

T 

.34 

,60 

.09 

T 

1.43 

,09 

T 

.01 

T 

T 

T 

PRAIRIE  DU  RUCHER 

2.30 

T 

.43 

.06 

T 

.35 

.17 

.03 

,02 

1.23  ,02 

PRINCEVILLE    2  NW 

3.23 

,33 

.42 

,06 

.34 

.22 

.07 

1 .48 

.02 

.09 

T 

T 

.04 

•  15 

•  01 

QU  INCY 

3  59 

T 

.84 

.  10 

.  19 

.82 

,06 

.09 

,04 

.03 

.22 

.84 

.36 

OUINCY  CAA  AP 

4*17 

.86 

.  14 

.01 

.23 

1.11 

.02 

.29 

.13 

.  92 

.16 

,31 

QUiNtY   DAM  21 

3  *49 

T 

.89 

,20 

.48 

.32 

.04 

,06 

.23 

,98 

.30 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3.86 

T 

.98 

,23 

T 

.62 

.51 

T 

.01 

,07 

,14 

1.05 

.37 

RANTOUL  CHANUTt  AF  BASE 

3.33 

T 

.06 

.25 

.90 

,20 

.56 

.66 

.69 

.07 

T 

T 

,02 

T 

T 

.03 

RED  BUD 

2  58 

.07 

.  66 

.06 

.  32 

,03 

.02 

1.42 

ROBERTS  3  N 

2*07 

.03 

.04 

,18 

.62 

,26 

.32 

.  60 

.05 

.03 

T 

.06 

ROCMELLE 

.14 

T 

.10 

.  37 

.45 

.41 

.05 

T 

.69 

.14 

.06 

.01  T 

T 

T 

2.63 

ROCKFORD 

3.18 

.20 

.06 

.25 

.  12 

.  73 

.27 

T 

.03 

1,12 

ROCKFORD  NE 

3.35 

.01 

.09 

.  74 

.09 

.5  1 

.  1 1 

.  34 

.78 

.16 

.03 

.07 

,42 

ROCKFORD  CAA  AP 

3  46 

,02 

.26 

T 

.28 

.18 

.23 

.02 

,06 

.02 

.01 

.92 

ROCKPORT 

3*83 

.60 

.  12 

.04 

1.30 

.28 

•  05 

.09 

1.35 

RUSHV 1 LLfc 

.13 

.38 

.17 

.36 

.93 

.10 

.04 

,92 

•  02 

.73 

1.38 

STE  MARIE 

4)71 

.26 

,15 

.59 

1.26 

.07 

.10 

1.11 

,02 

.02 

.14 

1.00 

SALEM 

4,23 

.26 

,87 

.08 

.32 

.ye 

.11 

.15 

.  12 

1,27 

SMAWNEETOWN  NEW  TOWN 

4.52 

.93 

.26 

,13 

1.99  .05 

SIDELL 

.23 

ill 

.82 

.'•3 

.07 

.23 

.63 

.01 

T  .18 

T 

.  14 

SKOKIE  R 

SPARTA 

3,74 

.01 

.33 

.66 

T 

,49 

,04 

T 

T 

T 

2,21 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

2.50 

.02 

.10 

T 

.40 

.21 

.03 

T 

.66 

.66 

.01 

.03 

.02 

.11 

.36 

T 

STOCKTON 

4  63 

1.38 

.  1 1 

.46 

.47 

,13 

.01 

.03 

.  56 

.03 

T 

.60 

,22 

T 

.43 

STREATOR 

SYCAMORE 

.03 

T 

.07 

.46 

.76 

.48 

,40 

.83 

.12 

.09 

.01 

.06 

.83 

TABLE  GROVE 

5.32 

T 

T 

.70 

.  14 

.66 

T 

1.09 

.08 

.07 

.09 

.50 

2.10 

TAYLORV  ILL  E 

3.23 

.  37 

.06 

.31 

.27 

.02 

.18 

.74 

.58 

,02 

.21 

T 

T 

.47 

Tl SK  ILWA 

5  99 

•  37 

.06 

.32 

1.13 

1  .39 

.75 

,  13 

.29 

1,50 

.06 

T 

TOULON 

4 '  08 

.43 

.  19 

,39 

.70 

•  1  6 

.  16 

.02 

1 .82 

,06 

,03 

•  03 

.01 

T 

.10 

TUSCOLA 

.02 

,34 

.45 

.10 

.96 

.  10 

1.61 

.20 

T 

.72 

.12 

.13 

URBANA 

3.01 

.01 

.  76 

.  09 

.20 

.20 

.92 

.22 

.45 

.03 

.02 

.03 

.  03 

,03 

T 

.02 

UR6ANA  £N6  CAMPUS 

3.21 

.01 

.87 

.26 

,16 

•  64 

.  29 

T 

T 

.  74 

.  08 

T  .06 

.10 

,02 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2  83 

.06 

T 

.16 

.66 

.31 

.  60 

.01 

.85 

.06 

T 

.02  T 

VANDAL  lA  CAA  AP 

2.63 

.20 

T 

,49 

.  I  6 

.01 

.  10 

.63 

T 

.11 

.11 

.  06 

,77 

V  IRDEN 

.09 

T 

.23 

.20 

.05 

T 

.75 

.03 

T 

.24 

.01 

,  15 

,64 

,06 

WALNUT 

5.46 

.39 

.88 

.71 

.61 

1  .03 

T 

.04 

1.60 

.30 

WARSAW 

4.48 

1  75 

WATERLOO 

2.80 

,24 

.15 

.06 

.03 

.63 

T 

T 

1.67 

WATSEKA 

3.18 

,02 

.27 

,19 

,68 

1  .00 

.57 

.36 

.02 

.03 

.01 

.02 

T 

.01 

WAUKEGAN 

4.32 

T 

.10 

.02 

T 

.42 

1.20 

.27 

1.00 

.03 

,09 

.03 

.02 

,74 

WAYNE  CITY 

6.10 

1.54 

.23 

,94 

,57 

,06 

.03 

.20 

.56 

,01 

1.97 

WHEATON  COLLEGE 

3.96 

T 

1.02 

.04 

,34 

1.37 

.01 

1.10 

.02 

,03 

.01 

T 

.02 

WHITE  HALL   1  £ 

2.65 

,02 

.20 

.10 

,18 

.67 

.01 

T 

T 

.38 

.75 

.34 

WILCOX 

6.32 

.52 

.45 

.65 

.78 

.05 

.19 

,62 

.10 

2.06 

WINDSOR 

4.22 

.56 

.30 

1,28 

T 

.26 

1.03 

,14 

T 

.06 

T 

.41 

B«o  rafareaca  notes  tolloslng  Station  Indai. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  oi  195^-195^' 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

anuary 

F  h 
e  ruary 

M 

arc 

Aprtl 

May 

June 

Ota 

ALBION 

T 

T 

2 

14.1 

A'-EDO 

T 

2.5 

16  .  i 

10*3 

"  ^ 

8.5 

4<t .  3 

ALTON  0AM  26 

. 

T 

1*9 

13 

2.5 

T 

ANNA      1  NW 

T 

.3 

6.0 

.2 

1.1 

T 

T 

T 

y.o 

ANNAWAN 

T 

T 

1.0 

13.0 

3.0 

- 

- 

T 

ANT lOCH 

T 

T 

^ 

1.3 

2.1 

ARLlNljTON  HEIGHTS  SSE 

T 

2.1 

5.6 

7.5 

AURORA  COLLEGE 

T 

10*5 

5*0 

31.7 

AVON 

2!o 

6.8 

8.0 

6.0 

4  .0 

T 

26. b 

BARRY 

5.0 

7.0 

3.0 

3.0 

T 

16. 0 

BEARDSTOWN 

T 

1.3 

3.5 

OLLLEVILLE    SCOTT   Af  BASE 

T 

T 

.7 

2.0 

4.5 

^  , 

* 

8ENTLEY 

T 

7.5 

3  0 

4 '  5 

0.0 

BENTON 

1.0 

5.5 

.  5 

1 

BLOOM  i  NGTON 

T 

3.0 

- 

- 

- 

BLOOMINGTON  NORMAL 

T 

2.8 

3.5 

10.0 

4.8 

4  8 

* 

BLUFFS 

T 

T 

T 

T 

3.0 

4  ■  5 

4.0 

T 

BRADFORD  CAA  AP 

T 

3.4 

11.9 

8.2 

36  b 

BROOKPORT   0AM  52 

T 

.2 

4.0 

T 

T 

CAIRO  W8  CITY 

T 

T 

3.6 

.5 

.1 

T 

4.2 

CANTON 

7.2 

CARBONDALE    SEWAGt  PLANT 

_ 

4.5 

CARLINVILLE    4  £ 

T 

T 

^'^ 

1  0 

CARLYLE 

- 

T 

2.6 

5.5 

- 

CARM  1 

T 

T 

T 

1.0 

5.8 

1.0 

2.1 

CASEY 

T 

_ 

3.0 

T 

CENTRALIA  M 

2.0 

* 

CHANULERV ILLt 

_ 

CHANNAHON   DRESDEN    I SL 

- 

T 

T 

.1 

- 

7.0 

4.0 

_ 

T 

CHARLESTON 

T 

- 

3.5 

3.3 

2.5 

4.5 

- 

CHENOA 

T 

T 

2.2 

8.0 

9.0 

4  0 
* 

5,0 

28.2 

CHESTER 

T 

T 

6.0 

y.o 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   W8  AP 

T 

.1 

5.7 

8.2 

6.5 

6.5 

5.2 

T 

T 

32.2 

CHICAGO  WB  CITY 

CHILLICOTHE 

T 

T 

9.6 

4.6 

3.8 

4.4 

_ 

CICERO 

T 

T 

1.5 

7,3 

7.2 

8.6 

7.2 

T 

31.8 

CLINTON    1  S 

T 

T 

1.5 

4.0 

5,0 

5.0 

7  .0 

22.3 

COBOEN   2  S 

- 

T 

T 

DANV ILLE 

T 

.1 

1.1 

3.7 

2.7 

~ 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

■  b 

2.0 

6.0 

1.1 

1  .0 

_ 

DECATUR 

T 

T 

. 

3  .  7 

4.4 

2.5 

T 

_ 

DIXON  ^ 

T 

T 

2.5 

17.5 

3.5 

5.0 

4.5 

T 

33.0 

DU  QUOIN   2  S 

T 

T 

- 

- 

T 

EAST   ST   LOUIS   PARK.S  COL 

T 

T 

T 

.1 

2.0 

6.4 

T 

T 

T 

tOWARDSV ILLt 

T 

T 

.6 

1.2 

2.7 

T 

4.5 

y.o 

EFF INGHAM 

ELGIN 

T 

1.5 

12.3 

5.2 

7.8 

3.5 

30.3 

ELIZABETHTUWN 

T 

T 

2.3 

3.8 

T 

T 

T 

T 

6.1 

ELSAH 

T 

T 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

6.0 

FAIRFIELD 

T 

T 

.5 

3.0 

.2 

2.6 

T 

T 

6.3 

FLORA 

T 

T 

1.3 

.  8 

6.0 

8,1 

FREEPORT 

T 

T 

2.1 

15.6 

3.5 

2.5 

5.4 

T 

2'rf.y 

FREEPORT    SEWAGt  PLANT 

T 

2.5 

13.0 

2.9 

2.8 

7.0 

26.2 

FULTON   0AM  13 

T 

3.0 

1<..5 

4.7 

3 .  7 

7.5 

GALENA 

T 

_ 

_ 

- 

- 

- 

T 

- 

GALtSBURG 

T 

2.0 

_ 

10.5 

5.5 

7.0 

_ 

6ALVA 

4 . 8 

11.5 

6.9 

4.4 

6.8 

34.4 

GENESEO 

T 

12.5 

- 

4.5 

6.5 

- 

GIBSON  CITY 

T 

1.2 

4.6 

4.4 

3.0 

T 

GLADSTONE    DAM  18 

T 

T 

T 

10.5 

10.0 

_ 

T 

T 

_ 

GLENDALE   EXP  FARM 

_ 

_ 

GOLCONDA   DAM  51 

T 

T 

1.5 

.  1 

1.6 

GOLDEN 

T 

T 

7.0 

4.0 

7.0 

T 

GRAFTON 

.5 

3.0 

. 

5.0 

y  .6 

GRAND  TOWER   2  N 

T 

_ 

5.0 

T 

_ 

_ 

GREENUP 

1.0 

1.0 

l.B 

GREENVILLE 

T 

1.5 

. 

e.i 

GRIOLEY 

T 

3.0 

8.0 

6.0 

5.0 

7.0 

2y  .0 

GRIGGSVILLE 

T 

4.2 

3.0 

HARD  IN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HARRISBURG 

T 

T 

T 

5.5 

1.0 

T 

6.3 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3.1 

- 

T 

- 

HAVANA 

T 

2,0 

4.8 

9.9 

5.7 

5.0 

T 

27.4 

HAVANA   NO  2 

T 

MiLLSBORo 

T 

- 

- 

T 

- 

HOOPtbTON 

.2 

2.2 

2.2 

2.4 

4.6 

. 

T 

14.1 

HUTSONVILLE    POWER  PLANT 

- 

T 

4.5 

- 

ILLINOIS   CITY   DAM  lb 

T 

1.0 

12.3 

8.8 

4.8 

4.8 

31  .7 

JACKSONVlLLt 

T 

T 

6.0 

4.0 

10.5 

JERSEYVILLE 

T 

T 

T 

T 

4.3 

4.2 

2.3 

6.2 

T 

T 

17.0 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

T 

T 

2.8 

8.5 

.  6 

4.0 

13. y 

JOL lET 

T 

1.2 

5.8 

3.8 

4.7 

- 

T 

- 

KANKAKEE    3  SW 

T 

1.0 

3.9 

7.0 

2.2 

- 

KANKAKEE    4  NW 

T 

2.8 

y.o 

7.3 

.0 

7.0 

33.1 

KEITHSBURG    1  NW 

1.0 

14.5 

9.5 

6.0 

- 

KEWANE  E 

1,3 

4.5 

4.3 

T 

T 

- 

LA  HARPE 

11-2 

7.0 

. 

7.3 

27.3 

LANARK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LA  SALLE  PERU 

T 

T 

6"o 

31.5 

LA  SALLE    1  S 

4.1 

LAWRENCEVILLE    1  NW 

T 

1.0 

2.2 

3.0 

LE  ROY 

T 

2.0 

3.5 

4.5 

3.  5 

4.0 

17.3 

L INCOLN 

T 

2.0 

4.9 

4.0 

5.5 

MACK INAW 

T 

3.0 

1 

ILLINOIS 
JUNE  1935 


Long-term 
July-June 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  195*-1955 


ILLINOIS 
JUNE  1955 


Station 

July 

Augiist 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MACUMB 

T 

T 

T 

2.0 

7.4 

4.0 

4.6 

T 

T 

26,4 

MAKANDA    1  NW 

T 

T 

1.0 

7.1 

.2 

.9 

T 

9.2 

MARt  NOO 

2.0 

10.2 

2.2 

- 

- 

T 

MARION 

T 

8.6 

T 

.7 

9.7 

MARSEILLES  LOCK. 

T 

~ 

6.0 

6.0 

6.5 

MAR  SHALL 

T 

,3 

T 

.9 

.2 

- 

T 

- 

MATT  OON 

T 

T 

T 

1.5 

3.4 

3.3 

1.5 

4.0 

13.7 

MC   HENRY   2  S 

7" 

4,0 

16.7 

4.4 

7.8 

- 

- 

MC  LEANSBURO 

T 

T 

T 

- 

.5 

- 

T 

- 
13.0 

HEDORA 

T 

T 

T 

T 

3.5 

4.5 

T 

5.0 

M I NUNK 

T 

T 

3,5 

8.7 

8.7 

3.5 

5.5 

T 

29.9 

MOL 1 NE   MB  AP 

T 

T 

3.7 

15.2 

11.2 

6.1 

e.8 

T 

46.0 

MONMOUTH 

T 

T 

1.5 

14.4 

17.0 

4,7 

11  .0 

46,6 

MONT ICELLO 

T 

T 

T 

2.5 

4,2 

3,0 

1.6 

11.3 

MORRIS 

.  5 

5.3 

3.6 

3.3 

4.0 

16,7 

MORR  IS  3  NE 

T 

1,0 

3.0 

3.0 

- 

4,0 

- 

MURR I  SON 

.1 

15.5 

4.0 

4.0 

5.0 

T 

28.6 

MORR ISONVILLE    1  E 

T 

1  ,0 

2.5 

4.0 

_ 

5.0 

_ 

MT   CARMEL    3  N 

T 

T 

- 

2.0 

T 

T 

- 

MOUNT  CARROLL 

T 

2,1 

14  .  1 

3.7 

2.9 

5.5 

T 

26.3 

MOUNT  OL  IVt    2  NE 

T 

- 

- 

_ 

.5 

1.5 

T 

- 

MOUNT  PULASKI 

1.2 

4.1 

4.6 

5.0 

5.5 

T 

T 

MOUNT  STERLING 

T 

T 

_ 

_ 

T 

T 

MOUNT   VERNON    U,  N 

T 

2.0 

- 

3.0 

- 

NASHVILLE    3  NW 

1.5 

4.0 

.  5 

NEWARK    7  E 

T 

T 

- 

7.0 

3.5 

2.5 

2.0 

- 

NtW   BOSTON   UAM  17 

T 

T 

T 

13.3 

8.6 

5,7 

4.8 

32.4 

NEW  BOSTON 

T 

1,0 

15.0 

7.0 

_ 

4.0 

_ 

NEW   BURNS  IDE 

T 

1.4 

3.2 

,  3 

.3 

T 

5.6 

NEWTON 

1.5 

3.3 

1.2 

.  5 

4.3 

10.8 

OLNEY   RADIO  STATION 

~ 

_ 

_ 

_ 

T 

_ 

_ 

- 

OREGON  WATERWORKS 

T 

3.0 

17.5 

5.0 

5,5 

5.6 

36.6 

OTTAWA 

T 

T 

T 

2.0 

7.2 

4.8 

6,0 

T 

T 

_ 

PALEST INE 

T 

1.0 

2.2 

1.0 

- 

T 

T 

- 

PANA 

T 

1.0 

4.2 

3.6 

3 . 0 

4.0 

T 

15.6 

PARIS  WATERWORKS 

T 

T 

_ 

2.3 

_ 

- 

_ 

PARK  FOREST 

T 

T 

2.0 

11.6 

11.3 

5.8 

6.5 

T 

39.2 

Paw  PAW 

5-5 

5.0 

6.0 

_ 

PAYSON 

- 

T 

T 

5.8 

- 

4.2 

7,5 

T 

T 

T 

- 

PEORIA   we  AP 

T 

T 

8.2 

12.0 

3.1 

5,6 

32.9 

PEOTONE 

T 

T 

3,0 

6.1 

7.0 

6.0 

4,0 

T 

26.  1 

PETERSBURG  3  W 

T 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

_ 

PLEASANT  HILL 

T 

5.5 

1  .  5 

1.6 

3,6 

T 

12.2 

PONTIAC 

1.0 

4.6 

4.6 

3.4 

4,0 

18.0 

PRAIRIE  UU  ROCHER 

T 

.  3 

1,9 

PRINCEVILLE    2  NW 

T 

5,7 

9.5 

9.  7 

5.0 

4,5 

34.4 

QUINCY 

T 

T 

7.0 

6.9 

4.6 

7,0 

T 

25.5 

QUINCY   CAA  AP 

T 

T 

3.4 

6.3 

5.2 

6,0 

20.9 

QUINCY  DAM  21 

6.0 

3.5 

4,9 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

T 

5.6 

5.8 

4.5 

2.5 

16.4 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

T 

T 

2,5 

3.1 

8.4 

3.6 

_ 

_ 

RED  BUD 

T 

T 

4.8 

,  5 

4.3 

9.6 

ROBERTS   3  N 

T 

2.0 

2.5 

5.0 

,  5 

4.9 

14.9 

ROCHELLE 

T 

1.0 

13.2 

3,3 

7.1 

T 

ROCKFORD 

T 

T 

17.5 

1.5 

8.0 

ROCKFORD   4  NE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ROCKFORD  CAA  AP 

T 

T 

2.8 

13.3 

2,3 

2,6 

5.0 

26.0 

ROCKPORT 

T 

3.1 

2.2 

T 

RUSHVILLE 

T 

.  1 

11.6 

3.7 

4,3 

5.3 

25.0 

STE  MARIE 

" 

T 

T 

3.5 

SALEM 

T 

T 

1.5 

,2 

4,0 

T 

_ 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

•  2 

3.5 

X 

3.7 

S  IDELL 

T 

2.0 

,  7 

2  , 0 

4,0 

SKOK  IE 

T 

T 

4.3 

- 

- 

- 

- 

SPARTA 

T 

T 

T 

1.2 

6.2 

3,7 

11.6 

SPRINGFIELD  WB  AP 

T 

2.9 

3.8 

2,4 

4,4 

T 

14.4 

STOCKTON 

T 

T 

^.0 

12.5 

5 ,  0 

3,0 

'  6,1 

T 

30.6 

STREATOR 

_ 

1  . 0 

SYCAMORE 

T 

T 

3.6 

12.5 

4,5 

7,5 

- 

- 

TABLE  GROVE 

T 

T 

7.6 

7,9 

5,1 

5,0 

25  .6 

TAYLOHVILLE 

1.0 

_ 

6.2 

- 

5,0 

_ 

TISK  ILWA 

T 

_ 

_ 

4,5 

_ 

TOULON 

T 

T 

3.0 

12.2 

9.5 

6,6 

5,6 

.5 

.3 

37.7 

TUSCOLA 

T 

.8 

6.6 

3,5 

URBANA 

T 

T 

2.6 

5.0 

2,7 

5,0 

T 

16.2 

URBANA   ENG  CAMPUS 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

UTICA   STARVED  ROCK  DAM 

1.6 

_ 

6,0 

T 

_ 

VANDAL lA  CAA  AP 

10 

.  5 

,  5 

3,1 

5.2 

VIRDEN 

T 

T 

T 

T 

1.6 

1.7 

1,7 

4,1 

T 

9.3 

WALNUT 

T 

2.1 

3.0 

10,0 

T 

WARSAW 

10.4 

3.2 

4.  1 

6,2 

23.9 

WATt  RlOO 

^ 

WATSEKA 

T 

2.1 

2.5 

4.0 

5,6 

5,1 

ly.3 

WAUKtGAN 

T 

T 

T 

3.0 

12.6 

WAYNE  CITY 

T 

T 

WHLATON  COLLEGE 

T 

5.0 

4,5 

WHITE   HALL    1  E 

T 

1 

T 

T 

2.0 

.  5 

1,0 

4,8 

T 

8.3 

W  ILLUX 

W  INUSUR 

T 

T 

3.0 

5.0 

2,0 

4.5 

T 

14.5 

Long-term 

means 
July-June 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ,iii,^>?o^| 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALB  ION 

MAX 
MIN 

81 
51 

64 
59 

85 
62 

86 
61 

67 
63 

72 
6  3 

73 

65 

76 

70 

61 
54 

68 
54 

65 
54 

76 
47 

80 
54 

84 
57 

86 
62 

90 
62 

92 
65 

67 
67 

95 
64 

96 
62 

85 
61 

64 

61 

80 
65 

83 
57 

83 
56 

86 

59 

89 
61 

90 
70 

81. 
50« 

5 
3 

ALEDO 

MAX 

79 

86 

67 

87 

65 

80 

72 

76 

72 

65 

71 

65 

61 

60 

79 

82 

84 

86 

80 

90 

85 

60 

79 

79 

80 

82 

S3 

85 

83 

91 

79. 

a 

MIN 

55 

55 

56 

61 

56 

5 1 

46 

50 

54 

62 

6  6 

60 

61 

57 

54 

55 

52 

52 

55 

53 

66 

68 

56. 

2 

ALTON   DAM  26 

MAX 

80 

85 

68 

86 

83 

77 

70 

76 

75 

63 

66 

63 

66 

76 

80 

82 

66 

69 

88 

87 

91 

66 

83 

79 

79 

81 

62 

83 

89 

80. 

4 

MIN 

60 

64 

65 

68 

60 

60 

58 

59 

54 

59 

61 

62 

65 

67 

68 

64 

66 

63 

64 

62 

61 

61 

61 

66 

77 

61. 

4 

ANNA    1  NW 

MAX 

79 

63 

64 

66 

81 

76 

74 

81 

78 

67 

66 

72 

66 

74 

79 

61 

64 

89 

90 

36 

94 

86 

86 

90 

60 

79 

79 

64 

■  89 

81. 

2 

MIN 

56 

56 

57 

62 

62 

62 

54 

57 

54 

5  3 

60 

63 

66 

66 

66 

64 

64 

64 

68 

55 

67 

60 

71 

56. 

3 

ANT lOCH 

MAX 

77 

71 

62 

84 

84 

71 

66 

71 

62 

62 

68 

56 

60 

76 

79 

78 

79 

65 

80 

85 

80 

62 

77 

76 

74 

77 

60 

85 

84 

36 

76. 

1 

MIN 

'.7 

58 

58 

64 

58 

60 

60 

58 

50 

46 

52 

46 

46 

49 

5  3 

56 

58 

56 

63 

56 

60 

52 

54 

56 

51 

50 

55 

64 

64 

55. 

4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

76 

76 

84 

87 

84 

67 

70 

70 

61 

61 

69 

62 

55 

74 

78 

61 

63 

85 

86 

89 

82 

79 

79 

81 

76 

80 

81 

85 

86 

77. 

2 

MIN 

49 

59 

56 

58 

59 

61 

57 

60 

5  1 

56 

59 

60 

61 

60 

55 

49 

51 

60 

48 

46 

61 

61 

66 

54. 

7 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

MAX 

81 

86 

88 
63 

67 

83 

76 

72 

79 

76 

63 

63 

64 

66 

76 

82 

84 

86 

86 

90 

90 

96 

90 

67 

63 

80 

62 

62 

85 

68 

31. 

6 

M  I  N 

59 

61 

64 

66 

61 

58 

59 

59 

62 

65 

70 

70 

65 

63 

64 

66 

60 

59 

60 

63 

72 

61. 

0 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

79 

79 

66 

69 

84 

83 

72 

64 

72 

67 

65 

65 

60 

76 

78 

62 

89 

88 

86 

68 

69 

86 

81 

80 

61 

60 

61 

86 

68 

79. 

9 

MIN 

51 

60 

61 

65 

63 

63 

57 

56 

5  7 

50 

54 

58 

6 1 

64 

61 

60 

58 

50 

52 

60 

55 

58 

61 

64 

73 

67. 

1 

CAIRO   W8  CITY 

MAX 

80 

64 

85 

88 

85 

79 

76 

82 

78 

66 

70 

70 

68 

74 

80 

82 

85 

88 

91 

85 

96 

90 

87 

91 

83 

79 

82 

86 

90 

83 

82. 

3 

MIN 

63 

62 

64 

68 

66 

61 

56 

60 

6 1 

5  5 

63 

66 

67 

71 

68 

71 

65 

66 

67 

64 

62 

63 

70 

74 

63. 

1 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

MAX 

79 

84 

85 

87 

63 

78 

76 

60 

79 

75 

69 

69 

66 

77 

81 

82 

86 

89 

90 

90 

96 

90 

87 

90 

81 

32 

81 

86 

90 

92 

MIN 

58 

56 

56 

65 

63 

63 

54 

59 

5  1 

5  3 

53 

61 

65 

66 

62 

63 

64 

6  7 

68 

50 

60 

59 

65 

58. 

2 

CARL INVILLE   4  E 

MAX 

81 

67 

68 

87 

84 

74 

69 

78 

77 

70 

65 

62 

67 

80 

79 

80 

85 

87 

68 

68 

91 

67 

84 

80 

30 

80 

82 

83 

38 

60. 

9 

M  I  N 

55 

60 

59 

66 

63 

62 

56 

5  7 

60 

63 

6 1 

60 

5  5 

57 

61 

56 

53 

54 

62 

70 

57. 

1 

CARLVLE 

MAX 

82 

65 

82 

90 

85 

75 

72 

75 

79 

73 

64 

65 

67 

79 

81 

83 

87 

90 

90 

90 

95 

92 

86 

33 

79 

82 

33 

35 

90 

91 

62 « 

0 

M  I  N 

55 

5  7 

58 

58 

73 

62 

5  8 

61 

60 

62 

69 

58 

56 

63 

71 

58. 

7 

CHARLESTON 

MAX 

75 

77 

79 

84 

86 

85 

68 

67 

66 

75 

59 

57 

58 

61 

74 

77 

81 

83 

87 

87 

87 

90 

86 

81 

79 

77 

61 

63 

84 

88 

M  I  N 

5  1 

5  6 

6  0 

62 

62 

60 

64 

66 

62 

59 

57 

61 

62 

52 

52 

67 

62 

67 

57. 

1 

CHENOA 

MAX 

79 

78 

86 

90 

89 

83 

66 

74 

64 

65 

64 

58 

75 

78 

80 

83 

87 

88 

89 

88 

32 

79 

78 

80 

80 

80 

85 

94 

93 

M  I N 

5  5 

60 

6  1 

64 

60 

63 

5 1 

58 

62 

64 

6  3 

65 

" 

6  1 

64 

53 

5 1 

49 

52 

6  1 

72 

56 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

75 

75 

84 

87 

64 

69 

70 

66 

63 

67 

64 

55 

54 

65 

69 

75 

79 

82 

66 

79 

80 

78 

75 

73 

68 

70 

74 

32 

86 

90 

MIN 

57 

63 

66 

68 

65 

64 

59 

56 

52 

52 

50 

70 

61 

59 

61 

66 

63 

63 

72 

59 

9 

CHICAGO   WB  AP 

MAX 

80 

79 

86 

90 

87 

70 

70 

73 

64 

60 

70 

56 

55 

71 

76 

63 

86 

89 

68 

89 

82 

80 

80 

80 

76 

79 

82 

90 

89 

94 

78 

MIN 

53 

62 

64 

68 

64 

64 

61 

60 

5  3 

5  2 

5  2 

50 

5 1 

67 

66 

68 

68 

56 

61 

66 

61 

66 

72 

69 

5 

CHICAGO  WS  CITY 

MAX 

75 

76 

86 

88 

83 

71 

71 

67 

63 

58 

64 

55 

55 

69 

68 

79 

60 

81 

89 

80 

83 

80 

73 

76 

69 

69 

74 

83 

88 

92 

74 

M  I  N 

61 

6  5 

66 

7  1 

65 

74 

62 

8 

CICERO 

MAX 

80 

78 

87 

90 

87 

70 

74 

74 

68 

60 

70 

59 

65 

73 

78 

84 

86 

88 

90 

89 

86 

62 

82 

83 

76 

79 

31 

89 

89 

94 

79 

M  1  N 

5  1 

62 

64 

66 

64 

63 

6 1 

59 

^  1 

50 

5  5 

5  0 

49 

58 

62 

71 

53 

2 

COBDEN   2  S 

MAX 

78 

83 

84 

66 

85 

75 

71 

80 

79 

70 

64 

66 

67 

72 

79 

83 

86 

88 

87 

66 

93 

86 

84 

89 

79 

82 

60 

64 

86 

88 

80 

M  IN 

53 

52 

52 

55 

57 

59 

52 

59 

5 1 

49 

49 

50 

5  0 

45 

67 

54 

3 

DANVILLE 

MAX 

77 

82 

83 

88 

84 

75 

70 

74 

64 

60 

63 

59 

60 

73 

72 

82 

82 

87 

89 

89 

91 

83 

81 

81 

79 

83 

61 

85 

31 

93 

78 

69 

55 

0 

DECATUR 

MAX 

79 

81 

86 

88 

84 

73 

69 

65 

77 

60 

56 

60 

65 

79 

79 

83 

85 

88 

68 

90 

90 

88 

33 

77 

82 

63 

34 

87 

89 

91 

79 

61 

61 

63 

55 

53 

45 

70 

57 

5 

01  XON 

MAX 

76 

75 

64 

85 

83 

69 

69 

67 

63 

63 

67 

64 

55 

77 

77 

81 

83 

86 

83 

87 

65 

80 

78 

79 

60 

80 

81 

34 

83 

90 

77 

1 

5  5 

62 

64 

55 

8 

DU   QUOIN  2  S 

MAX 

79 

63 

85 

88 

63 

74 

74 

77 

79 

72 

63 

66 

66 

76 

81 

62 

85 

89 

88 

87 

93 

66 

86 

85 

80 

82 

31 

65 

BE 

88 

61 

1 

56 

5  9 

7  3 

6 1 

70 

59 

4 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

84 

88 

90 

89 

85 

76 

80 

63 

64 

69 

86 

88 

90 

88 

90 

69 

99 

65 

38 

62 

85 

86 

84 

86 

90 

90 

66 

0 

5  7 

65 

72 

3  7 

58 

5  7 

73 

62 

1 

EFF INGHAM 

MAX 

79 

81 

64 

69 

62 

78 

72 

69 

75 

75 

62 

63 

65 

77 

80 

63 

86 

88 

91 

89 

93 

66 

86 

67 

83 

81 

84 

86 

6^ 

91 

81 

2 

MIN 

61 

59 

62 

56 

65 

57 

0 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

80 

81 

84 

86 

65 

75 

73 

72 

76 

69 

69 

70 

67 

74 

80 

61 

84 

88 

89 

85 

92 

86 

86 

90 

62 

30 

61 

65 

6E 

86 

60 

9 

MIN 

56 

58 

63 

62 

71 

59 

0 

FAIRFIELD 

MAX 

60 

80 

65 

68 

85 

72 

71 

66 

75 

70 

63 

67 

65 

75 

79 

81 

85 

87 

69 

85 

91 

86 

83 

60 

76 

30 

79 

85 

9C 

91 

79 

58 

70 

58 

7 

FLORA 

MAX 

77 

79 

83 

86 

63 

72 

71 

65 

76 

74 

61 

67 

65 

77 

79 

82 

84 

87 

88 

87 

92 

86 

35 

81 

60 

62 

34 

83 

86 

63 

79 

7 

5  2 

5  5 

58 

59 

6  3 

66 

66 

69 

61 

6 1 

65 

56 

56 

57 

6C 

66 

58 

3 

FREEPORT 

MAX 

74 

72 

83 

82 

62 

69 

70 

65 

62 

67 

63 

59 

63 

75 

78 

60 

81 

63 

60 

86 

79 

77 

77 

61 

79 

79 

81 

62 

30 

39 

76 

33 

56 

62 

5  7 

58 

5  7 

48 

50 

65 

64 

54 

2 

FULTON   DAM  13 

MAX 

71 

75 

65 

81 

62 

73 

70 

71 

66 

64 

62 

61 

64 

74 

79 

83 

83 

64 

60 

67 

81 

77 

79 

61 

80 

82 

80 

65 

7£ 

89 

76 

MIN 

60 

63 

60 

60 

50 

6 1 

62 

67 

58 

.2 

GALESBURG 

MAX 

78 

64 

87 

83 

82 

74 

66 

75 

72 

66 

67 

58 

60 

80 

78 

81 

83 

84 

79 

88 

84 

81 

78 

74 

62 

80 

31 

64 

76 

90 

77 

8 

62 

61 

63 

69 

57 

.6 

GALVA 

MAX 

78 

62 

87 

67 

83 

74 

75 

73 

70 

65 

72 

65 

58 

79 

78 

82 

83 

87 

63 

88 

83 

61 

79 

76 

62 

80 

81 

65 

84 

91 

79 

.1 

54 

5 1 

49 

5  1 

58 

59 

62 

59 

62 

56 

53 

53 

56 

56 

55 

64 

61 

68 

65 

.7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

80 

86 

64 

84 

82 

78 

74 

76 

81 

62 

72 

68 

68 

74 

60 

80 

84 

66 

69 

73 

92 

66 

63 

89 

30 

80 

80 

34 

66 

68 

30 

.7 

MIN 

56 

60 

60 

64 

57 

62 

66 

66 

64 

68 

64 

62 

66 

60 

60 

62 

64 

70 

59 

.7 

GREENVILLE 

MAX 

78 

62 

84 

87 

83 

75 

72 

73 

75 

66 

58 

62 

65 

75 

77 

80 

82 

86 

68 

87 

94 

91 

87 

79 

77 

78 

30 

32 

67 

89 

79 

.4 

MIN 

56 

61 

62 

62 

59 

61 

63 

65 

66 

69 

63 

63 

63 

62 

59 

59 

61 

64 

71 

60 

.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

62 

66 

88 

86 

84 

81 

69 

77 

76 

73 

66 

64 

67 

79 

79 

83 

65 

87 

68 

89 

87 

87 

81 

78 

78 

80 

62 

84 

85 

92 

60 

■  8 

M  I N 

55 

60 

70 

67 

62 

60 

56 

54 

53 

54 

65 

60 

64 

66 

61 

66 

62 

60 

61 

61 

58 

62 

57 

61 

71 

59 

.7 

HARRISBURG 

MAX 

63 

85 

88 

90 

90 

77 

71 

73 

76 

73 

70 

71 

69 

76 

62 

84 

86 

90 

94 

66 

94 

69 

84 

82 

78 

86 

88 

64 

96 

62 

.7 

M  I N 

53 

55 

56 

62 

56 

61 

56 

53 

56 

56 

54 

56 

69 

60 

66 

63 

63 

63 

60 

58 

57 

.5 

HAVANA 

MAX 

32 

65 

89 

87 

85 

79 

73 

78 

77 

70 

67 

66 

65 

79 

79 

83 

86 

88 

86 

90 

87 

88 

82 

76 

85 

83 

86 

66 

86 

93 

31 

.5 

57 

65 

63 

55 

58 

62 

64 

63 

68 

60 

68 

58 

62 

57 

56 

57 

62 

69 

58 

.9 

HILLSBORO 

MAX 

80 

86 

87 

94 

89 

75 

75 

77 

76 

70 

65 

63 

67 

79 

79 

82 

84 

89 

90 

91 

95 

91 

91 

65 

30 

62 

90 

88 

90 

91 

62 

.8 

60 

5  8 

65 

63 

62 

57 

59 

52 

56 

53 

55 

63 

45 

54 

54 

56 

60 

61 

64 

64 

62 

69 

61 

62 

53 

64 

54 

63 

71 

58 

.2 

HOOPESTUN 

MAX 

78 

60 

84 

86 

84 

75 

70 

72 

65 

59 

63 

68 

59 

72 

77 

81 

83 

87 

69 

86 

66 

82 

77 

79 

80 

80 

81 

36 

86 

94 

76 

1 

MIN 

50 

61 

62 

62 

63 

62 

59 

60 

55 

51 

55 

51 

60 

47 

47 

66 

59 

61 

65 

63 

66 

60 

66 

54 

61 

52 

49 

56 

60 

73 

57 

.5 

reference 

f  ollovliiB 

Station  Index. 

Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1955 


Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

82 

88 

90 

89 

85 

83 

77 

78 

83 

77 

67 

66 

65 

79 

80 

83 

86 

88 

90 

90 

S9 

86 

85 

79 

82 

81 

83 

86 

84 

93 

62  •  5 

56 

63 

64 

66 

62 

61 

54 

57 

52 

55 

53 

55 

48 

44 

54 

54 

57 

61 

62 

62 

64 

61 

57 

57 

57 

57 

55 

65 

63 

68 

57.8 

83 

86 

88 

88 

84 

80 

78 

79 

78 

74 

66 

64 

66 

78 

81 

85 

84 

87 

88 

90 

92 

88 

84 

84 

80 

81 

81 

84 

88 

92 

82.1 

55 

60 

63 

66 

63 

61 

56 

59 

51 

53 

53 

51 

53 

45 

53 

55 

60 

63 
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58.  1 

JACKSONVILLE 


JERSEVV ILLE 


KANKAKEE    3  SW 


KANKAKEE   4  NW 


LA  SALLE  PERU 


MAKANOA    1  NW 


MC  LEANSBORO 


MOLINE   WB  AP 


MORRIS    3  NE 
MORR ISON 

MORRISONVILLE    1  E 
MT   CARMEL    3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT   VERNON  4  N 
NEW  BURNS  IDE 


OLNEV  RADIO  STATION 


PARIS  WATERWORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA   WB  AP 


QUINCV   CAA  AP 


RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 


ROBERTS  3  N 


ROCKFORO  CAA  AP 


RUSHVILLE 


3«e  reference  notes  folloving  Stntlon  Index. 
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Day 

Oi 

Month 

0 

XT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

.  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
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25 
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27 

28 

29 

30 
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« 
> 

< 

SKOKIE 

MAX 
MIN 

72 
47 

72 
48 

81 
59 

85 
55 

82 
62 

74 
61 

71 
59 

77 
55 

77 
49 

56 
46 

65 
53 

60 
47 

53 
50 

68 

51 

72 
46 

78 
49 

78 
54 

81 
58 

84 
59 

83 
62 

82 
65 

77 
60 

77 

52 

86 

52 

69 
59 

72 
46 

76 
48 

82 

63 

63 
64 

88 
66 

75.4 
54.9 

SPARTA 

MAX 
MIN 

61 
b9 

87 

59 

67 
61 

68 
64 

73 
62 

73 
56 

80 
56 

80 
57 

80 
64 

77 
56 

62 

63 

65 
56 

67 
54 

77 
47 

82 
63 

84 
57 
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57 
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90 
64 

92 
67 
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66 

91 
63 
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62 

68 
65 

80 
64 

62 
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56 
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89 
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69 
71 

82.4 
59.5 

SPRINGFIELD   WB  AP 

MAX 
MIN 

81 
59 

65 
63 
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64 
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53 
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57 
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60 

87 
66 

37 
64 
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64 
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64 

67 
58 

80 
56 

76 
60 

62 
62 

82 

57 

33 

57 

85 
56 

87 
67 

93 
72 

79.7 
69.2 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

73 
54 

70 
57 

82 
59 

61 
63 

60 
56 

70 
58 

70 
50 

68 
65 

62 
51 

63 
39 

60 

53 

56 
50 

62 
45 

72 
49 

77 
46 

79 
46 

82 
50 

83 
61 

79 
60 

85 
56 

60 
57 

76 
38 

77 
48 

80 
62 

78 
51 

79 

60 

80 
49 

83 
65 

80 
62 

89 
63 

75.2 
53.5 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

76 
46 

73 
61 

87 
61 

86 
62 

66 
57 

69 

59 

73 
55 

68 
69 

62 
49 

64 
48 

67 
54 

60 
46 

54 
47 

75 
49 

81 
48 

64 
61 

85 
59 

87 
59 

86 
60 

90 
60 

89 
60 

81 
56 

31 
66 

82 
50 

83 
58 

82 
47 

84 
47 

87 
54 

86 
59 

93 
64 

78.8 
54.7 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

61 
60 

65 
65 

68 
64 

66 
65 

65 
66 

77 
61 

65 
56 

76 
57 

75 
55 

69 
63 

67 
51 

61 
49 

63 
47 

79 
48 

80 
53 

83 

57 

86 

60 

66 

62 

84 
66 

89 
61 

85 
66 

86 

60 

80 
68 

76 
67 

30 
59 

82 
56 

84 
57 

86 
59 

79 
62 

90 
68 

79.8 
58.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

78 

52 

77 
59 

85 
60 

87 
60 

85 
62 

79 
61 

69 
58 

66 
57 

74 
55 

68 
52 

56 
53 

59 
51 

61 

49 

76 
45 

77 
48 

80 
53 

83 
54 

87 
59 

86 
61 

89 
64 

90 
63 

88 
66 

61 
57 

80 
58 

76 
61 

82 
63 

62 
53 

84 

53 

69 
60 

92 

68 

79.0 
56.8 

URSANA 

MAX 
MIN 

76 
50 

76 
61 

84 
61 

87 
63 

84 

61 

71 
61 

67 

58 

68 

59 

70 
58 

59 
52 

58 

63 

56 
52 

60 
49 

75 
46 

76 
49 

81 
55 

84 
61 

87 
61 

69 
63 

86 
67 

88 
66 

85 
63 

79 
57 

78 
57 

79 
60 

60 
55 

32 
53 

86 
56 

88 
61 

92 
69 

77.9 
57.9 

VANDAL lA  CAA  AP 

MAX 
M  [  N 

80 
52 

63 

59 

86 
56 

68 
60 

84 

62 

74 

58 

71 

57 

73 
55 

76 
53 

61 

53 

59 
53 

64 

54 

66 
49 

76 
43 

76 
53 

81 
62 

64 
66 

66 
57 

89 
60 

69 
65 

93 
61 

89 
58 

84 
56 

79 
57 

78 
59 

79 

56 

81 

52 

64 
54 

69 
59 

92 
70 

80.0 
56.4 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

80 
57 

84 
62 

87 
60 

87 
66 

83 
62 

76 
61 

73 
55 

76 

58 

77 
51 

73 
54 

62 

53 

62 

66 

66 

49 

77 
46 

78 
63 

81 

57 

83 
60 

67 
61 

69 
64 

88 
63 

90 
64 

88 
58 

83 
68 

31 
63 

78 
61 

81 
57 

32 
57 

84 
57 

36 
62 

91 
69 

80.6 
58.5 

WALNUT 

MAX 
MIN 

78 
54 

77 
60 

67 
61 

67 
64 

85 
60 

72 
61 

72 

55 

68 

58 

66 

65 

64 

46 

68 
55 

63 
61 

55 
48 

77 
49 

80 
60 

64 

56 

65 
60 

66 
63 

84 
66 

90 
64 

89 
63 

82 
59 

80 
51 

82 
55 

82 
60 

81 
59 

84 

52 

87 
56 

86 
64 

99 
68 

79.1 
67.6 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

77 
49 

79 
61 

82 
60 

87 
64 

83 
62 

77 
64 

67 
56 

72 
58 

69 

52 

59 
51 

64 
54 

61 

60 

56 
49 

75 
46 

77 
47 

82 

53 

83 
57 

66 

59 

89 
61 

88 
64 

86 

63 

60 

79 
65 

76 
51 

80 
60 

80 
51 

83 
50 

66 
64 

88 
59 

72 

76.3 
66.5 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

73 
45 

70 
56 

75 
59 

84 

62 

76 
59 

70 
60 

68 

58 

72 

56 

66 
50 

61 
46 

65 

53 

66 
46 

64 
49 

68 
51 

75 
46 

81 
53 

82 
56 

61 

57 

82 
69 

86 
61 

80 
63 

80 
59 

78 
62 

76 

63 

70 
58 

75 
46 

77 

50 

82 
52 

36 
62 

90 
66 

74.7 
55.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

MIN 

77 
51 

79 
59 

86 
61 

67 
64 

65 
61 

61 
60 

71 

58 

71 
59 

71 
50 

60 
46 

69 
64 

63 
46 

54 
49 

71 
49 

77 
48 

61 
52 

83 
58 

66 
60 

86 
61 

89 
63 

87 
64 

81 
58 

78 
51 

78 
53 

76 
63 

78 
52 

81 
52 

37 
60 

36 
63 

94 
70 

76.6 
56.6 

WHITE   HALL    1  E 

MIN 

55 

61 

62 

66 

63 
61 

80 
61 

68 

55 

77 
58 

76 

53 

73 
55 

66 
64 

63 
55 

67 
53 

77 
47 

79 

56 

88 

57 

84 
56 

82 

60 

89 
66 

89 
63 

89 
64 

89 
58 

62 
56 

79 
59 

79 
61 

81 
59 

63 
57 

85 
56 

69 
62 

90 
66 

60.9 
58.5 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

79 
50 

80 
61 

85 
59 

86 
61 

85 
62 

74 
61 

74 

58 

63 
58 

74 

57 

69 
54 

59 
53 

60 
51 

64 

62 

77 
46 

77 
60 

81 
55 

84 
59 

69 
60 

91 
61 

88 
66 

89 
56 

90 
61 

86 

59 

60 
59 

78 
60 

80 
52 

63 
53 

85 
56 

90 
59 

92 
69 

79.8 
57.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.18 

.22 

.21 

.22 

.18 

.12 

.  10 

.10 

.17 

.24 

.07 

.02 

.08 

.05 

.15 

.15 

.26 

.21 

.08 

.13 

.23 

.  15 

.  14 

.16 

.16 

.19 

.18 

.20 

.30 

4.81B 

WIND 

ROCKFORO  4  NE 

EVAP 

.21 

.00 

.13 

.20 

.08 

.05 

.05 

.06 

.11 

.11 

.27 

.04 

.15 

.18 

.04 

.11 

.28 

.09 

.19 

.05 

.22 

.25 

.12 

.35 

.13 

.19 

3.67 

WIND 

11 

76 

72 

39 

2 

73 

3 

14 

5 

9 

6 

2 

3 

5 

2 

3 

10 

12 

2 

5 

11 

8 

2 

4 

4 

5 

11 

53 

82 

63 

597 

MAX 

80 

70 

88 

90 

90 

71 

82 

75 

65 

70 

56 

62 

80 

86 

88 

89 

88 

84 

92 

86 

85 

84 

92 

84 

85 

90 

94 

85 

96 

82.4 

MIN 

48 

59 

60 

55 

58 

56 

58 

45 

49 

47 

4^ 

48 

46 

50 

56 

60 

60 

57 

60 

56 

50 

56 

48 

46 

54 

60 

62 

65 

54.2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.32 

.37 

.35 

.42 

.37 

.46 

.11 

.32 

.20 

.21 

.00 

.26 

.20 

.13 

.29 

.26 

.32 

.37 

.31 

.25 

.30 

.43 

.34 

.35 

.09 

.27 

.28 

.31 

.44 

.33 

8.66 

WIND 

90 

120 

106 

122 

109 

115 

88 

175 

161 

45 

144 

125 

66 

96 

81 

37 

52 

78 

45 

60 

50 

93 

72 

56 

65 

45 

37 

31 

110 

125 

2500 

MAX 

81 

83 

89 

91 

88 

86 

79 

71 

73 

81 

72 

65 

62 

65 

82 

87 

91 

"87 

90 

90 

95 

91 

89 

87 

73 

88 

92 

92 

68 

90 

83.3 

MIN 

52 

55 

61 

62 

61 

61 

57 

56 

53 

53 

53 

52 

51 

47 

47 

63 

60 

62 

64 

65 

65 

60 

60 

59 

61 

50 

50 

58 

58 

63 

58.0 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.26 

.16 

.  19 

.15 

.35 

.08 

.04 

.10 

.17 

.09 

.07 

.04 

.15 

.15 

.15 

.17 

.23 

.24 

.20 

.33 

.16 

.32 

.15 

.13 

.23 

.27 

.26 

.25 

5.10 

WIND 

23 

15 

21 

15 

41 

13 

6 

32 

31 

35 

18 

44 

15 

19 

12 

14 

13 

13 

11 

15 

12 

21 

14 

13 

6 

32 

15 

16 

25 

32 

592 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  5  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S«e  r«fere&ce  not«s  following  Station  ladea. 

-  71  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol  195't-1955 


ILLINOIS 
JUNE  1955 


_ 

btahon 

July 

- 

August 

O            L  1 

epe 

October 

November 

December 

jdDUdry 

rebruary 

arc 

pr 

ay 

une 

T  1 
oa 

ALB  I  ON 

947 

744 

,  , 

103 

?'i 

42 

36b 

695 

1089 

12  8  7 

1089 

859 

1 94 

100 

27 

5748 

ALTON  0AM  26 

246 

564 

932 

102  6 

85  3 

666 

25 

27 

ANNA      1  NW 

0 

0 

13 

264 

511 

841 

892 

736 

529 

115 

19 

22 

3942 

ANT  lOCH 

2 

12 

77 

399 

748 

1130 

1323 

1128 

950 

343 

175 

56 

6343 

AURORA  COLLEGE 

12 

8& 

434 

767 

1137 

1331 

1096 

906 

2  96 

153 

62 

6280 

DtLLtVlLLC     Oi-U  1  1     Mr  DMaC 

12 

283 

565 

872 

972 

802 

628 

123 

43 1 1 

23 

307 

608 

1029 

1200 

947 

757 

159 

8 1 

38 

CAIRO  WB  CiTY 

0 

0 

3 

210 

466 

768 

838 

661 

492 

73 

2 

9 

3542 

CAR80N0ALE    StWAGt  PLANT 

0 

0 

27 

297 

579 

833 

920 

743 

525 

124 

29 

17 

4094 

CARL INVILLE   4  E 

I 

28 

319 

628 

92  2 

104  5 

876 

676 

157 

-J  1 

754 

carlyle 

14 

284 

583 

646 

155 

CHARLESTON  AM 

113  5 

950 

756 

203 

61 

54 

CHENOA 

2 

2 

41 

349 

692 

1062 

1252 

1011 

821 

220 

40 

CHICAGO  UNIVERSITY 

0 

2 

33 

334 

665 

1018 

1224 

996 

880 

317 

167 

68 

5706 

CHICAGO   W8  AP 

66b 

12  38 

1  00  7 

854 

239 

CHICAGO   WB  CITY 

1193 

980 

848 

294 

139 

5454 

° 

^ 

36 

337 

652 

1022 

1213 

993 

624 

2  31 

106 

46 

5460 

C08DEN   2  S 

1 

2b 

300 

574 

884 

977 

766 

570 

145 

41 

36 

DANV  ILLE 

0 

2 

31 

362 

687 

989 

1155 

932 

752 

218 

116 

55 

5299 

DEL ATU  R 

630 

935 

1106 

907 

721 

153 

69 

42 

4669 

DIXON 

129  5 

252 

121 

DU  UUU I N   2  S 

^ 

16 

2  7  7 

488 

855 

75  7 

536 

113 

19 

4009 

EAST   ST   LOUlS   PARKS  COL 

0 

2 

10 

282 

604 

845 

954 

809 

561 

93 

20 

4 

4204 

EFFl NGHAM 

0 

1 

22 

298 

631 

927 

1025 

815 

660 

164 

45 

27 

4615 

El  1 ZABETHTOWN 

246 

520 

810 

883 

707 

495 

101 

1 1 

20 

3802 

304 

583 

883 

971 

773 

5  76 

139 

36 

43 1 0 

^ 

14 

277 

509 

889 

131 

27 

FREEPORT 

1 

12 

92 

445 

789 

1172 

1371 

1168 

969 

307 

135 

59 

6520 

FULTON   DAM  13 

0 

0 

38 

360 

700 

1096 

1294 

1121 

915 

253 

69 

43 

5911 

GALE  StJUR  b 

47 

699 

1080 

1298 

866 

2  lb 

696 

1  nRn 

37 

GOLCONDA  0AM   5 1 

^ 

16 

267 

5  7b 

680 

955 

781 

575 

138 

27 

21 

4236 

GREENVILLE 

0 

3 

20 

297 

59b 

911 

993 

832 

621 

137 

39 

27 

4476 

GRIGGSVILLE 

0 

2 

26 

308 

618 

956 

1110 

912 

733 

145 

65 

22 

4897 

HARR  ISBuRG 

,  ^ 

263 

52  8 

817 

89  6 

703 

497 

107 

1 5 

1 3 

365o 

HAV  ANA 

326 

1172 

979 

747 

151 

60 

1 8 

5142 

HILL  S60R0 

^ 

^ 

28 

314 

603 

662 

102  5 

841 

b55 

152 

22 

HOOPESTON 

0 

5 

29 

345 

b7b 

1020 

1177 

955 

764 

212 

100 

50 

5333 

JACKSONV ILLE 

0 

0 

24 

318 

624 

946 

1092 

948 

702 

145 

61 

20 

4680 

JERSEYVI LLE 

34 

332 

b5  1 

931 

992 

646 

643 

134 

44 

2  1 

46  31 

3  52 

10:>4 

1216 

1019 

816 

227 

111 

43 

5517 

KANKAKEE  3  SW 

0 

2 

30 

357 

690 

1229 

1013 

607 

236 

119 

55 

KANKAKEE   4  NW 

1 

10 

44 

370 

702 

1U73 

1231 

1022 

819 

249 

125 

56 

5702 

KEWANEE 

1 

74 

373 

707 

1084 

1245 

853 

203 

90 

47 

LA  HARPE 

43 

671 

lo28 

1231 

1038 

818 

228 

1  00 

46 

5564 

LA  SALLE  PERU 

1212 

102  5 

815 

201 

66 

5491 

^ 

27 

335 

657 

987 

763 

1  74 

72 

30 

5151 

MAKANDA    1  NW 

0 

0 

21 

262 

521 

830 

895 

744 

568 

107 

23 

22 

3993 

MARENGO 

2 

13 

76 

423 

770 

1164 

1366 

1152 

951 

314 

149 

67 

b447 

MATTOON 

27 

346 

662 

97  7 

1118 

913 

749 

199 

7  1 

49 

511b 

MC  lEANSBORO 

950 

751 

576 

127 

32 

2 1 

M I NONK 

41 

363 

702 

1089 

1268 

1042 

831 

5710 

MOLINE   we  AP 

0 

2 

&a 

395 

722 

1106 

1329 

1107 

891 

236 

100 

44 

5992 

MUNMUUTH 

0 

1 

40 

354 

676 

1042 

1241 

1057 

823 

190 

84 

36 

5544 

MORR  I S    3  NE 

3& 

34  3 

090 

105  5 

122  7 

813 

203 

106 

43 

MORR  ISON 

752 

MORR  1  SON V  I LL £    1  E 

28 

317 

63 

^928 

1052 

692 

175 

76 

32 

MT  CARMEL    3   N  AM 

1034 

835 

661 

188 

47 

35 

MOUNT  CARROLL 

0 

7 

70 

422 

749 

1143 

1329 

1138 

920 

277 

12b 

56 

0237 

MOUNT   VERNON   4  N 

18 

882 

964 

790 

584 

122 

3  3 

2  5 

NEW  BURNSIDE 

22 

85  7 

934 

750 

5  25 

125 

26 

4107 

newton 

19 

2  82 

578 

99  7 

812 

1  30 

2  5 

OLNEY  RADIO  STATION 

u 

2 

17 

768 

567 

172 

36 

OTTAWA 

0 

1 

35 

359 

b7y 

1032 

1217 

1023 

611 

208 

89 

51 

5505 

PALEST  I NE 

1 3 

598 

9lb 

1029 

821 

632 

163 

52 

39 

PANA 

2  3 

324 

629 

937 

107  1 

683 

693 

159 

54 

29 

4804 

PARIS  WATERWORKS 

b53 

1166 

922 

734 

199 

83 

52 

5158 

PARK  FOREST 

4 

8 

47 

401 

749 

1112 

1304 

1070 

846 

2  66 

106 

70 

O0O3 

PEORIA  WB  AP 

0 

0 

36 

344 

689 

1046 

1248 

1030 

836 

190 

90 

41 

5550 

PONT  I AC 

1 

2 

3b 

349 

b  74 

1044 

1213 

1  OUl 

805 

202 

100 

48 

5476 

QU INCY 

25 

334 

1119 

927 

714 

124 

46 

24 

489  3 

UUINCY   CAA  AP 

651 

1023 

79 

5295 

KANTUUL   CHANUTt    AF  BASE 

0 

0 

26 

328 

672 

1024 

1161 

973 

787 

206 

93 

51 

5343 

ROBERTS  3  N 

0 

1 

34 

341 

673 

1043 

1205 

994 

803 

215 

116 

51 

5476 

ROCKFORO 

69 

424 

34 

12  89 

919 

268 

1  24 

57 

ROCKFORD  CAA  AP 

966 

6446 

RUSHV ILLE 

31 

3U7 

b37 

960 

1133 

938 

737 

163 

'^b4 

30 

5021 

SKOKIE 

1 

10 

53 

355 

691 

1054 

77 

SPARTA 

0 

0 

14 

251 

514 

843 

916 

755 

549 

107 

19 

18 

3966 

SPRINGFIELD   WB  AP 

33 

658 

9b7 

114  3 

933 

762 

167 

75 

35 

5108 

STOCKTON 

16 

91 

444 

77  1 

323 

b662 

SYCAMORE 

63 

413 

763 

1147 

13  3  6 

112  7 

93  0 

276 

145 

37 

6264 

TABLE  GROVE 

0 

0 

30 

319 

646 

1007 

1197 

991 

772 

166 

72 

35 

5235 

TUSCOLA 

0 

1 

22 

330 

656 

964 

1116 

913 

737 

192 

80 

44 

5077 

URBANA 

1^ 

25 

3  2  7 

649 

984 

1146 

933 

745 

190 

84 

49 

5132 

VANDALIA   CAA  AP 

657 

950 

1084 

86  7 

73 

36 

VIROEN 

0 

0 

23 

3U3 

639 

954 

1093 

901 

724 

160 

58 

26 

4861 

W ALNUT 

WATSEKA 

0 

6 

35 

372 

698 

103y 

1206 

993 

784 

218 

112 

52 

5515 

WAUKEGAN 

2 

e 

68 

385 

717 

1109 

13  16 

1098 

949 

382 

205 

73 

6312 

WHEATON  COLLEGE 

2 

45 

390 

721 

1093 

1276 

1066 

869 

266 

142 

48 

5922 

WHITE   HALL    1  E 

0 

2 

25 

293 

611 

y23 

1054 

677 

673 

137 

64 

23 

4672 

WINDSOR 

0 

3 

30 

316 

654 

957 

1087 

895 

700 

177 

61 

36 

4916 

NORMAL 
JULY-JUNE 


COMPUTATION  OF  DEGREE  DAY  DATA  FOR  STATIONS  MAKING  MORNING  OBSERVATIONS  WAS  NOT  STARTED  UNTIL  JANUARY  1,  1955. 


See  reference  eotes  folloelog  Stktloo  Index. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

oi  Days 

Station 

E 

3 

Average 
Minimum 

From  Norm, 

Q 

Max. 

Min. 

From  Norm, 

a 

a  n 

Oj  3 

1  .50  or  Morej 

Averag 

E 
2 

Averag 

Departi 

X 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

o^ 

i- 

Departi 

Creates 

Date 

Total 

Q  S 
2  ° 

Date 

I 

1.00 
1  or  More 

MAY  1954 

SOUTHERN  DIVISION 
OLNEY  RADIO  STATION 

73 

.4 

48 .  7M 

61  . 

IM 

3  . 

8 

91 

3 1 

33 

4 

1 80 

1 

0 

0 

0 

4.24 

-t- 

.  1 7 

.  0 

0 

JUNE  1954 

OLNEY  RADIO  STATION 

92 

.OM 

54.8 

78. 

4M 

+ 

4. 

7 

106 

26 

45 

5 

6 

21 

0 

0 

0 

2  .  16 

1  .54 

1.55 

3 

.0 

0 

2 

1 

1 

JULY  1954 

OLNEY  RADIO  STATION 

97 

67. 9M 

82 

+ 

4 

14 

52 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

2  . 20 

1  .09 

1  .13 

31 

.0 

0 

4 

2 

1 

AUGUST  1954 

OLNEY  RADIO  STATION 

89 

.7 

67.4 

78 

6 

+ 

2 

3 

100 

25+ 

54 

31 

2 

19 

0 

0 

0 

4.10 

+ 

.42 

1  .66 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

SEPTEMBER  1954 

OLNEY  RADIO  STATION 

86 

.9 

58.4 

72 

7 

+ 

2 

8 

103 

4+ 

43 

23 

17 

9 

0 

0 

0 

3.43 

.  13 

2  .  70 

20 

.0 

0 

2 

2 

1 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

station 

Tot 

1   1   2   j  3 

4       5  6 

7  1   8   1  9 

10  1   11  ]  12 

13  1  14  1  15 

16  [  17  1  18 

19  ;  20  !  21 

22  1  23  1  24 

25  1  26  1  27 

23  1  29  j  30 

31 

APRIL  1955 
GLADSTONE  DAM  18 

it. 7a 

T  .20 

.56  .17 

.33     .AO  .02 

T 

.18  .69 

.10  1.93 

.20 

T 

MAY  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

»       3.15  .16 

.26 

.24  .06 

.12  .20 

.05 

JUNE  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

2.16 

.46  1.55 

.09 

.06 

JULY  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

2.20 

.59  .29 

.13 

.06 

1.13 

AUGUST  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

A. 10 

.51   1.66  .46 

.30 

.25 

.16 

.25 

.18 

.08  .20 

.05 

SEPTEMBER  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

3.  A3 

.05 

.09 

.02  2.70  .50 

.07  T 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  S 

Day 

OI 

Month 

arage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

my  1954 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

81 
63 

74 
63 

68 
42 

56 
33 

62 

63 
36 

57 
48 

63 
40 

56 
37 

64 
35 

73 
36 

66 

73 
42 

79 

83 
43 

84 
50 

79 
60 

72 
46 

66 
49 

66 
40 

72 
35 

74 
47 

81 
47 

86 
54 

77 
61 

81 
58 

81 

53 

84 
61 

80 
51 

84 
50 

91 
54 

73 
48 

4 

7 

JUNE  1954 
OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

78 
61 

78 
59 

70 
57 

66 
53 

45 

62 
63 

89 
63 

87 
67 

91 
64 

93 
64 

94 
65 

97 
70 

99 

65 

96 
71 

92 
69 

93 
72 

97 
70 

97 
70 

99 
57 

99 
58 

96 
74 

88 
71 

90 
60 

95 
54 

97 
50 

106 
73 

100 
75 

97 
63 

101 
52 

100 
69 

92 
54 

0 
8 

JULY  1954 
OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

LOO 
72 

83 
70 

98 
72 

94 

71 

92 
74 

94 
64 

89 

86 
61 

89 
53 

91 
64 

97 
73 

104 
71 

103 
72 

110 
73 

101 
72 

95 
52 

98 
62 

107 
71 

105 
78 

107 
78 

96 
71 

89 
71 

93 

69 

96 
52 

94 
51 

97 

60 

98 
64 

99 
58 

100 
71 

101 
59 

101 
77 

97 
67 

0 
9 

AUGUST  1954 
OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 
69 

91 
64 

94 
69 

93 
70 

87 
63 

86 
62 

80 
63 

85 
66 

86 
63 

79 
56 

66 
60 

84 
60 

94 
58 

93 
72 

94 
74 

92 
72 

98 
75 

91 
71 

91 

59 

90 
58 

94 
68 

94 
72 

94 
68 

LOO 
72 

93 
73 

99 
71 

97 
71 

100 
71 

84 
57 

80 
54 

89 
67 

7 
4 

SEPTEMBER  1954 
OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

85 
48 

95 
58 

98 
63 

103 
66 

103 
60 

95 
68 

85 
66 

85 
60 

88 
56 

76 
62 

77 
53 

82 
46 

89 
49 

96 

56 

93 
67 

98 
60 

97 
61 

89 
67 

88 
75 

77 
60 

68 
55 

71 
45 

75 
43 

83 
45 

80 
55 

85 
59 

89 
51 

89 
58 

85 
70 

82 
69 

86 
58 

9 
4 

reference  notes  follo.lng  St.tloo 

-  73  - 


STATION  INDEX 

ILLINOIS 
JUNE  1955 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

d 

o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

d 

County  S 

O 

a 
o 

Dbser-I 
vation  ' 
time  1 

1 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Longitu 

? 
O 

Temp. 

Precip.| 

-S 

Latitud 

Longiti 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

AlbiOD 
Aledo 

AlexlB  Water  Works 
AltOD  Dau  26 
ADD&  1  NW 

0055 
0072 
00  S2 
0137 

aercer 
Warren 
Kadlson 
Union 

i 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

739 
694 
432 
629 

6P 
MID 

6P 
6P 
HID 
7A 

BesBle  Ellen 
Will  C.  Egbert 
Hun,  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

Louisville 

Haoklnaw 

Macomb 

Hakanda  1  NW 
Harengo 

5216 
5272 
5280 
5294 
5326 

Clay  7 
'azewell 
UcDoDough 
Jackson 

HcHenry  € 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

480 

620 
702 
680 

ID 

6P 
6P 
6P 

toy  H.  Dawklns 
-ecll  K.  Trimble 

.  S.  Newell 
larvey  B.  Hartllne 
:raest  f. .  Woolley 

3 
3 

2  3  5 

C 

ADDawan 
ADtloch 

ArllngtoD  Heights  4  SSE 
AugUBta 

Aurora  College 

0195 
0203 
0247 

Henry 
Lake 
Cook 

Cane 

1 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

89  55 
88  06 
87  58 

90  57 

620 
770 
680 
655 
744 

7P 

5P 
HID 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
George  A.  Honemann 
Rev.  J.  DlGlacorao 
Phys  Oept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

7 

C 

larlon 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshal 1 

5334 
5342 
5364 

5372 
5380 

Fulton  1 
Williamson  4 
Hacon  1 
La  Salle  I 
Clark 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

90  24 
88  55 
88  67 
88  45 

546 
448 
700 
466 

HID 
5P 

MID 
7A 

Joseph  Ace  UcCance 

N.  Danlelson 
lusselt  G.  Braden 

3 

3 

C 
C 

Beardstovn 

BeardstowD  LaGrange  Dnm 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 
0445 

0497 

Fulton 

Caes 
Brown 
St.  Clair 

; 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 

641 
640 
450 
434 

7A 
7A 
7A 
DID 

U.   Lynn  Davis 
George  E.  Grlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
V.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

c 

Jason  City 

HcHenry 
HcHenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
'493 

St.  Clair 

Mason 

Coles 

HcHenry 

HcHenry 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 

425 
581 
718 
760 

MID 

SS 
MID 
HID 

HID  ■< 

CLOSED  ----- 
:arl  D.  Tomlln  1 
:en  111  Pub  Serv  Co  | 
Louis  J,  Althoff  1 
John  J.  Barnlngs 

5n/54 
2  3  5 

C 
C 

Belvldere  Senage  Plant 

BlooDlDgton 
BlooDlDgtOD  Normal 

0583 
0598 
0608 
0761 

Jancock 
Franklin 
icLean 

40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

91  07 
89  01 

753 
671 

830 

HID 
6P 
6P 
7A 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
George  L.  HenninRer 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

c 

McLeansboro 
ledora 

Jollne  WB  Airport 

>539 
5712 

5768 

Hamilton 
lacoupln 
Woodford 
Rock  Island 
Warren 

36  05 

39  10 

40  54 

41  27 

68  32 
90  08 

69  02 
90  31 

456 

C20 
755 
589 

6P 

TP 
HID 

6P 
TP 
TP 
HID 

F    G    Frazler  ' 
1.  F.  Dodge 
lomer  C.  Parks  : 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyle  Flaley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7  C 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  TO  City 
Canton 

0781 
0873 
0993 
1166 

Scott 

iassac 

Alexander 

Fulton 

i 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

467 
795 
335 
314 

65S 

MID 

6P 
KID 

6A 
HID 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Ployd  D .  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

lorrlson 
Horrlsonvllle 

5791 

5820 

i833 

Piatt 

Grundy 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

88  34 
88  26 
88  22 
69  58 

659 

549 
603 

6P 
5P 

SP 
TA 
6P 
5P 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Carbondale  Sewage  plant 
Carlinvllle  4  E 
Carlyle 

Carpenter  1  SW 

1265 
1280 
1288 
1296 

Jackson 

Macoupin 

Clinton 

White 

Uadlson 

; 

37  44 

39  17 

38  36 
36  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 
88  10 

420 
627 
461 
403 

520 

6P 
6P 

7A 

6P 
7A 
6P 

Henry  B-  Hoeltlng 
Hun  Water  L  Pwr  PI 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

Morrlsonville  1  E 
Ht.  Carael  3  N 
Mount  Carroll 
Hount  Olive  2  NE 
Mount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

fabash 
Carroll 
Uaroupln 
Logan 

39  25 
7  38  27 
42  05 
39  04 

89  26 
87  46 
89  58 

400 
817 

685 

7P 
6A 
TP 

TP 
6A 
6A 
6P 

John  R.  Lowis 
Radio  Sta.  WVHC 
James  F.  HcCray 
John  Luenemann 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

ChaDdler/llle 
Cbannahon  Dresden  Isld 
Charlestop 

1329 
13S6 
1412 
1420 

Clark 

Harlon 

Cass 

Grundy 

Coles 

I 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 

648 
494 
485 

510 
686 

6P 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sflthoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  «.  Black 

3 
3 
3 
3 

Hount  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Uurpbysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5963 
6011 
6069 

Brown 

Jefferson 

Jackson 

Washington 

Kendall 

39  59 
38  22 
37  46 
:  38  23 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 

711 

590 
420 
505 

6P 

5P 
7A 
HID 
6P 

lomer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
durphysboro  Wtr  Co. 
I.  E.  Schlelfer  ^ 

3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pnp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 

1522 
1532 

HcLeao 
Randolph 

Cook 
Cook 

3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

87  36 
87  40 

720 
400 

651 
592 

5P 

5P 
7A 
HID 
HID 

C.  Herle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

2  3  5 
3 

c 
c 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 

Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 

6159 
6446 

Johnson 
Richland 

«  41  11 
1  41  10 

5  37  35 

'  43 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 

546 

571 
560 
513 

5P 

6P 

8A 
7A 
5P 
6P 

Horps  of  Engineers 
iCarl  F.  Walker 
Uae  McCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Chicago  Hayfatr  Pmp  Sta 
Chicago  K  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dist  Office 

1542 
1547 
1552 
1557 

Cook 
:ook 

3 
3 
3 
3 

41  58 
41  58 

41  50 
41  52 

87  42 
87  42 

647 
595 
659 
602 

HID 
HID 
HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

c 
c 
c 
c 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

6490 
6492 

6558 
6579 

Ogle 
ORle 

La  Salle 

6  42  01 
S  42  01 
1  41  22 
■  39  00 

89  20 
89  20 
88  50 
87  37 

700 

474 

514 

7P 
7P 

MID 
8A 
TP 
TP 

Cirnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Deed 

H.  H.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 
1577 

::ook 

3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 

41  53 

87  44 
87  45 

611 
630 
594 
610 
823 

HID 
HID 

HID 
HID 
HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.   Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 
Paw  Paw 
Payson 

6605 
6610 
6616 

6670 

Edgar 
Edgar 

Lee 

7  39  37 
7  39  38 
3  41  29 
.  41  41 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 

735 
739 
708 
928 

TP 

MID 
7P 
6P 
7A 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Robblns 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Chllllcothe 

Clsne  Brovn  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 
1646 
1664 
1743 

[Took 
De  Witt 

1 
3 
7 
1 

41  51 

38  31 
40  06 
37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

460 
606 

746 
540 

BA 

MID 

6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  CorriDgton 
Floyd  G.  Andereon 

3 

2  3  5 
3 

C 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  TO  Airport 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Will 

Uenard 

Ford 

1  40  37 
1  40  40 
1  41  20 
.  40  01 

89  39 
89  41 
87  48 
89  54 

445 
654 

605 

HID 

HID 
MID 

2P 
6P 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Hlna  Cutl 

Richard  K.  Melcher 
Rev.  C.  H.  Powell 

2  3  5 
3 
3 

C 
7  C 

Colllusvllle 
Coulterville  Res, 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 
2140 

Uadlson 
Randolph 

Will 

Vermll ion 
Vermilion 

4 
4 

3 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

89  59 
89  36 
87  38 
87  38 

555 
530 
675 
602 
555 

7P 

HID 
HID 
HID 

7P 

William  E.  Bonn 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 

C 
C 
C 
7  C 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

4  39  39 
4  39  27 
1  40  53 
1  38  05 

90  48 

90  52 
88  37 
90  06 

724 
456 
647 
396 

6P 

MID 
6P 
7A 
7A 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galliway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Ulles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Dftvenport  ,  Iowa  I,  ft  0  15 
Decatur 

Dovns  2  HE 
Du  QuolD  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 

Rock  Island 
Lee 

UcLean 
Perry 

1 
6 
1 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 
86  58 
89  29 
88  51 

568 
696 
449 

MID 
7P 
6P 

MID 
7P 
7A 

HID 

CLOSED  ----- 
William  B.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devlne 
111.   State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7004 
7014 
7067 
7072 
7077 

Whiteside 

Adams 
Adams 

1  40  57 
6  41  40 
4  39  57 
4  39  56 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 

745 
625 
601 
762 

TP 
HID 

6P 

7P 
HID 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Dwlght  St .  Reformatory 
East  St.  LoulB  Parks  Col 
Edelsteln 
Edwardsvllle 
Effingham 

2614 
2642 
2679 

Livingston 
St.  Clair 
Peoria 
ItadlBon 
Effingham 

1 

1 
4 

41  05 

38  34 
40  57 
36  49 

39  07 

88  28 
90  11 
69  36 
69  58 

641 
410 

554 

595 

7P 

HID 

7P 
MID 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

c 
c 

Qulncy  Uemorlal  Bridge 
Rantoul  Cbnnute  AF  Base 
Red  Bud 

Roberts  3  N 

7082 

7157 
7244 
7336 

Champaign 
Randol  pti 
Washington 
Ford 

4  39  56 
7  40  18 
2  38  13 
I  38  22 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 

744 
444 
544 

HID 

7A 
HID 

7A 
HID 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Or .  H .  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 
C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 

Evanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 
2868 

Kane 

Livingston 
Livingston 

1 
5 
4 

3 

42  02 
37  27 

42  02 
40  44 

88  17 
88  16 
90  22 
87  41 

729 
357 

625 
691 

5P 

5P 
5P 
HID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 

Chgo  Sanitary  Dist 
Oept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 

Rochelle 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 

Winnebago 
Pike 

6  41  55 
6  42  17 
6  42  17 

6  42  12 

89  04 
89  05 

88  59 

89  06 

798 
740 

728 

6P 
HID 

3P 
6P 
7A 
MID 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  0.  S.  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

7 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 
2993 
3109 
3257 

De'witt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 

7 

6 

38  23 
40  14 

42  18 
42  17 

86  22 
66  38 
86  28 
89  37 

451 

732 

762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 
HID 
6P 
7P 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagle 
Eruan  0,  Beck 
John  Schroder 
Alvlo  W.  Tlram 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Rushvllle 
Ste  Marie 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 

7633 
7859 

Schuyler 

Dekalb 
Gallatin 

1  40  07 

7  36  56 

2  38  37 
1  41  50 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 

683 
500 
544 
870 

6P 

6P 
7A 
5P 
HID 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 

U.  of  III  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Fulton  Dam  13 
Galatla  1  W 
Galena 
Galesburg 
Galva 

3290 
3304 
3312 
3320 

Sal  ine 
Knox 

4 

5 
4 

41  54 

37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 

592 
410 
611 
780 
849 

5P 
HID 

dA 
HID 
6P 
8A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NW  111 .  Gas  L  Elec . 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 
8179 
8184 

Vermil ion 

Cook 

Randolph 

Sangamon 

Sangamon 

7  39  55 

3  42  01 

4  38  08 
1  39  50 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 

535 
589 

6P 
HID 

7A 

6P 

Thelma  Lane 
Ch|:;o  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
CLOSED   

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
■5/14/54 

Gibson  City 
Gladstone  Dan  IB 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3413 
3455 
3482 

Ford^ 
Henderson 

4 

5 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 
68  41 

639 
753 
536 
500 
354 

6P 
6P 
8A 

Urs.  U.  J.  Bessant 
Edward  P .  Bergetrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

c 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

8278 
8293 
8353 
8389 
6452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 

De  Kalb 

1  41  49 
4  42  21 

1  41  07 

2  39  34 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 

686 
1000 
625 
686 

5P 

HID 
5P 
6P 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
E.  A.  Curtlss 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

C 

7 

Golden 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

3530 
3572 
3595 
3666 

Jackson 
Cumberland 

4 

1 

40  06 

38  58 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 

725 
404 

367 
556 
554 

GP 
7A 
7A 
HID 

G.  W.  Nethery 
John  A.  DeSherllfl 
John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  H.  Nichols 

3 
3 
3 

c 

Table  Grove 
TaylorvlUe 
TlBkllwa 

Tuscola 

8460 
8491 

8664 

Fulton 
Stark 

1  40  22 
1  39  33 
1  41  18 
1  41  05 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 

734 
634 
512 

TP 

TP 
TA 

6P 
5P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Aprl .  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Greenville 

Grldley 

Grlggsvllle 

Hardin 

Harrlsburg 

3693 
3709 
3717 
3850 

Bond 
McLean 

Calhoun 
Saline 

2 
1 

1 

38  53 
40  45 

39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 
90  37 

563 
752 

44U 

366 

7P 
6P 

7P 
6P 
6P 
6P 

Deane  J.  McAlister 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandalls 

8740 
8745 
8750 
8756 
8781 

Champa Ign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 
Fayette 

7  40  08 
7  40  06 
7  40  06 
1  41  1* 

86  13 
88  15 
88  14 
88  5S 

464 

7P 

TP 
HID 
7A 
7fi 

State  Water  Survey 
Soli  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 
C 

Barrlfiburg  Disposal  Pl 

Havana  No.  2 

Hlllsboro 

HoopcstoD 

3930 
3940 
4108 

SaHne 
Mason 
Mason 

Montgomery 
VerolllOD 

1 
2 

37  44 
40  16 

39  09 

40  28 

90  03 
90  04 
69  29 

451 

720 
717 

7P 
6P 

7P 
8A 
7A 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Euteneuer 
Herle  L.  Riley 
Walter  E.  Belcher 
John  P.  Hushrush 

2  3  5 
3 

2  3  5 

_^ 

Vandalla  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

8763 
6660 

8976 
8990 

Fayette 

Hacoupln 

Bureau 

Hancock 

Tazewell 

2  38  59 
1  39  30 
6  41  33 
4  40  21 
1  40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 

49C 
740 

HID 

5P 

HID 

5P 
SP 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 
E.  U.  Watklns 
Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewing 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hudson  Lk  Bloomlngton 
ButsoDvllle 
HutBOOvllle  Pwr  Plant 
Illlools  City  Dam  16 
Jacksonville 

4269 
4312 

43S5 

Crawford 

Rock  Island 
Morgan 

1 
7 
7 
4 

40  40 

39  07 

41  25 
39  44 

88  56 
87  40 
87  40 
91  01 

740 

554 
607 

HID 
HID 

7A 
8A 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  S.  Dry 

Corps  of  Engineers 
Horbury  Sanatorium 

3 

3 

c 
c 

Waterloo 
Watseka 

Wayne  City 
Wenona 

9002 
9021 
9029 
9040 
9090 

Wayne 
Uarshall 

4  38  20 
1  40  46 
3  42  21 
7  38  21 
1  41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 

668 
385 

6P 
TP 

8A 
6P 

7A 
KID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

JanSsvlUe^*  Sewage  PI 

Joliet  Brandon  Rd  Dam 
Jollet 

4447 
4465 
4489 
4530 
4535 

Cumberland 

Will  ^ 
Will 

7 
1 
1 

39  22 

41  30 
41  32 

90  14 
88  IS 
90  20 
88  06 
88  05 

575 

543 

520 

6P 
6P 

HID 
HID 

6P 
7A 
MID 

Albion  F.  Edwards 

Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wtlcox 

922: 
9241 
9274 
9354 

Franklin 

Du  Page 

Clay 
Shelby 

4  37  54 
1  41  52 

1  39  26 
7  36  38 

2  39  26 

88  48 
68  06 
90  23 
88  18 
68  36 

480 
753 
578 

685 

3P 
5P 

MID 
5P 
5P 
7A 

6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

E.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

T 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

41  OS 

87  55 

631 

7A 

Dolbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Yates  City 

9816 

Knox 

l  40  47 

90  01 

HID 

Or a  L.  Bell 

C 

Kankakee  4  NW 
Kankakee  Sewage  Plant 
KelthBburg   1  NW 

4598 
4603 

Kankakee 
Mercer 

4 

41  08 
41  08 
41  06 

87  56 
87  53 
90  57 

631 
642 
540 

6P 

6P 
HID 

8A 

H.  A.  Durand 

Hun.  Sew.  Tr.  Plant 

Verda  U.  Norrls 

2  3  5 
3 

C 

HEW  STATIONS 

4710 

Henry 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokle 

7986 

Cook 

3  42  02 

87  44 

603 

5P 

5P 

Hurray  k  Trattel 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 
Lanark 

La  Salle  1  8 

4715 
4823 
4879 
4922 
4923 

Henry 

Hancock 

Carroll 

La  Salle 

1 

4 

1 
1 

41  15 

40  35 

42  06 

41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

691 
678 

7P 
7P 

HID 
7A 

MID 
4P 

7A 

Ke»anee  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpe 
Wm.  E.  Aurand 

Wm.  K.  Boehm 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

7 

Lawreocevllle 
Lincoln 

Lockport  Lock  L  Dam 
Lockport  Power  House 

5036 
5079 
5131 
5136 

Rill 
Will 

7 

38  44 

40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  41 

88  46 

89  22 
88  05 
88  05 

510 
780 
591 

585 

7P 

7P 
7A 
HID 
HID 

Radio  Station  WVMC 
0.  J.  Lere 
John  Zurkammer  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

1 

t  DRAiNAGE  CODE:     1.  IlUnolB    2.  Kaskaakla     3.  Lake  Hlchtgan     4.  HlsBlsslppi     5.  Ohio    6.  Rock     7.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  arc  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F  .,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5.   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cl imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index-     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Daia  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sununary) .  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC,   ASHEVILLE,    N.   C.   —  8-12-55  —  960 


CORRECTIONS 

March  1954:     Springfield  WB  Airport.  Table  5,  minimum  on  24th  should  be  40. 
August  1954:     Kankakee,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +1.64. 

Kewanee,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +2.72. 
La  Harpe,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +0.60. 
La  Salle  Peru,  Table  2,  precipitation  departure  should  be  +0.45. 
March  1955:     Springfield  WB  Airport,  Table  5,  minimum  on  24th  should  be  28. 
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STATION  LEGEND 

O     •     3    Precipitation  only 

(D  pftcipitotton,  storage 

■O-         -a-  Precipitation  and  Temperature 
^  ^        Preeipitotion,  Temperature  8  Evaporation 


of  gage  o  Non- recording^ 
•   Recording,    «  Botti  types 


Galei 

"X 


Dubuque  WB  AP 


'  Freeporf  | 

'1  ^ 

;  Preeport  Swg  PI  , 
;  r  Rockford  CAA  AP  ( 


M^CKiora  inn 

\  ^  LlSengo 


Lanark 

lo-  0  I 

\  Mount  Carroll 


'  Belvldere  3yg  PI  _ 


Oregon  Wtr  Wks 


\ 


I          glglBj , I  Arlington  Heights _4SSE 


r 


PultoD  Dam 


or 

No  .  1 

^  Morrison 


Davenport   Iowa  LfeD  15' 


Illinois  Clty^Dan—^  @ 
-*l  Vollne  WB  *P  \ 


Genesei 
O 


pa«  Paw 

,0 


habbona  5NNE '^^^.^^^ 

-o- 


New  Boston  Dam 

»apeiio  0^_;;;^ 

New  Boston  \ 


O  Eelthsburg 


J" 


o 

>ai 

•O-l— 


falnut  I 

La  Salle  Peru 
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ILLINOIS  -  JULY  1955 


WEATHER  SUMMARY 

July  was  hot.     Temperatures  averaged  80.5°  or  4.1°  above  normal.     It  was  the  hottest  July  since  1936 
and  the  sixth  hottest  of  record.     Rainfall  was  very  unevenly  distributed  over  the  State  but  averaged 
3.41  inches  or  6%  above  normal.     Corn  made  good  progress  during  the  month  but  northern  fields  needed 
more  rain  at  the  end  of  the  month.     Small  grain  harvest  was  almost  completed.     Wheat  yields  were  good. 
Soybean  prospects  were  favorable. 

Above-normal  temperatures  prevailed  on  almost  every  day  of  the  month.     The  exceptions  were  two  brief 
periods  when  daily  mean  temperatures  were  near  normal .     These  came  at  the  end  of  the  second  week  and 
at  the  middle  of  the  fourth  week.     Most  stations  registered  their  lowest  temperatures  on  the  11th  to 
13th  or  on  the  25th.     Minimums  ranged,   in  general,   from  the  low  50' s  in  the  extreme  north  to  71°  at 
Cairo.     The  coolest  temperature  for  the  entire  State  was  52°  at  Marengo  on  the  25th.     The  especially 
warm  periods  were  the  first  eight  days  and  from  the  26th  to  the  end  of  the  month.     During  the  latter 
period,  nighttime  minimum  temperatures  were  mostly  in  the  upper  70' s  and  daytime  maximums  were  the 
warmest  for  the  month  at  most  stations.     The  highest  temperature  for  the  State  was  109°  at  Harrisburg 
on  the  28th.     Higher  July  temperatures  occurred  only  in  1901,   1930,  1934,   1936,  and  1954.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  76.9°  at  Skokie  and  Stockton  to  83.4°  at  Quincy.     Monthly  mean  temper- 
atures were  above  normal  at  all  stations.     Monthly  mean  temperatures  were  about  1°  above  normal  over 
the  extreme  southern  part  of  the  State  but  were  over  6°  above  normal  in  the  Chicago  area  where  it  was 
the  warmest  month  of  record.     Chicagoans  experienced  nineteen  days  with  temperatures  reaching  90°  or 
higher.     This  is  more  than  were  ever  recorded  for  any  previous  month. 

Scattered  showers  occurred  on  the  5th  and  6th.     Amounts  were  mostly  light  to  moderate  although  a  few 
locations  received  about  2.00  inches.     Springfield  received  3.44  inches  during  a  thundershower  on 
the  14th.     Other  stations  in  the  south  and  east  parts  of  the  State  received  generous  amounts  from 
the  14th  to  24th  but  the  nor+hwest  quarter  of  the  State  received  very  little  rain  during  that  period. 
Only  widely  scattered  thundershowers  occurred  after  the  24th.     There  was  a  very  uneven  distribution 
of  rainfall  over  the  State.     Monthly  totals  ranged  from  0.26  inch  at  Galva  to  8.59  inches  at  Greenup. 
Many  stations  in  the  northwest  part  of  the  State  received  less  than  2.00  inches.     Totals  exceeding 
5.00  inches  were  common  over  the  extreme  southern  part,  over  a  triangular  area  extending  from  Elsberry 
on  the  west  to  Casey  and  Albion  on  the  east,  and  at  a  few  scattered  stations  in  the  northeast  quarter 
of  the  State.     Totals  exceeded  6.00  inches  at  several  stations.     Most  stations  in  the  northwest 
quarter  and  several  counties  at  about  latitude  38°  received  less  than  their  July  normal  amounts. 
Above-normal  rainfall  prevailed  at  most  stations  elsewhere. 

Farm  activities  during  the  month  included  harvesting  small  grain,  detasseling  seed  corn,  plowing  for 
winter  wheat,  haying,  baling  straw,  and  cutting  weeds.     The  wheat  crop  was  the  greatest  since  1931 
and  the  hay  crop  topped  all  previous  records  for  the  State.     Corn  and  soybeans  made  good  progress  and 
the  second  largest  corn  crop  of  record  was  expected.     More  rains  were  needed,  however,   to  produce  the 
expected  corn  crop. 

STORMS 

For  more  details  regarding  the  storms  that  occurred  over  Illinois  during  July  the  reader  is  referred 
to  Climatological  Data,  National  Summary.     A  few  of  the  more  damaging  storms  are  mentioned  below. 

Thunderstorms  over  central  Illinois  accompanied  by  unusually  heavy  local  rains  caused  $75,000  damage 
to  crops  and  $30,000  damage  to  other  property  on  the  afternoon  of  the  1st.     During  the  afternoon  and 
evening  of  the  4th,  thunderstorms  over  the  central  two-thirds  of  the  State  caused  $100,000  crop  dam- 
age and  $200,000  damage  to  other  property.     Lightning  struck  and  killed  one  person  at  Murphysboro  in 
Jackson  County.     A  heavy  thundershower  on  the  5th  caused  flood  damage  in  and  near  Elgin,  Kane  County. 
Damage  to  crops  was  estimated  at  $10,000  and  to  other  property,  $50,000.     Thunderstorms  with  hail  and 
heavy  rains  caused  $20,000  damage  to  crops  and  $225,000  damage  to  other  property  over  northern  Illinoi; 
on  the  6th.     Hail  damage  to  crops  was  heaviest  in  Kankakee  County.     Local  city  flooding  occurred  in 
Morris,  Sterling,  and  Ottawa.     On  the  evening  of  the  9th,  hail,  wind,  and  locally  heavy  rain  caused 
$10,000  crop  damage  and  $10,000  property  damage  in  Union,  Wayne,  and  Edwards  Counties.     Lightning  in- 
jured one  person  at  Cobden.     Wind  and  rain  accompanying  local  thunderstorms  caused  $10,000  crop  damage 
and  $100,000  damage  to  other  property  in  a  narrow  belt  from  Stephenson  and  Carroll  Counties  southeast- 
ward to  Cook  County.     Most  of  the  damage  was  due  to  urban  flooding.     Lightning  injured  two  boys  and 
heavy  rains  and  lightning  damaged  crops  and  small  buildings  in  Iroquois  and  Ford  Counties  on  the 
morning  of  the  14th.     The  same  morning,  heavy  rains  damaged  bridges  and  small  buildings  in  the  Kamps- 
ville  vicinity.     Property  damage  was  estimated  at  $25,000  and  crop  damage  at  $5,000.     Flooding  in 
Galesburg  and  vicinity,  Knox  County,  on  the  18th  caused  $5,000  damage  to  crops  and  $10,000  damage  to 
other  property.     On  the  afternoon  of  the  22d ,   a  man  in  the  Chicago  area  was  killed  by  lightning. 
Hail  and  wind  damage  from  the  local  thunderstorms  from  Stephenson  to  Cook  County  left  crop  damage 
estimated  at  $5,000  and  property  damage  of  $5,000.     On  the  23d  lightning  killed  a  boy  in  Joliet. 
Heavy  rains,  strong  winds,  and  local  hailstorms  over  the  north  central  part  of  the  State  caused 
$75,000  crop  damage  and  $100,000  damage  to  other  property. 
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AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 
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R 

86.9 

73.5 

80.2 

6.3 

101 

27 

67 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

4.23 

0.80 

2.41 

23 

5 

2 

2 

CICERO 

91.6 

71.3 

81.5 

6.7 

102 

27 

59 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

2.*1 

-  0.62 

0.78 

16 

0.0 

0 

5 

0 

DIXON 

90.5 

68.1 

79.3 

4.3 

99 

27 

58 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

0.78 

-  2.93 

0.67 

7 

0.0 

0 

2 

1 

0 

FREEPORT 

88.5 

65.4 

77.0 

3.7 

97 

27 

55 

11  + 

0 

14 

0 

0 

0 

1.56 

-  2.34 

0.79 

9 

0.0 

0 

2 

0 

FULTON  DAM   13  . 

89.9 

69.5 

79.7 

5.1 

99 

30 

62 

11  + 

0 

15 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.31 

0.89 

7 

0.0 

0 

4 

V 

0 

GALESBURG 

91.  7 

70.2 

81.0 

99 

27  + 

63 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.60 

1.83 

19 

0.0 

0 

2 

1 

GALVA 

92.2 

67.6 

79.9 

4.2 

101 

27+ 

69 

25 

0 

21 

0 

0 

0 

0.26 

-  3.28 

0.23 

23 

0.0 

0 

1 

^1 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


Temperature 


StdtiOD 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ci  Days 

Max 

MiD. 

Max,  Depth 
on  Ground 

Date 

o 
S 

.50  or  More 

s 

0 

§? 

^  0 

5 ; 

o>< 

o  3 
n  tn 

5  i 
nto 

0  i 
Offi 

JOL 1 E  T 

6.3 

100 

27 

57 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

1.68 

0  •  86 

1.03 

23 

0.0 

0 

1 

1 

KANKAKEE  3  SW 

91.3 

67,3 

79.3 

4.3 

1 00 

27 

58 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

2.30 

_ 

0.91 

0.  70 

19 

0.0 

0 

5 

2 

0 

KANKAKEE   ^  NW 

90  •  1 

78.5 

99 

4-^ 

58 

1  3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.78 

0»  40 

1.03 

18 

0,0 

0 

5 

2 

1 

KEWANEE 

y3  •  0 

67  •  OM 

8  0  .  OM 

4.5 

102 

27  + 

58 

25 

0 

25 

0 

0 

0 

0  .  69 

_ 

2  •  73 

0.35 

23 

0 

^ 

0 

LA  SALLE  PERU 

10  3 

2  7 

6 1 

2  5 

0 

28 

0 

0 

0 

1.50 

1  •  46 

0,58 

2  3 

0,0 

1 

^ 

MARENGO 

90.  7 

65,8 

78.3 

5.1 

99 

27 

52 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2.13 

- 

0.96 

0.47 

9 

J 

0 

9 

0 

0 

M I NONK 

91.9 

67.0 

79.  6 

4.0 

100 

27 

59 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

4.32 

1.34 

2.30 

23 

0,0 

0 

5 

2 

2 

MOLINE   WB   AP                                    R  // 

91.4 

69,  5 

80,5 

5.0 

100 

27  + 

61 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

1.02 

_ 

2.20 

0.54 

23 

0.0 

0 

2 

1 

0 

MONMOUTH 

91. 5M 

68,  8M 

80. 2M 

4.3 

100 

27 

62 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1,53 

2.23 

0.79 

18 

0  •  0 

0 

3 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

92.4 

67,7 

80.  1 

5.0 

100 

27 

57 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

1,73 

- 

1.10 

0.46 

6 

0.0 

0 

0 

0 

MORR ISON 

91.7 

57,4 

79.6 

4.9 

99 

27  + 

50 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

2.54 

1.10 

1  .29 

15 

0.0 

0 

4 

2 

1 

MOUNT  CARROLL 

88.6 

57,6 

78.1 

4.6 

97 

27  + 

58 

1 1 

0 

12 

0 

0 

0 

3.31 

0.16 

1,13 

15 

0.0 

0 

5 

3 

1 

OTTAWA 

91.4 

69  ,  8 

4.7 

101 

27 

60 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

5.  17 

3.12 

2.91 

6 

0.0 

0 

3 

3 

2 

PARK  FOREST 

88.  1 M 

67 ,  3M 

77  .  7M 

99 

27 

56 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

4.  67 

1  •  69 

1 . 39 

23 

0.0 

0 

8 

4 

1 

PONT lAC 

89.  1 

69  ,  5 

79,3 

2.4 

95 

27 

62 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

4.  76 

1  •  94 

1.75 

24 

0.0 

0 

6 

3 

2 

ROCKFORD 

91.3 

68,0 

79,7 

5.5 

100 

27 

56 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2.45 

_ 

1  .01 

0.93 

14 

T 

4 

3 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

91.3 

67  ,  6 

79,5 

6.6 

103 

2  7 

56 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

2.71 

0,73 

0.92 

26 

0.0 

0 

5 

2 

0 

SKOKIE  R 

2  7 

59 

1 3 

Q 

3 

0 

0 

0 

0.0 

0 

STOCKTON 

89.1 

64,6 

75,9 

98 

27  + 

53 

1 1 

0 

15 

0 

0 

0 

1.49 

2  .  42 

0  ,68 

9 

0.0 

0 

1 

SYCAMORE 

91.5 

78,9 

5.5 

102 

2  7 

54 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

1 .  58 

1.50 

0.77 

5 

0,0 

0 

2 

_ 

WALNUT 

9  3.7 

69  *  5 

81,6 

5.7 

101 

27  + 

59 

X  I 

Q 

2  7 

0 

0 

Q 

0.55 

2,82 

0  .  34 

1  8 

0 

WAUKEGAN 

87.0 

57,4 

77,2 

5,5 

100 

2  7 

57 

25 

0 

12 

0 

Q 

Q 

1.34 

1  •  64 

0  "86 

9 

0,0 

0 

2 

1 

WHEATON  COLLtGE 

90.7 

57,8 

79,3 

100 

27 

56 

2  5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.54 

0.51 

0.75 

5 

0,0 

0 

5 

2 

- 

D  1  V  1  S I  ON 

79,4 

5,0 

2.37 

0.77 

X 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

92.2 

69,4 

80,8 

4.3 

9^ 

27 

61 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

3.32 

0.25 

1  .74 

23 

0,0 

0 

4 

2 

1 

CARLINVILLE  4  E 

91.5 

69,5 

80,5 

2.8 

97 

4  + 

63 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

6.70 

3.  24 

3.05 

14 

J 

0 

5 

2 

2 

CHARLESTON  AM 

90.9 

66 .  5 

79.  7 

2.5 

97 

28  + 

61 

12  + 

0 

2 1 

0 

0 

0 

3.96 

0.37 

1,87 

1  5 

0.0 

Q 

7 

2 

1 

CHENOA 

91.6 

67.9 

79,8 

99 

27 

58 

13 

0 

23 

0 

0 

0 

3.52 

0.51 

2  .90 

23 

0 

5 

1 

1 

DANVILLE 

90.1 

68.6 

79.4 

4.3 

98 

3  + 

60 

1  3 

0 

18 

0 

0 

0 

2.  74 

0«  41 

1.19 

14 

0,0 

0 

2 

1 

DECATUR 

91.5 

70.0 

80.8 

3.5 

97 

27 

52 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

4.18 

0.93 

3.03 

14 

0.0  . 

0 

4 

1 

1 

EFF INGHAM 

92.8 

70  .  3 

81.6 

5.3 

99 

28 

63 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

5.22 

1  •  99 

1  .84 

6 

0.0 

0 

GR16GSV1LLE 

92.6 

70.  1 

81.4 

3.3 

100 

29 

63 

12  + 

0 

25 

0 

0 

0 

1.94 

_ 

1  .07 

0.75 

14 

0.0 

0 

2 

0 

HAVANA 

92.0 

70.4 

81.2 

3.8 

99 

28 

53 

12  + 

0 

21 

0 

0 

0 

3.89 

0.16 

2.08 

23 

0 

5 

1 

1 

HI LLSBORO 

93.6 

70.7 

82.2 

4.4 

99 

9  + 

63 

12+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.  57 

2*  56 

4.07 

15 

0.0 

0 

4 

2 

1 

HOOPESTON 

90.5 

69.0 

79.8 

4.  1 

97 

3  + 

60 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

3.49 

_ 

0.11 

2  .42 

14 

0.0 

0 

5 

1 

1 

JACKSONVILLE 

92.4 

69.  4M 

8  0.  9M 

4.0 

100 

28  + 

61 

13 

0 

24 

0 

0 

0 

1.47 

_ 

1  •  53 

0.64 

14 

0.0 

0 

3 

2 

0 

JERSEYVILLE 

91.4 

69,4 

80.4 

2,2 

97 

28  + 

50 

1  3 

0 

25 

0 

0 

0 

5.17 

2.  06 

2.67 

14 

0,0 

0 

4 

3 

2 

LA  HARPE 

90.4 

70  , 3 

80.4 

4.2 

100 

30 

65 

12  + 

0 

15 

0 

0 

0 

1 .  44 

_ 

2 .  18 

0  •  46 

5 

0,0 

0 

5 

0 

0 

LINCOLN 

93.9 

59,2 

81.6 

5.1 

101 

27  + 

61 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

2. 13 

0*  99 

1  .36 

24 

0 

2 

2 

1 

MATTOON 

90.9 

69,  7 

80.3 

4.2 

98 

27 

52 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

2.  79 

_ 

0.71 

1.61 

14 

0  *  0 

0 

2 

1 

MORRISONVILLE   1  E 

91.5 

69,5 

80.5 

4,0 

97 

27  + 

62 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

6.43 

3.32 

2.62 

14 

0  '  0 

0 

5 

2 

NEWTON 

94.2 

70,6 

82.4 

6.4 

101 

9 

65 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

3.06 

0,20 

1,05 

1  8 

0 

5 

3 

1 

PALEST INE 

93.0 

69.2 

81.1 

3,1 

100 

28 

62 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

4.07 

0.64 

1.72 

24 

o'o 

0 

3 

1 

PANA 

91.9 

69,9 

80.9 

3.5 

100 

27 

61 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

2.75 

0.37 

1.15 

1 

o'o 

0 

2 

1 

PARIS  WATERWORKS 

91.6 

68,6 

80, 1 

3.6 

99 

28 

59 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

3.74 

0.44 

1.30 

14 

o'o 

0 

3 

1 

PEORIA  WB  AP  R 

91.1 

70.  7 

80,9 

5.2 

98 

26  + 

65 

12  + 

0 

19 

0 

0 

0 

0.65 

3.05 

0.23 

17 

o'o 

0 

_ 

0 

QUINCY 

94.5 

72.1 

83,4 

5.0 

104 

27  + 

66 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

0.84 

- 

2,39 

0.29 

5 

o'o 

0 

0 

QUINCY   CAA  AP 

92.2 

69,6 

80.9 

100 

28+ 

63 

13+ 

0 

25 

0 

0 

0 

2.09 

1.  13 

1.22 

23 

o'o 

0 

2 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

89.8 

69,9 

79.9 

97 

27 

63 

11  + 

0 

17 

0 

0 

0 

3  .  44 

0.15 

2.63 

14 

0.0 

0 

4 

1 

1 

ROBERTS   3  N 

91.3 

68 ,  7 

80.0 

4.7 

99 

28 

58 

13 

0 

21 

0 

0 

0 

3.75 

0,63 

2.10 

23 

0.0 

0 

3 

2 

2 

RUSHVILLE 

92.  5 

68,  9M 

80.  7M 

3  1  S 

ioo 

29+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2.15 

1,01 

1,53 

23 

0.0 

0 

4 

1 

1 

91.3 

70.7 

81.0 

4.7 

98 

28 

53 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

4.01 

0*90 

3*44 

14 

0.0 

0 

4 

1 

1 

TABLE  GROVE 

92.0 

70,6 

8l'i3 

4.3 

99 

28  + 

54 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

2,33 

_ 

1 .  39 

1  .00 

17 

0.0 

0 

4 

2 

1 

TU  SCOL  A 

91.4 

59,3 

80.4 

97 

28  + 

62 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

3,98 

0.71 

1.52 

14 

0.0 

0 

6 

2 

2 

URBANA 

S9.8 

69.8 

79.  8 

4.  1 

96 

3  + 

63 

12  + 

0 

18 

0 

0 

0 

5,47 

2.36 

2.41 

14 

0.0 

0 

4 

3 

3 

VANDAL lA  CAA  AP 

91.6 

69.4 

80.5 

97 

26  + 

63 

12  + 

0 

20 

0 

0 

0 

5,42 

3.41 

1 

0.0 

0 

6 

2 

2 

VIROEN 

90.8 

70  .0 

80.4 

98 

28 

62 

12 

0 

23 

0 

0 

0 

6,22 

3.17 

2.31 

14 

0,0 

0 

5 

4 

3 

WATSEKA 

90.0 

68.2 

79,  1 

97 

3  + 

60 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

5,  16 

1.  87 

2.87 

14 

0.0 

0 

5 

2 

2 

WHITE  HALL   1  E 

91.5 

70.3 

80,9 

3.4 

98 

28 

55 

12  + 

0 

24 

0 

0 

0 

5,62 

2.41 

3.7i 

14 

0,0 

0 

5 

3 

1 

WINDSOR 

92.3 

68.9 

80,5 

4.0 

99 

27  + 

58 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.24 

_ 

0.16 

1  .82 

14 

0.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

80.  7 

4.0 

3  .  69 

0,38 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

92 .  8 

70.4 

81.6 

98 

9+ 

64 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

7,75 

4  ■  43 

1.67 

5 

T 

0 

8 

7 

4 

ALTON  DAM  26 

91.6 

72.9 

82.3 

100 

29 

55 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

4,11 

1,05 

2.03 

18 

0,0 

0 

6 

2 

1 

ANNA     1  NW 

91.  IM 

70, 2M 

80.  7M 

1.4 

97 

27 

64 

12 

0 

0 

0 

0 

5,63 

2,21 

1  .66 

14 

0 

g 

4 

1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

92.  1 

72  , 5 

82.3 

3,0 

98 

28  + 

65 

1 2 

0 

24 

0 

Q 

0 

2  ,  68 

0  •  50 

0.85 

5 

0.0 

0 

5 

2 

0 

CAIRO  WB  C ITY  R 

91.7 

74.4 

83.1 

1,9 

97 

9  + 

7  I 

7  + 

24 

0 

0 

0 

5.59 

2.13 

1 4 

0.0 

5 

5 

4 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

91.7 

59.  4M 

80. 5M 

1.2 

97 

26  + 

60 

12 

0 

25 

0 

0 

Q 

2,  16 

- 

1.43 

0.67 

18 

0 

3 

1 

CARLYLE 

93.2 

71.9 

82.6 

4,6 

99 

10 

65 

13 

0 

26 

u 

0 

Q 

3,79 

0.  57 

1.52 

20 

0*0 

0 

7 

3 

1 

COBDEN  2  S 

90.5 

66.5 

78.5 

96 

29 

63 

5  + 

0 

2 1 

0 

Q 

5.98 

1  .89 

11 

0  '  0 

* 

0 

^ 

5 

2 

OU  QUOIN  2  S 

91.5 

70.5 

81,0 

1,9 

97 

27  + 

56 

5  + 

0 

^ 

2.54 

1.05 

0.75 

14 

0 

3 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

94. 2M 

72.  IM 

83, 2M 

2,6 

100 

9 

66 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

2.92 

- 

0.  12 

0.92 

14 

n  '  n 
0.0 

0 

3 

0 

EL IZABETHTOWN 

90.  7 

71.6 

81,2 

97 

9  + 

69 

3  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.57 

1,27 

1,75 

20 

0.0 

0 

^ 

3 

FAIRFIELD 

91.8 

71.2 

81,5 

2,5 

98 

27 

65 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

5.67 

2.59 

1.62 

8 

0.0 

0 

7 

5 

2 

FLORA 

91.3 

70.6 

81,0 

3,0 

98 

9 

65 

12  + 

0 

23 

0 

0 

0 

5,65 

2.  37 

1.55 

14 

0.0 

0 

8 

5 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

89.4 

70.7 

80.1 

0.9 

96 

26  + 

58 

1  + 

0 

15 

0 

0 

0 

4,35 

1.16 

1.53 

15 

0.0 

0 

8 

3 

1 

GREENV 1 LLE 

90, 9M 

71. 2M 

81. IM 

2.8 

97 

9 

66 

12 

0 

0 

Q 

0 

3.  86 

0.  79 

1.90 

2 

0.0 

0 

4 

2 

2 

HARR IS8URG 

96.0 

71.5 

83.3 

3.7 

109 

28 

53 

12 

0 

30 

0 

0 

0 

1.85 

1.76 

0.89 

15 

0.0 

0 

3 

2 

0 

MAKANUA     1  NW 

90.2 

70.8 

80.5 

96 

27 

63 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

3.37 

0.95 

10 

0,0 

0 

6 

3 

Q 

MC  LEANSBORO 

92.4 

70.2 

81.3 

2.3 

99 

28 

64 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

2.76 

0.36 

0.77 

20 

0.0 

0 

6 

3 

0 

MT  CARMEL   3  N  AM 

91.2 

70,8 

•81.0 

2.5 

95 

3  + 

65 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

5.33 

2,09 

1.94 

16 

T 

0 

8 

5 

1 

MOUNT  VERNON  <.  N 

91.2 

70,4 

80.8 

1.9 

98 

28 

64 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

4.41 

1.53 

2.08 

15 

0.0 

0 

6 

2 

2 

NEW  BURNSIDE 

90.6 

69.7 

80.2 

1.7 

97 

27  + 

50 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

3.36 

0.06 

1.35 

20 

0.0 

0 

5 

2 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

93.2 

71.1 

82.2 

3.0 

99 

27  + 

94 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

2.50 

0.66 

0.62 

29 

0.0 

0 

8 

2 

0 

D IV ISION 

81,4 

2.8 

4.25 

1.05 

T 

STATE 

80,5 

4.  1 

3.41 

0.18 

T 

Precipitation 


See  refereoce  not«B  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1956 


Day  of  month 


g  ' 

g 

7  1 

1 

1 

9 

I  I 

10  11 

12 

1 

13  14 

15 

Id 

1/ 

IB 

1.67 

1.08 

.05 

1.25 

.96 

1.13 

.37 

.06 

.13 

.60 

.  06 

' 

T 

**6 

•  31 

*05 

.83 

98  42 

33   1  68 

'02 

'  37 

T 

.06 

.04 

■  BO 

.30 

.05 

•  OA 

.81 

T 

1  *0C 

1.21 

1  .44 

.62 

62 

1.30 

.07 

T 

.24 

.02 

T 

27 

.69 

loa 

'e5 

^01 

* 

.  34 

.48 

* 

.66 

.03 

.31 

.06 

.44 

* 

*  1^ 

23 

* 

* 

•  35 

•  04 

. 

T 

.15 

2.13 

.03 

.30 

T 

.59 

02 

67 

.12 

3.05 

.80 

" 

'03 

03 

02 

05  '12 

* 

1.33 

*05 

.12 

.13 

.45 

.17 

.55 

2.07 

•  20 

.59 

.75 

.15 

*  15 

.08 

09 

.72 

.  2i 

'48 

.01 

01 

1  87 

.  24 

.12 

.15 

.15 

.22 

09 

.52 

27 

•  63 

.49 

1 

.41 

.03 

.08 

loi 

20 

•  59 

.0& 

•  87 

•  08 

loi 

1  'oi 

•  30 

,2 

.09 

T 

T 

.08 

*  ?g 

.46 

T 

.78 

* 

.09 

'a? 

.07 

T 

.05 

74 

1  64   1  e9 
*  * 

.47 

.  59 

*o; 

*2y 

1*19 

.15 

.11 

.23 

1^56 

•  03 

3.03 

•  02 

02 

' 

.11 

T 

05 

* 

20 

.601  -02 

.06 

.15 

6*t 

*0" 

*  '92 

.02 

1  .70 

•  07 

.10 

.99 

.60 

1.15 

1.21 

T 

2.46 

^07 

i  t' 

.41 

.10 

1.04 

1  07 

•  31 

.  6 

14 

1^60 

2*20 

.22 

1.62 

1.35 

.57 

.20 

1^55 

'7  = 

.  70 

.18 

1.04 

'ft? 

! 

.02  T 

.60 

*e9 

^  '2] 

.64 

.02 

.85 

.02 

10 

* 

.03 

.O^t 

3.00 

T 

.13 

T  .05 

T 

.16 

.01 

.50 

1.03 

.27 

.15 

.21 

1.53 

.05 

* 

.  e 

1.35 

1.55 

1.43 

.23 

.34 

.05 

1.11 

T 

.26 

1  .48 

•  22 

1  .05 

.50 

2,50 

1*40 

•  35 

.03 

.23 

22 

.10 

1.00 

.64 

.18 

3.00 

•  15 

•  69 

.05 

,08 

•  0 

* 

U20 

.24 

•  *t5 

*  1  ^ 

T 

•  40 

.42 

.70 

.05 

.10 

•  2  7 

,10 

.07 

4,07 

•  20 

.23 

06 

.06 

.91 

.08 

2.1'. 

.41 

'02 

.14 

.06 

.22 

1.40 

2.67 

.04 

T 

.07 

T 

.11 

.06 

*  15 

03 

• 

•  26 

•  12 

T 

T 

.04 

* 

T 

.09 

.16 

1.03 

T  T 

.  15 

T 

.01 

T 

.43 

.29 

.  38 

•  01 

•  01 

T 

.05 

,54 

T 

.06 

.01 

.28 

.02 

.50 

.70 

.26 

2.40 

•  96 

T 

.  04 

.07 

.66 

.02 

.07 

.87 

.02 

.03 

*03 

.09 

T 

.38 

.95 

.07  .28 

•  75 

.15 

.73 

.16 

.27 

•  14 

.47 

.12 

.45 

.08 

.63 

.46 

•  92 

.40 

.35 

.20 

.20 

1.65 

•  02 

T 

.73 

1.61 

.01 

.72 

.25 

.04 

.  59 

T 

' 

.40 

T 

.  68 

.03 

.21 

1.5] 

T 

.13 

T 

.02 

T 

T 

.49 

.79 

.46 

2.54 

.06 

T 

.12 

2.71 

T 

T 

.58 

.40 

.46 

T 

.02 

.57 

.24 

1.29 

.02 

.2'. 

1.40 

.72 

2.62 

.02 

.58 

.11 

.76 

1.94 

.71 

.06 

.26 

.91 

.01  T 

1^13 

•  23 

.03 

.13  2^61 

22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


ALBION 
ALEOO 

ALTON  OAM  26 
ANNA WAN 
ANT lOCH 

ARLINGTON  HtlbMTS  4  SSE 

AURORA  COLLtOt 

AVON 

8ARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT   Af  BASE 

8ENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON 

SLOOMrNGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRAOFOHO  CAA  AP 
BROORPORT  DAM  52 
CAIRO  W6  C ITY  R 

CANTON 

CAH60N0ALE   SEWAGE  PLANT 
CARL INV ILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

CENTRAL lA  4  W 
CHANOLERVILLE 
CMANNAHON  ORtSOEN  13L 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  we  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAut  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSV.ILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN, 

EL  IZA6ETHT0WN 
ELSAH 

FAIRF lELO 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  16 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  OAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  lOLEY 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRlSBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 
ILL  INO IS  C ITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG   1  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE   1  S 

LAWHENCEVILLE 
L£  ROY 
LINCOLN 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 
MAR  1  ON 

MARStlLLfcS  LOCK 
MARSHALL 

HATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLINE   WB  AP  R/y 

MONMOUTH 

MONT ICELCO 

MORRIS 

MORRIS   3  NE 

MORRISON 

MORRISONVILLE    1  E 
MT  CARMEL    3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


1,57 
1,52 
3.68 


2.66 
.95 
2.37 


UIO 
2.91 


2,52 
2.21 
3.72 
8.19 

2^04 
2.16 
6.70 


1.00 
1.94 
3.98 

3^52 
4^95 
2^63 
2.S4 
4.23 

•  91 
2^41 
2^40 
5.98 


5.67 
5.65 
1.56 
3.09 
2.09 


4.35 
1.52 
3.59 


8.59 
3^66 
3.07 
1  .94 

5.40 
1.85 
1.82 
3.89 


5,57 
3.49 
5.04 


2.51 
1.66 
2.30 


2.13 
.55 
1.06 

3.37 
2.13 
2.80 


2.39 
2.76 
3,45 
4.32 

1.02 
1.53 
5.34 


.29 
.15 
1.52 
.65 


.02  T 

1 .00 


2.90  ,10 

.18  1.22 
.25  ,57 
•  08  2.4lf  .01 

.09  .60 
.60 
1.28 

.66  .07 

.70 

.40 


1.20 

•  23 
1^31 


1.10 
2.71 


.9ii  1.20 
1.03 
.07  .35 


.35  .01 
•  16 

.58  .47 

.39  .41 


.20  .24 
1.20 


2.30 

•  54 
.25 

2.27 
,14 

•  20 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STHRLIN6 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASMVI LLt   3  NW 
NEWARK.  7  e 

NEW  BOSTON  0AM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST INt 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARR  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEOR  lA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERS8UR&  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT lAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
PR  INCEV ILLE   2  NW 

OUINCY 

QUINCY   CAA  AP 

OUINCY   DAM  21 

QOINLY   MhMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

REO  euD 

ROBERTS  3  N 
ROCMELLE 
HOCKFORO 
ROCKFORD 


NE 


ROCKFORO  CAA  AP 
HOCKPORT 
RUSHVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SKOKIE  I 
SPARTA 

SPRlNOFIfcLO  we  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVlLLE 

TISKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URSANA 

URBANA  tNO  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDALIA   CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WMEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


1.96 
2.97 
3.36 
3.06 


2.U8 
.75 
.65 

3.95 


2.09 
1  .06 
1.05 
3.4*. 

7.18 
3.75 
.72 
2.45 
1.95 


2.60 
4.01 

1  .49 


1.36 
3.98 
6.47 
5.33 

2.04 
6.42 
6.22 


Day  of  month 


1 

1 

2  1 

2 

4  1 

— -L 

g  1 

7  1 

g  1 

g 

10  1 

11   1  12 

13  1  14  1 

15 

16  1 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1  26 

1 

27 

28 

29 

30 

•  10 

T 

■  .37 

.87 

T 

2.45 

.07 

•  4B 

1.15 

T 

2,08 

.28 

.25 

•  65 

.43 

*05 

*20 

04 

1.4 

* 

* 

.07 

T 

T 

.20 

.93 

.07 

T 

.65 

T 

•  06 

1.06 

.12 

.85 

.94 

07 

03 

.57 

.02 

.06  .42 

.07 

18 

1.35 

.07 

04 

.04 

.42 

* 

.55 

•  65 

•  47 

.05 

.50 

.45 

.07 

.14 

T 

T 

.02 

2.91 

.80 

.02 

2,42 

03 

.  34 

•  54 

72 

04 

1.15 

•  01 

* 

* 

"""22 

.60 

.24 

.10 

1.30 

.56 

.30 

.12 

• 

.12 

.76 

.94 

.11 

.41 

•  02 

.31 

.61 

1.39 

.67 

.16 

.50 

•  75 

10 

.02 

.  12 

T 

.05 

•  07 

.01 

.18 

* 

* 

*  18 

• 

*62 

21 

* 

•  20 

T 

2*78 
* 

06 

* 

.52 

.51 

T 

.62 

1  .03 

.10 

1.02 

T 

.10 

.71 

.03 

.31 

.11 

.06 

1.33 

02 

02 

^71 

.05 

•  27 

2.00 

'to 

^  *02 

03 

* 

* 

* 

• 

.29 

.10 

.22 

.04 

.14 

•  05 

.24 

.02 

.02 

.59 

1.22 

T 

.08 

T 

28 

09 

48 

'o9 
* 

T 

02 

*26 

.31 

1  fi 

* 

_ 

'  01 

•  16 

2.63 

*04 

.01 

39 

1.73 

.01 

.10 

2.60 

.64 

.31 

1.15 

.67 

.05 

.02 

*13 

T 

1.42 

•  03 

T 

.07 

2.10 

.28 

.20 

.  12 

.02 

.10 

07 

.03 

.93 

•  07 

,60 

.  63 

.22 

* 

.10 

.30 

T 

.35 

.61 

.07 

.33 

.92 

.34 

.25 

.08 

.97 

1.15 

.05 

.23 

.20 

.12 

1.53 

.02 

.15 

.01 

.03 

1.83 

.07 

.09 

.15 

1.70 

.31 

•  02 

09 

.  40 

.96 

.06 

.85 

.15 

•  26 

79 

1.50 

2.96 

.36 

1.09 

.02 

.03 

.38 

T 

.25 

.59 

.52 

1.47 

T 

.  14 

.16 

T 

.50 

.51 

• 

* 

T  .18 

.21 

• 

.62 

10 

* 

*25 
* 

3.  44 

* 

• 

•  08 

.05 

.68 

.01 

.26 

•  41 

.52 

~19 

.10 

* 

.05 

• 

* 

.08 

.19 

.02 

2.85 

06 

.09 

T 

.52 

.11 

.30 

T 

.20 

T 

T 

T 

.32 

T 

03 

33 

1.52 

.33 

15 

1*25 

04 

*05 

•  12 

2.41 

.01 

'ni 

1*64 

*  01 

. 

* 

* 

2.27 

* 

.03 

.80 

T 

.46 

•  56 

•  19 

3.41 

.  16 

.24 

T 

2-.01 

.23 

.  37 

1.51 

1.18 

2.31 

T 

.95 

'34 

*  ^ 

'  10 

.04 

.05 

1  .40 

.10 

.14 

.05 

T 

.03 

1.00 

.10 

1.28 

.38 

.24 

.44 

T 

.  14 

.09 

T 

1.75 

T 

2.e7 

.12 

.10 

.02 

.28 

.01 

.03 

.02 

.86 

T 

T 

.38 

.05 

.20 

2.03 

.29 

.16 

.33 

.75 

.61 

.07 

T 

.  12 

•  10 

.04 

.02 

•  01 

T 

.95 

3.71 

.10 

T 

.66 

.10 

.08 

•  15 

2.30 

.19 

1.5C 

,08 

2.00 

.08 

.45 

•  52 

.45 

T 

.10 

.33 

1.82 

.09 

.06 

T 

T 

.07 

.03 

T 

.11 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1955 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALB  I ON 

91 

94 

97 

97 

93 

93 

90 

96 

98 

93 

90 

92 

95 

86 

88 

90 

86 

66 

90 

93 

93 

93 

90 

89 

93 

96 

97 

98 

96 

96 

98 

•1  IN 

70 

70 

66 

67 

69 

72 

66 

69 

71 

64 

66 

71 

69 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

72 

72 

75 

76 

76 

71 

72 

74 

aledo 

^AX 

B8 

89 

95 

93 

88 
69 

91 

92 

95 

90 

89 

89 

90 

93 

93 

64 

84 

90 

90 

90 

92 

93 

96 

95 

82 

90 

97 

99 

100 

99 

99 

97 

»1  IN 

60 

68 

67 

68 

70 

67 

62 

62 

63 

65 

64 

65 

63 

63 

67 

69 

67 

69 

62 

66 

62 

71 

72 

72 

72 

72 

74 

ALTON   0AM  26 

MAX 

92 

92 

95 

69 

90 

84 

96 

95 

93 

93 

91 

92 

93 

62 

85 

86 

88 

86 

86 

91 

92 

96 

94 

87 

93 

96 

96 

99 

100 

94 

97 

MIN 

66 

68 

76 

7  3 

72 

66 

70 

7  I 

^8 

72 

68 

68 

73 

74 

76 

75 

74 

71 

73 

79 

60 

79 

81 

79 

77 

ANNA    I  NW 

MAX 

90 

92 

95 

95 

69 

90 

87 

93 

95 

91 

91 

88 

89 

86 

87 

90 

65 

85 

88 

90 

91 

92 

90 

92 

96 

97 

96 

94 

96 

95 

MIN 

68 

70 

67 

68 

69 

72 

73 

68 

70 

64 

69 

72 

68 

67 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

72 

71 

75 

73 

74 

73 

73 

72 

ANTIOCH 

MAX 

87 

90 

93 

93 

90 

86 

69 

91 

90 

61 

81 

82 

87 

90 

86 

82 

63 

66 

90 

93 

94 

93 

86 

79 

63 

97 

99 

92 

94 

94 

'  88 

MIN 

65 

66 

7 1 

67 

68 

68 

71 

66 

63 

60 

62 

59 

63 

60 

67 

66 

65 

65 

66 

66 

67 

69 

62 

66 

71 

73 

70 

71 

74 

74 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

90 

89 

95 

95 

89 

84 

89 

94 

86 

84 

84 

83 

90 

68 

87 

84 

69 

87 

90 

93 

92 

92 

85 

60 

65 

95 

97 

94 

94 

93 

93 

MIN 

7  1 

64 

68 

69 

6  5 

68 

67 

72 

68 

62 

61 

63 

69 

69 

66 

64 

65 

66 

65 

66 

64 

68 

68 

67 

65 

73 

73 

71 

74 

72 

74 

B£LLEV 1 LLE  SCOTT  AF  BASE 

MAX 

92 

93 

94 

93 

90 

85 

92 

95 

97 

94 

92 

94 

94 

81 

89 

90 

68. 

87 

84 

92 

93 

94 

92 

66 

92 

96 

96 

96 

98 

96 

96 

MIN 

72 

7 1 

69 

70 

7  5 

76 

76 

71 

65 

68 

70 

69 

70 

70 

71 

74 

72 

73 

74 

73 

72 

75 

75 

77 

76 

77 

76 

75 

BLOOM  I  NOT ON  NORMAL 

MAX 

93 

93 

97 

96 

91 

88 

90 

96 

96 

92 

90 

90 

93 

92 

88 

66 

88 

86 

89 

91 

93 

94 

94 

83 

69 

97 

98 

97 

97 

96 

94 

MIN 

72 

71 

7  3 

73 

69 

68 

66 

74 

75 

67 

62 

62 

61 

70 

64 

66 

66 

66 

66 

69 

67 

72 

70 

69 

62 

76 

77 

74 

75 

76 

71 

CA I RO  WB  CI  TV 

MAX 

93 

93 

93 

92 

93 

88 

91 

95 

97 

93 

93 

90 

90 

84 

90 

92 

67 

69 

69 

89 

91 

90 

67 

90 

94 

97 

97 

95 

96 

93 

93 

MIN 

72 

7  5 

74 

75 

72 

72 

71 

76 

73 

73 

74 

71 

74 

76 

72 

73 

74 

76 

74 

76 

74 

73 

74 

78 

79 

79 

77 

78 

78 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

90 

92 

95 

95 

91 

91 

90 

94 

96 

93 

91 

90 

92 

65 

87 

90 

85 

86 

91 

79 

92 

93 

92 

90 

94 

97 

97 

97 

96 

95 

97 

MIN 

67 

66 

70 

65 

67 

66 

72 

73 

7  1 

69 

60 

66 

70 

70 

72 

69 

68 

71 

70 

74 

73 

72 

71 

70 

73 

CARLINVILLE   ^  E 

MAX 

93 

94 

95 

97 

90 

87 

92 

95 

94 

92 

90 

89 

96 

87 

87 

86 

87 

85 

86 

90 

90 

92 

92 

85 

91 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

MIN 

" 

70 

69 

65 

67 

68 

69 

73 

73 

70 

67 

63 

64 

69 

66 

66 

68 

70 

70 

72 

71 

73 

66 

66 

73 

74 

73 

74 

74 

70 

CARLYLE 

MAX 

94 

94 

96 

96 

93 

89 

95 

91 

94 

99 

92 

93 

94 

84 

90 

89 

88 

94 

88 

91 

93 

94 

94 

93 

90 

96 

96 

98 

98 

95 

97 

MIN 

^' 

73 

68 

70 

70 

76 

6 1 

7  1 

74 

66 

65 

70 

66 

69 

69 

7  1 

71 

70 

71 

74 

72 

73 

73 

76 

76 

74 

75 

76 

73 

CHA  RLESTON 

MAX 

90 

91 

93 

95 

93 

92 

91 

67 

93 

95 

93 

90 

90 

93 

87 

85 

86 

88 

81 

87 

90 

92 

94 

89 

67 

89 

95 

97 

97 

95 

95 

MIN 

68 

7  1 

70 

72 

69 

66 

69 

70 

73 

66 

67 

61 

61 

68 

66 

66 

64 

69 

69 

70 

69 

70 

71 

68 

62 

63 

74 

74 

71 

72 

72 

CHE  NOA 

92 

91 

96 

95 

93 

90 

91 

96 

95 

91 

66 

86 

92 

90 

89 

86 

88 

67 

90 

91 

92 

96 

92 

60 

87 

96 

99 

97 

95 

94 

93 

MIN 

7  1 

69 

70 

73 

67 

66 

66 

72 

74 

66 

61 

60 

66 

60 

65 

65 

64 

66 

67 

69 

67 

77 

64 

64 

61 

73 

76 

75 

74 

72 

71 

CH I CAGO  UNI  VERS  ITY 

MAX 

91 

92 

91 

94 

91 

81 

86 

95 

83 

76 

76 

74 

61 

86 

87 

81 

80 

78 

83 

87 

87 

91 

84 

76 

85 

96 

98 

86 

86 

88 

90 

MIN 

72 

72 

75 

72 

72 

70 

71 

73 

69 

68 

68 

69 

66 

7  1 

69 

70 

71 

73 

71 

73 

71 

67 

64 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

CH I CAGO  WB  AP 

MAX 

95 

95 

99 

97 

95 

90 

95 

99 

67 

66 

85 

84 

89 

90 

89 

86 

66 

86 

91 

92 

93 

93 

66 

60 

68 

99 

100 

94 

95 

97 

95 

MIN 

T* 

69 

74 

72 

7  1 

73 

71 

74 

69 

67 

68 

68 

66 

7  I 

69 

69 

71 

72 

71 

72 

71 

67 

61 

76 

79 

76 

76 

76 

76 

CH I CAGO  WB  CITY 

MAX 

92 

94 

94 

95 

93 

80 

88 

96 

87 

76 

78 

76 

60 

87 

87 

82 

77 

79 

85 

89 

87 

93 

67 

76 

85 

98 

101 

85 

87 

68 

91 

MIN 

7  3 

7  5 

80 

75 

7  3 

7 1 

7  3. 

7  5 

69 

70 

69 

69 

70 

7  3 

7  1 

70 

74 

76 

78 

78 

72 

70 

67 

78 

76 

76 

78 

77 

61 

CICERO 

MAX 

92 

95 

93 

98 

93 

90 

95 

99 

69 

87 

85 

81 

69 

91 

91 

69 

86 

87 

91 

92 

91 

94 

90 

62 

89 

101 

102 

93 

95 

96 

94 

MIN 

73 

70 

78 

76 

7  1 

76 

74 

76 

69 

67 

74 

69 

67 

63 

66 

68 

69 

71 

69 

70 

72 

69 

59 

75 

76 

75 

76 

74 

75 

COBOEN   2  S 

90 

93 

95 

93 

89 

90 

86 

92 

95 

91 

91 

90 

69 

65 

85 

86 

86 

84 

87 

87 

91 

90 

90 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

MIN 

65 

64 

65 

71 

63 

64 

65 

69 

68 

63 

66 

66 

66 

68 

65 

67 

66 

66 

66 

66 

65 

66 

63 

64 

65 

67 

68 

69 

72 

73 

71 

DAN  V 1 LL  E 

93 

97 

98 

97 

93 

91 

87 

96 

94 

91 

86 

66 

91 

61 

84 

86 

90 

82 

61 

68 

66 

92 

84 

61 

68 

96 

96 

94 

95 

93 

94 

MIN 

71 

77 

69 

72 

68 

67 

70 

7  1 

76 

63 

66 

61 

60 

69 

67 

65 

66 

69 

68 

69 

66 

67 

70 

71 

61 

73 

74 

74 

72 

67 

70 

DECATUR 

92 

95 

95 

92 

91 

90 

90 

96 

96 

94 

91 

92 

94 

90 

87 

66 

88 

83 

66 

89 

92 

93 

90 

84 

90 

95 

97 

96 

95 

93 

96 

MIN 

71 

71 

70 

71 

67 

68 

69 

73 

76 

70 

66 

62 

65 

67 

65 

66 

67 

70 

70 

71 

71 

73 

74 

69 

65 

74 

75 

74 

74 

76 

71 

DIXON 

69 

87 

93 

93 

91 

86 

90 

93 

91 

65 

66 

66 

89 

92 

66 

83 

87 

89 

91 

93 

92 

93 

89 

64 

86 

97 

99 

98 

97 

97 

95 

MIN 

73 

65 

69 

69 

68 

67 

67 

75 

69 

63 

59 

62 

61 

66 

67 

65 

64 

68 

65 

66 

66 

72 

71 

64 

58 

76 

75 

72 

73 

77 

77 

DU  QUO  I N   2  S 

90 

92 

94 

93 

91 

90 

90 

94 

96 

94 

92 

90 

92 

65 

88 

89 

86 

67 

90 

69 

90 

92 

91 

86 

92 

96 

97 

97 

96 

94 

93 

MIN 

68 

72 

70 

72 

66 

69 

66 

75 

73 

71 

70 

67 

69 

72 

70 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

71 

72 

74 

72 

73 

73 

74 

72 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

95 

97 

97 

96 

97 

98 

100 

96 

95 

96 

97 

67 

94 

86 

86 

66 

89 

92 

93 

94 

94 

67 

96 

97 

99 

98 

96 

96 

96 

MIN 

78 

74 

70 

68 

69 

7  3 

7  3 

7  5 

7  3 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

72 

74 

74 

68 

78 

72 

70 

76 

75 

76 

76 

73 

73 

EFF I NGHAM 

93 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

96 

97 

94 

91 

91 

95 

91 

87 

89 

69 

87 

86 

93 

96 

93 

94 

88 

90 

96 

97 

99 

96 

96 

96 

MIN 

69 

72 

7  1 

72 

69 

69 

69 

7  1 

69 

70 

68 

63 

67 

6  7 

68 

68 

70 

7U 

70 

70 

72 

73 

70 

65 

74 

76 

76 

72 

73 

73 

EL  I ZABETHTOWN 

MAX 

89 

91 

94 

94 

90 

91 

88 

94 

97 

92 

91 

90 

89 

66 

86 

87 

84 

88 

90 

68 

90 

91 

88 

67 

90 

94 

96 

97 

94 

93 

94 

MIN 

70 

70 

69 

72 

70 

71 

70 

73 

73 

69 

72 

69 

72 

73 

70 

70 

71 

73 

73 

71 

70 

72 

72 

72 

75 

76 

72 

74 

74 

FA IRFI ELD 

MAX 

92 

94 

96 

94 

93 

93 

91 

95 

96 

90 

68 

88 

91 

86 

87 

90 

88 

84 

91 

90 

93 

93 

91 

69 

92 

97 

98 

97 

93 

93 

96 

MIN 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

70 

72 

74 

70 

72 

66 

68 

74 

7  0 

68 

7  1 

70 

7  1 

72 

71 

72 

72 

74 

76 

76 

72 

73 

74 

FLORA 

90 

92 

95 

92 

93 

92 

90 

95 

98 

94 

93 

92 

93 

68 

86 

88 

85 

64 

86 

89 

92 

91 

90 

86 

90 

95 

96 

96 

94 

92 

94 

MIN 

68 

70 

70 

71 

70 

70 

70 

71 

74 

70 

71 

65 

66 

71 

68 

69 

70 

69 

72 

72 

71 

72 

69 

74 

75 

76 

73 

74 

74 

freeport 

MAX 

87 

65 

92 

92 

66 

64 

88 

92 

69 

84 

83 

85 

68 

90 

64 

77 

86 

87 

90 

90 

90 

92 

87 

60 

84 

96 

97 

96 

96 

96 

91 

MIN 

72 

64 

68 

68 

65 

66 

65 

73 

64 

64 

66 

56 

57 

61 

64 

62 

61 

62 

64 

66 

68 

64 

6  5 

74 

75 

70 

71 

76 

74 

FUL  TON   DAM    1 3 

86 

88 

94 

94 

89 

85 

90 

92 

67 

87 

84 

86 

89 

92 

62 

80 

67 

86 

90 

92 

91 

96 

85 

82 

88 

96 

98 

97 

97 

99 

96 

MIN 

69 

67 

72 

73 

69 

68 

69 

75 

70 

67 

62 

66 

63 

66 

68 

68 

62 

68 

71 

09 

7U 

72 

67 

62 

76 

79 

73 

74 

76 

76 

GAL  ESBURG 

89 

90 

93 

92 

88 

89 

91 

96 

92 

69 

89 

86 

93 

91 

85 

85 

90 

90 

89 

92 

92 

96 

96 

62 

89 

98 

99 

99 

98 

99 

95 

MIN 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

66 

75 

73 

70 

69 

63 

64 

67 

65 

66 

69 

71 

72 

74 

72 

70 

64 

74 

75 

76 

76 

76 

74 

GALVA 

89 

69 

93 

94 

89 

90 

92 

96 

93 

88 

68 

69 

94 

93 

87 

84 

90 

87 

90 

92 

93 

96 

93 

62 

90 

100 

101 

101 

100 

100 

95 

MIN 

71 

63 

68 

74 

66 

66 

66 

72 

72 

66 

60 

60 

61 

68 

62 

63 

67 

69 

66 

70 

7  1 

67 

69 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

GOLCONOA  DAM  51 

MAX 

88 

88 

94 

94 

89 

89 

84 

94 

94 

90 

90 

89 

.  89 

66 

86 

60 

82 

66 

80 

82 

88 

90 

66 

90 

92 

96 

96 

96 

94 

93 

94 

MIN 

66 

68 

70 

74 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

68 

70 

70 

66 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

72 

74 

79 

73 

73 

72 

72 

GREENV 1 LLE 

MAX 

92 

90 

92 

91 

91 

66 

90 

96 

97 

91 

94 

89 

91 

90 

66 

68 

85 

82 

85 

94 

96 

96 

94 

92 

94 

MIN 

70 

69 

71 

73 

70 

70 

70 

73 

74 

72 

70 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

70 

76 

76 

76 

76 

75 

GR  IGGSV  I  LLE 

MAX 

9<, 

93 

95 

95 

90 

67 

94 

96 

94 

90 

90 

90 

91 

89 

86 

87 

90 

90 

66 

93 

93 

96 

95 

84 

93 

96 

99 

99 

100 

99 

96 

MIN 

70 

72 

71 

73 

70 

66 

68 

74 

70 

70 

66 

63 

63 

72 

6  5 

66 

70 

70 

72 

72 

76 

69 

66 

74 

75 

75 

75 

76 

73 

HARRISBUR6 

MAX 

96 

96 

96 

98 

95 

96 

93 

97 

100 

94 

92 

93 

94 

90 

90 

92 

86 

90 

94 

90 

94 

95 

92 

93 

96 

102 

101 

109 

97 

96 

98 

MIN 

68 

68 

66 

71 

71 

71 

70 

74 

76 

70 

70 

63 

68 

76 

7  1 

70 

70 

75 

72 

71 

70 

72 

71 

76 

75 

83 

72 

73 

73 

HAVANA 

MAX 

92 

94 

95 

95 

86 

87 

93 

96 

92 

92 

92 

93 

94 

88 

89 

86 

87 

66 

89 

69 

90 

95 

91 

65 

90 

97 

98 

99 

96 

96 

96 

MIN 

72 

70 

70 

69 

69 

68 

69 

74 

76 

70 

66 

63 

63 

72 

66 

68 

67 

69 

70 

72 

71 

73 

74 

67 

66 

74 

76 

74 

75 

76 

73 

HILLSBORO 

MAX 

93 

91 

94 

97 

92 

89 

93 

96 

99 

94 

96 

96 

94 

93 

88 

69 

88 

86 

69 

92 

97 

94 

99 

90 

92 

97 

98 

98 

96 

96 

96 

MIN 

71 

71 

70 

71 

68 

69 

71 

76 

75 

70 

69 

63 

63 

69 

67 

67 

68 

71 

70 

70 

72 

72 

73 

75 

69 

73 

76 

74 

74 

75 

71 

HOOPESTON 

MAX 

93 

92 

97 

95 

94 

90 

89 

97 

90 

90 

89 

69 

92 

66 

85 

66 

89 

84 

67 

90 

91 

92 

86 

82 

87 

96 

97 

95 

90 

91 

94 

MIN 

70 

71 

72 

74 

71 

69 

71 

71 

76 

62 

63 

60 

62 

69 

67 

67 

66 

69 

69 

70 

66 

70 

68 

69 

62 

72 

76 

76 

72 

70 

70 

See  reference  no tee  following  Station  Indttx. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1955 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1  r 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

>4AX 

93 

94 

95 

93 

90 

88 

93 

97 

95 

95 

90 

91 

93 

90 

86 

87 

66 

88 

87 

92 

92 

91 

92 

64 

91 

98 

96 

100 

100 

95 

96 

^  I N 

71 

70 

70 

70 

67 

67 

55 

72 

75 

69 

65 

63 

51 

71 

66 

66 

67 

66 

69 

69 

71 

71 

73 

67 

65 

74 

74 

76 

76 

72 

JERSeYVILLE 

MAX 

91 

92 

93 

93 

90 

63 

91 

93 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

86 

86 

86 

86 

90 

90 

90 

92 

92 

90 

90 

96 

95 

97 

97 

97 

95 

M  I  N 

70 

71 

69 

70 

67 

67 

69 

74 

74 

70 

67 

61 

50 

68 

66 

66 

69 

66 

69 

66 

59 

70 

72 

66 

66 

73 

75 

73 

75 

76 

70 

JOLIET 

MAX 

92 

92 

96 

97 

94 

67 

91 

97 

94 

88 

87 

85 

92 

67 

89 

87 

90 

88 

90 

92 

92 

95 

85 

62 

86 

97 

100 

97 

93 

93 

94 

^IN 

69 

68 

68 

73 

69 

69 

67 

72 

72 

61 

64 

64 

50 

70 

65 

57 

68 

67 

70 

66 

70 

70 

69 

67 

74 

77 

74 

75 

74 

76 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

95 

92 

98 

97 

94 

94 

87 

95 

93 

66 

87 

88 

91 

90 

89 

89 

67 

85 

88 

89 

90 

95 

91 

60 

87 

96 

100 

97 

92 

92 

95 

M  I  N 

71 

65 

73 

70 

66 

67 

69 

70 

75 

60 

63 

63 

58 

67 

65 

65 

65 

66 

64 

68 

59 

56 

59 

72 

74 

74 

73 

68 

67 

KANKAKEE  4.  NW 

MAX 

91 

90 

97 

99 

96 

88 

86 

93 

90 

87 

87 

88 

91 

87 

87 

69 

86 

85 

69 

90 

89 

91 

86 

79 

66 

95 

99 

96 

91 

93 

93 

M  I  N 

70 

65 

69 

70 

56 

57 

59 

70 

74 

60 

63 

61 

58 

67 

64 

64 

64 

65 

57 

64 

69 

69 

56 

59 

72 

74 

73 

73 

69 

67 

KEWANEE 

MAX 

90 

90 

95 

95 

69 

91 

92 

97 

90 

86 

90 

69 

95 

96 

91 

85 

90 

92 

92 

92 

93 

96 

93 

82 

89 

100 

102 

101 

100 

102 

97 

M  IN 

70 

66 

67 

76 

66 

66 

71 

61 

63 

64 

66 

56 

63 

66 

59 

66 

58 

71 

76 

72 

72 

LA  HARPE 

MAX 

87 

89 

91 

92 

89 

87 

90 

93 

90 

89 

88 

89 

90 

69 

84 

84 

66 

87 

87 

89 

90 

93 

94 

60 

86 

97 

98 

99 

99 

'00 

94 

MiN 

71 

72 

72 

71 

69 

66 

70 

74 

72 

70 

67 

66 

65 

56 

65 

67 

68 

74 

72 

73 

72 

69 

65 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

9A 

92 

99 

99 

92 

94 

94 

99 

92 

92 

92 

94 

95 

93 

91 

86 

93 

94 

97 

98 

97 

97 

86 

65 

90 

101 

103 

102 

100 

96 

95 

MIN 

73 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

75 

75 

64 

62 

53 

63 

70 

6b 

68 

67 

71 

67 

72 

71 

69 

51 

71 

77 

76 

76 

75 

76 

LINCOLN 

MAX 

95 

94 

97 

93 

92 

90 

94 

99 

95 

94 

93 

93 

96 

88 

69 

69 

91 

86 

89 

93 

95 

97 

95 

86 

91 

100 

101 

101 

99 

97 

96 

M  In 

70 

70 

70 

70 

68 

66 

70 

72 

76 

69 

54 

61 

63 

67 

64 

67 

69 

71 

69 

71 

71 

69 

63 

73 

74 

73 

74 

75 

70 

MAKANDA    1  NW 

90 

91 

92 

94 

89 

90 

87 

92 

94 

92 

90 

69 

89 

65 

66 

66 

65 

62 

88 

65 

89 

91 

90 

68 

91 

94 

96 

95 

95 

94 

94 

MIN 

69 

71 

73 

71 

58 

68 

69 

73 

74 

56 

68 

53 

66 

73 

56 

67 

70 

71 

70 

72 

70 

77 

72 

76 

75 

76 

74 

73 

72 

MARENGO 

MAX 

89 

91 

95 

96 

93 

86 

89 

93 

93 

84 

85 

85 

90 

91 

87 

84 

90 

90 

92 

96 

95 

93 

66 

81 

65 

97 

99 

96 

96 

96 

91 

MIN 

72 

61 

68 

66 

55 

65 

65 

72 

66 

69 

67 

61 

66 

64 

66 

66 

61 

65 

64 

66 

70 

54 

52 

74 

75 

69 

71 

74 

71 

MATTOON 

92 

94 

95 

93 

91 

91 

89 

95 

97 

92 

69 

91 

92 

87 

85 

87 

87 

80 

68 

89 

91 

92 

90 

86 

89 

96 

96 

95 

94 

92 

92 

MIN 

69 

72 

70 

73 

72 

59 

70 

73 

72 

69 

67 

62 

63 

67 

65 

67 

70 

70 

70 

71 

71 

68 

63 

73 

76 

74 

72 

72 

72 

MC  LEANSBORO 

92 

94 

95 

94 

94 

94 

90 

97 

98 

92 

90 

90 

92 

84 

90 

91 

88 

87 

92 

86 

90 

92 

92 

90 

93 

97 

96 

99 

95 

93 

95 

MIN 

70 

69 

69 

70 

59 

66 

56 

73 

72 

70 

71 

64 

67 

72 

69 

67 

57 

70 

69 

71 

69 

70 

70 

70 

71 

74 

74 

76 

72 

73 

74 

M I NONK 

92 

90 

96 

95 

91 

92 

91 

96 

90 

89 

90 

89 

92 

67 

91 

86 

90 

89 

89 

91 

92 

94 

87 

83 

86 

96 

100 

98 

97 

97 

96 

MIN 

69 

67 

68 

70 

66 

67 

66 

72 

74 

54 

66 

60 

61 

68 

64 

62 

63 

65 

55 

58 

64 

69 

57 

67 

59 

71 

71 

71 

73 

71 

59 

MOL I ne  we  ap 

88 

89 

95 

94 

89 

68 

92 

95 

69 

68 

67 

88 

94 

93 

63 

83 

87 

87 

89 

91 

91 

95 

94 

81 

89 

99 

100 

99 

100 

100 

95 

MIN 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

76 

71 

66 

63 

63 

51 

57 

66 

66 

63 

66 

69 

59 

69 

69 

72 

57 

62 

76 

76 

74 

75 

78 

70 

MONMOUTH 

88 

90 

93 

93 

89 

89 

91 

95 

92 

90 

90 

90 

92 

91 

85 

66 

85 

90 

89 

91 

90 

94 

96 

81 

90 

98 

100 

99 

99 

99 

1IN 

71 

71 

70 

68 

69 

57 

68 

76 

71 

68 

63 

52 

62 

67 

64 

65 

62 

55 

55 

70 

70 

72 

72 

69 

63 

74 

76 

75 

74 

76 

MORR IS    3  NE 

9« 

92 

96 

97 

93 

66 

91 

95 

96 

67 

68 

66 

94 

90 

69 

87 

92 

89 

92 

93 

94 

95 

91 

82 

89 

99 

100 

98 

95 

95 

96 

VI  IN 

Tt 

66 

68 

70 

65 

66 

58 

73 

73 

61 

62 

62 

50 

67 

55 

65 

65 

67 

63 

66 

70 

68 

67 

74 

76 

72 

75 

73 

74 

MORR I  SUN 

90 

88 

94 

95 

89 

89 

91 

93 

93 

88 

87 

68 

91 

93 

89 

83 

89 

91 

91 

93 

93 

96 

92 

83 

87 

97 

99 

99 

98 

99 

97 

»1IN 

73 

65 

64 

69 

57 

67 

56 

74 

68 

64 

60 

61 

61 

63 

56 

55 

65 

69 

65 

68 

66 

66 

61 

72 

73 

73 

73 

76 

75 

MORR I SONV I LL £    1  E 

93 

95 

95 

92 

88 

90 

95 

95 

90 

91 

92 

93 

61 

66 

86 

68 

65 

86 

89 

92 

94 

91 

68 

91 

96 

97 

97 

97 

94 

95 

"IIN 

70 

70 

70 

71 

68 

68 

70 

74 

74 

69 

67 

62 

63 

67 

66 

68 

69 

69 

71 

71 

73 

70 

65 

72 

75 

73 

73 

73 

69 

MT   CARMEL    3  N 

91 

94 

95 

95 

91 

91 

89 

96 

95 

69 

66 

89 

93 

68 

88 

69 

88 

66 

90 

90 

90 

93 

89 

88 

93 

95 

95 

96 

91 

91 

94 

MIN 

72 

69 

70 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

72 

65 

57 

69 

72 

59 

70 

70 

72 

71 

71 

73 

70 

72 

71 

75 

71 

70 

74 

70 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

86 

86 

92 

92 

68 

84 

89 

92 

90 

84 

63 

83 

88 

90 

81 

79 

85 

87 

88 

89 

89 

91 

89 

79 

86 

95 

97 

95 

96 

97 

93 

MIN 

73 

65 

68 

71 

68 

66 

68 

76 

58 

54 

58 

60 

60 

52 

66 

65 

62 

66 

56 

57 

66 

67 

71 

66 

59 

73 

74 

71 

72 

76 

77 

^40UNT   VERNON  ^  N 

MAX 

89 

91 

94 

93 

92 

90 

91 

93 

96 

92 

90 

89 

92 

84 

85 

89 

85 

66 

69 

87 

92 

92 

91 

89 

92 

96 

97 

96 

95 

93 

95 

MIN 

69 

70 

70 

71 

57 

68 

69 

73 

73 

70 

71 

64 

68 

73 

68 

66 

66 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

74 

74 

75 

73 

74 

74 

NEW  BURNSIDE 

89 

91 

94 

92 

89 

91 

88 

93 

95 

92 

90 

90 

88 

85 

86 

69 

66 

87 

90 

86 

69 

90 

89 

88 

91 

95 

97 

97 

94 

93 

94 

XIN 

68 

70 

70 

59 

66 

68 

69 

72 

72 

69 

67 

60 

56 

73 

69 

68 

69 

68 

72 

70 

70 

69 

71 

71 

74 

73 

74 

71 

71 

74 

NEWTON 

92 

95 

97 

97 

95 

94 

93 

96 

101 

96 

94 

93 

97 

93 

67 

90 

89 

83 

91 

92 

94 

97 

93 

90 

92 

97 

99 

100 

97 

96 

98 

■A  IN 

68 

70 

70 

71 

70 

69 

70 

72 

74 

59 

70 

66 

56 

72 

67 

66 

70 

70 

72 

72 

71 

70 

67 

74 

75 

76 

72 

73 

74 

OLNEY   radio  STATION 

VI  IN 

ott  awa 

93 

68 

97 

95 

89 

85 

91 

95 

89 

87 

69 

69 

93 

88 

91 

60 

95 

86 

92 

97 

94 

92 

37 

67 

66 

96 

101 

99 

97 

92 

91 

vlIN 

73 

69 

71 

71 

70 

68 

69 

73 

77 

65 

53 

53 

62 

70 

68 

68 

67 

71 

66 

72 

70 

59 

60 

75 

77 

75 

76 

75 

75 

PAL  E  ST  1 NE 

93 

96 

98 

97 

97 

94 

92 

98 

98 

92 

90 

90 

94 

90 

88 

90 

69 

65 

65 

90 

92 

96 

91 

66 

93 

98 

96 

100 

93 

95 

96 

MIN 

69 

70 

69 

70 

68 

68 

69 

70 

71 

67 

69 

62 

54 

71 

68 

67 

68 

70 

59 

70 

70 

70 

70 

70 

66 

72 

76 

74 

70 

67 

73 

PANA 

93 

91 

94 

92 

92 

90 

91 

95 

96 

90 

90 

91 

94 

67 

87 

88 

89 

85 

67 

91 

92 

94 

91 

66 

92 

96 

100 

97 

98 

95 

95 

V1IN 

69 

69 

71 

71 

59 

68 

70 

73 

74 

71 

58 

61 

64 

66 

66 

67 

70 

70 

71 

72 

73 

59 

64 

73 

76 

75 

73 

74 

72 

PARIS  WATERWORKS 

91 

93 

95 

96 

93 

95 

87 

95 

95 

92 

90 

91 

92 

88 

86 

86 

68 

63 

68 

92 

93 

95 

86 

84 

90 

95 

96 

99 

94 

94 

94 

MIN 

69 

72 

71 

70 

68 

66 

69 

70 

68 

57 

67 

59 

61 

71 

56 

56 

66 

70 

68 

69 

70 

67 

62 

73 

73 

74 

72 

68 

73 

PARK  FOREST 

88 

88 

96 

95 

85 

88 

93 

83 

84 

63 

81 

68 

61 

88 

87 

80 

63 

88 

90 

91 

91 

67 

77 

85 

96 

99 

92 

91 

92 

94 

MIN 

70 

67 

71 

70 

70 

66 

71 

65 

60 

63 

51 

56 

59 

66 

55 

65 

66 

64 

71 

67 

61 

66 

74 

77 

73 

74 

71 

73 

PEOR I A   WB  A  P 

91 

92 

94 

93 

87 

88 

92 

96 

90 

88 

90 

91 

93 

85 

85 

85 

68 

86 

89 

91 

93 

93 

ae 

84 

89 

98 

96 

98 

98 

96 

93 

MIN 

72 

71 

72 

73 

70 

69 

69 

74 

74 

69 

65 

65 

66 

68 

58 

65 

70 

72 

73 

74 

71 

68 

56 

74 

76 

76 

77 

77 

76 

PONT  I AC 

90 

89 

93 

92 

89 

86 

89 

94 

91 

66 

69 

89 

90 

86 

67 

84 

66 

I 

8* 

67 

69 

90 

90 

87 

80 

86 

93 

95 

94 

92 

90 

90 

MIN 

72 

69 

71 

72 

70 

69 

70 

74 

74 

66 

64 

63 

52 

70 

66 

56 

56 

71 

67 

72 

68 

67 

53 

73 

77 

76 

74 

73 

72 

QU 1 NCY 

95 

95 

95 

94 

68 

87 

95 

98 

97 

92 

93 

91 

95 

86 

89 

91 

69 

90 

90 

94 

93 

99 

101 

67 

95 

IM 

104 

104 

104 

100 

99 

MIN 

72 

75 

74 

74 

69 

69 

69 

77 

74 

74 

69 

57 

66 

71 

57 

58 

68 

69 

70 

71 

73 

74 

74 

71 

70 

75 

77 

76 

78 

79 

76 

QU I NCY  CAA  AP 

89 

92 

92 

91 

90 

84 

92 

94 

94 

90 

91 

91 

94 

83 

67 

87 

90 

90 

90 

96 

96 

95 

96 

87 

91 

96 

98 

100 

97 

100 

97 

MIN 

71 

72 

71 

70 

68 

67 

67 

74 

73 

71 

57 

64 

63 

69 

54 

53 

68 

71 

71 

71 

70 

69 

66 

73 

73 

74 

75 

76 

74 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

92 

94 

95 

95 

93 

90 

89 

96 

92 

69 

89 

89 

91 

77 

86 

83 

68 

82 

66 

88 

90 

94 

80 

62 

88 

96 

97 

96 

93 

91 

93 

MIN 

70 

70 

71 

73 

72 

69 

70 

74 

74 

67 

63 

63 

64 

66 

55 

69 

67 

69 

72 

70 

71 

70 

66 

65 

72 

78 

78 

73 

71 

73 

ROBERTS  3  N 

MAX 

94 

90 

96 

96 

92 

91 

90 

97 

96 

91 

69 

90 

90 

85 

66 

85 

86 

89 

89 

90 

91 

93 

89 

82 

86 

95 

97 

99 

95 

94 

95 

MIN 

72 

69 

72 

72 

71 

72 

72 

74 

76 

52 

51 

50 

68 

66 

66 

55 

58 

69 

63 

70 

68 

57 

52 

72 

77 

76 

77 

69 

72 

ROCKFOKO 

MAX 

91 

86 

94 

94 

93 

86 

91 

94 

93 

65 

65 

85 

90 

90 

86 

84 

69 

89 

92 

93 

93 

95 

94 

82 

88 

99 

100 

99 

96 

98 

93 

MIN 

73 

57 

71 

72 

70 

68 

67 

75 

66 

53 

59 

60 

62 

56 

67 

65 

66 

57 

53 

66 

57 

69 

70 

66 

55 

75 

77 

70 

77 

75 

75 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 

90 

88 

95 

96 

91 

85 

91 

94 

65 

85 

85 

87 

91 

94 

90 

62 

69 

90 

93 

93 

94 

96 

87 

81 

87 

102 

103 

97 

96 

97 

93 

MIN 

59 

66 

69 

70 

59 

66 

68 

75 

58 

63 

60 

64 

61 

66 

66 

57 

65 

57 

54 

69 

57 

69 

69 

63 

55 

74 

74 

71 

73 

75 

59 

RUSHVILLE 

MAX 

91 

95 

95 

93 

87 

86 

93 

96 

94 

90 

90 

91 

92 

89 

87 

67 

90 

90 

69 

92 

94 

96 

94 

83 

91 

97 

99 

98 

100 

100 

100 

MIN 

70 

69 

70 

69 

66 

65 

65 

71 

73 

71 

56 

63 

70 

66 

65 

57 

64 

72 

70 

72 

71 

69 

65 

55 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

Se«  r«f«r«Dce  DOt«B  lollovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  '^linois 


T  .                                                                                                                                                                                                                    JULY  1955 

Station 

Day 

Of 

Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

Averi 

SKOK IE 

MAX 
MIN 

«9 
73 

89 
64 

90 
70 

92 
72 

89 
67 

80 
55 

82 
68 

93 
72 

92 
56 

78 
61 

77 
65 

75 
65 

79 
59 

85 
64 

84 
67 

84 
50 

60 
65 

80 
67 

85 
65 

87 
56 

87 

53 

90 
66 

83 
69 

78 
67 

84 
66 

95 
74 

96 
77 

97 
71 

86 
74 

89 
73 

88 
74 

86,0 
67.8 

SPARTA 

MAX 
MIN 

S2 
71 

93 
71 

96 
72 

95 
69 

92 
09 

91 
58 

92 
09 

96 
74 

98 
75 

96 
72 

95 
70 

94 
54 

96 
68 

84 

7  1 

8B 
68 

91 
68 

89 
67 

87 
58 

89 
71 

91 
71 

93 
72 

92 
72 

92 
72 

89 
71 

94 
73 

96 
76 

99 
76 

99 
74 

97 
74 

95 
76 

96 
74 

93.2 
71.1 

SPRINGFIELD  W8  AP 

MAX 
MIN 

92 
72 

93 
72 

94 

72 

93 
72 

89 
09 

88 
68 

92 
68 

96 
75 

93 
76 

91 
71 

91 
67 

93 
53 

94 
64 

85 
66 

86 
66 

85 
67 

85 

69 

85 
70 

88 
70 

91 
71 

92 
71 

92 
72 

91 
72 

83 
66 

90 
55 

94 
75 

97 
75 

98 
77 

96 
77 

93 
76 

97 
73 

91.3 
70.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

87 
71 

85 
62 

92 
67 

92 
69 

88 
65 

85 
66 

89 
64 

93 
73 

88 
63 

84 

60 

82 
53 

84 
55 

90 

55 

90 
53 

87 
54 

77 
61 

87 
59 

88 
61 

89 
61 

91 
64 

90 
54 

93 
70 

90 
67 

80 
60 

85 
56 

97 
72 

98 
74 

95 
67 

96 
69 

98 
74 

93 
74 

89.  1 
64.6 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

92 
70 

90 
64 

96 
69 

96 

70 

94 
55 

84 

67 

92 
65 

95 
70 

88 
66 

84 
60 

85 
58 

86 
61 

92 
61 

92 
65 

88 
55 

84 
55 

90 
55 

89 
67 

9U 
62 

95 
66 

95 
55 

95 
65 

88 
69 

82 
65 

68 
54 

99 
72 

102 
70 

98 
70 

98 
72 

97 
72 

94 
72 

91.5 
66.2 

TABLE  (jROVE 

MAX 
MlN 

91 
72 

93 
72 

94 
71 

93 
71 

90 
08 

87 
57 

92 
69 

95 
75 

92 
74 

92 
70 

90 
57 

90 
64 

92 
54 

83 
73 

86 
66 

87 
59 

88 
65 

89 
69 

89 
70 

93 
71 

92 
72 

94 
73 

95 
70 

84 

70 

92 
54 

98 
74 

98 
75 

99 
77 

99 
77 

99 

75 

96 
76 

92.  0 
70.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

92 

69 

93 
70 

96 
58 

94 
72 

92 
70 

90 
69 

88 
59 

95 
72 

95 
73 

93 
68 

90 
68 

91 
62 

92 
63 

90 
66 

88 
65 

87 
66 

88 
68 

86 
59 

84 

70 

90 
70 

91 
69 

92 
72 

90 
70 

84 
69 

89 
63 

95 
72 

95 
74 

97 
76 

95 
72 

92 
73 

97 
72 

91.4 
69.3 

URBANA 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
70 

96 
72 

94 
73 

92 
71 

89 

70 

87 
70 

94 

73 

94 

75 

91 
67 

88 
66 

90 
63 

91 
63 

85 
67 

86 
56 

84 

68 

87 
57 

63 
69 

83 
68 

87 
71 

90 
70 

92 
71 

86 
70 

83 
69 

88 
63 

94 
72 

95 
75 

95 
77 

92 
73 

91 
72 

92 
72 

89.8 
59.8 

VANDALIA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 
70 

91 
70 

93 
70 

94 

72 

92 
66 

90 
69 

95 

71 

95 
72 

95 
73 

92 
69 

89 
65 

89 
63 

93 
53 

84 
68 

88 
67 

88 
56 

87 
69 

85 
7U 

88 
59 

69 
59 

91 
70 

96 
70 

92 
70 

66 

70 

89 
68 

97 
71 

97 
74 

97 
73 

97 
72 

93 
71 

96 
70 

91.6 
59.4 

VIRUEN 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
70 

93 
69 

92 
66 

90 
68 

86 
68 

91 
68 

92 
73 

94 
74 

91 
71 

90 
56 

90 
62 

92 
65 

90 
69 

86 
65 

86 
57 

85 
66 

84 

69 

85 
70 

89 
71 

92 
73 

92 
74 

90 
72 

85 
66 

90 
55 

95 
73 

96 
76 

98 
75 

97 
79 

96 
76 

96 
72 

90.8 
70.0 

WALNUT 

MAX 
MIN 

91 
73 

91 
59 

97 
71 

97 
71 

96 
59 

91 
71 

94 
69 

98 
75 

95 
70 

92 
55 

90 
59 

91 
62 

95 
65 

93 
70 

88 
67 

85 
66 

90 
54 

90 
68 

94 
66 

95 
71 

95 
69 

95 
71 

88 

70 

83 
68 

90 
62 

1  00 
75 

101 
76 

101 
76 

lOU 
74 

100 
76 

98 
77 

93.7 
59.5 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
69 

97 
69 

96 
71 

94 
59 

93 
68 

87 

71 

94 
72 

90 
75 

90 
64 

89 
54 

89 
61 

91 
50 

85 
65 

85 
66 

84 
66 

66 
65 

83 
68 

88 
68 

89 
69 

89 
64 

91 
69 

85 
71 

82 
65 

87 
62 

95 
72 

97 
75 

95 
75 

90 
73 

91 
68 

92 
68 

90.0 
68.2 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

88 
72 

92 
65 

93 
67 

96 
72 

90 
69 

84- 
68 

85 
69 

95 
71 

90 
56 

78 
51 

75 
60 

76 
63 

82 
58 

90 
62 

89 
66 

80 
68 

82 
66 

82 

65 

86 
55 

91 
65 

91 
64 

93 
58 

84 
75 

76 
66 

84 
57 

99 
73 

100 
77 

86 
70 

86 
74 

88 
72 

88 
74 

87.0 
67.4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
67 

96 
71 

96 
72 

90 
67 

85 
69 

90 
68 

95 
71 

94 
68 

84 
61 

83 
61 

83 
52 

90 
60 

89 
67 

89 
67 

85 
66 

67 
65 

66 
58 

91 
55 

93 
68 

93 
66 

94 
69 

91 
69 

80 
66 

85 
56 

96 
73 

100 
77 

96 
71 

96 
74 

95 
72 

93 
74 

90.7 
57.8 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
71 

93 
70 

92 
70 

91 
67 

84 
58 

91 
68 

94 
73 

94 
74 

90 
71 

90 
69 

90 
65 

93 
55 

90 
69 

86 
66 

88 
67 

89 
67 

89 
68 

67 
71 

92 
72 

93 
73 

93 
73 

91 
70 

84 
68 

91 
67 

95 
72 

96 
74 

98 
75 

97 
76 

95 
75 

96 
73 

91.5 
70.3 

WINDSOR 

MAX 
MIN  1 

94 
69 

93 
70 

96 
69 

95 
71 

92 
70 

91 
69 

90 
69 

96 

72 

97 
72 

94 

67 

91 
56 

91 
58 

94 
60 

90 
65 

87 
66 

87 
67 

88 
68 

83 
70 

88 
70 

69 
69 

92 
69 

94 
71 

93 
71 

67 
69| 

90 
62 

97 
72 

99 
75 

99 
74 

96 
72 

93 
73 

95 
71 

92.3 
68.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ouQon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

CAR80NDALE  SEW  PLANT 

EVAP 

.24 

.28 

.26 

.23 

.18 

.24 

.23 

.20 

.30 

.36 

.22 

.29 

.30 

.20 

.11 

.19 

.10 

.30 

.  14 

.20 

.09 

.18 

.25 

.18 

.20 

.22 

.25 

.21 

.21 

.18 

.26 

6.80 

WIND 

93 

77 

48 

19 

18 

38 

47 

78 

77 

40 

29 

52 

58 

54 

43 

56 

10 

94 

58 

36 

21 

19 

32 

39 

5 

62 

28 

27 

18 

17 

33 

1326 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.14 

.22 

.21 

.35 

.09 

.  14 

.25 

.26 

.09 

.24 

.12 

.24 

.21 

.25 

.10 

.21 

.11 

.42 

.19 

.25 

.19 

.09 

.18 

.  10 

.44 

.26 

.25 

.37 

6.178 

WIND 

64 

19 

30 

49 

7 

41 

54 

6 

7 

9 

9 

10 

40 

13 

6 

5 

6 

0 

21 

28 

9 

21 

2 

49 

5 

19 

42 

26 

617B 

MAX 

93 

94 

102 

100 

96 

92 

98 

96 

89 

90 

88 

92 

96 

98 

94 

93 

96 

99 

100 

100 

100 

84 

82 

92 

104 

102 

104 

104 

99 

95.8 

MIN 

64 

68 

70 

66 

66 

66 

72 

65 

62 

58 

62 

60 

62 

66 

65 

65 

66 

60 

66 

66 

69 

64 

54 

64 

68 

71 

73 

74 

68 

65.5 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.30 

.42 

.42 

.21 

.13 

.27 

.42 

.46 

.38 

.34 

.39 

.37 

.34 

.30 

.28 

.  18 

.25 

.16 

.23 

.12 

.30 

.22 

.20 

.27 

.29 

.41 

.34 

.26 

.29 

9.14B 

WIND 

145 

155 

77 

59 

49 

52 

53 

80 

118 

82 

65 

63 

48 

41 

40 

70 

52 

46 

90 

35 

25 

25 

30 

22 

68 

80 

65 

45 

35 

55 

55 

1925 

MAX 

97 

96 

98 

97 

98 

94 

95 

96 

97 

98 

93 

95 

94 

97 

82 

90 

91 

90 

94 

94 

96 

97 

97 

90 

86 

96 

100 

104 

105 

101 

99 

95.4 

MIN 

68 

69 

69 

72 

70 

69 

70 

71 

74 

72 

72 

64 

63 

71 

70 

72 

73 

68 

67 

6B 

68 

70 

70 

70 

67 

75 

76 

71 

70 

70 

74 

70.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.29 

.28 

.40 

.21 

.12 

.29 

.06 

.25 

.26 

.28 

.30 

.50 

.50 

.56 

.18 

.16 

.18 

.05 

.15 

.13 

.18 

.12 

.17 

.17 

.25 

.23 

.23 

.21 

.18 

7.39B 

WIND 

45 

38 

24 

14 

9 

12 

9 

18 

22 

22 

25 

40 

44 

16 

6 

7 

8 

7 

3 

13 

25 

12 

9 

8 

11 

16 

11 

7 

10 

14 

9 

514 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER   TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  aotes  folloelng  Station  lodes. 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
JULY  1955 


Station 

Index  No. 

t 

County  c 

J 

Latitude 

(D 

a 
o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

County 

O 

"P 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Longitu 

■S3 

m 

Temp. 

Precip.| 

Index  ! 

« 

1 
i3 

Latitud 

Longiti 

> 

0) 

d. 

Precip. 

Albion 
Alodo 

Alexis  Water  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  N« 

0055 

0082 
0137 
0187 

Edwards 
Madison 

7  38  22 
1  41  12 
1  41  03 
1  38  53 
J  37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  15 

447 

739 

640 

6P 
6P 

MID 

7P 

6P 
6P 
HID 
7A 
7P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 
ilun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartline 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Haoklnaw 

Hakanda  1  NW 
Harengo 

5216 
5272 
5280 
5294 
5326 

Clay 

Tazewell 

HcDoDOugh 

Jackson 

McHenry 

7 
1 

6 

38  47 
40  32 
40  26 
37  38 
42  15 

68  30 

89  22 

90  40 
89  14 
86  37 

480 
620 
702 
660 
810 

6P 

MID 

6P 
6P 
6P 
6P 

Roy  H.  Dawkins 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartline 
Ernest  G.  Woolley 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Antloch 

Arlington  Heights  4  SSE 

Augueta 

Aurora  College 

0195 
0203 
0247 
)330 

Henry 
Lake 

Hancock 

3  41  24 
42  29 
42  02 

41  45 

89  55 
88  06 
87  56 

620 
770 
680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 
4P 
MID 
7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I .  Kufalk 
George  A .  Honemann 
Rev.   J.  DiGiacono 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Harletta 

Uaroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshall 

5334 
5342 
5364 

5380 

Williamson 

La  Salle 
Clark 

4 

1 
1 
7 

40  30 
37  44 
40  01 

39  23 

90  24 

86  55 
88  57 

87  42 

546 
448 

700 
486 

606 

MID 

5P 
MID 
7A 
6P 

Joseph  Ace  HcCance 
C.  N.  Danlelson 
Russell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 
C 

Beardstown 

Beardstown  LaCraiige  Dam 
Sellevllle  Scott  AF  Base 

0356 
0445 
0492 

0510 

Fulton 

Pike 

Cass 

St.  Clair 

40  40 

39  41 

40  01 

36  32 

90  26 

91  03 
90  26 

89  51 

641 

450 
434 

MID 

7A 
7A 
7A 

ilD 

M.  Lynn  Davis 
George  E.  Grlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Mascoutah 
IJason  City 

UcHenry 
McHenry  2  S 

5405 
5413 
5430 

5498 

St.  Clair 
Mason 

McHenry 
McHenry 

2 
1 

1 
1 

38  29 
40  12 

39  28 

42  19 

39  48 
69  41 
88  21 

88  IS 

425 
581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
HID 
HID 

6P 

CLOSED  

Carl  D.  Tomlln 
Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barn logs 

5/1/54 
2  3  5 
3 

c 

c 

Selvidere  Sewage  Plant 

Benton 
BlooDlneton 
aloomlngton  Normal 

0583 
0598 
)60B 

franklin 
KcLean 

)  42  16 
40  20 
38  00 

68  52 
91  07 
88  55 

753 
671 
474 

630 

4P 

MID 
6P 
6P 

4P 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
George  L.  Kenninger 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

McLeansboro 

Hedora 

Ulnonk 

Mollne  WB  Airport 
Monmouth 

5515 
5539 
5712 

5768 

Hamilton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

5 
1 
1 
6 
4 

38  OS 

39  10 

40  54 

40  55 

86  32 
90  OS 

89  02 

90  38 

458 
620 

589 
770 

6P 

7P 
HID 

6P 

6P 
7P 
7P 

6P 

F.  G.  Frazier 

Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  L>le  FlBley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

CluffE 

Bradford  CAA  AP 
Broo!:port  Dam  52 
Cairo  WB  City 
Canton 

)781 

1250 

Scott 
Bureau 

Fulton 

39  45 
41  13 

)  37  08 

40  34 

90  32 

89  37 
88  39 

90  02 

467 

335 
314 
655 

6P 
MID 
6A 

6P 

Vernon  A.  Kortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrisonvllle 

5791 
5620 
5825 

5841 

Piatt 
Grundy 

Whiteside 
Christian 

1 
1 

5 
1 

40  02 

41  20 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  27 

659 

549 
603 
638 

5P 
5P 

5P 
7A 

6P 

MID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  H.  Pyatt 

Frank  A.  Lewis 

3 
3 

2  3  5 

C 

Carbondale  Sewn^c  Plant 
Carllnville  4  F. 
Carlylc 

Carpenter  1  SW 

1265 
1280 
1286 

1304 

Hacoupln 
:iloton 

37  44 
39  17 
2  38  36 

36  S3 

89  12 
89  49 
89  22 

89  54 

627 

403 
520 

6P 
6P 

7A 

6P 

HID 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Roelting 
Mun  Water  b  Pwr  PI 

Soil  Cons.  Service 

2  3  3  6 
2  3  5 
2  3  5 

7 

Morrisonvllle  1  E 
Mt.  Carmel  3  N 
Mount  Carroll 
Mount  Olive  ?  NE 
Mount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 

5927 

Christian 
Wabash 
Carroll 
Hacoupln 

1 
7 

39  25 
36  27 
42  OS 

40  01 

89  26 
87  46 
69  58 

89  17 

638 
400 
817 

685 
676 

7P 
6A 
TP 

7P 
6A 
6A 

5P 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVHC 
James  F.  UcCray 
John  Lucnemann 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

C 

Casey 

Centralis  4  W 
Chandlervlllc 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1386 
1436 

Clark 
Marlon 
Cass 
Srundy 

7  39  18 
Z  38  31 
40  03 

7  39  29 

88  00 

89  12 

88  10 

648 
494 
485 
510 
686 

7A 

6P 
6P 
6P 

7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W,  Black 

3 
3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 

6069 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

1 
4 

2 
1 

39  59 
38  22 
37  46 

41  33 

90  46 
68  55 
89  19 

88  26 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

SP 
7A 
HID 

6P 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelter 
Kenneth  A.  Richard 

3 

2  3  5 

3 
3 

C 

Clicnoa 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 

1522 

HcLcan 

Randolph 

Cook 

Cook 

40  44 
1  37  54 
:  41  40 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 

87  40 

720 

593 
651 
592 

5P 

7A 
HID 

ilD 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Hartln 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

2  3  5 
3 

C 

c 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6035 
6093 

6446 

Mercer 
Richland 

4 
4 

5 
7 
7 

41  11 
41  10 
37  35 

36  43 

91  03 
91  00 
86  46 

88  04 

548 
571 
560 
513 
520 

5P 
6P 
5P 

8A 
7A 
5P 

5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

Chicago  Hayfalr  Pmp  Sta 
Chicago  N  Sr  Pump  Sta 
Chicago  Roselaad  Pmpg 
Chicago  San  Dlsl  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1542 
1547 
1552 

15G2 

:ook 
:ook 

}  41  58 
1  41  58 
3  41  42 

41  52 

87  45 
87  42 
87  38 

87  38 

647 

659 
602 
898 

HID 
HID 
HID 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dist 
Chgo  Sanitary  Dist 

C 

c 
c 

Oregon  Water  Works 

Otta*.n 

Palestine 

6490 
6492 
6526 

6579 

Oele 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

6 
6 
1 
7 
2 

42  01 
42  01 
41  22 

39  23 

39  20 
69  20 
88  50 

U9  05 

700 

474 
514 

696 

7P 
7P 
7P 

7P 
7P 

C:>rnatlon  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Seed 

H.  H.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  SpriDgfleld  Papg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  we  City 

1564 
1567 
1572 

15  82 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3  41  45 
i  41  55 
J  41  47 

;  41  53 

87  33 
87  44 
87  36 

87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

MID 
HID 

HID 
HID 
MID 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 
Paw  Paw 

6605 
6610 

6670 

Edgar 
Lee 

7 

3 
1 

39  37 
39  38 
41  29 

39  49 

87  41 
87  42 

91  14 

735 
739 
706 
928 
640 

7P 
6P 

MID 

6P 
6P 

City  of  Paris 
City  01  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co, 
W.  A.  Woods 
Edith  A.  Robbins 

2  3  5 
2  3  5 

3 

C 

Chlllicotho 

Clsne  Srown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 
1648 
1664 

L775 

:ook 

Oo^ltt 
Unloo 

40  55 
3  41  51 
7  38  31 

,  37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

89  15 

460 
608 

746 

7P 
6P 

6A 
MID 

6P 

Keorge  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  C.  Anderson 

3 

2  3  5 
2  3  5 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 

6619 

Will 

1 
1 
1 
1 

40  37 

40  40 

41  20 

40  45 

69  39 
89  41 
87  48 

83  11 

44S 
654 
722 

605 
670 

MID 

MID 
HID 

2P 

MID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Mloa  Cutl 

Richard  H.  Melcher 
Rev.  C.  M.  Powell 

2  3  5 
3 

C 
7  C 

C 

Collinsvillc 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Oinvllle 

Danville  Sewage  Plant 

L825 
>145 

Hadison 
naodolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

i  38  40 
1  38  12 
3  41  27 

7  40  06 

89  59 
89  36 
87  38 

87  36 

555 

675 
602 
555 

MID 
MID 
MID 

7A 

WllliBia  E.  Bonn 
William  n.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  pi 

c 
c 

c  ■ 

Plttsfield  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Bocher 
Princeton  1  S 

6633 
6861 

Pike 
Pike 

Llvlncston 

Randolph 

Bureau 

4 

39  39 

39  27 

40  53 

41  21 

90  48 

90  52 
8H  37 

89  26 

724 
456 

396 
700 

6P 

MID 
6P 
7A 

HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 

C 

7 

C 

Davenport.    Iowa  L  i  D  15 

Decatur 

Dixon 

Downs  2  NE 

Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 

2483 

Rock  Island 
Macon 

McLean 

1  41  31 
39  51 
5  41  51 

i  38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

89  14 

568 
670 
696 
794 
449 

HID 
7P 
6P 

6P 

MID 

7P 
7A 

6P 

CLOSED  ----- 
William  B.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devlne 
111 .  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

PrlDcevtlle  2  NW 

Prophetstown 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 

7004 
7014 
7067 

7077 

Whiteside 
Adams 

1 
S 
4 

40  57 

41  40 
39  57 

39  54 

89  47 
39  56 
91  24 

745 

625 
SOI 
762 
483 

7P 
MID 

HID 
7P 

8A 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Dwlght  St,  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edclsteln 
Edwardsvllle 
Eff Ingham 

2502 
2614 
2642 

2687 

Livingston 
St.  Clair 
Peoria 
Uadlson 
Ef f inghan 

I  41  05 
i  38  34 
I  40  57 

'  39  07 

88  28 
90  11 

89  38 

88  33 

641 

554 
595 

7P 
6P 

MID 
7P 
MID 

6P 

State  Rcf  for  Women 
parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotis 

2  3  5 

c 
c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Rlchview 
Roberts  3  N 

7082 
7157 
7336 

Champaign 
Randolph 
Washington 

7 
2 
2 
7 

39  56 

40  18 
38  13 

40  40 

91  24 

66  09 
90  00 

88  11 

744 
444 

544 

786 

HID 

7A 
MID 
7A 

7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  U.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 

2923 

Kane 

Livingston 
Livingston 

1  42  02 
5  37  27 
1  38  57 

88  17 
86  18 
90  22 

88  31 

729 
357 
641 
625 

5P 

7P 

5P 

HID 

U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpia  Col. 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept.  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 

Rochelle 

Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockport 

7349 
7375 
7377 

7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Pike 

6 
6 
6 
4 

41  55 

42  17 
42  17 

39  32 

89  04 
89  05 
88  59 

91  00 

798 
740 
850 
728 
470 

6P 
HID 

3P 
6P 
7A 

6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cummings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

7 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 

Proeport  Sewage  Plant 

2931 
2993 
3109 

3262 

De^ltt 
Clay 

Stephenson 

7  38  23 
I  40  14 
7  38  40 

6  42  17 

88  22 
88  38 

88  2S 

89  36 

732 
490 
762 
743 

6P 
6P 

6P 
MID 
6P 

7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yengle 
Erroan  0.  Beck 
John  Schroder 
Alvtn  W.  Tiinin 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

Rushville 
Ste  Marie 
Salem 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 
7603 
763G 

7859 

Schuyler 

Marion 
Dekalb 
Gallatin 

1 

7 

1 

5 

40  07 

38  56 
38  37 

37  43 

90  34 
88  01 
86  57 

as  10 

683 
500 
544 
870 
350 

6P 
7A 
5P 

7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

Fulton  Dan  13 
Calatla  1  w 
Galena 
Galcsburg 
Galva 

3290 
3304 
3312 

3335 

Jo  Daviess 
Knox 

4  41  54 

5  37  51 
4  42  24 

.  41  10 

90  09 
88  37 
90  26 

90  02 

592 
410 
611 
780 
649 

5P 
6P 

8A 
MID 

6P 

6P 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NW  111.  Gas  &  Elec. 

Arthur  E .  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

c 

Sidell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 

Verwlllon 
Cook 
Randolph 
Sangamon 

7 
3 

1 
1 

39  SS 
42  01 

38  08 

39  48 

87  49 
87  43 
89  42 

89  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
MID 
MID 

7A 
MID 

6P 

MID 

Thelma  Lane 
Chso  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
CLOSED  -   

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5/14/54 

Goneseo 
Gibson  City 
Gladstone  Dam  16 
Glendsle  Exp.  Farm 
Golconda  Dan  SI 

3384 
3413 

3522 

Ford'' 

6  41  27 
I  40  28 

4  40  50 

5  37  22 

90  10 
88  23 

91  04 

88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 
6P 
8A 

Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

3278 
8293 
8353 

8452 

Cook 

La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 

1 

1 

2 

41  49 

42  21 
41  07 

41  59 

87  46 
90  00 

88  50 

88  41 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 
8P 

MID 
SP 
6P 

Chgo  Sanitary  Dlst, 
E.  A.  Curtlss 
J.  V.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 
7 

Golden 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

3S30 
3572 
3395 

36  Q3 

Adams 

Jackson 
Greene 
Cumberland 

1  40  06 
4  38  58 

r  39  15 

91  01 
90  26 
89  30 

725 
404 
367 

556 
554 

7A 

5P 

G.  W.  Kethery 
John  A.  DeSherlla 
John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  H.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

Table  Grove 
Taylorvllle 
TlEkilwa 
Toulon 

3460 
8491 
8604 

3684 

Fulton 
Christian 

Stark 

1 

1 

7 

40  22 
39  33 

41  18 

39  48 

90  26 
89  IS 
89  30 

88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

TP 
6P 
6P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  CoaJe 
Orvlllc  L.  Weaver 

DeKalb  Agri.  Assn 

2  3  5 

3 
3 

2  3-5 

7 
7 

Greenville 
Crldley 
Grlggsvllle 
NardlQ 
Harr Isburg 

3693 
3709 
3717 

3879 

McLean 
Pike 

Saline 

2  38  53 
I  39  43 
5  37  44 

89  24 
88  53 

90  44 

88  32 

685 
440 
366 

7P 
6P 
6P 

7P 
6P 
6P 

6P 

Ucane  J,  UcAllster 
Ezra  D.  Scollcr 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utica  Starved  Rock  Dan 
Vandal la 

8740 
0745 
875  0 

8731 

Champaign 
Champa Ign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
1 

2 

40  08 
40  06 

38  59 

88  13 
88  15 

88  14 

89  07 

750 
730 

503 

TP 

TP 
MID 
7A 

HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
Georce  England 

2  3_>- 

3  6 
3 

C 
C 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Havana 

Havana  No.  2 
HlllHboro 

HOOpCStOQ 

3884 
3930 
3940 

4198 

Saline 
UasoD 

Montgomery 
Vermilion 

5  37  44 
L  40  18 
1  40  18 

7  40  28 

88  31 
90  03 
90  04 

87  40 

451 
4  GO 
720 
717 

7P 

GP 

6A 
6A 
6P 

W.  Harrison  Kibler 
L.   L.  Eiitoneuer 
Merle  L.  Riley 
Walter  E,  Belcher 
John  F.  Hushrush 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

Vandalla  CAA  AP 

Walnut 

Washington 

3783 
8916 
8990 

Bureau 
Hancock 
Tazewell 

2 
1 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
69  24 

532 
674 
714 
490 
740 

HID 

6P 
5P 

MID 

5P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  M.  Watklns 
Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

Hudson  Lk  Sloomlngton 
Uutsonvllle 
Hutsonville  pwr  Plant 
Illloole  City  Dam  16 
Jacksonville 

4269 
4312 
4317 

4442 

Crawford 
Crawford 
Rock  Island 
Morgan 

1  40  40 

7  39  07 
7  39  06 

1  39  44 

88  56 
87  40 
87  40 

90  14 

740 

554 
607 

MID 
MID 

6P 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  S.  Dry 
111  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Norbury  Sanatorium 

3 

2  3  5 

C 
C 

Waukegao 
Wayne  City 

9002 
9021 
9029 
9040 
9090 

Llke"***^ 
Marshal 1 

4 

1 
3 
7 
1 

38  20 

40  46 
42  21 
38  21 

41  03 

90  09 
67  44 

67  51 

88  35 

89  03 

717 
634 

666 

6P 
TP 

7P 
7A 
MID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Plage 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Jacksonville  Sewage  PI 
Janusvllle 

.Toilet  Brandon  Rd  Dam 
Jollet 

4447 
4465 
44 

Morgan 

Cumberland 

Jersey 

Will 

Will 

1  39  44 
7  39  22 
1  39  09 
1  41  30 

90  14 
86  15 
90  20 
88  06 

575 

635 
543 
520 

6P 

HID 
MID 

6P 
7A 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Hone  Hldge  Farn 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

c 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  I  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9221 
9241 
9274 

Franklin 
Du  Page 

Clay 
Shelby 

4 

7 
2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  36 

39  26 

8G  46 
86  06 
90  23 
88  18 
88  36 

460 

576 

SP 
6P 

HID 

5P 
5P 
7A 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

e.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kajikakoc 

1  41  05 

87  55 

631 
631 

540 

6P 

7A 

Delbcrt  H,  Koerner 

2  3  5 

7 

Yates  City 

9816 

Knox 

40  47 

90  01 

Qra  L.  BelL 

Kankakee  4  rcw 
Kankakee  Sewage  Plant 
Kolthsburg  1  KW 

4596 
4603 
4655 

K:inkakce 
Kankakee 
Mercer 

1  41  08 
1  41  08 
4  41  06 

87  56 
87  53 
90  57 

6P 
HID 
8A 

Uy.  A.  Durand 

Uun.  Sew.  Tr,  Plant 

Vcrda  U.  Norrls 

2  3  5 
3 

NSW  STATIONS 

Kcwanec 

4710 

1  41  14 

89  56 

8O0 

6P 

6P 

Radio  Sta.  RKEl 

2  3  5 

Skoklo 

7988 

Cook 

3 

42  02 

37  44 

603 

5P 

5P 

Hurray  k  Trettel 

2  3  5 

Kcwanee  Baker  Park 
La  Harpe 

La  Salle  Peru 
La  Salic  1  8 

4715 
4B23 
4879 
4922 
4923 

Henry 
Hancock 

La  Salle 
La  Salle 

1  41  15 
1  40  35 
4  42  06 
1  41  20 
1  41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

800 
691 

522 

7P 
7P 

HID 

7A 
HID 
4P 
7A 

Kewancc  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpc 
Wm.  B.  Aurand 
Westclox  GTl  Corp, 
Wm,  K.  Boehm 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

7 

Lawreacvvlllc 

Lockport  Lock  K  Dan 
Lockport  power  House 

495i 
S03C 
507 
513 
513 

LcLean 
tt-ogan 
Will 
^111 

7  38  44 

I  40  21 
1  40  OS 
1  41  34 
1   41  3^ 

87  41 

88  46 

89  22 
88  05 
68  05 

510 
780 
591 
565 
585 

7P 

6P 
7P 
7A 
HID 
HID 

Radio  Station  WVIIC 

John  Zurkanner  Jr. 
Corps  of  Enginoers 
Chgo  Sanitary  Dist. 

3 
3 

2  3  5 

7 

c 
c 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wnbash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  olumn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  lor  which  data  arc  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948, 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5.   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7.  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

0      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C",  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.   D.  C. 
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STATION  LEGEND 

O    •    O   Precipitation  only 

(D  Prfcipitation,  storage 

-<>-♦--<»-  Precipitation  and  Teirperatur* 
-(J)-  Prteipifotion,  Temperature  8  Evoporation 

Typf  of  gage    o  Non- recording  -, 
•  Recording^   «  Both  types 


@\ro--    11  I 

Dubuque  WB  AP  *  ^>  ,  y^eeporf     I  ^  L  ;  ^  I 

I  Btocktoai  jZ  1      Rockford   ORockford  4ire  y-'O  \ 

■<A  -o-    r      I  -o- 

1  Freeport  8WB  PI  !                          |  USengo 

Bockfopd  CA*  "".(^  Belviaere  3we  PT   _J   [ 

Lanark  I   PT  ^                "  "1"^ 

<»        I  I 

Vhom"  Carroll  I         or.iron  Wtp  Wk«  I 


Oregon  Wtr  Wks 


Elgloj  I  Arlington  Heights  4SSE 
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WEATHER  SUMMARY 

August  1955  was  the  hottest  August  since  1947.     Temperatures  averaged  77.5°  or  2.9°  above 
normal.     Rainfall  averaged  2.56  inches  or  slightly  more  than  three-fourths  of  normal.  The 
continued  dry  weather  and  excessive  heat  hurt  the  corn,  soybeans,  hay,  and  pastures  in  al- 
most all  parts  of  the  State. 

Daily  mean  temperatures  were  near  normal  during  three  brief  periods  of  August.  These 
periods  were,   in  general,   the  7th  to  15th,   23d  and  24th,  and  the  last  two  days.     On  most 
other  days,  daily  mean  temperatures  were  far  above  normal.     The  1st  to  4th,  17th  to  21st, 
and  26th  to  29th  were  especially  hot.     The  5th  and  6th  were  hot  in  the  south  and  a  few 
southern  stations  registered  their  highest  temperatures  on  those  days.     Some  southern  sta- 
tions and  most  stations  in  central  and  northern  Illinois  registered  their  hottest  tempera- 
tures on  the  20th  or  21st.     Maximums  were  mostly  in  the  high  90' s  but  reached  100°  or 
higher  at  a  few  northern  stations,  a  few  southern  localities,  and  over  several  central 
counties.     The  highest  temperature  for  the  entire  State  was  102°  registered  at  Morrison- 
ville  on  the  21st  and  at  Quincy  on  the  21st  and  26th.     Most  stations  registered  their 
lowest  temperatures  on  the  12th,   13th,  or  31st.     Minimums  ranged  from  near  50°  at  several 
stations  (most  of  which  were  in  the  extreme  northwestern  part  of  the  State)   to  62°  at 
Cairo.     The  coldest  temperature  for  the  State  was  48°  at  Stockton  and  Vandalia  CAA  AP  on 
the  31st.     Mean  monthly  temperatures  were  above  normal  at  all  stations  except  Mount  Car- 
mel .     The  smaller  departures  occurred  over  the  southern  portion  of  the  State.  Departures 
at  several  stations  in  the  extreme  northeast  exceeded  +5.0°. 

Thundershowers  dumped  needed  rain  over  northern  Illinois  on  the  5th  and  6th  and  over  the 
south  on  the  7th.     Widely  scattered  showers  with  mostly  light  amounts  fell  on  a  few  other 
days  before  the  29th  when  generous  rains  occurred  over  the  north  with  lesser  amounts  over 
the  south.     Monthly  totals  at  most  stations  in  the  southern  part  of  the  State  were  between 
0.50  inch  and  3.00  inches.     In  the  north,   totals  were  mostly  above  2.00  inches  and  a  few 
stations  received  more  than  6.00  inches  of  rain  during  the  month.     The  greatest  monthly 
total  was  6.60  inches  at  Chicago  University;   the  least,  0.04  at  Lawrencevil le .  Monthly 
totals  for  many  southern  stations  were  2.00  to  3.00  inches  less  than  the  August  normals. 
A  few  northern  stations  received  less  than  normal  amounts  but  most  stations  in  the  north 
received  rains  in  excess  of  their  normals.     Departures  in  the  north  ranged  from  -2.29 
inches  at  Illinois  City  Dam  to  +3.39  inches  at  Chicago  University. 

The  rains  on  the  5th  to  7th  and  on  the  29th  and  the  accompanying  cool  weather  brought 
much  benefit  to  the  growing  crops.     Corn  and  soybeans  had  deteriorated  because  of  the  con- 
tinued hot  dry  weather  and  the  change  to  cooler  with  rain  was  a  welcome  relief.  Some 
firing  of  corn  leaves  had  occurred  and  some  ear  tips  were  not  filling  properly.     The  soy- 
beans had  been  hurt  but  the  damage  was  not  so  evident  on  soybeans  as  on  corn.     The  rains 
on  the  29th  helped  the  pastures  and  alfalfa  and  provided  soil  moisture  to  make  plowing 
easier.     Important  farm  activities  at  the  close  of  August  were  plowing,   silo  filling,  and 
seed  corn  harvest . 


STORMS 

Several  damaging  storms  occurred  during  August.     On  the  2d,  winds  associated  with  a  thun- 
derstorm caused  $5,000  damage  to  standing  crops  and  $2,000  damage  to  farm  buildings  in 
Tazewell  County.     Strong  winds  and  lightning  caused  $10,000  crop  damage  and  $10,000  prop- 
erty damage  in  Iroquois  County  on  the  20th.     A  tornado  struck  a  rural  area  near  Clinton, 
De  Witt  County,  about  6:15  p.m.,  resulting  in  $2,000  damage  to  crops  and  $5,000  damage  to 
other  property.     Between  6:00  and  6:15  p.m.  on  the  29th,  a  tornado  developed  13  miles 
southwest  of  Jacksonville  and  moved  15  miles  toward  the  northeast.     Dwellings  in  the  north- 
west corner  of  Jacksonville  suffered  major  damage.     The  damage  to  property  was  estimated 
at  $60,000  and  to  crops,  $10,000.     A  tornado  was  observed  on  the  afternoon  of  the  29th 
near  Rantoul.     Two  funnel  clouds  were  seen  to  touch  the  ground  a  short  distance  north  of 
Chanute  Air  Porce  Base.     No  damage  occurred  from  this  storm. 

Lucius  W.  Dye 
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Precipitation 


See  reference  notes  follovlns  Stntlen  Index. 
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2 

98 

2  1 

55 

31 

0 

1 7 

0 

0 

0 

1,89 

-   1 .  72 

1  .24 

30 

0.0 

0 

2 

2 

KANKAKEE   3  SW 

88.8 

62  .  1 

75.5 

2, 

8 

96 

19  + 

50 

31 

2 

18 

0 

0 

0 

3,72 

0.24 

2,08 

30 

0 . 0 

0 

5 

2 

KANKAKEE  ^  NW 

87.9 

62.7 

75.3 

97 

21 

62 

31 

3 

16 

0 

0 

0 

4.  30 

0.83 

2.08 

30 

0.0 

0 

6 

3 

KEWANFE 

90.  3M 

60 .  3M 

75.  3M 

2. 

6 

99 

20  + 

50 

31 

1 

16 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.54 

0.81 

29 

0.0 

0 

5 

2 

LA  SALLE  PERU 

90.9 

66.1 

78.5 

4  . 

7 

100 

21 

53 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

4,  26 

0.46 

1  .90 

30 

0.0 

0 

5 

3 

MARENGO 

87.3 

63.3 

75.3 

4. 

3 

96 

21 

52 

14  + 

4 

15 

0 

0 

0 

4,20 

0.  64 

1.70 

29 

0.0 

0 

6 

4 

M INONK 

eg.'. 

62.3 

75.9 

2. 

5 

99 

21 

51 

31 

0 

1  7 

0 

0 

0 

5.43 

1 .  89 

2,61 

30 

0.0 

0 

6 

4 

1 

MOCTME   WB  AP  R 

// 

88.  2 

65  .4 

76.8 

3. 

8 

97 

20 

54 

31 

0 

15 

0 

0 

c 

2.44 

-  1.13 

1.16 

5 

0.0 

0 

5 

2 

MONMOUTH 

90.0 

64.2 

77.1 

3, 

3 

98 

20  + 

53 

12  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4.17 

0.92 

2,25 

29 

0.0 

0 

5 

3 

\ 

MORRIS   3  NE 

89.9 

64.8 

77.4 

4  . 

7 

99 

21  + 

52 

31 

1 

18 

0 

0 

0 

4.07 

0.50 

2,25 

30 

0.0 

0 

5 

2 

MORRISON 

89.6 

63. OM 

76.  3M 

4, 

0 

97 

2 

50 

31 

2 

18 

0 

0 

0 

2.35 

-  1.39 

1.27 

5 

0.0 

0 

3 

2 

\ 

MOUNT  CARROLL 

85.7 

63  .6 

74.7 

3. 

6 

93 

20  + 

51 

31 

3 

11 

0 

0 

0 

5.31 

1.34 

1  .85 

30 

0.0 

0 

5 

5 

OTTAWA 

89.5 

65.7 

77.6 

4. 

3 

100 

21 

54 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

3.25 

-  0.  55 

1  .72 

30 

0.0 

0 

4 

3 

\ 

PARK  FOREST 

86.  5 

64.  3 

75.4 

96 

2  1 

50 

31 

6 

15 

0 

0 

0 

6.52 

3.15 

2,49 

29 

0.0 

0 

5 

5 

PONT  1  AC 

86.5 

65.4 

76.0 

1  , 

6 

95 

21 

56 

31 

0 

12 

0 

0 

0 

3.83 

0,81 

3,23 

30 

0.0 

0 

2 

2 

ROCHELLE 

0 

0 

0 

2.59 

-  1.09 

1  ,04 

30 

0.0 

0 

4 

3 

ROCKFORD 

89.  OM 

64 .  2M 

76. 6M 

7 

97 

19  + 

3 

17 

0 

0 

0 

4.13 

0.29 

0.98 

29 

0.0 

0 

7 

4 

ROCKFORO  CAA  AP 

88.0 

64.5 

76.  3 

5. 

5 

100 

21 

51 

31 

2 

16 

0 

0 

0 

3.  75 

-  0,  10 

1  .26 

5 

0.0 

0 

4 

4 

SKOKIE  R 

85.1 

65.7 

75.4 

95 

28 

52 

31 

3 

12 

0 

0 

0 

2.87 

2.08 

30 

0.0 

0 

2 

2 

STOCKTON 

86.9 

62.3 

74.6 

96 

28 

48 

31 

6 

13 

0 

0 

0 

2,  80 

-  1.16 

1  .64 

6 

0.0 

0 

4 

1 

SYCAMORE 

89.  1 

62.7 

75.9 

4. 

8 

100 

21 

50 

31 

2 

16 

0 

0 

0 

3,47 

-  0,  50 

1  .04 

30 

0.0 

0 

6 

4 

1 

WALNUT 

91.  2M 

65.7 

78.  5M 

5, 

3 

98 

2  + 

53 

31 

1 

18 

0 

0 

0 

2,61 

-  1.22 

1  ,67 

30 

0.0 

0 

4 

1 

1 

WAUKEGAN 

87.5 

65.5 

76.5 

6, 

3 

100 

21 

56 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.06 

1 .00 

30 

0 . 0 

0 

4 

2 

1 

WHEATON  COLLEGE 

88.5 

64.  3 

76.4 

97 

2  + 

51 

31 

3 

17 

0 

0 

0 

3.29 

-  0,01 

2,26 

30 

0,0 

0 

2 

2 

2 

D  I V  I S I  ON 

76,5 

i^. 

1 

3,65 

0.31 

0.0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

90.5 

65 .  3 

77.9 

3, 

6 

97 

21 

52 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

3,14 

-  0.  34 

2,18 

30 

0 . 0 

0 

5 

2 

CARLINVILLE   4  E 

90.0 

64.  3 

77.2 

1. 

3 

98 

20  + 

53 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

2,08 

-  1.41 

1.61 

2 

0.0 

0 

3 

1 

CHARLESTON  AM 

90 . 5 

64.  1 

77,3 

2, 

2 

97 

22 

52 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

1.  16 

-  2.43 

0.28 

3  + 

0.0 

0 

5 

0 

CHENOA 

89. 4M 

63.  3M 

76. 4M 

98 

21 

51 

24 

0 

1  7 

0 

0 

0 

2.84 

-  0.48 

1.82 

30 

0.0 

0 

4 

2 

1 

DANVILLE 

89.  7 

63.7 

76.7 

4. 

0 

98 

29 

55 

12  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1.61 

-  1.77 

1.04 

1 

0.0 

0 

3 

1 

DECATUR 

90.6 

65.9 

78.3 

3, 

2 

100 

21 

53 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

1.13 

-  2.44 

0.71 

30 

0.0 

0 

2 

EFFINGHAM 

91.0 

63.8 

77.4 

3. 

1 

97 

5 

54 

15  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.18 

-  2.85 

1.03 

10 

0.0 

0 

2 

1 

GRIGGSVILLE 

91.3 

66.5 

78,9 

3, 

0 

99 

20 

56 

12 

0 

19 

0 

0 

0 

3.  55 

0.12 

3.35 

29 

0.0 

0 

2 

1 

HAVANA 

91.5 

65.6 

78,6 

3, 

5 

99 

20  + 

57 

24  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4.  50 

1 . 28 

2,35 

30 

0.0 

0 

5 

HILLSRORO 

92.2 

65.0 

78,6 

2. 

6 

99 

27 

52 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

0.96 

-  2.80 

0.54 

22 

0.0 

0 

3 

HOOPESTON 

88.  7 

64.3 

76,5 

3, 

1 

99 

21 

53 

31 

1 

16 

0 

0 

0 

2 .  36 

-  1.17 

1.12 

30 

0.0 

0 

3 

JACKSONVILLE 

9l.it 

64.5 

78.0 

3 . 

0 

98 

20  + 

54 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.53 

1  .75 

30 

0,0 

0 

3 

1 

JERSEYV I LLE 

89.9 

64'.  1 

77.0 

0. 

6 

96 

19  + 

53 

12  + 

0 

19 

0 

0 

0 

2.45 

-  1.09 

1  .26 

7 

0.0 

0 

5 

1 

LA  HARPE 

88.  7 

65  . 1 

76.9 

2. 

8 

98 

20 

52 

13 

0 

15 

0 

0 

0 

2.75 

-  0.  57 

1.16 

29 

0.0 

0 

5 

L  INCOLN 

92.  5 

63.8 

78,2 

3. 

9 

101 

21 

54 

12 

0 

24 

0 

0 

0 

3.69 

0.  36 

3.35 

30 

0.0 

0 

2 

1 

MATTOON 

88.8 

64.3 

76,6 

2. 

4 

98 

21 

53 

15  + 

0 

15 

0 

0 

0 

1.49 

-  2.06 

0,53 

6 

0,0 

0 

4 

1 

0 

MORR ISONVILLL   1  E 

91.1 

64.  1 

77,6 

2. 

9 

102 

21 

53 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

0,89 

-  2.63 

0.38 

29 

0,0 

0 

3 

0 

0 

NEWTON 

93.  1 

65.5 

79,  3 

4, 

5 

100 

21 

53 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

0,38 

-  3.46 

0.38 

10 

0,0 

0 

1 

0 

0 

PALESTINE 

92.2 

62.3 

77,3 

1, 

2 

100 

21  + 

50 

15  + 

0 

19 

0 

0 

0 

0,07 

-  3.71 

0.06 

9 

0,0 

0 

0 

0 

0 

PANA 

90.8 

65.4 

78,  1 

2, 

7 

97 

20  + 

54 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

0,23 

-  3.61 

0,14 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

89.  7M 

64.  3M 

77, OM 

2. 

4 

97 

21 

52 

31 

0 

0 

0 

0 

1,13 

-  2.23 

0.46 

10 

0.0 

0 

4 

0 

0 

PEORIA  WB  AP  R 

89.0 

66.5 

77,8 

4. 

1 

96 

20+ 

57 

31 

0 

16 

0 

Q 

0 

4,72 

1.73 

4.32 

29 

0.0 

0 

4 

1 

QU INCY 

92.9 

66.9 

79,9 

3, 

1 

102 

21  + 

56 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

2,32 

-  1.38 

1.14 

29 

0.0 

0 

4 

2 

\ 

OUINCY  CAA  AP 

90.9 

65.4 

78,  2 

99 

2 

55 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

4.50 

0.80 

2  ,99 

29 

0.0 

0 

3 

3 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

6  7.9 

65.9 

7  6,9 

96 

2  \ 

56 

3  \ 

16 

0 

0 

0 

_  0.76 

2,05 

29 

4 

2 

ROBERTS   3  N 

8  9.1 

63.5 

76,3 

3 , 

2 

9  8 

2  \ 

52 

3  \ 

3 

18 

0 

0 

0 

3,34 

0.04 

1,60 

30 

0.0 

0 

5 

3 

RUSHVILLE 

92.5 

61.8 

77,2 

2  , 

2 

100 

20  + 

53 

1 3 

0 

23 

0 

0 

0 

5,14 

1.67 

3,80 

29 

0.0 

0 

4 

3 

SPRINGFIELD  WS  AP  R 

89,6 

66 .  1 

77,9 

3, 

9 

97 

20  + 

54 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

3 ,  06 

0.03 

1,90 

29 

0.0 

0 

2 

2 

TABLE  GROVE 

91.7 

66 .  5 

79,  1 

4  , 

4 

100 

2  7 

56 

3 1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.81 

-  0,46 

1,90 

29 

0.0 

0 

3 

1 

TUSCOLA 

89.9 

63.8 

76.9 

98 

2  1 

52 

14  + 

0 

0 

1,10 

-  2.68 

0,60 

3 

0.0 

0 

5 

1 

URBANA 

88.3 

65 . 5 

76.9 

3 . 

5 

97 

2 1 

57 

12  + 

0 

16 

0 

0 

1,83 

-  1.70 

1,14 

29 

0.0 

0 

4 

1 

VANDAL lA    CAA  AP 

89.3 

62  . 1 

7  5.7 

96 

2 1 

48 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

3,30 

2.08 

1 0 

0.0 

3 

2 

V  IRDEN 

90.0 

65 .  3 

77.7 

96 

20  + 

54 

12  + 

0 

1 8 

0 

0 

0 

0,66 

-  2.79 

0.38 

30 

0.0 

0 

2 

0 

WATSEKA 

87.3 

64  . 2 

75,8 

94 

6  + 

55 

31 

0 

1 3 

0 

0 

0 

4,16 

0.62 

1.56 

30 

0,0 

0 

6 

4 

WHITE  HALL   1  E 

89.8 

65.9 

77,9 

2 , 

2 

96 

19  + 

56 

3 1 

0 

1 8 

0 

0 

0 

2,31 

-  1,18 

1.17 

1 

0.0 

0 

3 

2 

WINDSOR 

90.6 

63.5 

77.  1 

2 . 

4 

99 

21 

52 

16  + 

0 

18 

0 

0 

0 

0.  82 

-  2.  76 

0,31 

2 

0.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

77.5 

2  . 

7 

2.30 

-  0.97 

0.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

92.  <t 

66.5 

79.5 

98 

1  + 

55 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

0.  88 

-  2.67 

0,56 

7 

0.0 

0 

3 

1 

0 

ALTON  DAM  26 

89.7 

69.1 

79.4 

96 

5 

56 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

1.45 

-  2.13 

0.58 

8 

0 . 0 

0 

4 

1 

0 

ANNA     1  NW 

90.  7 

66  1 1 

78.4 

0 . 

9 

98 

2 1 

54 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

1,24 

-  2.67 

0,43 

1 0 

0.0 

0 

4 

0 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

90.1 

68 .  OM 

79.  IM 

1 . 

8 

97 

1  + 

60 

12  + 

0 

18 

0 

0 

0 

1,65 

-  2.09 

1,56 

10 

0.0 

0 

1 

1 

1 

CAIRO  WB  CITY  R 

91.0 

72.0 

81.5 

2  , 

0 

97 

5  + 

62 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

0,81 

-  2.40 

0,27 

7 

0.0 

0 

5 

0 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

91. 7M 

64.3 

78. OM 

0, 

1 

98 

20  + 

50 

31 

0 

23 

0 

0 

0 

0,88 

-  3.01 

0,32 

10 

0.0 

0 

3 

0 

0 

CARLYLE 

90.  9M 

66 .  4M 

78.  7M 

2, 

5 

99 

6  + 

54 

31 

0 

1  g 

0 

0 

1,67 

-  1.88 

1.33 

11 

0.0 

0 

3 

1 

1 

COBDFN  7  S 

90.0 

65  .9 

78.0 

95 

18  + 

52 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

1.81 

0.43 

7 

0.0 

0 

7 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

91.4 

65.  8M 

78. 6M 

1 , 

1 

98 

6  + 

52 

31 

0 

19 

0 

0 

Q 

0,15 

-  3.41 

0.09 

29 

0.0 

0 

0 

0 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

91.6 

69.  6M 

80.6M 

2, 

2 

99 

5 

0 

17 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.43 

1  ,00 

10 

0.0 

0 

3 

2 

1 

EL  I2ARETHT0WN 

91.0 

68.0 

79.5 

96 

5  + 

55 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

3.15 

-  0.43 

2,30 

11 

0.0 

0 

3 

1 

1 

FAIRFIELD 

89.  7 

65  .  7 

77.7 

0, 

4 

96 

2  + 

53 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

2.96 

-  0.69 

2  ,00 

10 

0.0 

0 

2 

2 

1 

FLORA 

90.5 

65.9 

78.2 

2. 

2 

98 

3 

54 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

1.19 

-  2.46 

0,60 

10 

0.0 

0 

2 

2 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

90.3 

68.  2M 

79.  3M 

2. 

0 

98 

20 

56 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.62 

0.65 

11 

0.0 

0 

4 

1 

0 

GREENV ILLE 

88.  3 

67  .6 

78.0 

1  . 

5 

95 

5 

58 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

3.97 

0.  34 

3  .60 

10 

0.0 

0 

3 

1 

1 

HARRISBURG 

93.9 

66.  1 

80.0 

1  . 

8 

100 

5  + 

61 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

1.94 

-  1.94 

1,50 

11 

0.0 

0 

3 

1 

1 

MAKANDA   1  NW 

90.6 

67  .6 

79.  1 

96 

21 

56 

13  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.02 

0,36 

30 

0.0 

0 

3 

0 

0 

MC  LFANSBORO 

92.  0 

66.1 

79.  1 

1, 

7 

100 

21 

54 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

0,80 

-   2,  53 

0,43 

10 

0.0 

0 

2 

0 

0 

MT  CARMEL   3  N  AM 

90.  1 

63.0 

76,6 

-  0, 

4 

98 

29 

52 

25 

0 

18 

0 

0 

0 

1,21 

-  2.13 

0,60 

8 

0.0 

0 

2 

2 

0 

MOUNT  VERNON  4  N 

90.  0 

66.2 

78,  1 

0. 

9 

97 

20  + 

55 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

2,26 

-  1,39 

1  .35 

22 

0.0 

0 

3 

2 

1 

NEW  BURNSIOE 

90.  3 

64.7 

77,5 

0. 

5 

95 

5  + 

51 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

1,57 

-  1.98 

0.81 

11 

0.0 

0 

3 

1 

0 

OLNEY  RADIO  STATION 

90.  5 

65.8 

78,2 

1. 

9 

96 

20  + 

53 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

1,12 

-  2.56 

1.12 

10 

0.0 

0 

1 

1 

1 

SPARTA 

92.  5 

66.8 

79,7 

2, 

3 

99 

6 

56 

12  + 

0 

21 

0 

0 

0 

1.30 

-  2.55 

1.03 

8 

0.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

78.8 

1  . 

6 

1,58 

-  1,97 

0.0 

STATE 

77,6 

2. 

9 

2.56 

-  0.80 

0.0 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1955 


Day  of  month 


ALB  ION 
ALE  00 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANT lOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON 

8L00M1N6T0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   U  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL  lA  ii  W 
CHANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  JSL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  C ITV  R 

CHILLKOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
C08DEN  2  S 
OANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OlXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 
EFF I NGHAM 
ELGIN 

EL I2ABETHT0WN 
ELSAH 

FAIRFIELD 
FLORA 

FREEPORT  • 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  13 

GALENA 
GALES8UR6 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE   DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  IDLEY 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISeuRG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILL INOIS  C ITY  0AM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  '*  NW 

KElTHSeURG  1  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE    1  5 

LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
L INCOLN 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEOORA  _ 

MINONK 

MOL  INE   WB  AP  F 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR  IS 

MORRIS    3  NE 

MORR ISON 

MORRISONVILLE   1  E 
MT  CARMEL    3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


1  .67 
.'.5 

3.98 
2.08 
4.18 
4.45 
1.16 

2.84 
.78 


1.26 
1.13 
3.28 


1.65 
1.04 
1.16 
4.50 


.50  1.15 
.05  1.82 


1.60 
2.03 
1.31 


1  .00 
.?? 
.59 

2.03 

.03 


.50 


1  .41 
1.10 
.54 


.06 
.24 


,50  .06 
.  20 

T  .56 

.45  -13 


.32  .02 
.12 

.03  1,33 


.18  .03 
T  .26 
1.62 
.22 


13       14  15 


16     17  18 


.26 
.10 


.09  .02 
T  .22 


.10 

2.60 


1.05 
.25 
1.10 


28     29  30 


.05  ,99 
T  1,69 
1.01  1.24 
2.60 


3.78 
.09  T 
1.00  1.58 


2.18 
2,07  1.78 
2.73 


1.70  1,73 


2.77 
2.02 
1.65 

3.30 
,46  1.73 
.10  1.50 


1.30  2.35 


1.21 
5.31 
.40 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLIN0I5 
AUGUST  1955 


MOUNT  PULASK I 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE,   3  NW 
NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  0AM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 
OTTAWA 

PALESTINE 
PAN  A 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONTIAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
PRINCEVILLE  2  NW 

OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

QUINCY  0AM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCK FORD  ' 


NE 


ROCKFORD  CAA  AP 

ROCKPORT 

RUSHVlLLE 

STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SI  DELL 

SKOKIE  I 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  I 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

Tl SKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URflANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

VANDALIA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 


WHITE  HALL 

WILCOX 

WINDSOR 


1  E 


3.63 
1.36 


2,38 
2.42 
2.94 


Day  of  month 


1.17  .04 
.09  .31 


1.3B  .27 


.57  i.ea 

2.35 
.32  .23 


.70  .54 

.90  .85 

.50   1.01  .97 

1.26  .96 


.04  .61 
.38 
1.12 


13       14  15 


28    29  30 


1.10  1.77 
»  2 

1.14 

1*46 

2.48 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


- 

Day  01  Month 

i 

i 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1 

31 

8 
> 
< 

ALBION 

MAX 
MIN 

98 
72 

95 
73 

95 
72 

96 
71 

97 

70 

97 

73 

90 
72 

88 
62 

90 
62 

92 
71 

87 
70 

66 
60 

87 
60 

89 
62 

90 
59 

87 
66 

94 
66 

96 
71 

97 
71 

97 
72 

98 
72 

90 
74 

88 
63 

90 
61 

94 

60 

95 
61 

96 
63 

97 
63 

97 
68 

89 
66 

84 

55 

92.4 
66.5 

ALE  00 

MAX 
MIN 

90 
66 

96 
68 

96 
68 

94 
66 

94 
64 

84 

66 

81 
67 

80 
56 

85 
57 

36 
63 

85 
66 

85 
57 

87 
56 

88 
52 

92 
60 

93 
57 

96 
60 

95 
65 

98 
69 

97 
79 

98 
69 

92 
66 

86 

60 

86 

68 

95 
62 

96 
66 

98 
63 

92 

65 

86 
69 

76 
57 

77 
51 

89.6 
62.6 

ALTON   0AM  ?6 

MAX 
MIN 

95 
78 

95 
78 

93 
75 

93 
75 

96 

77 

95 
64 

85 
71 

64 

63 

87 

65 

84 

73 

86 
63 

64 
63 

86 
56 

83 
66 

88 
63 

88 
64 

92 
72 

93 
76 

93 
74 

94 
75 

94 
77 

91 
70 

88 
68 

89 
65 

91 
69 

93 
69 

94 
68 

95 
70 

91 
67 

79 
67 

81 
62 

89.7 
69.1 

ANNA    1  NW 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
73 

91 
68 

92 
69 

95 

.69 

96 
71 

90 
71 

66 
66 

66 
66 

89 
71 

86 
70 

83 
60 

85 
68 

89 
53 

89 
58 

78 
63 

90 
64 

93 
70 

96 
72 

96 
71 

93 
71 

92 
73 

90 
63 

92 
61 

93 
62 

93 
62 

94 
63 

97 
65 

93 
69 

90 
65 

66 
54 

90.7 
66.1 

ANTIOCH 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
70 

93 
73 

93 
72 

89 
72 

82 
70 

80 
61 

75 
56 

81 
57 

85 
62 

82 
61 

82 
56 

82 
67 

84 
59 

87 
66 

89 
64 

92 
67 

96 
66 

96 
69 

96 
72 

97 
71 

69 
69 

82 
58 

80 
53 

90 
61 

91 
69 

89 
66 

94 
70 

92 
70 

73 
60 

71 
51 

87.  0 
64.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

92 
69 

95 
69 

93 
72 

93 
70 

87 
73 

82 
70 

83 
67 

77 

67 

82 
55 

86 
64 

80 
60 

82 
59 

81 
62 

85 
58 

88 
62 

86 
58 

91 
63 

94 

65 

93 
67 

93 
69 

96 
70 

37 
69 

79 
58 

31 

57 

88 
56 

91 
64 

92 
68 

94 
67 

90 
69 

74 

60 

74 

50 

86.7 
63.8 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

MAX 
MIN 

97 
76 

93 

92 
73 

93 
73 

95 
74 

94 
74 

86 
76 

87 
63 

66 
65 

81 

73 

86 
69 

84 
60 

85 
61 

81 
66 

87 
62 

85 
62 

91 

70 

93 
73 

96 
72 

97 
72 

96 
76 

91 
74 

88 
66 

91 
62 

93 
66 

94 
63 

95 
60 

96 
67 

92 
72 

85 
61 

32 
61 

90.1 
68.0 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
71 

94 
73 

94 
73 

94 
74 

93 
75 

88 
71 

84 
57 

87 

67 

87 
66 

87 
62 

86 
66 

67 
58 

85 
64 

91 
63 

93 
61 

93 
62 

95 
64 

96 
66 

95 
74 

97 
71 

90 
67 

68 
61 

35 
58 

92 
62 

93 
67 

96 
63 

95 
71 

94 
71 

80 
58 

78 
52 

90.6 
65.3 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 
MIN 

94 
78 

93 
76 

93 
74 

95 
75 

97 
76 

97 
78 

90 
76 

86 
71 

92 
71 

92 
77 

85 
73 

66 
68 

85 
65 

90 
66 

89 
67 

78 
71 

91 
69 

95 
74 

94 
76 

96 
76 

95 
76 

91 
76 

89 
70 

91 
66 

91 
69 

93 
67 

92 
72 

94 
74 

93 
76 

89 
69 

86 
62 

91.0 
72.0 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

95 
68 

94 
71 

93 
69 

95 
66 

96 
67 

97 
71 

90 
74 

86 
66 

90 
63 

67 
70 

87 
69 

84 
56 

86 
64 

89 
64 

90 
55 

86 
61 

91 
63 

95 
66 

96 
67 

98 
68 

68 

91 
74 

90 
62 

92 
56 

94 

68 

95 
56 

95 
58 

98 
62 

95 
65 

90 
67 

86 

50 

91.7 
64.3 

CARLINVILLE  4  E 

MAX 
MIN 

94 
73 

93 
71 

92 
70 

91 
66 

92 
72 

93 
73 

87 
72 

86 
60 

86 
60 

65 
71 

90 
63 

84 
56 

35 
58 

81 
69 

67 
67 

67 
55 

91 
64 

94 
66 

94 
65 

98 
70 

97 
71 

91 
71 

85 
63 

90 
55 

92 
62 

96 

69 

95 
59 

96 
62 

98 

70 

31 
64 

81 
63 

90.0 
64.  3 

CARLYLE 

MAX 
MIN 

96 
71 

96 
74 

96 
70 

97 
76 

99 
72 

99 
74 

93 
74 

87 

62 

86 
64 

82 
73 

36 
66 

64 
57 

86 
66 

79 
63 

86 
56 

86 
60 

92 
68 

93 
69 

98 
69 

98 
69 

91 
71 

88 
63 

90 
59 

93 
62 

94 
69 

96 
61 

88 
66 

96 
71 

88 
69 

86 
64 

90.9 
66.4 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

94 
73 

95 
71 

95 
70 

92 
69 

93 
72 

94 

72 

93 
72 

89 
69 

66 
59 

67 
66 

81 
62 

86 
66 

86 
68 

88 
61 

80 
64 

88 

68 

89 
63 

94 
67 

94 
67 

96 
69 

95 
71 

97 
70 

89 
59 

87 

68 

89 
60 

92 
63 

91 
62 

96 
62 

94 

67 

94 
65 

81 
52 

90.5 
64.1 

CHENOA 

MAX 
M  IN 

92 
70 

93 
70 

94 
65 

94 
70 

93 
72 

88 
74 

85 
68 

83 

54 

85 
55 

86 
64 

84 
58 

87 
52 

85 
65 

37 
63 

94 
59 

92 
61 

97 
63 

96 
68 

95 
70 

96 
69 

87 
66 

85 
58 

85 
61 

91 
61 

92 
66 

97 
66 

92 
68 

92 
69 

75 
60 

78 
53 

89.4 
63.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

85 
.76 

88 
75 

91 
77 

94 
76 

87 
72 

80 
72 

79 
69 

74 
66 

75 
65 

81 
69 

77 
70 

76 
68 

77 
68 

84 
68 

84 

69 

88 
66 

36 
69 

88 
71 

93 
72 

94 
77 

97 
77 

81 
71 

76 
69 

79 
64 

88 
64 

91 

70 

94 
72 

94 
74 

91 
68 

75 
64 

73 
56 

84.5 
69.9 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

94 
75 

98 
75 

96 
76 

96 
75 

90 
73 

81 
73 

84 
68 

76 
65 

82 
61 

86 
70 

81 
66 

81 
67 

83 
63 

87 
67 

92 
70 

92 
65 

93 
70 

95 
70 

97 
71 

97 
74 

99 
75 

84 

69 

79 
66 

63 
63 

90 
63 

94 
68 

95 
71 

97 
73 

93 
69 

77 
64 

75 
55 

88.7 
68.7 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

87 
77 

89 
79 

95 
79 

95 
80 

89 
75 

80 
73 

80 
66 

74 

66 

76 
67 

80 
73 

78 
73 

77 
71 

78 
70 

86 
69 

85 
73 

90 
72 

86 
75 

87 
77 

92 
79 

97 
79 

99 
79 

84 

72 

76 

70 

60 
66 

90 
67 

92 
73 

94 

75 

95 
77 

91 
70 

77 
66 

75 
59 

85.6 
72.5 

CICERO 

MAX 
MIN 

94 
74 

100 
72 

97 
75 

98 
75 

90 
77 

81 

72 

85 
70 

80 
64 

80 
58 

86 
67 

83 
63 

83 
64 

86 
61 

89 
66 

94 
66 

94 
63 

93 
67 

96 
69 

100 
70 

98 
75 

100 
75 

87 
72 

80 
66 

62 
63 

91 
62 

95 
68 

96 
71 

98 
73 

93 
72 

78 
64 

76 
54 

89.8 
67.9 

C080EN   2  S 

MAX 
MIN 

94 
72 

90 
74 

90 
69 

90 
70 

92 
69 

93 
70 

85 
73 

66 
66 

67 
66 

86 

71 

86 
71 

83 
60 

34 
61 

86 
60 

89 
58 

33 
62 

91 

65 

95 
70 

95 
71 

94 

72 

94 

70 

90 
74 

89 
65 

91 
61 

94 
61 

93 
61 

94 
62 

94 
61 

95 
64 

95 
63 

84 

52 

90.0 
65.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

96 
71 

90 
69 

95 
66 

95 
70 

96 
72 

96 
74 

92 
73 

86 
68 

84 
69 

84 
67 

86 
60 

65 
56 

86 

59 

81 
63 

93 
55 

91 
56 

90 
64 

93 
66 

95 
64 

95 
64 

97 
68 

68 
70 

S3 
68 

83 
56 

39 

66 

91 
56 

94 
62 

94 
64 

98 
67 

79 
65 

76 
67 

69.7 
63.7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

92 
75 

95 
74 

93 
73 

93 
70 

93 
74 

91 
75 

89 
72 

85 
60 

89 
61 

88 
69 

68 
62 

85 
56 

87 
68 

80 
62 

89 
57 

91 
60 

96 
63 

97 
67 

95 
67 

96 
71 

100 
71 

91 
70 

85 
63 

89 
60 

93 
65 

92 
64 

97 
66 

95 
66 

92 
74 

80 
64 

82 
53 

90.6 
65.9 

DIXON 

MAX 
M  IN 

96 
70 

95 
70 

94 
73 

94 
72 

92 
70 

84 
73 

86 
65 

81 

56 

82 
57 

66 
64 

63 
60 

83 
54 

36 
66 

67 
55 

89 
63 

90 
62 

92 
65 

95 
66 

96 
68 

96 
72 

97 
71 

87 
67 

84 
63 

81 
62 

90 
62 

93 
67 

93 
68 

96 
67 

90 
70 

74 
58 

75 
52 

86.6 
64.3 

DU  QUOIN  2  5 

MAX 
MIN 

95 
71 

92 
73 

92 
71 

93 
68 

97 
69 

98 
70 

92 
74 

87 
66 

89 

66 

85 
72 

67 
72 

89 

36 
61 

66 

68 

39 

56 

78 

60 

91 
67 

96 
69 

95 
68 

98 
70 

98 
70 

92 
68 

69 
66 

91 

62 

94 
61 

95 
58 

96 
69 

97 
65 

95 
69 

89 
66 

85 
52 

91.4 
65.8 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 
MIN 

97 
74 

95 
74 

95 
71 

95 
71 

99 
80 

98 
75 

93 
74 

87 
63 

89 
63 

64 
72 

88 
69 

88 
59 

89 
'■1. 

84 
60 

90 

85 
57 

94 
69 

96 
71 

96 
73 

98 
76 

97 
77 

98 
77 

92 
69 

93 

95 

89 

86 

86 
69 

87 
69 

85 
70 

87 
67 

91.6 
69.6 

EPF  INGHAM 

MAX 
MIN 

96 
73 

92 
72 

94 
72 

94 
68 

97 
74 

95 
74 

91 
68 

87 
69 

89 
60 

82 
60 

86 
59 

86 
57 

86 
67 

81 
63 

88 
54 

89 
65 

94 
64 

94 
66 

96 
67 

96 
69 

94 
70 

90 
72 

89 
60 

90 
57 

94 
58 

94 
58 

96 
59 

96 
56 

95 
66 

89 
65 

33 
54 

91.0 
63.8 

ELUABETHTOWN 

MAX 
MIN 

96 
73 

91 
73 

92 
72 

94 
70 

96 
72 

96 
72 

92 
76 

89 
68 

69 
69 

95 
72 

34 

70 

84 
63 

86 
61 

88 
61 

83 
61 

80 
70 

91 
66 

94 
71 

94 
72 

94 
72 

92 
72 

92 
73 

69 
67 

90 
66 

92 
64 

92 
62 

92 
65 

95 
67 

95 
67 

90 
66 

90 
55 

91.0 
68.  0 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

94 
71 

96 
74 

94 
72 

95 
68 

96 
68 

96 
71 

89 
71 

83 
63 

86 
63 

39 
71 

84 
71 

81 
59 

83 
59 

86 
61 

87 
57 

86 
67 

89 
66 

91 
71 

93 
66 

95 
70 

94 
69 

88 
75 

86 
66 

86 
61 

90 
58 

91 
67 

92 
59 

94 
66 

95 
67 

69 
67 

82 
63 

69.  7 
66.7 

FLORA 

MAX 
MIN 

94 
71 

92 
73 

96 
71 

93 
66 

95 
70 

94 
73 

89 
73 

86 
62 

68 
62 

83 
72 

86 
69 

84 
58 

85 
69 

83 
63 

87 
55 

66 
66 

93 
66 

95 
70 

94 
69 

96 
70 

97 
71 

90 
76 

89 
62 

89 
59 

92 
59 

93 
59 

94 

60 

95 
66 

95 
67 

37 
68 

33 
64 

90.5 
65.9 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
70 

91 
72 

91 
71 

87 
71 

84 

70 

83 
64 

77 

53 

80 
57 

85 
61 

65 
61 

33 
55 

83 
64 

84 

62 

86 
62 

39 
62 

91 
65 

94 
66 

92 
66 

94 
72 

94 

70 

85 
65 

82 
55 

78 
63 

88 
59 

91 
69 

90 
70 

94 
70 

87 
69 

74 
57 

73 
50 

86.4 
63.2 

FULTON   DAM  13 

MAX 
MIN 

94 
71 

96 
72 

91 
73 

94 
72 

88 
72 

87 
72 

63 
71 

79 
60 

84 

60 

87 

65 

82 
66 

82 
60 

84 
62 

90 
60 

91 
65 

92 
64 

92 
67 

95 
67 

93 
69 

93 
73 

93 
73 

35 
71 

83 
61 

82 
60 

91 
62 

92 
70 

92 
69 

92 
68 

84 

70 

75 

59 

74 

54 

87.7 
66.4 

GALES8URG 

MAX 
MIN 

94 
73 

95 
74 

93 
72 

94 
71 

90 
74 

86 
72 

86 
67 

62 
57 

84 
61 

87 
67 

84 
62 

34 
58 

86 
58 

86 
55 

88 
62 

90 
69 

92 
64 

94 
66 

95 
69 

96 

73 

96 

71 

89 
69 

85 
63 

85 
59 

94 
64 

94 
69 

97 
66 

95 
67 

84 

69 

77 
56 

76 
52 

89.0 
65.1 

GALVA 

MAX 
MIN 

94 
70 

97 
71 

96 
70 

96 
67 

91 
73 

89 
70 

87 
67 

61 
56 

85 
68 

87 
66 

84 

69 

85 
57 

86 

56 

86 
66 

90 
56 

92 
60 

92 
60 

95 
66 

97 
67 

98 
68 

96 
72 

91 
72 

90 
64 

86 
63 

95 
64 

95 
66 

98 
72 

97 
70 

89 
71 

78 
56 

76 
52 

90.4 
64.4 

60LC0NDA  DAM  51 

MAX 
MIN 

94 
74 

90 
74 

90 
72 

92 
70 

95 
72 

94 
74 

92 
74 

64 
68 

90 
68 

92 
74 

82 
70 

82 
64 

83 
64 

86 
62 

86 
62 

76 
64 

90 
66 

94 
70 

96 
70 

98 
72 

96 
76 

92 
74 

89 
68 

88 
60 

94 
64 

96 

95 

94 
68 

94 
67 

90 
60 

85 
56 

90.3 
68.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

93 
75 

93 
75 

92 
72 

93 
70 

95 
73 

94 
74 

90 
75 

84 
61 

66 
62 

83 
71 

83 
65 

62 
69 

83 
60 

83 
65 

84' 

61 

84 
65 

89 
70 

91 
72 

92 
72 

93 
72 

94 
72 

88 
70 

84 
64 

86 
61 

89 
65 

90 
64 

91 
65 

93 
68 

92 
72 

63 
67 

81 
58 

88.3 
67.6 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

94 
74 

94 
73 

94 
72 

94 
70 

96 
75 

94 
75 

67 
73 

87 
69 

86 
66 

89 
66 

68 
63 

85 
56 

88 
66 

87 
60 

89 
63 

90 
65 

92 
65 

95 
65 

96 
70 

99 
73 

98 
73 

91 
68 

88 
62 

90 
68 

96 
64 

97 
66 

98 
68 

96 
68 

92 
66 

78 
59 

80 
57 

91.3 
66.6 

HARR ISBURG 

MAX 
MIN 

98 
70 

97 
74 

98 
70 

98 
68 

100 
67 

100 
73 

98 
76 

68 
66 

91 
63 

95 
70 

88 
71 

66 
61 

87 
58 

91 
67 

90 
67 

81 
66 

94 
66 

96 
70 

97 
63 

98 
70 

100 
71 

96 
76 

90 
66 

93 
60 

94 

to 

95 
66 

97 
61 

93 
64 

99 
67 

91 
66 

89 
51 

93.9 
66.1 

HAVANA 

MAX 
MIN 

95 
73 

94 
74 

94 

70 

94 
69 

96 
73 

92 
75 

88 
73 

84 
63 

67 
69 

90 
69 

89 
67 

88 
58 

89 
59 

68 
62 

90 
62 

92 
69 

96 
63 

96 

9i 

9< 

ic. 

9t 

a; 

89 

95 

95 

98 

97 

9C 

79 

79 

91.5 
65.6 

HILLSBORO 

MIN 

96 
72 

96 
72 

93 
69 

94 
67 

97 
74 

96 
75 

69 
72 

86 
60 

88 
62 

86 
72 

88 
64 

89 
59 

89 
60 

88 

57 

90 
56 

39 
68 

94 
66 

97 

96 
66 

98 
70 

97 
71 

93 
73 

93 
63 

90 
58 

93 
62 

93 
59 

99 
59 

96 
63 

95 
71 

87 
66 

34 

62 

92.2 
65.  0 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

92 
73 

92 
69 

93 
71 

93 
71 

94 
73 

94 
74 

86 
71 

82 
66 

86 
68 

62 
67 

85 
61 

85 
64 

66 
56 

80 
64 

88 
59 

88 
61 

92 
63 

94 
65 

96 
65 

97 
70 

99 
70 

66 
70 

83 
56 

82 
67 

90 
58 

91 
62 

96 
63 

96 
68 

93 

to 

77 

64 

76 
53 

88.7 
64.  3 

8«e  retereafa  DOt«6  lolloving 

dtfttlon  lodcz. 

ILLINOIS 
AUGUST  1955 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  1955 


Table  5  •  Continued 


JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOL lET 

KANKAKEE    3  SW 

KANKAKEE   4  Nw 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA   SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANDA   1  NW 


MC  LEANSBORO 
MINONK 

moline  wb  ap 
monmouth 
morris  3  ne 
morr';son 

m0hri50nvillf  1  e 
mt  carmel  3  n 
mount  carroll 

MOUNt   VERNON   4  N 
NEW   BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST  INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA   WB  AP 


QUINCV   CAA  AP 


RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 


ROBERTS   3  N 


ROCKFORO  CAA  AP 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


95  93 
73  70 


95  95 
69  74 


95  95 
68  71 


71      71  75 


96  95 
71  70 


92  92 
74  72 


95  92 
68  73 


93  94 
71  73 


96  95 
71  71 


95  95 
68  73 


97  95 
69  71 


94     94  93 


9     10     11     12     13     14    15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26    27     28     29     30  31 


97  95 
70  70 


96  93 
72  70 


95  94 
70  72 


94  93 
74  73 


95  93 
75  72 


90  90 
72  72 


99  93 
73  71 


92  93 
73  72 


95  94 

70  75 


94      96  95 


91      94  93 


95  92  82 
73      75  73 


70      72  72 


70      72  72 


71      72  72 


95      97  92 


93     94  95 


93  94  95 
68      73  72 


97  99  98 
69     77  70 


94  96  89 
67     68  71 


69     74  71 


72     75  74 


68      73  72 


94     95  93 


94  95  95 
69     74  75 


91      87  64 


94  97  97 
70      70  73 


94      95  95 


95      89  84 


96  96  96 
70     68  71 


94  95  95 
68      72  73 


94     95  95 


94  91  82 
72     73  73 


72     75  76 


90  90  85 
70      73  75 


93  94  93 
73     75  73 


93  95  91 
70     73  72 


93  92  90 
71      74  76 


93  93  90 
68     72  72 


95  92  83 
71     71  72 


95     81  83 


73      61  58 


87  84  85 
70     59  58 


85  79  84 
71      60  59 


64  80  85 
70      55  56 


83  78  85 
69     56  55 


84     80  65 


74      65  65 


81      76  82 


67  83  87 
65     62  60 


73     64  64 


85      81  84 


84      78  83 


69      58  60 


70      58  55 


68      57  59 


89  84  87 
73     61  60 


90  83  87 
63      64  66 


67      55  59 


72      62  61 


90  85  89 
73     65  62 


94      88  91 


92      86  89 


87      82  83 

70      56  60 


90  85  85 
70     60  59 


88      86  89 


89  65  90 
71      58  56 


87      74  83 


87      83  85 


85  79  82 
70     58  58 


95     63  67 


85     82  87 


86     80  86 


70      59  56 


84      80  80 


70     61  53 


84      61  62 


86      87  86 


87  80  64 
64      60  62 


90      90  88 


83  83  83 

59  56  53 

80  84  63 

71  60  57 

88  85  83 

71  71  59 

66  64  84 

63  59  55 

87  62  82 

64  60  56 

68  64  84 

65  60  53 

85  83  83 

65  62  59 


86  86  85 
70     62  54 


63  61  61 
62     58  54 


85  83 
69  56 


89  84  82 
70      69  57 


66      63  57 


87  64 
63  56 


85  65 
62  55 


81  79  81 
65     61  57 


8  5  82  6  3 
65      64  58 


90  88  87 
66      62  57 


66      60  56 


63  83 
63  60 


65  65  82 
61     67  53 


87  87  90 
56      60  56 


83  65  90 
55      59  60 


66  67 
62  52 


89  87 
55  60 


83  81 
55      52  62 


64  84  90 
55  57 


85      68  91 

56  55 


81  76  60 
60      56  58 


87      82  62 


87  87 
53  54 


84  88  91 
58     63  64 


86  8  2  6  7 
55     60  57 


83  83  86 
53     52  61 


64  83 
58  62 


84  88  88 
53      54  55 


86      86  91 


67  69 

58_  .50 


58      63  55 


85  76  68 
56      62  54 


55     61  64 


84  83 
60     63  65 


90  88  90 
58     57  63 


87  88  69 
56  57 


60     65  62 


53      52  63 


90      92  94 


86  92 
55  65 


60  61  62 

90  91  94 
56  59 

91  91 
56  59  61 

93  94  94 

55  55  62 

91  92  95 

56  61  67 

93  95 

59  65 


85  90  94 
62  64 

90  94 

61  64  62 

88  92  93 

64  65  69 

86  91  94 
67  66  70 

92  92  93 

60  62  63 

92  92  95 

62  63  65 

93  93  95 


93  94  95 
56      63  63 


91  93  95 

63  63  65 

89  92  94 

58  62  68 

85  90  93 

55  68  65 


64      68  71 


83  90  93 
64     63  67 


89  95  96 
65,     66  70 


66      66  70 


89'  93  95 
63      66  70 


90  90  91 
61     63  61 


90  93  94 
61     65  69 


60      64  67 


93  94 
56  63 


92  93  97 
65     65  69 


87     91  93 


91  93  95 
62      62  62 


90  93 
65  66 


91     93  94 


96  98 
64  71 


95  95 
65  71 


96  96  98 
69  73 


97  99 
65  78 


95  98 
70  73 


97      99  100 


99  100  101 
65     69  67 


94  95 
71  73 


95  95  96 
64     71  70 


96  96  100 
68      70  68 


96  9d  ^9 
65     68  66 


95  97 
67  74 


96  98 
68  73 


97  97 
65  72 


96  95  94 
66     66  66 


95      98  102 


94  97  96 
67  67 


91  93  93 
66     71  71 


96  99  100 
68  68 


94  96 
66  71 


96  97 
68  70 


67     67  72 


95      96  96 


66     62  58 


90  90  90 
69      68  54 


94  60  82 
72      63  61 


91     82  82 


86  80  82 
67      59  57 


67  87  86 
66     57  55 


68      64  59 


71  60  61 

92  66  90 
69  60  56 

93  88  92 
77  65  60 


76      58  59 


67  83  87 
66      61  57 


91  89  92 
76     63  62 


86  83  85 
67     59  57 


89  85  85 
66     60  58 


69     58  57 


92  88  85 
68     57  59 


93     92  96 


89  85  87 
62     62  56 


85  81  60 
65     55  60 


89  87  86 
74      63  61 


70     62  58 


94  90  91 
74      61  60 


74      61  60 


70      60  62 


92  87  90 
69     59  59 


90  86  90 
72      63  57 


65      84  86 


87  72  61 
62     57  59 


87  85  85 
69     64  62 


67  83  81 
69     61  57 


63     64  63 


93  92  95 
62      61  63 


90  93  94 
63     61  69 


91  90  96 
56     59  61 


89  90  96 
56      61  63 


94  96  98 
58     62  59 


65     67  66 


61     69  67 


97  96  96 
60      62  63 


93  94  93 
63      67  71 


62      62  69 


98  100  102 
70     75  76 


97      97  96 


94  94 
71  68 


97  95 
67     73  72 


96  96  100 
69     72  70 


95  95  80  80 
66     72     61  53 


97  68  76  77 
63     65     55  50 


84  76 
69  56 


93  89  94 
68      66  64 


66      65  61 


87  62  84 
68     61  58 


87  81  85 
68     58  55 


85  81  80 
62     59  63 


90  89  94 
58      60  61 


93  95  95 
60     59  60 


93  94  97 
57      60  61 


92  94  96 
66      71  70 


95  95  97 
63      67  64 


90  94  97 
60      63  66 


93      93  96 


96  94  96 
61      58  60 


91  92  96 
52     58  59 


89  92  90 
62      70  69 


60     56  63 


59     59  59 


92  92  96 
59     61  61 


95  94  97 
53     56  58 


61     62  62 


64      67  68 


92  92  95 
65     66  67 


60     64  64 


101    102  101 


97      97  98 


90  90  94 
60      62  63 


90  78 
70  61 


97  96  79  60 

65  68  60  56 

95  94  86  85 

72  72  66 

95  89  72 

73  70  58  52 

93  94  83 

65  69  61 

96  99  90 
65  67  67 

96  92  75 

64  68  56  51 


92  76 
72  61 


93  75 
59  57 


96  95  80  80 
65     69     64  56 


98  67 
62  53 


93  85  73  72 
67     67     57  51 


93  87 
71  67 


94  94  89 
68     71  64 


58     62  64 


90     93  90 


90     93  93 


61      67  71 


95  96  88  81 
67     70     67  53 


97  88  77  76 
69     70     61  54 


95  85 
70  64 


94  63 
72  61 


90  76 
65  61 


93  67  77  75 
68     66     60  57 


91      89  75 
69     72     62  56 


88  79 
66  59 


97  86  77  76 
68     65     57  55 


91  77 
66  61 


96  95  78  72 
66     66     62  52 


93  72 

66  56 


93  75 
67  49 


8«e  reference  ootea  follovlag  Station  Index. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SPRINGFIELD  W6  AP 
STOCKTON 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 


VANDAL lA  CAA  tP 


WATSEKA 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE   HALL    1  E 
WINDSOR 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


ILLINOIS 
AUGUST  1955 


98  98  98 
70     70  70 


95  94 
70  75 


93  95 
76  73 


92  92 
66     6  7 


95  97 
68  67 


9<,  96  94 
72      74  72 


9  5  94  9  3 
73      71  69 


91  92  92 
74      72  71 


94  95 

69  70 


94     93  92 


93  91  92 
74     70  71 


89  92 
70  68 


93  97 
70  69 


93  92  91 
72     73  69 


94  94  93 
73      70  70 


95  92 
71  74 


91  93  91 
70  72 


95  96  91 
68     67  66 


94  92 
73  74 


96  97 
72  74 


91  93 
72  74 


91  88  85 
70     69  69 


96     83  81 

70      70  70 


95  95 
71      75  74 


92  93  92 
69  71 


91  92 
72  73 


94  95  95 
65  68 


92  94  92 
69  72 


93  94 
71  72 


96  89  81 
72  73 


91  90 
67  59 


68     61  59 


81  76  80 
63     49  54 


84     78  84 

68     53  55 


72      59  60 


87  82 
64  58 


89  35 
73  60 


87     84  65 


84     81  84 

71     56  57 


79  75  78 
67     62  58 


83  78 
67  58 


74  63 
88  86 


Doy  Ol  Month 


90  88 
65  62 


86  87 
73  69 


87  86 
69  63 


8  5  82 
65  52 


9  0  89 
68  63 


86  86 
70  62 


84  85 
65  64 


82  84 
68  61 


86  87 
71  63 


83  83 
6  5  64 


85  81 
6  3  62 


85  83 
60  60 


85  86 
56  58 


88  91 
55  62 


82  38 
61  63 


83  88 
53  63 


86  91 
55  63 


78  87 
52  58 


78  87 
66  59 


80  87 
60  55 


83  87 
62  61 


82  89 
64  60 


90  90 
60  67 


87  90 
60  65 


9  3  94  96 
55     59  65 


89  87  91 
59     63  62 


86  94 
58  67 


91  92  95 
62     64  69 


90  93  94 
63     68  65 


92  94  96 
60     64  64 


92  95  97 
65  65 


88  92  94 
62     63  68 


89  92  93 
64     65  68 


90  92  94 
63     65  69 


93  95 
61     67  58 


93  92  95 
62     68  65 


90  92  94 
61     60  60 


19     20     21  22 


98  100  100 
65     67  69 


90     92  94 


96  98  97 
70     71  73 


95  97  97  90 
69  75 


9  3  94 
65  71 


97  98  100 
66  70 


98  98  99 
72     74  72 


95  96  98 
66     68  69 


94  94  97 
68     69  74 


95  95  96 
66     65  68 


95  96  96 
68  71 


97  98 
69  73 


93  93 
64  67 


96  95  97 
68     70  72 


23     24     2S     26    27     28     29     30  31 


96  96  95 
67     71  70 


90  88  90 
65      60  54 


93      75  78 


93  92  95 
74     66  61 


89  83  83 
67     55  60 


90  88  89 
68      64  57 


70      56  57 


70     60  58 


65      56  54 


91  88  88 
70     63  57 


84  67 
59|   61  60 


90  92  94 
63      62  66 


95  85  85 
69     60  64 


85  61  81 
70      59  56 


91  78  80 
70      56  57 


93  79  62 
70     59  60 


90  67  90 
69     64  59 


90     87  89 


87  83  78 
62     52  60 


97  96  99 
59     60  60 


86  90  92 
62     68  71 


96  97  97 
65     62  64 


93  92  96 
65     66  68 


69  94  93 
62     68  69 


90  95  97 
53     64  68 


97  96  100 
62     68  69 


92  91  96 
57     59  60 


91  91  95 
61     64  66 


93     93  94 

57     57  57 


64      64  62 


93  94  95 
59     71  70 


89  87  92 
58     62  62 


9  0  95  91 
61     66     6  7 


89  93  93 
60     66  69 


95  95  96 
64     64  61 


93     91  97 


98  93  79  79 
64     54     54  56 


95  92  82  71 
74     73     62  52 


98  94  89  66 
69     71     66  56 


94  91  77  78 
68     66     59  54 


96  89  74  73 
70      70      55  46 


99  91  74  75 
71      67      57  50 


97  90  76  79 
69     68  59 


95  93  89  80 
65     67     65  52 


93  93  78  79 
66     67     65  57 


95  94  64  83 
60     66     55  48 


95     91  81 
65     69     61  54 


72      70      58  53 


92  91  76  76 
67     69     65  55 


91  93  76  75 
71      70     61  57 


94  93  83  72 
70     70     60  51 


94     92  79 
65      70     66  56 


70     58     52     60     62  62 


94  85  82 
68     65  52 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°l 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.23 

.20 

.29 

.27 

.29 

.29 

.27 

.06 

.10 

.24 

.11 

.24 

.28 

.28 

.23 

.23 

.12 

.26 

.21 

.17 

.24 

.21 

.18 

.29 

.22 

.25 

.26 

.23 

.23 

.35 

.21 

7.04 

WIND 

19 

33 

39 

43 

39 

41 

70 

45 

65 

29 

32 

15 

106 

59 

28 

27 

9 

33 

26 

17 

32 

42 

27 

46 

25 

18 

39 

22 

38 

109 

39 

1214 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.22 

.22 

.22 

.13 

.11 

.26 

.15 

.23 

.30 

.08 

.20 

.  16 

.11 

.23 

.  19 

.26 

.04 

.19 

.13 

WIND 

14 

36 

22 

14 

11 

21 

4 

12 

11 

58 

39 

42 

5 

17 

51 

21 

52 

28 

29 

17 

49 

5718 

MAX 

96 

103 

100 

99 

86 

90 

86 

83 

98 

101 

87 

89 

85 

92 

96 

96 

101 

93 

78 

79 

MIN 

68 

72 

68 

71 

70 

65 

54 

57 

55 

68 

65 

54 

59 

57 

65 

68 

68 

65 

56 

48 

46 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.31 

.22 

.41 

.37 

.35 

.35 

.35 

.34 

.30 

.20 

.28 

.36 

.35 

.40 

.18 

.27 

.30 

.29 

.33 

.28 

.35 

.46 

.38 

.35 

.29 

.39 

.46 

.37 

.37 

.43 

.44 

10.53 

WIND 

55 

13 

46 

83 

90 

86 

85 

77 

53 

60 

90 

120 

96 

89 

30 

27 

43 

40 

40 

45 

65 

96 

102 

49 

59 

86 

S3 

70 

100 

115 

70 

2165 

MAX 

102 

96 

101 

96 

95 

96 

90 

87 

91 

92 

88 

90 

87 

90 

84 

96 

93 

96 

96 

96 

97 

96 

91 

90 

92 

95 

91 

98 

95 

90 

81 

92.8 

MIN 

71 

71 

75 

74 

75 

77 

70 

65 

64 

73 

67 

49 

50 

64 

64 

64 

62 

61 

63 

65 

63 

68 

66 

60 

59 

64 

64 

65 

60 

64 

58 

65.2 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

.20 

.15 

.19 

.26 

.24 

.23 

.20 

.22 

.21 

.17 

.10 

.26 

.19 

.22 

.21 

.20 

.22 

.22 

.22 

.19 

.14 

.34 

.15 

.22 

.12 

.16 

.27 

.20 

.25 

.24 

6.42B 

WIND 

9 

11 

7 

10 

18 

13 

24 

22 

36 

14 

11 

• 

16 

29 

53 

10 

14 

17 

12 

13 

12 

11 

21 

36 

23 

15 

22 

16 

14 

25 

18 

552 

^^AX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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STATION  INDEX 


StdtiOQ 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Utitud© 

Longitude 

Q 
0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

9 

|Temp. 

1  Predp. 

Albloc 

005S 

Edwards 

447 

Alfido  2  E 

0072 

41  12 

765 

6P 

6P 

Hugh  R.  Nesbltt 

Aloxls  Water  norks 

00  B2 

Warren 

694 

Hun.  Water  Works 

AltoD  Dan  26 

0137 

Madison 

4 

36  53 

90  11 

432 

MID 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  NT 

0187 

Union 

5 

37  28 

89  15 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Anaawan 

Henry 

Albert  E.  Croegaert 

770 

ArltDgton  HetRhte  4  SSE 

:ook 

680 

George  A.  Honemano 

0330 

Hancock 

1 

40  14 

90  57 

UID 

Bev,  J.  DiGlacomo 

C 

Aurora  Cllefjt; 

033B 

Kane 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Oept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

Ful ton 

□  Irry 

640 

Seorge  E .  Grider 

Beardstowti 

Dass 

450 

Samuel  C.  Crowell 

Beardstown  LaOraoge  Dnni 

0497 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Rellevllle  Scott  AF  Base 

0510 

2 

38  32 

89  51 

HID 

HID 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sewage  Plant 

City  of  Belvldere 

Benton^ 

Sancock 

671 

Roy  R.  Gibbons 

Franklin 

474 

BloomlDgton 

0761 

HcLeao 

1 

40  30 

89  01 

7A 

George  L.  Hennlnger 

3 

Biooralngton  Normal 

0766 

1 

40  30 

89  00 

4P 

4P 

2  3  5 

7 

Bluffs 

Scott 

Vernon  A.  Nortrup 

Bradford  CAA  AP 

Bureau 

795 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

Broohport  Dan  52 

Uassac 

335 

Corpe  of  Engineers 

Cairo  WB  City 

1166 

Alexander 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Canton 

1250 

1 

40  34 

90  02 

6P 

Floyd  D.  Hammond 

3 

Carbondale  Sewage  Plant 

4  20 

John  L.  Wooten 

Carllnville  4  E 

Macoupin 

627 

Benry  B.  Hoelt Ing 

Carlyle 

:ilnton 

461 

Hun  Water  t  Pwr  Pi 

1296 

7 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C .  Oanoer 

3 

Carpenter  1  S« 

1304 

Uadlson 

■> 

38  53 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Casey 

Clark 

494 

Edgar  V.  Cavaoaugh 

Chandlerville 

:aBS 

485 

Lloyd  Sathoff 

ChannahoD  Dresden  Isld 

1420 

Grundy 

1 

41  24 

88  17 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

1436 

7 

39  29 

88  10 

7A 

7A 

2  3  5 

Chenoa 

C.  Herle  Parry 

Chester 

Randolph 

400 

Acklas  B.  Martin 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

593 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

Chicago  LaKevlew  Pmp  Sta 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

3 

42  00 

87  40 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

Chicago  Uayfalr  Pnp  Sta 

Cook 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  N  8r  Pump  Sta 

Cook 

595 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Roseland  Pnpg 

Cook 

659 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

HID 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

3 

41  52 

87  38 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  S  Filter  Plant 

Chgo  Springfield  Pcipg 

~ook 

630 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  University 

Cook 

594 

Univ.  of  Chicago 

Chicago  WB  Airport 

1577 

3 

41  47 

87  45 

HID 

HID 

2  3  5 

7  C 

Chicago  WR  City 

1582 

3 

41  53 

87  38 

DID 

MID 

U.S.  Wecther  Bureau 

2  3  5 

c 

Cicero 

:ook^* 

608 

George  D.  Lukes 

iayne 

Pure  OH  Company 

1743 

40  08 

88  58 

6P 

C.  E.  Corrlngtoa 

3 

Cobdeo  2  S 

1775 

4 

37  30 

eg  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

ColllDsvllle 

Hadlson 

Coultervllle  Res. 

530 

Will  lam  H.  Smith 

Crete 

ilill  ^ 

675 

Village  of  Crete 

2140 

7 

40  06 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Stowage  Plant 

2145 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Dftvenport ,  Iowa  L  t  D  15 

Rock  Island 

CLOSED  ----- 

Dec&tur 

Uacon 

670 

ffilllam  B.  Coonradt 

DlXOD 

696 

William  W.  Shuck 

Downs  2  KE 

2417 

1 

40  25 

88  51 

HID 

c 

Du  Quoin  2  S 

2483 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111.  State  Police 

2  3  5 

Dwlgbt  St,  Reformatory 

Livingston 

State  Ref  for  Women 

Bast  St.  Louis  Parks  Col 

St.  Clair 

410 

Parks  College 

Edelsteln 

Hale  B.  Kenyon 

Bdwardsvllle 

2679 

4 

3B  49 

89  58 

554 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Bf  f  InghaJn 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

88  33 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Ellzabethtown 

Bardln 

357 

u!s°  Forest^anger 

El&ah 

Jersey 

641 

The  Principia  Col, 

Evanston  pumping  Sta. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Falrbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

MID 

Dept.  of  Wtr  Works 

c 

Wayne 

Farmer  City 

De  Witt 

732 

Norah  Yeagle 

Flora 

Clay 

490 

Erman  0.  Beck 

Freeport 

3257 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

6 

42  17 

89  36 

7A 

3 

c 

Fulton  Dau  13 

Corps  of  Engineers 

Galatla  I  W 

Saline 

410 

Galena 

Jo  Da^vlBBs 

611 

NW  111.  Gas  L  Elec. 

Calesburg 

33  20 

I 

40  57 

90  22 

780 

HID 

8A 

Janes  Barrett 

2  3  5 

3335 

41  10 

90  02 

849 

6P 

GP 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

639 

Hrs.  K.  J.  Bessant 

Gibson  City 

Ford^ 

753 

Edward  P,  Bergstron 

Gladstone  Dam  18 

BendersoD 

538 

Corps  of  Engineers 

Glendale  Exp.  Farm 

3482 

5 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

C 

3522 

Pope 

5 

37  22 

88  29 

354 

HID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Golden 

725 

Jersey 

John  A .  DeSher 1 ia 

Grand  Tower  2  N 

Jackaon 

367 

John  A.  Dickson 

Greenfield 

3666 

1 

39  20 

90  12 

556 

UID 

Lloyd  S.  Medaris 

C 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  H.  Nichols 

3 

563 

Deane  J,  HcAllster 

Grid ley 

HcLean 

752 

Ezra  D,  Stoller 

Crlggsvllle 

Pike 

685 

6P 

Ellen  Harvey 

3650 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

uarrlsburg 

3879 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Plttnan 

2  3  5 

7 

Harrlsburg  Disposal  PI 

W.  Harrison  Kibler 

Havana 

Mason* 

451 

Havana  No.  2 

Mason 

460 

8A 

Herle  L.  Riley 

4108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

6P 

7A 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

4198 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Hushrush 

2  3  5 

C 

Hudson  Lk  Bloomington 

740 

III.  State  Wtr  Sur . 

C 

Butsonvllle 

Crawford 

MID 

Ed  8 .  Dry 

c 

Butsonvllle  Pwr  plant 

Crawford 

- 

111  Public  Serv  Co 

Illinois  City  Dsn  16 

4355 

41  25 

91  01 

554 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

4442 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

2  3  5 

Jacksonville  sewage  PI 

Morgan 

575 

MID 

Uunlclpal  Sew  Trt 

c 

Jancsvillc 

Cumberland 

7 

39  22 

88  15 

HID 

Albion  F.  Edwards 

c 

Jeraeyvllle 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

GP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

4530 

Will 

41  30 

ae  06 

543 

Corps  of  Engineers 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

6P 

HID 

HI  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

Xaokakco  3  SW 

4593 

Kankakee 

41  05 

87  55 

631 

6P 

7A 

Oolbcrt  W.  Kocrner 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  HW 

4598 

Kankakee 

41  OS 

87  56 

6P 

6P 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Mun.  Sew.  Tr.  plant 

c 

Koithsburg  1  m 

465S 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  H.  Norrls 

3 

4710 

1 

41  14 

89  56 

eon 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

1 

41  15 

89  54 

800 

Kewanee  Baker  Park 

C 

La  Harpe 

4823 

Hancock 

1 

40  35 

90  58 

7P 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

4B79 

Carroll 

4 

42  06 

89  50 

878 

HID 

C 

La  Salle  Peru 

4922 

La  Salle 

I 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

WestcloK  CTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  s 

4923 

La  Salle 

1 

41  19 

7A 

Wm,   K.  Boehm 

3 

LawrencovlUe 

4959 

Lawrence 

7 

38  44 

87  41 

510 

Radio  Station  WVHC 

3 

LoRoy 

5036 

HcLean 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  Lero 

3 

Lincoln 

5079 

40  09 

89  22 

591 

7P 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  k  Dan 

513J 

Will 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  Bouse 

5136 

Will 

1 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaekaskla     3.  Lake  Hlchlgan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock     7.  Wnbnsh 
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Station 

d 

County 

« 

igitude 

a 
o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

S 

.9 

1 

(vati 

Temp. 

d. 

1 

1 

a 

m 

£ 

Louisville 

Hakanda  1  m 
Marengo 

5216 

5280 
5294 

5326 

Clay 

McDooough 
Jackson 

38  47 

40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

88  37 

480 
620 
702 

860 

6P 
GP 

HID 

6P 
6P 
6P 
6P 

Roy  B.  Dawkins 
^ecll  E.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Bartline 
Claire  Loofbourrow 

C 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Marietta 
Harion  2  W 
Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshal 1 

5334 

5364 
5372 
5380 

Fulton 

La  Salle 
Clark 

40  30 

40  OX 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 
448 

700 
486 

606 

HID 

5P 
UID 

6P 

Joseph  Ace  McCance 

lussell  G.  Draden 
Torps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

C 
C 

3 
3 

Hascoutah 
MasOD  City 

HcBenry 
HcHenry  2  S 

5405 
3413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 

HcHenry 
HcBenry 

38  29 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
88  15 

425 
581 
716 
760 
742 

HID 

SS 
UID 
HID 
HID 

6P 

CLOSED  ----- 
rarl  D.  Tomllo 
Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J .  Barnlngs 

5n/54 
2  3  5 

C 

3 

HcLeansboro 
Mollne  WB  Airport 

5515 
S539 
5712 
5751 
5768 

Haallton 
Uacoupin 
Woodford 
Rock  Island 
Warren 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

620 
755 
589 

GP 

TP 
UID 
6P 

6P 
7P 
TP 
HID 

6P 

F.  G.  Fra/ier 

t.  F.  Dodge 

lomer  C.  Parks 

J  .S .  Weather  Bureau 

Prof.  Lyie  FlBley 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  HE 
Morrison 
Korrisonville 

5820 
5825 
5833 
5841 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

40  02 

41  20 
41  24 
41  49 

39  25 

88  26 
86  22 

89  58 
89  27 

549 

603 
638 

5P 

5P 
7A 
6P 
5P 
KID 

Lee  F.  Glffin 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 
City  of  Uorrison 
Frank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Horrisonville  1  E 
Mt.  Carmel  3  H 
Hount  Carroll 
Hount  Olive  2  NE 
Hount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

Christian 

Wabash 

Carroll 

Macoupin 

Logan 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

638 
40n 

817 

685 
676 

7P 

6A 
7P 

TP 
6A 
6A 

5P 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVHC 
James  F.  McCray 
John  Luenemann 
Alva  Brown 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Hount  Sterling 

Murphysboro  Water  Rks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 

6011 
6069 

Brown 

Jackson 

Kendall 

39  59 

37  46 

38  23 
41  33 

88  55 

89  19 
89  25 
88  26 

707 

6P 

5P 
TA 
MID 
GP 
6P 

Komcr  L.  Renaker 

Hurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 
Kenneth  A.  Richard 

3 

3 
3 

New  Boston  Dam  17 

New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 
6446 

Richland 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  00 
88  46 
86  10 
88  04 

571 
560 

520 

5P 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "^F  .  .  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet   and  hail   were   included  in  snowfall  averages   in  Table  1,   beginning  with  July  1948, 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data   in  Tables  3,   5,    G.   and  snowfall   data   in  Table  7  are  for   the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  T  ible  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI itnatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois, 

No  record  in  Tables  3,   6,  7,  and  the  Station  Index      No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a   full  month . 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government   Printing  Office,   Washington   25,   D.  C. 
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ILLINOIS  -  SEPTEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  69.4°  or  1.7°  warmer  than  normal.     Rainfall  averaged  2.86 
inches  or  21%  less  than  normal.     The  most  important  farm  activities  during  the 
first  part  of  September  were  silo  filling  and  haying.     At  the  end  of  the  month, 
farm  activities  centered  around  winter  wheat  seeding  and  corn  picking. 

The  first  eight  days  averaged  slightly  cooler  than  normal.     The  9th  was  very 
warm.     Temperatures  on  the  9th  reached  the  middle  90' s  over  most  of  the  northern 
part  and  near  or  slightly  above  100°  over  the  southern  half.     The  warmest  tem- 
perature for  the  State  was  102°  at  Carlyle.     A  cold  front  which  moved  across 
the  State  on  the  10th,  was  followed  by  the  lowest  temperatures  of  the  month  on 
the  12th,   except  at  a  few  southern  stations  where  the  monthly  minimums  occurred 
on  the  13th.     The  lowest  temperature  for  the  State  was  32°  at  Freeport  on  the 
12th.     Temperatures  averaged  somewhat  above  normal  from  the  14th  to  23d,  and 
near  normal  from  the  24th  to  31st.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from  64.0° 
at  Freeport  to  76.2°  at  Cairo.     Monthly  mean  temperatures  were  below  normal  at 
a  few  stations  in  the  Bloomington-Kankakee  area.     Elsewhere,   they  were  above 
normal . 

The  first  nine  days  were  practically  rainless.     A  fast  moving  cold  front  on 
Saturday,   the  lOth,   brought  light  rains  to  most  parts  of  the  State.     There  were 
several  rainy  days  from  the  27th  to  30th.     The  greatest  amounts  fell  on  the 
22d ,   23d,  27th,   29th,   and  30th.     Monthly  totals  ranged  widely.     Several  counties 
from  Chicago,  southwestward  to  Bradford,   and  several  counties  in  the  extreme 
southern  part  of  the  State  received  less  than  2.00  inches  of  rain  during  the 
month.     The  least  amount  was  0.60  inch  at  Chester.     At  the  other  extreme,  sev- 
eral counties  in  the  east  central  part  of  Illinois  received  monthly  totals  ex- 
ceeding 4.00  inches.     The  greatest  amount,   8.85  inches,  occurred  at  Effingham. 
Rainfall  over  the  east  central  portion  exceeded  the  normals  for  that  area. 
Most  stations  elsewhere  received  less  than  their  September  normals.  Departures 
ranged  from  -3.70  inches  at  Griggsville  to  +5.46  inches  at  Effingham. 

The  dry  weather  early  in  September  caused  a  slight  decline  in  crop  conditions, 
pastures  became  short  and  farm  animals  required  additional  roughage.  Corn 
matured  rapidly  but  lack  of  soil  moisture  brought  fall  plowing  to  a  standstill. 
By  mid-September  soybean  harvest  was  moving  along  at  a  brisk  pace.     Other  im- 
portant field  activities  at  that  time  included  haying,  silo  filling,  plowing, 
and  corn  picking  which  had  started  in  the  extreme  south.     The  earliest  corn  was 
for  immediate  feeding  but  by  the  end  of  the  month  corn  was  being  cribbed  in  the 
southern  part  of  the  State  and  a  few  fields  were  being  opened  in  northern  Illi- 
nois.    The  rainy  weather  during  the  latter  part  of  September  permitted  only 
limited  combining  of  soybeans  in  southern  Illinois  although  more  progress  was 
made  in  the  northern  portion.     At  the  end  of  September,   three-fifths  of  the 
beans  had  been  combined. 

STORMS 

Several  severe  thunderstorms  occurred  during  September.     Local  thunderstorms 
over  the  west  central  portion  of  Illinois  caused  $75,000  damage  to  crops  and 
$50,000  damage  to  other  property.     The  property  damage  included  damage  to  tents 
at  the  Ford  County  Fair  and  some  barns  which  were  destroyed  by  lightning.  Rain, 
hail ,  and  wind  during  thunderstorms  in  Jersey  and  Macoupin  Counties  on  the  after 
noon  of  the  10th  left  $100,000  damage  to  crops  and  $10,000  damage  to  other  prop- 
erty.    On  the  afternoon  of  the  14th,   thunderstorms  left  $25,000  crop  damage  and 
$75,000  property  damage  in  central  Illinois.     Southwestern  Illinois  suffered 
$100,000  damage  to  crops  and  $50,000  to  other  property  from  thunderstorms  on  the 
evening  of  the  21st.  .Numerous  thunderstorms  over  central  and  southern  Illinois 
on  the  afternoon  of  the  29th  left  damage  amounting  to  $250,000.     Of  this  amount, 
$100,000  was  to  property  and  $150,000  to  crops. 

Lucius  W.  Dye 
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Wind 

iirection 
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m. 

speed 
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Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatioii 
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Prevailing 

Percent  of 
time  from 
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Direction 
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o 
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3 
o 

v 

u 

H 

60-10 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sui 

CAIRO  WB  CITY 

6.9 

27 

NW 

27 

- 

- 

- 

2 

A 

1 

2 

0 

0 

9 

88 

3.3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

sw 

9 

8.0 

3A 

S 

29 

65 

70 

A3 

55 

8 

0 

3 

1 

0 

0 

12 

78 

3. A 

MOLINE  WB  AIRPORT 

E 

11 

10. A 

Al 

S 

13 

66 

79 

A6 

A9 

2 

A 

2 

3 

0 

0 

1  1 

83 

3.1 

PEORIA  WB  AIRPORT 

9.2 

31 

NW 

21 

79 

A9 

57 

2 

2 

3 

2 

0 

0 

9 

76 

3.2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

s 

13 

10.1 

30 

W 

10 

70 

77 

AA 

50 

A 

2 

2 

1 

1 

0 

10 

79 

3.3 
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Temperahue 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 
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o 
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-s 

a> 
o» 
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« 

'erag 
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< 

i2 

< 

<  g 

< 

a 

> 
< 

>  ° 

<  s 

1890 

62.2 

96 

28 

2.  58 

0.0 

1915 

68.8 

97 

3A 

A.  20 

0.0 

1891 

69.6 

100 

AO 

1  .02 

0.0 

1916 

65.3 

98 

26 

2.  88 

T 

1892 

65. A 

95 

36 

1.9A 

0.0 

1917 

65.1 

96 

30 

2.60 

0.0 

1893 

68.2 

102 

27 

3.09 

0.0 

1918 

60.  1 

87 

29 

3.76 

T 

189A 

67  .  8 

102 

30 

5.  19 

0.0 

1919 

70.1 

102 

33 

3.59 

0.0 

J895 

70  .  5 

102 

2A 

3.10 

0.0 

1920 

69.7 

95 

3A 

2.  70 

0.0 

^896 

63.7 

100 

27 

5.A9 

0.0 

1921 

71  .7 

98 

AO 

6.62 

0.0 

1897 

71  .  8 

103 

27 

0.93 

0.0 

1922 

70.5 

103 

33 

1.93 

0.0 

1898 

69.8 

102 

33 

A.  79 

0.0 

1923 

66  .  8 

95 

28 

A.  00 

T 

1899 

65.7 

106 

lA 

2.05 

0.0 

192A 

62.0 

95 

30 

3.12 

T 

1900 

69.  5 

102 

30 

3  .  53 

0.0 

1925 

73.5 

109 

AO 

A.  89 

0.0 

1901 

66.9 

100 

28 

1  .  90 

0.0 

1926 

68.0 

97 

25 

9.68 

0.0 

1902 

63  .0 

9A 

29 

A.  12 

0.0 

1927 

71.1 

102 

32 

5.12 

T 

1903 

66.2 

99 

26 

3.65 

0.0 

1928 

63.1 

98 

22 

2.23 

T 

190A 

67.3 

99 

32 

5. OA 

0.0 

1929 

66.  2 

96 

30 

2.85 

0.0 

1905 

68.5 

97 

39 

3  06 

0  .  0 

1930 

69.7 

100 

30 

3.59 

0.0 

1906 

70.9 

98 

38 

5.02 

0.0 

1931 

73.2 

103 

36 

A.  80 

0.0 

1907 

65.9 

100 

28 

2.A9 

0.0 

1932 

66.0 

97 

28 

3.03 

0.0 

1908 

70.6 

100 

26 

1  .  29 

0.0 

1933 

73.5 

103 

36 

3.  75 

0.0 

1909 

65.3 

100 

28 

3  .  80 

0.0 

193A 

65.  3 

95 

35 

6.65 

0.0 

1910 

67.  1 

95 

33 

A. 62 

0.0 

1935 

67.  1 

98 

30 

3.28 

0.0 

1911 

70.0 

99 

36 

9.03 

0.0 

1936 

71  .  2 

102 

37 

6.77 

0.0 

1912 

68.3 

103 

27 

2.8i 

0.0 

1937 

66.5 

99 

28 

2.31 

0.0 

1913 

67.3 

109 

29 

2.93 

0.0 

1938 

69.0 

102 

35 

3.11 

0.0 

191A 

66.8 

95 

3A 

3.77 

0.0 

1939 

72. A 

106 

31 

0.7A 

0.0 
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19A0 

66.6 

102 

29 

0 

65 

0.0 

19A1 

70.3 

98 

3A 

5 

GO 

0.0 

19A2 

65.  7 

98 

22 

3 

06 

0.2 

19A3 

63.6 

103 

30 

2 

Al 

0.0 

19AA 

68.0 

97 

36 

3 

00 

0.0 

19A5 

67.3 

101 

32 

7 

69 

T 

19A6 

66.9 

96 

32 

2 

07 

0.0 

19A7 

68.2 

102 

28 

3 

53 

0.0 

19Ae 

68.  8 

98 

37 

2 

8A 

0.0 

19A9 

61.6 

97 

26 

2 

76 

0.0 

1950 

65.7 

92 

31 

3 

25 

T 

1951 

6A.0 

96 

30 

3 

A9 

T 

1952 

66  8 

100 

30 

1 

95 

T 

1953 

68.8 

108 

31 

1 

59 

T 

195A 

70  .  8 

107 

3A 

2 

03 

T 

1955 

69. A 

102 

32 

2 

86 

T 

ALL 

YEARS 

67.7 

3 

5A 

T 

AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 
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Date 
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Degree  Days 
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Total 
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on  Ground 

Date 

1    .MorMorc  1 

a 

0 

2 

0 

o 
in 

1.00 
or  More 

°< 

o  J 

Ota 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO   2  E 

81.1 

52.0 

66.  6 

0.6 

97 

9 

3A 

12 

73 

6 

0 

0 

0 

2.01 

-  2.30 

0.65 

29 

0.0 

0 

A 

2 

0 

ANTIOCH 

70.5 

53.3 

6A.9 

1.  1 

91 

9 

Al 

12 

8A 

3 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.A3 

0.70 

lA 

T 

0 

5 

3 

0 

AURORA  COLLEGE 

78.3 

52.9 

65.5 

1.7 

92 

9 

36 

12 

73 

A 

0 

0 

0 

1.99 

-  2.05 

0.73 

27 

0.0 

0 

A 

2 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

7A.6 

59.  A 

67.0 

1  .8 

OA 

9 

A8 

12 

A7 

A 

0 

0 

0 

1.57 

-   1.  67 

0.63 

29 

3 

2 

0 

CHICAGO  WR  AP  R 

78.? 

57.5 

67.9 

2.3 

95 

Q 

AA 

12 

A3 

6 

0 

0 

0 

1 .  A7 

-  1.76 

0.56 

?9 

n.o 

0 

A 

I 

0 

CHICAGO  WR  CITY  R 

75.2 

62  .A 

68.  8 

2.5 

93 

9 

53 

2A  + 

3A 

5 

0 

0 

0 

1.35 

-  1.86 

0.55 

29 

3 

1 

0 

C ICf RO 

80.  3 

56.5 

68.  A 

2.7 

96 

Q 

Al 

12 

37 

6 

.  0 

0 

0 

1.66 

-  1.97 

0  .69 

79 

0.0 

0 

A 

2 

0 

DIXON 

78.7 

53.0 

66.9 

1.2 

95 

9 

37 

12 

69 

2 

0 

0 

0 

2.  7A 

-   1.  3A 

0.68 

2a 

0.0 

0 

6 

3 

0 

FREEPORT 

76.8 

51.1 

5A.0 

0.8 

95 

9 

32 

12 

112 

2 

0 

1 

0 

3.38 

-  0.76 

1  .AA 

29 

0.0 

0 

7 

2 

1 

FULTON   DAM  13 

78.2 

55.  7M 

67. DM 

2.2 

9A 

9 

30 

12 

5A 

1 

0 

0 

0 

2.7A 

-  1.28 

1.23 

29 

0.0 

0 

A 

2 

1 

GALESRURG 

7y.l 

5A.1 

66.6 

OA 

9 

38 

12 

59 

3 

0 

0 

0 

2.60 

-  1.A3 

0.79 

.'7 

0.0 

0 

6 

2 

0 

GALVA 

80.  7 

5A.3 

67.5 

1.6 

96 

9 

A3 

11  + 

52 

5 

0 

0 

0 

2.00 

-  1.90 

0.62 

27 

0.0 

0 

A 

2 

0 

Precipitation 


Se«  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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Tempeiature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0) 

■< 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

i! 
Q 

2 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

^  o 

"1 

"  s 

»  1 

o^ 

JOL ItT 

80.  2 

55  .  5 

67.9 

3.U 

95 

q 

1,  1 

1  2 

41 

1 

0 

0 

0 

2.82 

-  0.88 

1  ,02 

14 

0.0 

0 

4 

1 

KANKAKFE    3  SW 

8ij.  I 

50  .  4 

65.3 

- 

•)  .  7 

96 

9 

3  5 

1  2 

9  3 

8 

0 

n 

0 

1.19 

-  1.98 

0.59 

30 

0.0 

0 

3 

1 

0 

KANKAKEE  NW 

7y.o 

52.2 

65.6 

97 

9 

37 

12 

7  3 

7 

0 

0 

0 

1.  15 

-2.13 

0.5  2 

29 

0.0 

0 

2 

1 

0 

KEWANEF 

81.  IM 

53.0 

67.  IM 

1.6 

97 

9 

4  1 

12 

56 

6 

0 

n 

0 

1.75 

-  2.14 

0.66 

29 

0.0 

0 

4 

2 

0 

LA  SALLf  PERU 

Bu.;. 

54  .  7 

67.6 

0.8 

95 

9 

39 

12 

48 

6 

0 

0 

0 

1 .  ftl 

-  2.39 

0  .  68 

27 

0.0 

0 

4 

2 

0 

MARENGO 

7ft.  7M 

52.5 

64. 6M 

1  .0 

92 

Q 

38 

12 

88 

1 

0 

0 

0 

0  .  0 

0 

MINONK 

53.0 

66.^ 

- 

I'  .  2 

94 

4  1 

12 

50 

5 

0 

0 

0 

1  .  78 

-    1  .  88 

0.62 

77 

T 

" 

5 

1 

0 

MOL  I  NE   Wt^  AP 

66.4 

3 

0 

0 

0 

0.0 

5 

3 

0 

MONMOUTH 

80.  b 

54.  5 

67.5 

1.2 

ti4 

9 

41 

1  1 

11 

5 

0 

0 

0 

3.64 

-  0,69 

2.05 

29 

r.o 

0 

6 

2 

1 

MORR  1      3  N  E 

67.0 

7 

0 

0 

0 

0,0 

0 

3 

2 

0 

MORR 1  SON 

80.8 

51  .  Q 

66.4 

1.3 

96 

9 

33 

12 

65 

5 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.60 

1.10 

29 

0,0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  CARROLL 

7  6.-^ 

51.9 

64.4 

0 

6 

OTTAWA 

79.  7 

55.6 

67.  7 

1 .  5 

95 

o 

40 

12 

49 

6 

0 

f) 

0 

1.39 

-   2.  46 

0.56 

7  <) 

0.0 

c 

4 

2 

0 

PARK  FOREST 

76.8 

52.1 

64.  5 

94 

4  0 

12 

91 

1.58 

-  1,75 

0,68 

2  9 

0,0 

0 

3 

2 

0 

PONT  1  AC 

77.8 

50.  3 

67.  1 

- 

O.i. 

93 

Q 

4? 

12 

45 

3 

0 

0 

0 

1.37 

-  2,25 

0  .46 

30 

0.0 

0 

4 

0 

0 

ROCHELLF 

78. OM 

52  ,  2M 

65.  IM 

37 

12 

84 

0 

2.  89 

-  1.31 

1.19 

29 

T 

0 

6 

2 

1 

ROCKFORD 

79.  B 

52.6 

65.2 

1.8 

96 

9 

34 

12 

77 

5 

0 

0 

0 

2.40 

-  1,64 

1.16 

29 

0.0 

0 

5 

1 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

7  0.0 

52  ,0 

65 .  u 

?  .  4 

97 

9 

37 

12 

83 

3 

0 

0 

0 

2.62 

-  1,45 

0  ,  "9 

29 

0.0 

0 

2 

0 

SKOK IE 

R 

76.6 

55.0 

65.6 

9  3 

9  + 

39 

12 

73 

5 

0 

0 

0 

1.91 

0,7  5 

27 

0.0 

r 

4 

2 

0 

STOCKTON 

78.  1 

50.  7 

64.4 

96 

9 

33 

12 

102 

3 

0 

c 

0 

2.61 

-    1  .  56 

0,88 

2  9 

0.0 

0 

5 

2 

0 

SYCAMORF 

7M.i. 

50  .  8M 

65.  IM 

1.5 

9  s 

9 

36 

12 

81 

6 

0 

0 

0 

2.  69 

-  1.36 

1  .06 

29 

0.0 

0 

4 

2 

1 

WALNUT 

80.2 

54  , 4 

67  .  3 

1  .  6 

'J  6 

Q 

39 

12  + 

?  8 

5 

0 

0 

0 

2.  40 

-  2.00 

0.82 

'7 

0 . 0 

0 

5 

2 

0 

WAUKEGAN 

76.5 

54.7 

65.6 

1  .5 

^14 

c  + 

41 

12 

74 

5 

0 

'0 

0 

2.  26 

-  1.49 

0,83 

27 

T 

C 

6 

2 

0 

WHEATON  COLLEGE 

7  7. 

53.4 

65  .  c 

9  ? 

16 

40 

12 

7  ? 

3 

0 

c 

n 

2.89 

-  1.16 

0,02 

27 

0 . 0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

66  .  3 

1  .  2 

2.  .?  1 

-  1.51 

T 

CENTRAL  DIVISION 

RL00MIN6T0N  NORMAL 

7i..4 

55.2 

64.6 

- 

2.5 

9  7 

9 

45 

2 

32 

a 

0 

0 

0 

2.30 

-  1.60 

0  ,  70 

2  7 

0.0 

0 

4 

3 

0 

CARLINVILLE  4  E 

85.', 

56  .  2 

7  0.8 

1  .  8 

100 

^ 

34 

12 

22 

1 1 

0 

0 

0 

2.64 

-  1.1' 

0.80 

23 

0.0 

0 

5 

3 

0 

CHARLESTON 

AM 

CHENOA 

8  0  .  ? 

54  ,  7 

67.5 

95 

9 

41 

12 

48 

7 

0 

0 

0 

2.30 

-   1.  34 

0.70 

21 

0.0 

0 

5 

2 

0 

DANVILLE 

Hi.  7 

53.3 

68.5 

2.7 

98 

9 

35 

12 

32 

10 

0 

0 

0 

4.62 

1.22 

1.50 

29 

0.0 

0 

6 

3 

2 

DECATUR 

8^..  3 

57  .  2 

70.  b 

2.6 

100 

9 

38 

12 

20 

10 

0 

0 

0 

5.62 

1.54 

3.63 

29 

0.0 

0 

5 

3 

1 

FFF INGHAM 

85.3 

56.3 

70.  a 

3.  5 

101 

9 

38 

12 

24 

14 

0 

0 

0 

B.85 

5.46 

5.22 

29 

T 

0 

7 

3 

2 

GR IGGSV ILLE 

83.8 

58.2 

71.0 

2.4 

97 

0 

45 

25 

25 

9 

0 

c 

G 

1  .06 

-  3.  70 

0.52 

27 

0.0 

'  0 

2 

1 

0 

HAVANA 

82.4 

56.8 

69 . 6 

1.6 

95 

9 

39 

12 

28 

8 

0 

0 

0 

2.64 

-  1.37 

1,36 

29 

0.0 

0 

2 

2 

2 

HILLSBORO 

8  7.0 

66.  5M 

71.  BM 

2.7 

100 

9 

38 

12 

11 

14 

0 

0 

0 

2,46 

-  1.16 

1.31 

23 

0.0 

0 

6 

I 

1 

HOOPESTON 

80.9 

54.7 

67.8 

1  .  1 

98 

9 

40 

12 

44 

8 

0 

0 

0 

2,29 

-  1.27 

0.69 

2  2 

0.0 

0 

5 

2 

0 

JACKSONV I LLE 

84.  Q 

55.7 

70.3 

2.4 

97 

9 

38 

12 

22 

9 

0 

0 

0 

2,71 

-  1.47 

1  .00 

20 

0.0 

0 

4 

2 

1 

JERSFYV 1 LLE 

85.8 

54.6 

70.2 

1.2 

99 

9 

36 

12 

2  5 

14 

0 

0 

0 

4,  1  4 

0.34 

1  ,46 

22 

T 

0 

6 

4 

1 

LA  HARPF 

80.2 

56.1 

68 . 2 

1 .  3 

95 

9 

37 

12 

51 

5 

0 

0 

0 

2.83 

-  1.45 

1,21 

30 

0.0 

0 

4 

2 

2 

L INCOLN 

83.2 

55.3 

69.  3 

2.0 

98 

9 

38 

12 

36 

8 

0 

0 

0 

2.67 

-  1.47 

1.18 

30 

0.0 

0 

6 

1 

1 

MATTOON 

83.9 

55.9 

69.  9 

2.4 

9Q 

9 

37 

12 

31 

10 

0 

0 

0 

6.21 

2.^.6 

3,30 

2Q 

0.0 

0 

6 

3 

2 

MORR ISONVI LLE   1  E 

85.5 

55.7 

70.6 

2.6 

100 

9 

35 

12 

21 

1 1 

0 

0 

0 

2.72 

-  0.69 

0.70 

2  3  + 

0  .  0 

0 

7 

3 

0 

NEWTON 

88.  5 

57  .0 

72.8 

4.3 

101 

9 

41 

12  + 

H 

16 

0 

0 

0 

6.56 

2,94 

2.77 

29 

0.0 

0 

5 

3 

2 

PALEST  INF 

87.8 

55.4 

71.6 

1.8 

10  1 

9 

38 

12  + 

16 

17 

0 

c 

0 

4.64 

1.15 

1  .17 

29 

0.0 

0 

2 

P  AN  A 

70,9 

10 

0 

0 

0 

1.57 

0.0 

0 

5 

6 

3 

PARIS  WATERWORKS 

84.  5 

54,  9 

69.7 

1.7 

9  7 

9 

36 

12 

26 

9 

0 

0 

0 

6.73 

2.08 

2.50 

20 

0.0 

0 

4 

2 

PEORIA   WP  AP 

R 

67,6 

4  1 

4 

0 

0 

0 

2.62 

-  1.11 

0.86 

1  4 

T 

T 

1  4 

6 

0 

QUINCY 

82.9 

58.4 

70,7 

1,4 

97 

9 

41 

12 

35 

7 

0 

0 

0 

3.2  0 

-  1,35 

1  .86 

20 

0.0 

0 

3 

2 

2 

69,.'' 

1  2 

3  9 

7 

0 

0 

2.54 

-  2.02 

1,23 

0.0 

0 

5 

2 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  RASF 

79.9 

56.  H 

58,4 

97 

0 

45 

12 

31 

0 

0 

0 

2.  54 

-  1.01 

1  .04 

22 

0.0 

0 

5 

1 

1 

ROBERTS   3  N 

80.  3 

54  .  4 

67,4 

1  ,  1 

96 

9 

40 

13 

5) 

0 

3.21 

-  0.31 

0.90 

1  0 

0.0 

0 

5 

4 

0 

RUSHVILLF 

82.6 

57  .  8 

70,2 

2.3 

06 

Q 

45 

12 

28 

7 

0 

0 

0 

2.70 

-   1  .  57 

1.26 

29 

0.0 

0 

4 

2 

2 

SPRINGFIELD  WH  AP 

R 

82.4 

56.9 

69,7 

2.8 

97 

Q 

39 

12 

35 

2.60 

-  1.30 

1  .69 

29 

0.0 

0 

2 

1 

TABLE  GROVE 

81.7 

57.1 

69,4 

1  .  7 

95 

Q 

44 

12 

38 

7 

0 

0 

0 

3.40 

-  0.66 

1.71 

20 

T 

0 

6 

2 

1 

TUSCOLA 

84.9 

5  3.9M 

69  ,  4M 

100 

9 

36 

12 

30 

9 

0 

0 

0 

4.  54 

0.  86 

1  .60 

29 

0.0 

0 

3 

3 

URBANA 

81.9 

57.3 

69,6 

3.0 

98 

9 

41 

12 

27 

8 

0 

0 

0 

3.16 

-  0.  20 

0  .84 

23 

T 

0 

5 

4 

0 

VANDAL lA    CAA  AP 

85.8 

53.7 

69,5 

97 

9 

34 

12 

31 

14 

0 

0 

0 

3.20 

1.91 

23 

0.0 

c 

6 

1 

1 

VIROEN 

84.9 

57.8 

71.4 

98 

9 

41 

12 

1  9 

10 

0 

0 

0 

3.73 

-  0.04 

1.63 

27 

0.0 

0 

6 

2 

1 

WATSEK.A 

77.0 

54  .  4 

66.2 

94 

9 

39 

12 

59 

5 

0 

0 

0 

2.65 

-  0,  °9 

1.08 

29 

0.0 

0 

6 

2 

1 

WHITE   HALL    1  E 

S4.  7 

56.2 

70.5 

1  ,  9 

UH 

9 

35 

12 

22 

10 

0 

0 

0 

1 .  68 

-  2,  50 

0.98 

27 

0.0 

0 

4 

1 

0 

W 1 NDSOR 

85.  3 

56.4 

7  0.9 

2.9 

100 

9 

3  9 

12 

2  0 

1 1 

0 

0 

0 

5,42 

1,  50 

3  .00 

29 

0.0 

0 

5 

3 

2 

D IV  I S 1  ON 

69,6 

1,7 

3  ,  (^o 

-  0.11 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

88.9 

'60.2 

74  .  6 

ion 

9 

44 

1? 

6 

16 

0 

0 

0 

1  .80 

-  1.58 

1.05 

23 

0.0 

0 

4 

1 

ALTON  DAM  26 

84.4 

58.2 

71.3 

96 

9 

42 

1  2 

21 

10 

0 

0 

0 

2.44 

-  1.24 

1.24 

23 

0.0 

0 

5 

1 

ANNA      1  NW 

88.  3 

59.9 

74.  1 

2,4 

98 

9 

45 

12  + 

4 

16 

0 

0 

0 

1.78 

-  2.11 

0.96 

'3 

0  .  0 

0 

3 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  RASF 

85.7 

59.6 

72  .  7 

2,6 

98 

9 

44 

12 

12 

16 

0 

0 

0 

3.78 

0.11 

1  .69 

23 

0.0 

0 

6 

1 

CAIRO  WB  CITY 

R 

87.  1 

65.  2 

76.2 

3.2 

96 

9 

52 

13 

0 

14 

0 

0 

0 

1.40 

-  1.92 

0.63 

29 

0.0 

0 

3 

0 

CARBONDALF   SEWAGE  PLANT 

88.  7 

56.  1 

72.4 

1.0 

100 

21 

34 

13 

17 

16 

0 

0 

0 

0.91 

-  2.86 

0.56 

23 

0.0 

0 

3 

0 

CARLYLF 

8  7.1 

72.0 

16 

0 

0 

0 

4 

COBUEN  2  S 

87.4 

56  .  9 

72.2 

96 

9  + 

42 

1  3 

6 

14 

0 

0 

0 

1  .  84 

1.33 

23 

n.n 

0 

3 

1 

OU  QUOIN  7  S 

88.7 

56  .  9M 

7  2.8>i 

1.8 

38 

I  3 

17 

0 

0 

0 

3 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

87.0 

101 

0 

15 

0 

0 

0 

3 .  67 

0.17 

2.40 

2  3 

0.0 

0 

5 

1 

EL  IZABETHTOWN 

88.5 

60.  5M 

74. 5M 

97 

8 

47 

12 

3 

1.28 

-2.18 

0,50 

23 

0.0 

0 

4 

0 

F  A  1  R  F  i  F  L  D 

8  5.7 

71.6 

13 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.41 

1,10 

0.0 

0 

4 

1 

FLORA 

87.4 

57  .  7 

72.6 

3.3 

100 

Q 

42 

12  + 

10 

0 

3.28 

-  0.19 

1  .04 

29 

0.0 

0 

6 

1 

GOLCONDA   DAM  51 

86.  1 

61  .  4 

73.8 

2.4 

98 

Q 

50 

1  3 

3 

12 

0 

0 

0 

2.18 

-  1.38 

O.QO 

23 

0.0 

0 

6 

0 

GREENV ILLE 

84.5 

59.7 

72.1 

2.3 

98 

9 

46 

12 

10 

11 

a 

0 

0 

4.31 

0.81 

3.77 

'3 

0.0 

0 

1 

HARR ISRURG 

90.8 

56.8 

73.8 

1.8 

100 

9  + 

37 

13 

10 

1  8 

0 

c 

1.15 

-  2.26 

1  .00 

23 

0.0 

0 

2 

1 

MAKANDA   1  NW 

87.3 

61  .4 

74.4 

96 

9  + 

40 

12 

8 

16 

0 

0 

0 

1 .  06 

C  .66 

23 

0.0 

0 

2 

0 

MC  LEANSflORO 

88.  8 

57.0 

72.9 

1.9 

100 

9 

40 

13 

12 

17 

0 

0 

0 

2.  51 

-  1.09 

1  .08 

3  0 

0.0 

0 

4 

2 

MT  CARMFL   3  N 

AM 

87.0 

54. 7M 

7  0.  OM 

0.4 

99 

9 

38 

12 

12 

16 

0 

0 

0 

3.37 

-  0.08 

1  .30 

30 

0.0 

0 

4 

1 

MOUNT  VERNON  it  N 

Bb.  9 

58.8 

72.9 

2.4 

99 

9 

42 

12 

10 

15 

0 

0 

0 

2,39 

-1.12 

0.83 

23 

0.0 

0 

6 

0 

NEW  BURNS  IDE 

88.6 

58.  1 

73.4 

2,5 

97 

8  + 

37 

13 

13 

16 

0 

0 

0 

1 ,  34 

-  2.22 

0  .84 

0.0 

0 

2 

0 

OLNEY  RADIO  STATION 

86.9 

58.5 

72.7 

2,8 

99 

9 

41 

12 

10 

15 

0 

0 

0 

•  3.98 

0.42 

2.52 

30 

0.0 

0 

4 

2 

SPARTA 

89.9 

59.4 

74.7 

3,7 

101 

4  0 

12 

10 

17 

n 

0 

3.06 

-  0.32 

1.05 

23 

0.0 

0 

6 

1 

D  IV  1 S ION 

73.1 

2.3  3 

-  1.10 

0.0 

STATE 

69.4 

1  .  7 

2.  86 

-  0,78 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  followlQg  Statioo  Index. 

-   10^  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


1  o 

3 

1 

4       5  6 

7      8  9 

1 

10 

1 

11  12 

13 

1 

14 

15 

1  1 

16     17  18 

19 

20 

21 

22 

I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

T 

.14 

1,05 

.22 

.  39 

.05 

.  06 

.06 

.13 

.  36 

.01 

.06 

.63 

.65 

T 

.30 

.01 

.05 

.25 

1.24 

.  37 

.  22 

.49 

.33 

.13 

.  16 

.07 

T 

.17 

.06 

,71 

.16 

.39 

.03 

.70 

T 

.20 

T 

T 

.62 

.66 

•  1 1 

.01 

.45 

.03 

.73 

.66 

•  1  7 

.05 

.  1  1 

.06 

,88 

1  .  04 

.12 

.13 

1.20 

.50 

.10 

.07 

.02 

T 

.05 

.18 

.87 

.41 

T 

.59 

1  ,69 

.07 

.05 

T 

.07 

.06 

.05 

1.15 

.  70 

.  12 

,14 

,77 

.  15 

1  .57 

T 

.08 

T 

.04 

.43 

.01 

.55 

.02 

T 

.70 

.56 

.04 

T 

.48 

.07 

.08 

1.01 

.08 

T 

.09 

.13 

T 

T 

.18 

T 

,03 

.57 

.66 

.  32 

.23 

.48 

1,12 

1  .02 

.06 

.01 

T 

.01 

T 

.53 

.06 

.63 

.11 

.30 

.15 

.24 

.03 

1.07 

.70 

•  10 

.06 

.65 

,80 

.72 

.31 

.  50 

.  1  3 

1  .  50 

.  38 

.07 

.95 

.20 

.93 

1.73 

1.17 

.59 

1,91 

.13 

• 

1.14 

1 .  60 

,95 

.05 

.09 

.40 

.70 

.20 

.55 

.45 

T 

.34 

.  1  7 

T 

.01 

''' 

T 

.02 

.60 

.63 

T 

*  a 

T 

.02 

.02 

T 

* 

.40 

.55 

.07 

.07 

,23 

T 

.08 

.01 

.15 

.01 

.77 

.07 

.97 

T 

.03 

.12 

T 

1  .14 

.10 

.65 

.  12 

.  10 

•  60 

1  .00 

.11 

.31 

T 

.08 

.17 

.79 

.48 

.05 

1.24 

1.50 

.05 

T 

.26 

.75 

.20 

.06 

T 

.  73 

1.28 

.  29 

.01 

T 

''' 

.30 

,52 

.04 

.73 

3,63 

.33 

.42 

T 

.  15 

.06 

.53 

.05 

.68 

.  34 

.33 

2.40 

.40 

.20 

.29 

.11 

,13 

T 

2.75 

T 

.37 

T 

.25 

.02 

,44 

.  30 

^  ' 

.71 

.  16 

5.22 

T 

.04 

T 

.11 

''' 

.02 

.35 

.03 

.86 

.27 

*ftn 

.32 

*^ 

1.32 

.  0 

.0 

.0 

.39 

1,10 

.20 

.43 

.30 

.12 

.08 

.  29 

.15 

.13 

'''ft 

.12 

.85 

1.44 

.06 

T 

.50 
.48 

.17 

.03 

.05 

.03 

.22 

.04 

.06 

.50 

.  02 

1.23 

.08 

.10 

.42 

.17 

T 

.40 

T 

.20 

T 

.10 

.42 

.90 

.06 

.13 

.12 

.02 

.26 

.01 

.08 

.79 

.35 

.78 

.09 

.34 

.04 

T 

.25 

.01 

.05 

.62 

.60 

.04 

.23 

.07 

.21 

.  1  2 

.07 

.67 

.53 

1.01 

.19 

.45 

.32 

.53 

.57 

T 

T 

.13 

.07 

,39 

.68 

T 

.02 

.09 

.52 

.39 

1.20 

.21 

.25 

''' 

.90 

.23 

.  29 

.30 

.14 

.08 

.11 

T 

T 

1.50 

.47 

.61 

.39 

.17 

.97 

''' 

.36 

.09 

.08 

.02 

.57 

.25 

.30 

1 .  00 

1.20 

.  66 

2.00 

.08 

.05 

3.77 

.27 

T 

T 

.20 

.05 

■ 

.21 

.03 

.01 

,49 

T 

.03 

.03 

.52 

.45 

.03 

.13 

1.20 

.  70 

.58 

.60 

.75 

.03 

1  .00 

.02 

.  13 

.55 

.35 

.0  3 

.12 

.03 

.05 

.05 

.01 

.04 

.07 

.08 

.80 

.  16 

1.18 

.  36 

.21 

1.31 

.37 

.21 

.20 

.07 

.03 

,05 

.69 

•  3? 

.40 

.53 

.03 

1.42 

2.63 

.80 

.  45 

.01 

1  .70 

.07 

.  15 

.45 

.07 

•  32 

.20 

.03 

1.  02 

.  02 

.68 

.17 

T 

.35 

.04 

.25 

.08 

.0 

.97 

1.00 

.33 

.62 

i.46 

.78 

T 

.8? 

.13 

.06 

.05 

.  38 

.07 

.50 

.  07 

.62 

T 

.04 

.02 

1  .02 

.18 

.03 

T 

.04 

.04 

.01 

.01 

.  29 

.  59 

.08 

.02 

.08 

.03 

''' 

.42 

.52 

.10 

.22 

.16 

.26 

.U 

T 

.06 

.56 

.82 

.30 

.02 

.21 

.07 

.06 

-14 

.04 

T 

.05 

.  15 

.12 

,04 

.01 

.  68 

.52 

.04 

.05 

.17 

,06 

.05 

.49 

.09 

.47 

.66 

T 

.06 

.77 

.39 

,20 

.18 

1.60 

.32 

.79 

.29 

.69 

.10 

.01 

.52 

.59 

.34 

2.00 

.37 

.  37 

.04 

T 

.02 

.05 

.12 

T 

.01 

.12 

1  ,24 

1.19 

.05 

T 

.66 

.02 

.  33 

.22 

.57 

.50 

.  52 

.90 

1  .29 

.02 

.21 

.03 

.10 

.  06 

.03 

.0? 

.65 

,03 

.45 

.05 

.03 

.01 

.  18 

1.28 

.01 

,97 

2.07 

.01 

.18 

.30 

.46 

1.21 

,76 

3.30 

.43 

.04 

.37 

.Ifl 

1,05 

.20 

1  .06 

1.74 

.19 

l.SO 

7 

.72 

.63 

T 

T 

.03 

T 

.38 

.15 

.  12 

.03 

T 

,62 

.45 

T 

.07 

.  0  1 

.02 

T 

.  1  1 

,68 

.62 

.06 

!o9 

!l6 

.08 

.  2b 

.20 

.07 

,67 

2.05 

.30 

.07 

.25 

.  38 

.07 

.87 

1  .09 

.03 

T 

.05 

T 

.1] 

,12 

.58 

.03 

T 

.06 

.23 

T 

T 

.65 

.68 

T 

.07 

.40 

.10 

.7? 

.04 

.SO 

1.10 

,13 

.17 

.16 

.21 

.70 

.65 

.70 

.06 

.02 

.58 

.89 

.43 

1.39 

.05 

.11 

.44 

,05 

.46 

.03 

.10 

.55 

T 

2.02 

,06 

.23 

.03 

.13 

.07 

1.16 

.42 

.05 

.33 

1  ALBION 
ALEDO  2  E 
ALTON  0AM  26 
ANNA     1  NW 


ANT [QCM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BENTLEV 

BENTON 

BL00MIN6T0N 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  we  C ITY  R 

CANTON 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL lA  4  W 
CHANOLERVI LLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CMENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

Dl  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 
EPF  INGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  13 

GALENA 
GALESBUR6 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE   EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  IDLEY 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARR ISBURG 

HARRISeURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA  NO  2 

HILLS60R0 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILL  INOIS  C ITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOL lET  RRANOON  ROAR 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG  1  NW 

KEWANEE 

LA  MARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE  1  S 

LAWRENCEVILLE 
LF  ROY 
L INCOLN 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MARION   2  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSeORO 

ME  DORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AP  R/ 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR  IS 

MORRIS   3  NE 

MORR I  SON 

MOftRISONVILLE    1  E 
MT  CARMEL    3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


1.80 
2.01 
2.44 
1.78 


1.76 
1.66 
3.17 
1  .40 


.60 
1.57 
1,47 


1.66 
3.91 
1.84 


8.85 
2.22 
1.28 


2,60 
2.00 
1,94 
3,07 

3.49 
1.55 
2.18 
2.30 
2,59 

1.22 


3.99 
1.15 
1.05 


2.39 
2,51 
4.78 
1.78 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


MOUNT  PULASK 1 
MOUNT  STfcRLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLt   3  NW 
NEWARK   7  E 

MEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  80ST0N 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RAOl 0  STAT  ION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FORtST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  we  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  lAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
PRINCEVILLE  2  NW 

QUINCY 

OUINCY   CAA  AP 

QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MLMCRIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCK  FORD 
ROCKFORO 


NE 


ROCKFORO  CAA  AP 

ROCKPORT 

RUSHVlLLfc 

STE  MARIE 

SALEM 

5HAWNEET0WN  NEW  TOWN 

SIOELL 

SKOK  IE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  W8  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

Tl SKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

UR6ANA   ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAI 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL   1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


2.38 
3.03 


2.62 
2.08 
2.70 


2.65 
2.26 
1.56 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


.l*.  .18 
.15  .05 
.23 


.38  .07 

.07  ,08 


.13  .07 

.01  T 


19     20  21 


T  .  14 

.01 
.04  .01 


.02  .02 
.31  .83 
.14  1.65 


.  1  0 

1.15  .91 

1.25  1.24 

.21  1.30 


.78  .35 
.40 
,13 


.03  ,11 

1.86  .21 

.04      .85  .13 

1.22  .13 

1.33  .18 

T         T  .03 

.01 


.15     .02  .42 


.03  .10 
.22 

.  19 


.15 
.2n 
.57 


28  I  29  I  30 

2.20 

.60 

.40 
.48 

.56  ,10 
.68 

.33 

2.77 

2.52 

1.10  .16 

.56 
1.17 
1.57 
2.50 


.09  .46 
.  20 

1  .06 


1.19 
1.15 
.57  .36 


T  .75 
.16 
.05  .56 

.06  .51 

.05  .85 


.09 


.97 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1955 


Station 

Day  Of  Month 

• 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 
M  IN 

56 

85 
53 

84 
53 

89 
56 

93 
57 

93 
58 

95 
62 

94 
60 

100 
67 

91 

70 

80 
63 

79 
44 

87 
46 

93 
61 

94 
64 

96 
62 

97 
62 

99 
62 

96 
62 

91 
69 

98 
66 

96 
6? 

77 
68 

76 
63 

74 
50 

64 
59 

79 
61 

65 
58 

91 

60 

86 

65 

68.9 
60.2 

ALE  00   2  E 

MAX 
MIN 

78 
'.A 

80 
45 

81 
47 

87 
49 

83 
57 

90 
50 

61 
51 

80 
46 

97 
59 

67 
61 

71 
40 

79 
34 

73 
46 

67 

59 

95 
61 

93 
61 

93 
64 

95 
65 

85 
58 

83 
56 

83 
52 

79 
60 

73 
60 

68 
42 

67 
41 

65 
49 

76 
59 

78 
42 

77 
58 

69 
42 

81.1 
52.0 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

74 
48 

82 
58 

83 
57 

85 
60 

66 
56 

91 
62 

69 
58 

92 
61 

96 
63 

88 
66 

71 
55 

75 
42 

82 
51 

92 
56 

93 
65 

92 
65 

91 
64 

93 
64 

94 
64 

82 

69 

92 
66 

86 
60 

86 
56 

74 

52 

71 
48 

73 
57 

74 

61 

82 
51 

88 
54 

72 
54 

84.4 
58.2 

ANNA    1  NW 

MAX 
MIN 

82 
53 

83 

52 

85 
51 

89 
55 

94 

56 

96 
62 

91 
59 

97 
62 

98 

65 

93 

70 

82 

59 

77 
45 

85 
45 

90 
63 

89 
66 

91 
60 

91 
57 

93 
60 

95 
61 

96 
67 

97 
66 

94 

68 

82 
68 

78 
62 

76 

53 

84 
58 

84 
64 

65 
59 

91 
64 

61 
65 

88.3 
59.9 

ANT lOCH 

MAX 
MIN 

74 
50 

80 
50 

60 
50 

81 
53 

80 
60 

64 

51 

79 
51 

72 
50 

91 

60 

88 
59 

65 
42 

70 
41 

69 
5? 

81 
58 

84 
59 

89 
62 

89 
62 

90 
62 

90 
65 

77 

56 

69 
54 

71 

52 

74 

59 

67 
46 

63 
45 

63 
52 

73 
54 

71 
49 

67 
51 

65 
46 

76.5 
53.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

75 
48 

77 
46 

78 
49 

81 

52 

78 
57 

64 

55 

75 
54 

74 

50 

92 
58 

85 

62 

67 
42 

74 
36 

71 
46 

80 
56 

89 
56 

89 
74 

91 
52 

91 
61 

91 
59 

80 
54 

88 
52 

74 

57 

78 
63 

67 
50 

66 
46 

65 
52 

75 
56 

74 
46 

74 
53 

65 
44 

78.  3 
52.9 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 
MIN 

80 
55 

82 
55 

83 
53 

87 

58 

92 
56 

90 
61 

92 
65 

92 
60 

96 

70 

92 
66 

73 
53 

76 
44 

84 
46 

92 
54 

92 
66 

91 
63 

92 
59 

94 
62 

94 

60 

66 

70 

96 
68 

91 
66 

79 
66 

75 
56 

70 
50 

75 
61 

73 
62 

65 
57 

91 
66 

74 
59 

65.7 
59.6 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

77 
50 

77 
45 

80 
50 

83 

55 

63 
59 

65 
49 

65 
53 

81 
48 

97 
58 

95 
68 

70 
48 

76 
49 

77 
46 

76 
60 

91 
60 

92 
66 

91 
63 

92 
64 

91 

60 

90 
63 

67 

59 

83 
63 

78 
64 

78 
46 

70 
48 

70 
51 

71 
60 

77 
46 

77 
52 

76 
47 

74.4 
55.2 

CAIRO   WB  CITY 

MIN 

82 
63 

83 
60 

84 

60 

87 
63 

90 
63 

94 
63 

94 
68 

95 
68 

96 
72 

91 
70 

80 
60 

77 
54 

86 
52 

89 
65 

89 
66 

91 

66 

90 
66 

92 
67 

93 
66 

95 
70 

92 
74 

93 
73 

76 
72 

77 
65 

74 
59 

83 
62 

65 
67 

85 
66 

90 
69 

80 
64 

67.1 
65.2 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 

MIN 

61 
47 

83 
46 

64 
46 

68 
60 

93 
50 

95 

52 

93 
55 

95 
60 

98 
60 

94 
67 

78 
62 

77 
36 

68 
34 

91 
48 

91 
65 

93 
65 

93 
53 

94 

55 

95 
54 

96 
61 

100 
66 

95 
67 

85 
70 

77 
61 

73 
49 

82 
58 

85 
59 

65 
50 

93 
60 

86 
67 

88.7 
56.1 

CARLINVILLE   U  E 

MIN 

78 
57 

80 
46 

82 
49 

85 
50 

88 
50 

90 
51 

85 
60 

90 
53 

100 
63 

94 
69 

71 
52 

75 
34 

83 
44 

95 
59 

95 
62 

95 
60 

95 
57 

94 
59 

95 
56 

85 
68 

95 
62 

69 
63 

76 
67 

76 
55 

70 
47 

73 
57 

74 
64 

82 
56 

89 
62 

79 

53 

85.4 
56.2 

CARLYLE 

M  IN 

81 
49 

82 
50 

83 
49 

89 
55 

93 
52 

92 
51 

92 
51 

92 
57 

102 
63 

96 
65 

75 
59 

76 
39 

62 
43 

93 
54 

94 
66 

93 
61 

94 
57 

93 
58 

96 
60 

95 
63 

97 
65 

93 
64 

79 
66 

76 
61 

73 
48 

75 
59 

60 
62 

84 
56 

92 
62 

72 
59 

67.1 
56.8 

CHARLESTON 

MIN 

CHENOA 

MAX 
MIN 

75 
48 

76 
45 

78 
50 

64 
57 

81 
57 

87 
47 

84 
54 

80 
47 

95 
60 

90 
67 

68 
44 

76 
41 

77 
48 

75 
51 

90 
64 

90 
64 

91 
63 

92 
65 

92 
64 

85 
62 

85 
50 

74 
63 

76 
62 

72 
47 

69 
46 

67 
52 

72 
60 

75 
60 

75 
55 

75 
46 

80.2 
54.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MIN 

72 
60 

73 
55 

74 
59 

82 
62 

73 
62 

61 
57 

69 
60 

70 
59 

94 
60 

83 
59 

63 
52 

70 
46 

71 
51 

78 
62 

60 
62 

89 
69 

91 
67 

91 
71 

90 
70 

73 
64 

76 
59 

67 
64 

66 
62 

63 
54 

63 
54 

63 
56 

72 
58 

65 
56 

72 
58 

62 
52 

74.6 
59.4 

CHICAGO  W6  AP 

MAX 
MIN 

77 
55 

78 
52 

79 
54 

84 

59 

76 

57 

84 

53 

70 
60 

73 
55 

95 
61 

85 
59 

68 
49 

74 
44 

72 
51 

80 
62 

92 
62 

92 
67 

93 
65 

94 
69 

93 
67 

79 
62 

79 
59 

73 

63 

76 

63 

67 
52 

65 

52 

65 
56 

74 
56 

70 
53 

74 
57 

49 

57.5 

CH I CAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

73 
61 

74 
64 

74 
66 

83 
66 

75 
68 

84 

62 

70 
62 

70 
61 

93 
63 

85 
60 

64 
54 

71 
54 

71 
57 

79 
66 

80 
68 

90 
72 

92 
73 

91 
75 

90 
71 

73 
64 

71 
60 

66 
65 

69 
63 

64 
53 

62 
53 

63 
56 

73 

59 

67 
58 

72 
61 

54 

62.4 

MIN 

80 
54 

80 
50 

60 
54 

65 
57 

80 
60 

86 
5? 

75 
60 

74 
54 

96 
60 

88 
63 

72 
47 

78 
41 

71 
50 

81 
61 

92 
60 

93 
65 

94 
63 

94 
67 

95 
66 

83 
60 

80 
58 

74 
62 

80 
63 

73 
50 

67 
50 

66 
56 

75 
58 

73 
51 

74 
56 

48 

80.3 
56.5 

COBDEN   2  S 

M  IN 

82 
53 

83 
52 

83 
51 

85 
55 

90 
54 

94 
57 

92 
56 

93 
61 

95 
61 

92 
68 

86 
61 

76 
44 

85 
42 

87 
43 

90 
47 

91 
49 

94 
58 

91 
60 

93 
56 

93 
61 

95 
66 

92 
64 

86 

68 

78 

60 

75 
53 

82 
59 

81 
61 

66 
57 

89 
62 

82 
65 

87.4 
56.9 

0 ANV I L  L  E 

MIN 

82 
48 

80 
39 

81 
47 

87 

55 

92 
46 

90 
53 

76 
53 

83 
49 

98 
54 

93 
65 

70 
52 

79. 
35 

83 
37 

85 
50 

94 

63 

91 
59 

93 
57 

93 
56 

97 
53 

87 
67 

97 
53 

83 
62 

76 
64 

74 

56 

75 
48 

72 
52 

73 
60 

79 
54 

76 
56 

70 
54 

83.7 
53.3 

DECATUR 

MAX 
M  IN 

79 
48 

80 
45 

82 
52 

87 

55 

87 
54 

90 
51 

63 

59 

89 

55 

100 
64 

92 
69 

73 
62 

78 
38 

78 

50 

90 
60 

95 
66 

92 
64 

91 
60 

95 
61 

97 
58 

87 
68 

95 
61 

82 
64 

76 
67 

75 
55 

72 
47 

73 
54 

72 
63 

63 
53 

84 
60 

53 

84.3 
57.2 

M  IN 

76 
45 

78 
45 

81 
48 

81 
51 

81 
57 

64 
48 

76 
54 

77 
50 

95 
60 

86 
68 

66 
39 

74 
37 

70 
50 

82 
59 

66 
56 

66 
67 

69 
63 

91 
64 

88 
62 

62 
53 

77 
54 

77 
58 

79 
61 

73 
42 

66 
43 

64 
51 

73 
57 

73 
46 

73 
56 

44 

78.7 
53.0 

DU   QUO  IN   2  S 

MIN 

82 
47 

83 
55 

83 
56 

88 
51 

94 
51 

94 
55 

93 
61 

93 
62 

100 
63 

93 
67 

78 
62 

77 
45 

87 
36 

90 
49 

92 
62 

94 

60 

93 
57 

95 
58 

95 
56 

93 
65 

98 
74 

95 

93 

79 

71 

82 

63 

65 

92 

88.7 
56.9 

EAST  ST  LOUIS  Parks 

MIN 

86 

84 

86 

89 

94 

96 

94 

97 

101 

95 

76 

78 

85 

96 

95 

92 
70 

95 

70 

95 

96 

70 

85 
76 

98 
75 

92 

79 
69 

76 
69 

71 
55 

78 
63 

78 
63 

84 

91 
61 

56 

EPF  I NGHAM 

MAX 
MIN 

82 
49 

82 
47 

84 
53 

87 
54 

94 
54 

91 
56 

91 

56 

92 

55 

101 
61 

96 
61 

74 
55 

77 
38 

83 
43 

91 
56 

94 
66 

93 
61 

95 
60 

96 
58 

96 
57 

93 
69 

96 
61 

84 
66 

72 
66 

70 
61 

68 
46 

73 
47 

71 
55 

80 
56 

81 
61 

56 

56.3 

EL I2ABETHT0WN 

MAX 
MIN 

84 
58 

84 
54 

65 
55 

89 
57 

91 
58 

96 
60 

93 
62 

97 
65 

96 
63 

96 
64 

83 
64 

78 
47 

86 
46 

88 
59 

90 
64 

93 
61 

92 
61 

95 
59 

96 
59 

94 
62 

96 
68 

95 
68 

87 
69 

79 

74 
54 

82 
60 

63 
64 

83 
61 

86 
63 

67 

88.5 
60.5 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

79 
55 

81 

50 

81 

50 

85 

55 

69 
53 

69 

56 

91 

55 

90 
60 

98 
59 

93 
70 

76 
62 

74 

39 

83 
38 

90 
60 

91 
6  1 

92 
56 

93 
57 

92 
55 

92 
55 

68 
65 

96 
65 

93 
65 

78 
66 

75 
62 

72 
50 

79 
59 

76 

60 

81 
55 

90 
66 

65 

57.5 

FLORA 

MAX 

MIN 

82 
52 

83 
51 

85 
52 

67 
59 

93 
54 

91 

57 

93 
59 

91 

56 

100 
60 

94 

66 

76 
59 

77 
42 

64 
42 

92 
52 

92 
63 

93 
60 

94 

57 

95 
57 

95 
57 

89 
68 

97 
62 

93 
67 

79 
66 

77 
62 

74 

50 

61 
59 

75 
61 

83 
56 

91 
60 

62 

57.7 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

76 
42 

77 
43 

79 
44 

81 
47 

79 
52 

84 
48 

75 
45 

75 
47 

95 

59 

86 
57 

67 
35 

72 
32 

66 
49 

83 
63 

86 
55 

67 
66 

66 
67 

90 
66 

80 
63 

78 
50 

75 

52 

77 
53 

74 

60 

62 
48 

67 
41 

62 
49 

71 
55 

72 
44 

71 
53 

44 

51.1 

FULTON   DAM  13 

MAX 
M  IN 

79 
55 

80 
48 

60 
52 

82 
53 

82 
64 

86 
51 

77 
54 

76 
52 

94 

86 
64 

70 
48 

73 
39 

67 
48 

83 
61 

68 
59 

67 
66 

88 
68 

89 
68 

62 
64 

78 
61 

79 
54 

79 
59 

71 

61 

67 
49 

65 
48 

64 
51 

73 

60 

75 
53 

75 
55 

48 

55.7 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

75 
45 

78 
46 

79 
54 

83 
53 

81 
58 

83 
55 

76 

53 

78 
52 

94 
62 

80 
51 

70 
43 

76 
38 

72 
53 

79 
60 

92 
64 

89 
62 

89 
64 

90 
67 

68 
60 

82 

60 

84 

55 

77 
66 

77 
54 

69 
46 

66 
46 

66 
52 

77 
54 

77 
48 

61 
54 

45 

79.1 
54.1 

GALVA 

MAX 
MIN 

78 
50 

77 
46 

81 
54 

84 
54 

81 

59 

87 
51 

79 
51 

79 
49 

96 
60 

88 
63 

71 
43 

77 
43 

73 
50 

83 
61 

91 

60 

90 
63 

92 
60 

92 
65 

89 
60 

83 

58 

84 
54 

82 
63 

80 
61 

69 
46 

68 
45 

67 
51 

76 
60 

76 
46 

80 
56 

44 

54.  3 

GOLCONDA  0AM  51 

MAX 
^  IN 

82 
58 

80 
58 

86 
56 

86 

55 

90 
60 

91 
61 

89 
62 

94 

66 

98 
64 

92 
67 

77 
58 

75 
52 

82 
50 

86 
62 

88 
64 

92 
62 

92 
64 

92 
61 

93 
62 

92 
64 

94 
70 

94 
66 

76 
68 

86 

62 

70 
56 

80 
60 

63 

65 

83 
60 

67 
64 

61 

61.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

78 
54 

79 
55 

81 

55 

64 
65 

91 
58 

86 
60 

68 

65 

68 

57 

98 
63 

96 
68 

75 
58 

73 
45 

60 
49 

91 
54 

92 
64 

90 
62 

91 
63 

92 
64 

92 
62 

85 
69 

94 
64 

90 
65 

75 
64 

73 

58 

73 
49 

74 
58 

73 
63 

88 
58 

69 
64 

59 

59.7 

GR IGGSV ILLE 

MAX 
MIN 

76 
49 

62 
51 

61 
51 

83 

55 

85 
59 

89 
65 

63 
55 

84 

56 

97 
74 

92 
60 

69 
50 

76 
48 

82 
56 

92 
68 

95 
60 

91 
64 

91 
65 

93 
64 

93 
67 

85 
65 

90 
63 

81 
65 

79 
64 

72 
50 

70 
45 

69 
52 

80 
57 

88 

54 

85 
66 

49 

58.2 

HARR ISBURG 

MAX 
MIN 

85 
52 

85 
48 

86 
47 

90 
50 

94 
52 

98 
55 

96 
58 

98 
61 

100 
60 

97 
72 

86 
56 

78 
39 

90 
37 

94 
54 

94 
62 

97 
56 

96 
56 

96 
55 

96 
55 

98 
60 

100 
65 

96 
66 

87 
70 

76 
63 

72 
51 

84 
60 

65 
61 

88 
56 

93 
61 

86 
66 

90.8 
56.8 

HAVANA 

MAX 
MIN 

78 
52 

79 
49 

81 
52 

84 

54 

84 
59 

86 
52 

61 
61 

81 
52 

95 
60 

90 
68 

70 
51 

77 
39 

77 
49 

90 
60 

92 
61 

91 
63 

92 
60 

93 
61 

92 
61 

85 
68 

66 
59 

62 
67 

82 
67 

72 
50 

70 
50 

69 
54 

75 
63 

76 
51 

82 
60 

75 
50 

82.4 
56.8 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

82 
50 

63 
45 

89 
50 

86 
46 

86 
51 

92 

51 

90 
59 

93 
57 

100 
62 

95 
67 

74 
56 

77 
36 

83 
42 

93 
59 

94 
66 

92 
61 

94 

57 

94 
56 

96 

57 

89 

69 

96 
63 

93 
64 

76 
66 

60 
57 

80 
47 

74 
58 

75 
65 

83 

90 
60 

78 
57 

87.0 
56.5 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

76 
49 

79 
45 

80 
52 

84 
57 

84 
58 

84 
49 

76 

55 

80 
47 

96 
56 

93 
63 

70 
48 

75 
40 

78 
44 

78 
56 

93 
60 

93 
63 

95 
62 

95 
61 

92 
61 

84 
64 

92 
53 

79 
64 

72 
63 

72 
54 

70 
48 

69 
53 

72 
56 

75 
52 

69 
55 

67 
52 

80.9 
54.7 

See  reference  notes  follt>«ln«  Stettoa  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1955 


JACICSONVILLE 


JERSEYV ILLE 


KANKAKEE   3  SW 


KANKAKEE   <.  NW 


LA   SALLE  PERU 


MAKANDA   1  NW 


MC  LEANSBORO 


MOL INE   W8  AP 


MONMOUTH 


MORRIS   3  NE 


MORR ISONVILLE   1  E 


MT   CARMEL    3  N 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT   VERNON   4  N 


NEW  BURNSIDE 


OLNEV   RADIO  STATION 


PALEST INE 


PANA 


PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA   WB  AP 


QUINCY   CAA  AP 


RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


75  76  76 
46     ifl  48 


80  82  83 
53  52 


79  80  82 
49     46  52 


75  76  80 
47     45  50 


76  78  79 
47     43  46 


77  78  80 
46     45  49 


77  78  79 
50     46  49 


79  80  82 
48  47 


75  76  78 
43     44  45 


83  83  84 
48     47  48 


84     84  89 


85  87  90 
50      51  50 


83  81 
57  58 


51      53  42 


47      57  48 


83  81  87 
51     57  56 


52     59  49 


87  85 
52  56 


55      59  63 


80  77  83 
52      60  51 


56      53  56 


53      54  1,7 


85  81 
50  52 


52     58  53 


82     81  85 


47     58  45 


51     52  51 


89  91 
50  54 


82  78 
48  56 


87  93 
57  56 


88  93 
52  53 


90  95 
58  53 


82  76 

50  60 


81  78  96 
53  47 


77  79 
53     47  58 


77  80  95 
57      52  61 


82  83  85 
53      50  49 


78  79  81 
50     48  50 


83  83 
52     45  48 


80  81 
46     45  49 


74  74 
52  49 


80  81  82 
48  51 


77  81 
49  52 


76  76  80 
57     44  50 


78  79  80 
49     40  45 


77  77 
48     49  48 


87  93 
50  55 


85  83 
53  58 


90  95 
52  52 


61     55  55 


80  80 
57  60 


84  83 
56  60 


83  82 
61  60 


82  82 
52  58 


85  79 
50  52 


62     48  38 


64      47  41 


93      67  75 


91  68  74 
64      45  37 


89  69  78 
66      44  41 


87  68  75 
62      45  37 


85  66  77 
63      44  39 


67      47  36 


58      40  38 


57      53  62 


95  95  100 
58  51 


76  78  98 
54  46 


86      79  94 

53  50 


84  89  100 
58  52 


91  91  99 
56  60 


76  75  94 
49  48 


93  91 
61      60  62 


79  84 

58  54 


76  81 
55  52 


96  73  77 
70      62  41 


62      45  41 


84  70  77 
61      41  42 


95  97 
60  58 


92  93  101 
59  56 


57      52  60 


89  97 
50  56 


51      47  62 


74  77  93 
57      51  60 


82      85  97 


16  17 


79  94  95 
49     58  60 


82     93  93 


73  80  91 
48     61  60 


41      52  55 


72      79  90 


70      82  91 


75  89  92 
53      59  66 


74  82  91 
60      58  59 


77  89  95 
47      56  61 


85  90 

45  64 

67  80 

50  58  58 

80  90  93 

42  55  •  67 

88  94  94 

40  54  60 

74  72  90 

47  57  58 

71  66  92 
50  65  65 

73  85  92 

50  65  64 

73  80  91 

45  59  58 

72  66  90 


92  92 
63  61 


90      93  92 


62     39  33 


95  73  76 
69      53  35 


87  67  72 
61      38  33 


92  74  76 
66      60  42 


93  88  78 
69      64  38 


95  77  76 
62      58  41 


71      61  41 


62      45  40 


97      79  76 


92  72  77 
68      53  40 


86      67  73 


83  67  76 
56      48  43 


87  66  73 
64      49  42 


66      48  41 


82  69  75 
53     47  45 


91  67  76 
6  3      44  41 


65  66  66 
60     40  37 


60  67  62 

94  69  94 

62  66  61 

92  82  60 
62  59  55 

94  91  62 

55  58  50 

93  84  81 
59  58  50 


88     82  86 


91      92  93 


92  94 
62  60 


62      58  61 


66  74  96 
48  48 


74  74 

52  50 


93  69  74 
66      37  34 


49     41  37 


81     94  95 


39     42  59 


49     61  58 


64     90  92 


37     57  65 


41      52  64 


64  92  93 
46      58  62 


85  93  94 
38      54  60 


80     92  94 


82  88  94 
41     59  64 


72     74  8fi. 

46     57  56 


74  73  89 
53     59  62 


48     61  65 


80  92  95 
54     67  67 


53     63  65 


78      80  92, 


76      72  90 


47     56  58 


71     64  90 


93  94 
60  59 


93  93 
63  59 


90  92 
67  62 


92  94 
61  61 


88  90 
66  64 


78  75 
63  58 


75  74 
60  41 


76  70 
61  47 


73      78  69 


84  82 
57  54 


86  93 
68  59 


65     54  52 


76  68 
62  47 


72  60  68 
61      64  45 


80  76 
66  49 


86  75 
69  62 


85  95 
66  61 


57  62  65 

93  84  83 

60  58  54 

83  82  81 


60      54  55 


60  66  56 

95  90  97 

56  57  64 

83  77  75 

62  51  54 

94  89  97 

63  64  66 

95  93  96 
56  65  66 

96  92  99 
56  68  62 

95  88  97 

58  67  63 


97  90  99 
55     64  60 


94  87  96 
55      67  56 


92  77  79 
66     53  48 


90  82  82 
63     61  55 


65      62  63 


93  93 
70  67 


91  92 
66  64 


78  92 
66  62 


91  92 
61  64 


44      56  62 


47      51  58 


69      68  73 

43      50  59 


45      51  56 


45      51  60 


49      52  61 


46      54  60 


72  69  73 
47      53  62 


74  62  81 
51      59  66 


62      62  72 


47      57  61 


71  82  81 
49      60  52 


69      67  73 


72  66 
56  47 


75  69 
62  44 


76  68 
56  45 


78  77 
67  55 


73  62 
60  44 


84  77 
66      6  3 


67  66  76 
46      52  61 


68  67  76 
46      52  59 


94      88  75 


78  79 
66  61 


77  76 
67  63 


75  73 
65  57 


89  90 
67  64 


61      63  56 


67  65  60 

90  83  87 
65  66  59 

93  64  91 

64  60  57 

91  84  84 
64  62  51 

92  80  78 
64  52  52 

89  80  76 

63  61  51 

89  79  77 

63  55  54 


75  75 
63  56 


79  68 
56  48 


75  72 
65  48 


77  70 
56  47 


77  74 

62  50 


77  74 
60  42 


78  74 
60  45 


77  65 
54  46 


90  64 
62  52 


75  72 
59  48 


70  69 
49  46 


70  64 
52  47 


48     54  45 


81  72 
62  46 


76  67 
56  47 


83  72 
59  49 


90  85 
66  66 


48     49  45 


86  71 
60  51 


66      69  75 


45      55  63 


54      54  57 


66     62  72 


73  60  79 
49      59  63 


70  82  63 
51     58  62 


49      57  60 


73  60  74 
49      67  61 


67  67  74 
48      54  60 


48      57  60 


70  72  71 
47     56  62 


72  74  70 
45     53  59 


66  67  72 
48     50  55 


66     67  75 


6  7  66  71 
48     54  61 


67  65  78 
46     52  63 


69     67  75 


69  69  71 
49     55  58 


70  69  72 
47     53  59 


92  85 
60  66 


79  72 
57  45 


88  75 
60  55 


84     90  72 


73  69 
54  44 


84  89  77 
55      58  59 


90  76 
61  63 


76  67 
56  48 


67  71 
60  56 


71  62 
50  43 


77  64 
61  49 


85  70 
66  49 


85  67 
58  48 


73  68 
58  49 


72  67 
52  50 


67  64  74 
42      50  54 


65  65  78 
43      49  55 


66  64  75 
46      52  53 


72  70 
54  44 


73  ,  70 
55  45 


S«*  rsfttrencs  notes  follovlnB  Stktlon  Ind«z. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1955 


Station 

Doy  Ol  Month 

o 

9 

P 

I 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

79 
46 

79 
46 

81 
53 

64 
62 

83 
59 

89 
70 

79 
62 

80 
56 

96 
64 

84 
58 

79 
51 

77 
45 

79 
46 

91 

58 

92 
63 

90 
62 

92 
65 

93 
66 

93 
64 

85 
66 

89 
59 

79 
65 

79 
66 

71 
46 

69 
47 

70 
52 

76 
62 

80 
52 

65 
65 

74 
49 

82.6 
57.8 

SKOK  IE 

MAX 
MIN 

73 
51 

73 
47 

74 
50 

80 
53 

79 
60 

84 
49 

84 

60 

69 
58 

93 
61 

93 
61 

65 
45 

72 
39 

70 
51 

80 
62 

62 
56 

89 
65 

90 
63 

91 
66 

90 
65 

76 
56 

73 
57 

70 
56 

71 
60 

66 
51 

62 
46 

62 

56 

73 

56 

76 
50 

68 

51 

66 
47 

76.6 
55.0 

SPSRTA 

MAX 
MIN 

8A 

50 

87 
52 

65 
49 

89 
54 

95 
57 

95 
58 

97 

63 

96 
60 

101 
70 

97 
71 

78 
62 

77 
40 

86 
46 

93 
55 

94 

68 

93 
64 

95 
63 

97 
63 

99 
64 

95 
66 

101 

68 

95 
66 

93 
66 

85 
46 

73 
49 

80 
60 

81 
65 

66 
57 

93 
64 

76 
63 

89.9 
59.4 

5PR INGE lELO  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
51 

77 
46 

81 
52 

83 
55 

64 
55 

88 
52 

80 
58 

65 
54 

97 
66 

89 
62 

69 
45 

75 
39 

80 
53 

92 
62 

94 
63 

91 
68 

92 
66 

93 
65 

94 
64 

86 
65 

93 
61 

73 
64 

80 
63 

71 
54 

71 

47 

70 
54 

74 

59 

80 
52 

66 
59 

68 

52 

82.4 
56,9 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

SO 
"lO 

79 
41 

80 
43 

84 
49 

82 

50 

67 

52 

80 
42 

74 

43 

96 

58 

90 
58 

66 

35 

75 
33 

66 
49 

86 
58 

89 
54 

89 
66 

89 
63 

90 
66 

82 
65 

76 

50 

76 
53 

79 
54 

70 
59 

63 
41 

■65 
39 

60 
58 

72 
55 

73 
46 

72 
55 

67 
45 

78.  1 
50.7 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

78 
A5 

80 

82 
47 

84 
50 

82 
57 

86 
49 

76 
51 

76 
49 

95 
56 

83 
58 

66 
40 

76 
36 

69 
48 

82 
54 

91 
56 

90 
62 

92 
59 

93 

90 
62 

84 

51 

80 
52 

75 
55 

78 
61 

71 
43 

67 
43 

64 

50 

76 
54 

75 
45 

71 
53 

6  8 
43 

79.4 
50.6 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

76 
50 

81 
52 

82 
55 

85 
58 

64 

56 

89 
58 

80 
57 

80 
53 

95 
60 

61 
63 

70 
46 

77 
44 

76 
50 

90 
59 

92 
64 

90 
65 

92 
63 

93 
68 

90 
65 

85 
66 

87 

56 

79 
67 

80 
65 

71 
47 

69 
46 

66 
52 

77 
62 

79 
53 

85 
60 

68 
46 

81.7 
57.1 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

79 
47 

80 
41 

82 
52 

89 
51 

66 
52 

69 

50 

64 
54 

87 
51 

100 
49 

96 

74 
45 

77 
36 

81 
41 

90 
50 

95 
67 

93 
60 

95 
60 

97 
64 

96 
55 

89 
68 

97 
51 

86 

65 

77 
65 

76 
60 

73 
48 

73 
56 

72 
60 

80 
55 

82 
57 

7  1 
54 

84.9 
53.9 

URBANA 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
48 

80 
53 

65 
58 

64 

57 

86 
53 

78 
58 

64 

52 

98 
61 

92 
67 

71 
51 

75 
41 

79 
47 

84 

55 

93 
67 

92 
62 

93 
64 

94 

62 

93 
65 

85 
67 

94 
58 

78 
65 

77 

66 

73 
57 

71 
46 

69 
53 

72 
61 

77 
56 

76 
60 

69 
54 

81.9 
57.3 

VANDAL lA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
45 

80 
44 

83 
47 

87 
53 

93 
47 

90 
52 

89 
57 

91 
56 

97 

57 

94 
62 

74 
41 

75 
34 

86 
36 

94 

51 

94 
61 

92 
55 

93 
52 

94 
53 

95 
52 

86 
64 

96 
59 

91 
62 

78 
64 

76 

53 

72 
48 

75 
59 

72 
58 

84 

56 

90 
62 

74 
57 

85.8 
53.2 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

77 
46 

79 
52 

82 
51 

87 
55 

87 
55 

90 
52 

67 
62 

88 
53 

98 
63 

95 
68 

72 

51 

75 
41 

61 
47 

92 
69 

93 
62 

91 
63 

92 
63 

93 
64 

94 
69 

88 
68 

94 
61 

85 
64 

76 
67 

66 

53 

71 
46 

73 
56 

73 
63 

62 
53 

86 
63 

77 
52 

84.9 
57.8 

WALNUT 

MAX 
MIN 

76 
47 

79 
50 

81 
54 

83 
55 

82 
57 

87 
53 

64 

52 

78 
52 

96 
59 

91 
63 

69 
41 

77 
39 

71 
50 

82 
60 

90 
61 

69 
69 

90 
62 

91 

70 

86 

63 

82 
55 

81 

55 

78 

62 

80 
62 

70 
39 

69 
44 

66 
52 

74 

58 

75 
47 

76 
55 

72 
45 

80.2 
54.4 

WAT5EKA 

MAX 
M  IN 

74 
51 

76 
45 

77 
59 

63 
57 

60 
57 

83 
49 

75 
55 

76 
47 

94 
57 

90 
65 

66 
48 

72 
39 

73 
43 

74 
55 

89 
57 

88 
63 

90 
60 

90 
56 

91 
58 

61 

65 

81 
53 

76 
61 

71 
63 

69 
52 

63 
48 

68 

53 

70 
60 

72 

51 

71 
52 

65 
51 

77,9 
54.4 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

75 
51 

77 
50 

77 
50 

65 
53 

76 
59 

86 
53 

72 
56 

69 
58 

94 
63 

86 

60 

69 
42 

70 
41 

68 
52 

65 
56 

60 
57 

91 
64 

91 
62 

94 
65 

90 
69 

78 
55 

70 
59 

69 
54 

73 
60 

65 
46 

64 
45 

62 
55 

76 
55 

69 
50 

69 
53 

66 
45 

54.7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
M  IN 

74 

50 

77 
47 

51 

80 
54 

56 

6 1 

50 

81 

55 

73 
46 

92 
57 

90 
61 

64 
43 

70 
40 

69 
48 

79 
58 

87 
58 

93 
63 

69 
61 

69 
64 

89 
63 

78 
55 

75 
55 

74 
57 

75 
57 

74 
46 

64 
47 

65 
52 

74 

56 

73 
46 

71 

53 

70 
46 

77.5 
53.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
M  IN 

76 
52 

79 
49 

81 
52 

86 
53 

85 
53 

90 
53 

63 

61 

68 

55 

96 
61 

96 
66 

75 
50 

77 
35 

82 
47 

95 
54 

95 
57 

92 
62 

93 
59 

94 
61 

96 
59 

82 
68 

95 
63 

77 

65 

80 
65 

71 

53 

71 
47 

73 
57 

74 

63 

82 

52 

89 
62 

87 

52 

64.7 
56.2 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

80 
49 

82 
43 

87 
47 

85 
54 

90 
55 

89 
52 

66 

56 

90 

50 

100 
51 

94 

68 

74 

51 

75 
39 

62 
46 

92 
56 

95 
68 

95 
61 

86 
61 

96 
61 

95 
63 

90 
68 

96 
60 

88 
64 

77 
65 

75 
60 

74 
46 

74 

56 

71 
61 

81 
56 

86 
59 

71 

65.3 
56.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

o  o_J; 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

EVAP 

.20 

.17 

.27 

.17 

.25 

.21 

.20 

.21 

.18 

.35 

.26 

.21 

.20 

.18 

.21 

.28 

.25 

.24 

.16 

.17 

.24 

.20 

.08 

.07 

.  10 

.12 

.06 

.12 

.25 

5.65 

WIND 

23 

40 

31 

30 

15 

15 

22 

36 

21 

82 

76 

43 

45 

36 

75 

70 

48 

53 

29 

16 

17 

53 

42 

12 

1163B 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.14 

.16 

.13 

.  16 

.21 

.05 

.27 

.07 

.00 

.22 

.14 

.28 

» 

.56 

.20 

# 

.  35 

* 

.21 

.09 

.11 

.04 

* 

* 

» 

.34 

.09 

3.92 

WIND 

8 

9 

10 

33 

20 

31 

10 

33 

113 

28 

3 

26 

81 

47 

156 

84 

♦ 

16 

31 

15 

4 

33 

28 

47 

61 

29 

956 

MAX 

82 

86 

88 

88 

85 

90 

62 

60 

96 

75 

75 

82 

66 

87 

96 

76 

81 

82 

81 

70 

71 

64 

73 

80.8 

MIN 

44 

46 

49 

54 

48 

51 

48 

50 

56 

37 

34 

34 

49 

57 

64 

52 

■  54 

55 

42 

43 

44 

51 

50 

43 

46.2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.42 

.26 

.27 

.  19 

.24 

.30 

.24 

.35 

.19 

.52 

.33 

.28 

.30 

.38 

.31 

.43 

.46 

.45 

.38 

.33 

.23 

.24 

.06 

.04 

.42 

.11 

.15 

.09 

.22 

.40 

8.59 

WIND 

80 

77 

51 

42 

35 

80 

44 

87 

64 

131 

166 

105 

54 

142 

124 

116 

124 

87 

59 

101 

61 

70 

38 

158 

159 

82 

83 

75 

75 

115 

2685 

MAX 

82 

81 

83 

86 

88 

85 

91 

83 

64 

91 

87 

73 

80 

78 

87 

92 

89 

91 

92 

90 

89 

90 

73 

78 

74 

77 

67 

74 

85 

62 

63.4 

MIN 

52 

53 

53 

54 

56 

56 

56 

52 

51 

63 

52 

42 

42 

49 

56 

63 

62 

59 

62 

62 

58 

58 

58 

53 

47 

48 

54 

64 

54 

55 

54.  5 

.URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.18 

.34 

.17 

.21 

.18 

.16 

.19 

.35 

.12 

.31 

.16 

.21 

.18 

.19 

.08 

.21 

.20 

.23 

.23 

.26 

.26 

.13 

.20 

.18 

.09 

.05 

.12 

5.79B 

WIND 

11 

14 

15 

15 

16 

13 

13 

63 

15 

39 

20 

12 

9 

23 

24 

17 

21 

13 

12 

10 

36 

14 

16 

16 

12 

29 

9 

5 

13 

549 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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STATION  INDEX 


SEPTEMBER  1955 


Station 

6 

County 

0 

(5 

O 

Longitude 

a 

0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

i 

County 

e 

45 
■a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index! 

Latitud 

n 

Temp. 

Precip. 

Index] 

1 

1 

Latitud 

Longit: 

? 

s 
m 

P. 

a 

Precip. 

Albion 
Aledo  2  E 
Alexis  Water  Works 
AltoD  Dam  26 
ADDB  I  KW 

0055 
0072 
0082 
0137 
0187 

Edwards 

Warren 
Uadlson 
Union 

7 

4 

5 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  43 
90  34 
90  11 

89  15 

447 

765 
694 
432 

640 

6P 
6P 

MID 

7P 

6P 
6P 
MID 
7A 

7P 

Bessie  Ellen 
Hugh  R,  Nesbltt 
Hun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Louisville 
Uaaklnaw 

Hakanda  1  NW 
Marengo 

5216 
5272 
5280 
5294 
5326 

Clay 

Tazewell 

UcDonough 

UcHenry 

7 
1 
1 
4 
6 

36  47 
40  32 
40  28 

37  36 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  37 

460 
620 
702 
680 

6P 

UID 

6P 
6P 
6P 
6P 

Roy  H .  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartllne 
Claire  Loofbourrow 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Ant  loch 

ArllogtOD  Belghts  4  3SE 
Aurora  College 

0195 
0203 
0247 
0330 
0338 

Henry 
Lake 
Cook 
Bancock 

6 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

770 

655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 

UID 
7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I .  Kufalk 
George  A .  Honemann 

Phye  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

Xarlon  2  W 

Uarsellles  Lock 
Uarshall 

5334 
5342 
5364 
5372 
5380 

Fulton 
Will laaeon 

La  Salle 
Clark 

4 
1 
1 
7 

40  30 
37  44 

40  02 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  58 
88  45 
87  42 

546 
448 

720 
486 
606 

MID 
5P 

MID 
7A 

6P 

Joseph  Ace  HcCance 

Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 

c 

BeardBtowD 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 
0445 
0492 
0497 

Fulton 

Pike 

Cass 

St.  Clair 

1 

1 
2 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

640 
450 
434 
444 

MID 

7A 
7A 
7A 
HID 
UID 

H.  Lynn  Davis 
George  E.  Crlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Hascoutah 
Hason  City 
Uattoon 
UcHenry 
UcBenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 
Mason 
Coles 
KcHenry 

2 

7 
1 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
86  15 

425 

381 
718 
760 
742 

UID 

SS 
MID 
KID 
UID 

6P 

CLOSED  ----- 
Carl  D.  Tomlln 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J,  Althoff 
John  J.  Barnlngs 

5/1/54 
2  3  5 
3 

c 
c 

Belvldere  Sewage  plant 
BloonlDgton 

0583 
0608 
0766 

Bancock 
Franklin 
HcLean 
UcLean 

6 
4 

1 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

BS  52 
91  07 

88  55 

89  01 
89  00 

753 
671 
474 

830 

4P 

MID 

6P 
6P 
7A 

City  of  Belvldere 

Benton  Water  Dept, 
George  L.  Hennlnger 
Sarry  G.  Johnson 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 

HcLeanaboro 

Uedora 

Ulnonk 

Mollne  WB  Airport 
UonBouth 

5515 
5539 
5712 
5751 
5768 

Bamllton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 
Warren 

5 
1 
1 
6 
4 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  3i 
90  38 

458 

620 
765 

770 

6P 

7P 
HID 
6P 

7P 
7P 

6P 

F.  G.  Frailer 
U.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyle  riwley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Bluf fB 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  S2 
Cairo  WB  City 
Canton 

0781 
0873 
0993 

X250 

Scott 
Bureau 
Bassac 

Fulton 

1 

5 
4 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

467 
795 
335 
314 

655 

MID 

6P 
HID 

6A 
UID 

6P 

Vernon  A .  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Ado 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Hontlcello 
Morris 
Morris  3  KB 

Uorrlsonvllle 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt 
Grundy 

Whiteside 

1 

1 
6 
1 

40  02 

41  20 
41  24 
41  49 

39  25 

86  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 

549 

603 
636 

6P 
5P 

7A 
6P 
5P 
HID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

c 

CarboDdale  Sewage  Plant 
Carllnville  4  E 
Carlyle 

Carpenter  1  SW 

1265 
1280 
1288 
1296 

Macoupin 
Clinton 

Madison 

1 

2 

4 

37  44 

39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 
627 

403 
520 

6P 
6P 
7P 

7A 
6P 
7A 
6P 
UID 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Hoeltlng 
Uun  Water  &  Pwr  Pi 

George  C.  Danner 
Soli  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

C 

MorrlBOnvllle  1  E 
Mt.  Camel  3  N 
Hount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Uount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

Christian 

Wabash 

Carroll 

Macoupin 

Logan 

1 
7 
4 
4 
1 

39  25 

38  27 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

400 
817 

685 
676 

7P 
7P 

7P 

6A 
6P 
5P 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta,  WVMC 

John  Luenenann'' 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

c 

Casey 

Centralia  4  W 
Cbandlcrville 
ChannaboD  Dresden  Isld 
CharlcEton 

1329 
1366 
1412 
1420 
1436 

Clark 
Barlon 

Grundy 
Coles 

7 

2 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
88  10 

648 
494 

485 
510 
686 

7A 

6P 
6P 
6P 
7A 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 
3 

2  3  5 

Uount  Sterling 
Uount  Vernon  4  N 
Uurphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

1 
4 
4 

2 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
86  26 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

7A 
MID 
6P 
6P 

Homer  L .  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Kurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 
Kenneth  A.  Richard 

3 

2  3  5 

3 
3 

7 

c 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Cblcago  Lakevlew  pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 
1522 
1532 
1537 

UcLean 
Randolph 
Cook 
Cook 

4 

3 
3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

5P 

5P 
7A 
UID 
HID 
UID 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dlst . 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

2  3  5 
3 

C 
C 
C 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 

6093 
6159 
6446 

Mercer 

Jasper 
Richland 

4 

5 
7 
7 

41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

548 
571 
560 
513 

5P 
6P 
5P 

8A 
7A 

5P 

5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  P.  Walker 
Uae  McCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  S 
2  3  5 

c 

7 

Cblcago  Hayfatr  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Olsp 
Cblcago  San  Dlst  Office 

1542 
1547 

1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 

595 
659 
602 
698 

HID 

UID 
UID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

c 
c 
c 
c 
c 

Oregon 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

6490 
6492 

6526 
6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

6 
6 
1 
7 

2 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 

39  ,23 

69  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 

7P 
7P 
7P 

UID 
BA 

7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Seed 

H.  H.  Caddis 

C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pnpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1557 
1572 
1577 
1562 

Cook 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

UID 
HID 
UID 

UID 
UID 
MID 
MID 
MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.   Weather  Bureau 
U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7  C 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 

Paw  Paw 

Payson 

6605 
6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 

Cook 
Lee 
Adans 

7 

3 
1 
4 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 

6P 

UID 

7P 
6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 
Edith  A.  Rabbins 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcothe 

Ctsne  Brown  Canp 
Clinton  l  S 
Cobden  2  S 

1627 
1648 
1664 
1743 
1775 

Cook 

De  Witt 

Union 

1 
3 
7 
I 
4 

40  55 

41  51 

36  31 
40  08 

37  30 

69  29 

87  46 
86  24 

88  58 

89  15 

460 
608 

540 

6P 

8A 
7P 
MID 
6P 
6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  OH  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 

Petersburg  3  W 
Piper  city 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Peoria 

Will 

Menard 

Ford 

1 

1 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 

654 
722 
605 
670 

UID 

UID 
MID 
2P 
6P 
UID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Ulna  Cutl 

Richard  H.  Melcher 

2  3  5 
3 
3 

C 
7  C 

C 

CollluBvllle 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 
2140 
2145 

Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

4 

3 
7 
7 

36  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

89  59 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

555 
530 
675 
602 
555 

7P 

MID 
HID 
MID 

7A 

William  E.  Bonn 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 
c 

7  C 

plttsfleld  Water  Works 
pleasant  Hill 
Pont lac 

Prairie  du  Rocber 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

4 
4 
1 
4 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 
90  52 

88  37 
90  06 

89  26 

724 
456 
647 
396 
700 

6P 

HID 
6P 
7A 
7A 

MID 

Plttsfleld  Wtr  Wks 
Lou  Galloway 
Roger  Willlajis 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

3 
3 

C 

7 

C 
C 

Davenport ,   Iowa  L  &  D  15 
Decatur 

Down 6  2  NE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 
2483 

Rock  Island 
UacoD 

UcLean 
Perry 

1 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
670 
696 
794 
449 

UID 

7P 

6P 

UID 
7P 
7A 

UID 

6P 

CLOSED  ----- 
William  8.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devine 
III.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

Quincy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 

7004 
7014 

7077 

Whiteside 
Adams 

1 
6 
4 
4 
4 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

7P 
HID 

6P 
HID 

7P 
UID 

6A 

Frank  S.  Stewart 

Pub  Svc  Co  of  S  111 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Dwlght  St,  Befornatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
EdelBteln 
Edwardsvllle 
Edlngham 

2502 
2614 
2642 
2679 
2687 

Livingston 
St.  Clair 

Uadlson 
Effingham 

4 

4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  38 
89  58 
88  33 

641 
410 

554 

595 

7P 
6P 

Hin 

7P 
MID 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
ParbH  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 

Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adams 
Champaign 
Randolph 
Washington 

4 

7 

2 
2 
7 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 

91  24 

88  09 

89  11 
88  11 

744 
444 

544 

786 

HID 
7P 

7A 

7A 
UID 

7P 

Harr7  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 
C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Palrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 
28S8 
2923 

Kane 

Livingston 
Livingston 

1 

5 

3 
1 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18 
90  22 
87  41 
86  31 

357 
641 

691 

5P 

7P 
5P 
5P 
HID 

U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col. 
Chgo  Sanitary  Dlst 

3 

2  3  5 
3 

C 
C 

Rochelle 
Rockford 
Rockford  4  ME 
Rockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
pike 

6 
6 
6 

6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  05 

68  59 

69  06 
91  00 

798 
740 
850 
728 
470 

HID 

3P 
6P 
7A 
UID 

California  Pkg  Corp 
F,  W,  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Hlller 

3 

3  6 
2  3  5 
3 

7 

Fairfield 

Flora 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 

3257 
3262 

Wayne 
De  Witt 

Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 

7 
6 

38  23 
40  14 
36  40 
42  16 
42  17 

68  22 
66  38 
86  28 
89  37 
89  36 

451 
732 
490 
762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 
UID 
6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagle 
Erman  0.  Beck 
John  Schroder 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

Rushvllle 
Ste  Harle 
Salem 

Shabbona  5  NNE 
Shavneetown  New  Town 

7551 
7603 
7636 
7833 
7859 

Dekalb 
Gallatin 

1 
7 
2 
1 

5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 
66  10 

683 
500 
544 

870 
350 

6P 

7A 
5P 
MID 
7A 

Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

Fulton  Dam  13 
GalatlB  1  W 
Galena 
Galesburg 

Galva 

3290 

3312 
3320 
3335 

Saline 

Jo  Daviess 

4 
5 
4 

41  54 

37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

410 
611 
780 
849 

5P 

UID 

6P 

8A 
HID 
6P 
8A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
HW  111 .  Gas  ft  Elec . 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

C 

7 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7990 
8147 
8179 
8184 

Vermilion 

Cook 

Randolph 

Sangamon 

Sangamon 

7 
3 
4 
1 

39  55 
42  01 
36  08 
39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

UID 
HID 

7A 
MID 

MID 
MID 

Thelma  Lane 

ChKO  Sanitary  Dlst. 

U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -   -  - 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5/14/54 

Gibson  City 
Gladstone  Dan  18 
Clendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dan  51 

3364 
3413 
3455 
3462 

Er 

6 
1 
4 

5 
5 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 

88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 

8A 
7A 
6A 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 

3 

2  3  5 

C 
7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 

8276 
8293 
8353 
8389 
8452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 

2 
6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 
68  41 

686 
1000 
625 

640 

8P 

MID 

6P 
HID 
7P 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

J.  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 

2  3  5 

c 

7 

C 

7 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

3530 
3572 
3595 
3666 

Jackson 
Greene 
Cumberland 

1 
4 

40  06 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

725 

367 
556 
554 

6P 
7A 
7A 
MID 

5P 

G.  W.  Nethery 
John  A.  DeSberlla 
John  A.  Dickson 
Lloyd  S ,  Medarls 
Leonard  U.  Hlchols 

3 
3 
3 

3 

C 

Table  Grove 

TaylorvlUe 

Tlskllwa 

Toulon 

Tuscola 

8460 
8491 
8604 
8630 
8684 

Fulton 

Christian 

Bureau 

Stark 

Douglas 

1 

I 
7 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 

89  52 
88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

TP 
7A 
6P 
5P 
6P 

C.  A.  Hammond 

John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Greenville 

Grldley 

Grlggsvllle 

Hardin 

Harrleburg 

3693 
3709 
3717 
3850 
3879 

Pike 

Calhoun 

Saline 

2 
5 

38  53 
40  45 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 
86  53 

90  44 
90  37 
86  32 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 

6P 
6P 

7P 

6P 

6P 

Deane  J,  McAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Pittman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Orbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandalla 

8740 
8745 
8750 
8756 
8781 

Champaign 
Champaign 
Cta ampalgn 
La  Salle 
Fayette 

7 
7 

2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 

38  59 

88  13 
88  15 
86  14 

88  59 

89  07 

743 
750 
730 
464 

503 

7P 

TP 
MID 
7A 
7A 
VTD 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 

c 

Harrleburg  Disposal  PI 

Bavana  No .  2 

Blllsboro 

Boopeston 

3930 

4108 
4198 

Saline 
Mason 
Hason 

Montgomery 
Vermilion 

5 
1 
1 
2 
7 

37  44 
40  18 

39  09 

40  28 

88  31 
90  03 

89  29 
87  40 

451 
717 

7P 

6P 
6P 

6A 
7P 

7A 
6P 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Eutoneuer 
Merle  L.  Rlley 
Walter  E.  Belcher 
John  F.  Hushrush 

3 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Vandalla  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

8783 
8860 
8916 
8976 
8990 

Fayette 
Macoupin 
Bureau 
Hancock 
Tazewel 1 

2 
1 
6 

1 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

UID 

6P 
5P 

MID 
6P 
5P 
SP 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 
E.  U.  Watkiae 
Carl  P.  Nellck 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Budson  Lk  Btoomlngton 
Butsonvllle 
ButsoDvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dan  16 
Jacksonville 

4269 
4312 
4317 
4355 
4442 

McLean 
Crawford 
Crawford 
Rock  Island 
Morgan 

1 

4 

1 

40  40 

39  06 

41  25 
39  44 

88  56 
87  40 
87  40 
91  01 
90  14 

740 

554 
607 

6P 

UID 
HID 
7A 
8A 

6P 

111.   State  Wtr  Sur. 

Ed  8 .  Dry 

111  Publ Ic  Serv  Co 

Norbury  Sanatorium 

3 
3 

2  3  5 

C 

c 

Waterloo 
Watseka 
Waukegan 

9002 
9021 
9029 
9040 
9090 

Monroe 

Iroquois 

Lake 

Marshall 

4 

3 

38  20 

40  46 
42  21 
38  21 

41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
668 
385 
700 

6P 
TP 

8A 

6P 
7P 
7A 
HID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  If.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Jacksonville  Sewage  PI 
JanoBVllle 

Jollet  Brandon  Rd  Dan 
Jollet 

4447 
4465 
4489 
4530 
4535 

Morgan 

Will  ^ 
Will 

7 
1 
1 
1 

39  44 

39  22 
39  09 

41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 
88  05 

575 

635 
543 
520 

6P 

UID 
HID 
6P 
7A 
HID 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9221 
9241 
9274 
9354 

Franklin 

Greene 

Clay 

Shelby 

4 

7 

2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
88  06 
90  23 

88  la 

88  36 

460 
753 
578 

685 

SP 
5P 

6P 

MID 
5P 
5P 
7A 
6P 

III  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E.  Lowell  Routt 
Nloa  M.  Ryberd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

41  05 

87  55 

631 

6P 

7A 

Deibert   W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Yates  City 

9816 

1 

40  47 

90  01 

MID 

Ora  L.  Bell 

C 

Kankakee  4  KW 
Kelthsburg  1  KW 

4598 
4655 

Kankakee 
Kankakee 
Mercer 

1 
1 

41  08 
41  06 

87  56 
87  53 
90  57 

631 
540 

6P 

6P 
HID 
8A 

H<.  A  .  Durand 

Mun.   Sew.  Tr .  Plant 

Verda  M.  Korrls 

2  3  5 
3 

HEW  STATIONS 

Kewanee 

4710 

Henry 

1 

41  14 

89  5S 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokle 

7988 

Cook 

3 

42  02 

87  44 

603 

5P 

5P 

Murray  ft  Trattel 

2  3  5 

Kflwanee  Baker  Park 
La  Salle  1  S 

4715 
4823 
4879 
4922 
4923 

Henry 

Hancock 

Carroll 

La  Salle 

1 
1 

1 

41  15 

40  35 

42  06 

41  20 
41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
69  06 

800 
691 
878 
522 

7P 

7A 
HID 
4P 
7A 

Kewanee  Baker  Park 

Wm.  E.  Aurand 
Westclox  GTl  Corp. 

2  3  5 

2  3  5 
3 

c 

7 

c 

Lawrencevllle 
Lincoln 

Lockport  Lock  L  Daa 
Lockport  Power  Bouse 

4959 
5038 
5079 
5131 
5136 

Lawrence 

HcLean 

Logan 

Will 

Will 

7 
1 
1 
1 
1 

38  44 

40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  41 

88  46 

89  22 
88  OS 
88  OS 

510 
780 
591 
585 
585 

7P 

6P 
7P 
7A 
UID 
MID 

Radio  Station  WVUC 
0.  J.  Lere 
John  Zurkanner  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinole    2.  Kaskaakla    3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7,  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  nxmber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  poet  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Ind3x  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  ""P  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.   5.   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  -hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield.  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index-     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C",  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2,50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D,  C. 
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ILLINOIS  -  OCTOBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  averaged  56.2°  or  0.3°  above  normal.     Rainfall  averaged  4.68  inches  or  75%  more  than 
normal.     An  inch  of  snow  fell  at  two  stations;   light  snow  flurries  occurred  at  many  stations.  The 
major  farm  activities  were  seeding  wheat  and  the  harvest  of  corn  and  soybeans. 

The  first  week  was  mostly  mild.     After  some  quite  warm  temperatures  had  been  reached  on  the  6th,  a 
cold  front  brought  sub-normal  temperatures  on  the  7th  and  8th.     The  9th  to  11th  was  quite  warm  but 
another  cold  front  on  the  morning  of  the  12th  brought  the  temperatures  to  below  normal  again.  Freez- 
ing temperatures  occurred  over  the  extreme  northwest  and  frost  occurred  over  much  of  the  State  on 
the  morning  of  the  19th.     Other  warm  days  during  the  month  were  the  20th,   23d,  and  26th  to  28th, 
Monthly  maximums  were  mostly  in  the  upper  70' s  in  the  north  and  lower  and  middle  80' s  in  the  south. 
Most  stations  registered  their  highest  temperatures  for  the  month  on  the  6th,   11th,   23d,   26th,  or 
27th.     The  highest  for  the  State  was  87°  at  White  Hall  1  E  on  the  11th.     Monthly  minimum  temperatures 
were  above  30^  over  several  counties  near  Chicago  and  over  many  southern  counties  but  were  below  30° 
over  a  few  southern  counties  and  over  northern  Illinois  except  near  Chicago  and  Lake  Michigan.  The 
lowest  for  the  State  was  25°  at  Kankakee  and  Morrison  on  the  25th.     Monthly  mean  temperatures  ranged 
from  52.5°  at  Rockford  Airport  to  60.5°  at  the  Weather  Bureuu  Office  at  Cairo.     Monthly  mean  temper- 
atures were  above  normal  at  most  stations  in  the  northern  third  of  the  State  and  below  normal  at 
most  stations  in  the  southern  two  thirds. 

The  first  rainy  spell  occurred  from  the  4th  to  7th.     Cairo  received  0.81  inch  during  this  period 
but  some  central  and  northern  stations  received  several   inches.     Urbana  received  6.16  inches  during 
the  four  days.     Lighter  rains  fell  from  the  11th  to  18th.     Showers  also  fell  on  the  23d  and  24th  and 
on  the  28th  to  31st.     Light  snow  flurries  fell  at  some  places  on  the  30th.     The  amounts  of  snowfall 
were  too  small  to  measure  except  at  Freeport  Sewage  Plant  and  Stockton.     Each  of  those  stations  re- 
ceived 1.0  inch  of  snow.     The  rainfall  was  very  unevenly  distributed  over  the  State.     Golconda  Dam 
received  the  least  amount  of  any  station  ,    1.79    inches,   and  several  stations  near  Golconda  Dam  re- 
ceived more  than  6.00  inches.     Several  stations  in  the  Quincy  vicinity,   several  in  the  north  central 
part  of  the  State,   some  parts  of  Chicago,   and  many  stations  from  Pleasant  Hill  northeastward  across 
the  State  to  Danville  also  received  more  than  6.00  inches  of  rain  during  October.     Freeport,  in 
northern  Illinois,   and  a  number  of  stations  in  the  southern  third  of  the  State  received  less  than 
their  October  normals  but  most  stations  exceeded  their  normals  considerably.     Rainfall  over  a  band 
from  40  to  80  miles  wide  and  extending  across  the  middle  of  the  State  from  west  to  east  exceeded 
the  normal  by  more  than  2.00  inches,   and  some  stations  in  this  area  received  several  inches  more 
than  normal  rainfall.     Several  stations  in  northern  Illinois  from  Aledo  to  Chicago  also  exceeded 
their  October  normal  rainfall  by  several  inches. 

The  heavy  rains  on  the  4th  to  7th  improved  the  pastures.     The  wet  fields  slowed  field  work  but 
much  was  accomplished  on  the  days  when  work  was  possible.     The  main  farm  activities  centered 
around  combining  soybeans,   picking  corn,   and  seeding  wheat.     Some  plowing  was  accomplished.  Har- 
vest moved  along  rapidly  on  the  days  when  the  weather  was  suitable  and  by  the  end  of  the  month 
soybean  harvest  was  95%  complete,   corn  picking  72%  finished,   and  other  harvest  was  completed  or 
nearly  so.     Pastures  were  in  good  condition  but  soil  moisture  was  short  in  some  areas. 

STORMS 

Numerous  storms  on  the  4th  to  7th  of  October  caused  considerable  crop  and  property  damage  and  persona: 
injuries  to  several  citizens.     High  winds  in  the  early  afternoon  of  the  4th  blew  power  lines  into 
trees  in  Adams  County.     Property  damage  amounted  to  about  $1,000  but  the  indirect  loss  caused  by  the 
power  outages  could  not  be  estimated.     Wind,   rain,  and  lightning,   associated  with  numerous  thunder- 
storms, caused  about  $65,000  damage  to  crops  and  other  property  in  Adams,  Henry,  Mercer,  and  Pike 
Counties  on  the  5th. 

Hundreds  of  acres  in  the  Hull-Kinderhood  area,  Pike  County,   were  flooded.     Automobiles  were  stranded. 
Farm  homes  were  isolated;   some  were  flooded.     The  high  water  flooded  the  Edwards  River  bottom  land  in 
Mercer  County.     Wind  and  lightning  caused  power  and  telephone  outages  in  Mercer  and  Henry  Counties. 
Property  losses  at  Seaton ,   Mercer  County,  were  estimated  at  $3,000.     No  estimates  were  available  for 
the  damage  at  Annawan ,  Henry  County.     Numerous  thunderstorms  and  tornadoes  occurred  on  October  6. 
Property  and  crops  suffered  damages  due  to  wind,   rain,   hail,   and  lightning.     The  reports  came  from 
Adams,  Bond,  Christian,  Clark,  Coles,  Cook,  Edgar,  Greene,  Hancock,  Logan,  Macoupin,  Morgan,  Rich- 
land, St.  Clair,  Sangamon,  Shelby,  and  Washington  Counties.     Hail  up  to  nine  inches  in  circumference 
fell  at  Pittsfield.     One  of  the  tornadoes,  moving  along  a  fifteen-mile  path  from  East  St.  Louis  to 
Troy,   left  $100,000  property  damage.     Heavy  rains  flooded  23  underpasses,  delayed  traffic  two  hours, 
and  flooded  5,000  basements  in  the  Chicago  area  in  the  afternoon.     Severe  thunderstorms  from  mid-day 
to  early  afternoon  on  the  7th  over  central  and  northern  Illinois  injured  three  persons  in  Peoria, 
Strong  winds  or  hail  were  reported  from  Ford,  McLean,  Tazewell,  Will,   and  Woodford  Counties.  Severe 
thunderstorms  caused  considerable  wind  and  hail  damage  in  Iroquois,  Logan,  and  Whiteside  Counties 
during  the  early  morning  of  the  12th. 

For  more  details  about  October  storms  in  Illinois,   the  reader  is  referred  to  CI imatological  Data, 
National  Summary. 

Lucius  W.  Dye 
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o  ~ 

SI 

<  s 

1940 
1941 

60.2 
59.2 

94 
97 

26 
21 

2.15 
9.14 

0 
T 

1942 
1943 
1944 

56.2 
55. 1 
56.1 

89 
89 
94 

15 
21 
21 

1.91 
2.08 
1.21 

T 
T 
T 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

53.9 
59.7 
63.6 
53.3 
58.  8 

84 
93 
92 
85 
91 

24 
26 
28 
16 
21 

1.66 
3.18 
3.13 
1.93 
5.17 

T 
T 

0 
0 
T 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

60.7 
57.4 
50.7 
59.5 
66.3 

92 
92 
95 
98 
TT 

26 
24 
11 
22 
20 

1.30 
3.13 
0.68 
1  .  56 
5.22 

T 
T 
0.1 
0 
T 

1955 

56.2 

87 

25 

4  .68 

T 

ALL 
YEARS 

56.0 

2.58 

0.1 

AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperahue 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  { 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 

n 

1 

.50  or  Morel 

e 

0 

OS 
^  0 

NORTHERN  DIVISION 

ALFDO  2  F 

66.4 

41.3 

5  3 .  q 

0.2 

82 

11  + 

27 

31 

343 

0 

0 

5 

0 

7.98 

5.45 

5.17 

5 

T 

0 

7 

4 

1 

ANTIOCH 

64.2 

43.8 

54.0 

2.3 

79 

6 

31 

22  + 

339 

0 

0 

2 

0 

3.  12 

0.40 

0.72 

29 

T 

0 

7 

2 

0 

AURORA  COLLFr,F 

65.5 

4  1.9 

53.7 

1.8 

78 

6  + 

27 

25 

352 

0 

0 

3 

0 

4.87 

2  .00 

1.55 

5 

T 

0 

9 

3 

2 

CHICAGO  UNIVFPSITY 

63.6 

48.1 

55.9 

1.9 

77 

11  + 

35 

25 

287 

0 

0 

0 

0 

6.  12 

3.59 

2.28 

5 

9 

2 

2 

CHICAGO  WB  AP 

R 

65.2 

45.7 

55.5 

1  .4 

79 

1  1 

32 

25 

300 

0 

0 

1 

0 

5.37 

2.81 

2.01 

5 

T 

0 

10 

2 

2 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

64.0 

49.7 

56.9 

1.8 

78 

10  + 

37 

25  + 

253 

0 

0 

0 

0 

6.62 

4.05 

2.17 

5 

9 

3 

2 

CICERO 

67.5 

45.5 

56.5 

2.4 

80 

10  + 

3  1 

25 

267 

0 

0 

1 

0 

5.63 

3.02 

2.35 

5 

T 

0 

8 

3 

2 

DIXON 

65.7 

43.3 

54.5 

2.0 

79 

26 

29 

25 

327 

0 

0 

4 

0 

3.93 

1.07 

1.51 

6 

T 

0 

8 

3 

2 

FREEPORT 

64.0 

4  1.4 

52.7 

1  .4 

78 

1  1 

27 

22 

378 

0 

0 

5 

0 

2.50 

-  0.11 

1.00 

29 

T 

0 

7 

1 

1 

FULTON  DAM  13 

65.  1 

43.8 

54.  5 

1.5 

80 

11 

28 

25 

329 

0 

0 

3 

0 

4.32 

1.73 

1  .80 

29 

T 

0 

8 

3 

2 

GALESBURG 

65.5 

42.2 

53.9 

81 

1  1  + 

28 

31 

344 

0 

0 

3 

0 

3.53 

0.92 

1.63 

29 

0.0 

0 

6 

2 

1 

GALVA 

66.6 

43.4 

55.0 

1  .0 

82 

26 

29 

3  1 

312 

0 

0 

5 

0 

5.96 

3.37 

2.79 

6 

T 

0 

7 

3 

2 

Precipitation 


k 


See  reference  nates  fotloelng  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
OCTOBER  1955 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

,  Highest 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

a 

Max 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|l  .It  or  More  | 

.50  or  More 

a 
0 
02 

r-i  0 

Degree 

5  % 
<n< 

O  J 

m  ffl 

0  i 

0  > 

"  "1 
otn 

67.2 

44  .  4M 

55. 8M 

3  , 

0 

80 

10 

32 

25 

288 

0 

0 

1 

0 

4. 

85 

2. 

23 

2. 

57 

5 

T 

0 

5 

3 

2 

■  I  cr  (- 

KANKAKEE   3  5W 

67.  5 

4  1.0 

54.3 

0 . 

1 

81 

5 

25 

2  5 

335 

0 

0 

5 

0 

3. 

65 

0, 

92 

1  . 

10 

5 

0.0 

0 

6 

3 

1 

KANKAKEE   4  NW 

67.4 

42.8 

55.1 

80 

5 

2  7 

2  6 

311 

0 

0 

3 

0 

3  . 

38 

0 . 

68 

1  . 

2  6 

5 

T 

0 

5 

3 

1 

KEWANFE 

42.0 

54  •  3M 

^ 

0 

8 1 

11  + 

2  7 

2  5 

3  3  5 

0 

0 

7 

0 

5  , 

30 

2  , 

68 

\  , 

90 

T 

0 

5 

2 

LA  SALLE  PERU 

66.5 

44.3 

55,4 

0 . 

7 

80 

11  + 

2  9 

2  5 

304 

0 

0 

2 

0 

5  , 

29 

2  , 

79 

2  . 

1  9 

2  9 

T 

0 

6 

3 

3 

MAR  ENGO 

65.2M 

44, OM 

64  ,  6M 

3  , 

1 

7  5 

6  + 

32 

2  2  + 

315 

0 

0 

2 

0 

3 , 

14 

0  . 

3  7 

1  , 

09 

29 

0.0 

0 

7 

2 

MINONK 

67.  1 

41.9 

54.  5 

0. 

2 

82 

6 

27 

25 

326 

0 

0 

3 

0 

4, 

53 

1 , 

96 

1 . 

35 

29 

T 

0 

9 

2 

2 

MOLINE   WB  AP 

R  // 

65.0 

42,1 

53.6 

0. 

3 

82 

25 

19+ 

365 

0 

0 

^ 

0 

2, 

70 

0. 

43 

0. 

79 

28 

T 

0 

7 

2 

0 

MONMOUTH 

66.4 

43.2 

54.8 

0. 

4 

81 

11  + 

27 

24 

318 

Q 

0 

0 

2. 

71 

0  . 

04 

0. 

90 

29 

T 

0 

6 

2 

0 

MORRIS   3  NE 

68.9 

4  3,8 

66.4 

2  . 

8 

80 

1 1 

2  7 

2  5 

278 

0 

0 

3 

0 

4  . 

6  1 

1 . 

97 

2  . 

0  3 

6 

T 

0 

5 

3 

2 

MORRISON 

67.7 

4  1  ,  5M 

54. 5M 

1  , 

3 

82 

26 

26 

25 

328 

0 

0 

5 

0 

2. 

84 

0  . 

21 

1, 

08 

29 

T 

0 

5 

3 

MOUNT  CARROLL 

64.1 

42.5 

53.3 

1  , 

8 

78 

1 1 

26 

25 

359 

0 

0 

4 

0 

3. 

40 

0  . 

73 

1  , 

12 

29 

T 

T 

30 

6 

3 

n  T  T  AU  A 
U  1  1  M  W  H 

66.  3 

4  4.5 

56.4 

1  , 

3 

81 

26 

32 

22  + 

299 

0 

0 

2 

0 

4. 

16 

1 . 

60 

1  . 

22 

29 

0.0 

0 

6 

3 

2 

PARK  FOPP^T 

64.8 

42  .  6M 

5  3  ,  7M 

80 

5 

3  1 

2  2  + 

366 

0 

0 

3 

0 

4  • 

64 

1 , 

94 

2. 

26 

5 

T 

0 

1 1 

2 

1 

DrtM  T  I  n  r 

65.  5 

46.  1 

56,3 

0  , 

3 

78 

5  + 

32 

2  5 

30  1 

0 

0 

1 

0 

3. 

57 

0, 

92 

1. 

21 

6 

T 

0 

5 

3 

1 

ROCHE  LL  E 

67.3 

4  3.0 

5  6,2 

78 

1  \ 

2  9 

2  5 

307 

0 

0 

4 

0 

6. 

65 

3, 

72 

2, 

73 

5 

T 

0 

5 

4 

2 

ROCK  FORD 

66.6 

42.9 

54.8 

2  . 

5 

79 

\  \ 

2  7 

22 

316 

0 

0 

4 

0 

3. 

49 

0. 

65 

1  , 

32 

29 

0.0 

0 

9 

3 

1 

Dnr^FnDn  taa  ad 

64.0 

41  ,0 

52,5 

2  • 

76 

1 1 

28 

22 

385 

0 

0 

4 

0 

3. 

61 

0. 

60 

1. 

04 

2  8 

T 

0 

9 

3 

1 

S  KOK IE 

c  T  n/"  f  T  nKi 

b  1  U^,  1^  1  UN 

64.2 

4  3.4 

6  3,8 

77 

1 1 

30 

24 

344 

0 

0 

3 

0 

3. 

82 

1. 

24 

2. 

10 

2  9 

1.0 

0 

6 

2 

1 

DTLAMUKt 

65.9 

4  1.5 

6  3,7 

2  , 

0 

79 

1 1 

2  8 

2  5 

348 

0 

0 

4 

0 

5. 

19 

3. 

17 

3. 

85 

6 

0.0 

0 

6 

3 

1 

WA  L  NLI T 

67.0 

4  3  .  5M 

55.  3M 

1  . 

8 

79 

11  + 

30 

19+ 

308 

0 

0 

3 

0 

4, 

62 

1  . 

88 

1  . 

53 

29 

T 

0 

8 

4 

2 

WAUKEGAN 

64.6 

44.5 

64  .  6 

2  . 

5 

78 

1 1 

30 

25 

322 

0 

0 

2 

0 

3. 

43 

0. 

71 

0, 

65 

6 

T 

0 

7 

3 

0 

UWFATnM    mi  1  Pf^F 
WntAlUR  LULLtOt 

66.  2M 

4  3 .  9M 

55.  IM 

76 

1 1 

2  9 

2  5 

300 

0 

0 

2 

0 

4. 

32 

1,52 

1. 

42 

5 

T 

0 

8 

3 

2 

D I V I S I  ON 

64.7 

\  , 

4 

4. 

45 

2,05 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

69 .  8M 

4  5  •  OM 

67 .  9M 

2  , 

7 

83 

5 

32 

1  9 

24  1 

0 

0 

0 

5. 

63 

2  . 

72 

1  .70 

29 

T 

0 

9 

3 

3 

CARLINVILLE  4  F 

70 . 2  M 

4  5  •  8M 

68. OM 

0  , 

9 

83 

6 

30 

3  1 

2  34 

0 

0 

3 

0 

4, 

62 

1  . 

41 

1 . 

74 

6 

T 

0 

8 

3 

1 

CHARLESTON 

AM 

68, OM 

44 .  2M 

56.  IM 

0  • 

3 

80 

24 

3  1 

2  6 

281 

0 

0 

0 

4.01 

0. 

77 

2  . 

10 

7 

0.0 

0 

5 

2 

2 

CHE  NO A 

67. 8M 

43. 9M 

56. 9M 

80 

1 1 

30 

24 

284 

0 

0 

0 

3. 

65 

1. 

0  1 

1. 

35 

6 

T 

0 

7 

3 

2 

DANVILLE 

68.5 

44.1 

56.3 

2  , 

7 

81 

23 

28 

25 

28  1 

0 

0 

\ 

0 

8. 

09 

5  . 

20 

2. 

54 

6 

0.0 

0 

10 

4 

2 

nc/*  A  T  N  D 

u  t  L  A  1  UK 

68.4 

44.7 

56.6 

0 , 

4 

82 

6 

30 

1  9+ 

2  72 

0 

0 

3 

0 

7. 

49 

4. 

34 

2. 

80 

6 

T 

0 

9 

3 

2 

FFFTMrXMAM 

err  ipjonMn 

67.2 

43.9 

65.6 

0, 

2 

82 

23 

3  1 

19 

296 

0 

0 

2 

0 

5. 

55 

2  . 

37 

0.0 

0 

uKloUovlLLt 

68. 4M 

45.  6M 

57. OM 

_ 

0  , 

1 

84 

1 1 

29 

31 

260 

0 

0 

1 

0 

5. 

45 

2. 

49 

2. 

25 

4 

0.0 

0 

HAVANA 

67,9 

45.1 

56 ,  5 

0  , 

9 

82 

1 1 

30 

2  5  + 

2  77 

0 

0 

3 

0 

3.99 

1  . 

44 

1. 

85 

5 

0.0 

0 

6 

3 

1 

nILLbnUKU 

70  .  5M 

47.  7M 

59.  IM 

1  , 

6 

81 

6  + 

200 

0 

0 

0 

5. 

55 

2. 

33 

1. 

51 

29 

0.0 

0 

6 

4 

3 

nuu r  t  o  1  UlN 

66.8 

44.3 

55.5 

1  . 

0 

80 

5 

30 

26 

299 

0 

0 

1 

0 

5 

82 

2. 

66 

2. 

34 

5 

T 

0 

9 

4 

1 

JACKSONVILLE 

69.9 

44.9 

57,4 

1  . 

85 

12 

2  7 

31 

266 

0 

0 

2 

0 

6. 

76 

3. 

80 

3. 

36 

5 

T 

0 

5 

4 

2 

J  ER  5E  YV I LLE 

69.  5 

44,  1 

66,8 

_ 

0  ■ 

1 

83 

6 

29 

3  1 

267 

0 

0 

4 

0 

4 

74 

1  . 

48 

1  • 

46 

5 

T 

0 

7 

5 

1 

1    A     U  A □ DC 

LA    n A  K  K t 

65.  7 

44,2 

55,0 

0  > 

1 

81 

1  1 

28 

3  1 

310 

0 

0 

2 

0 

3 

21 

0. 

68 

2 

11 

6 

T 

0 

5 

1 

1 

L I NCOLN 

67,8 

43.4 

65.5 

0. 

2 

85 

5 

30 

19 

298 

0 

0 

3 

0 

5 

21 

2.37 

1 

62 

6 

T 

0 

7 

4 

2 

MATT  OON 

65.6 

43  ,  IM 

5  4.4M 

1 , 

2 

80 

23 

30 

25 

338 

0 

0 

2 

0 

4. 

75 

1 . 

55 

1 

77 

6 

0.0 

0 

10 

2 

2 

MORR I SONV I LLE   1  E 

67.5 

44.0 

56.8 

_ 

0, 

3 

81 

6  + 

3  1 

31 

290 

0 

0 

3 

0 

5 

52 

2 

66 

1 

93 

5 

0.0 

0 

8 

3 

2 

NEWTON 

69,  5 

45.5 

57.6 

1 . 

2 

82 

23 

30 

25 

246 

0 

0 

2 

0 

4 

15 

0 

93 

0 

85 

5 

0.0 

0 

9 

4 

0 

PALESTINE 

69.5 

43.9 

56.7 

- 

0. 

9 

83 

23 

29 

25 

259 

0 

0 

3 

0 

3 

53 

0 

43 

1.20 

7 

0.0 

0 

6 

3 

1 

PANA 

66.8 

45.4 

65.1 

0  I 

8 

81 

23 

3  1 

3  1 

284 

0 

0 

1 

0 

4 

59 

1 

52 

1 

56 

5 

T 

0 

9 

4 

1 

PARIS  WATERWORKS 

66,6 

44.1 

56,3 

- 

0. 

7 

80 

2  3 

29 

26 

307 

0 

0 

2 

0 

T 

0 

PEORIA  WR  AP 

R 

64,8 

4  3.8 

5  4,3 

0  ■ 

4 

80 

1 1 

3  0 

3  1 

3  3  1 

0 

0 

1 

0 

3 

73 

1 

29 

1 

52 

2 

OUINCY 

65.6 

45,3 

55,5 

- 

1 

2 

80 

11 

29 

31 

293 

0 

0 

1 

0 

5 

49 

4 

06 

3 

73 

6 

T 

0 

6 

4 

2 

OUINCY  CAA  AP 

66,6 

42,9 

54.7 

81 

1 1 

2  9 

3  1 

319 

0 

0 

1 

0 

6 

68 

4 

24 

3 

57 

5 

0.0 

0 

5 

3 

2 

DAWTOIII      CHAMIITF     AF  RACF 
t\AIN[UUL    l^nAI'iUIC     AT  DAoc 

64,9 

43,7 

54,3 

80 

5 

2  8 

2  5 

335 

0 

0 

1 

0 

5 

22 

3 

45 

2 

21 

6 

T 

0 

7 

3 

2 

P0RFRX5   3  N 

67,3 

43,5 

55,4 

1 , 

0 

82 

6 

29 

25 

304 

0 

0 

3 

0 

4 

07 

1 

42 

2 

31 

5 

T 

0 

8 

2 

1 

RUSHV I LL  E 

67.8 

44.2 

56,0 

0 . 

2 

83 

1 1 

27 

3  1 

286 

0 

0 

2 

0 

6 

02 

3 

74 

4 

42 

T 

0 

6 

2 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

p 

65.  3 

44  .4 

55,4 

_ 

Oi 

5 

82 

6 

32 

19  + 

310 

0 

0 

2 

0 

6 

16 

2 

94 

2 

41 

'5 

T 

0 

6 

4 

2 

TABLE  GROVE 

67,4 

44.6 

55.0 

0 

0 

82 

1 1 

29 

31 

282 

0 

0 

1 

0 

4 

09 

1 

51 

2 

43 

5 

T 

0 

6 

2 

1 

TUSCOLA 

68.0 

44.5 

55.3 

81 

6  + 

30 

25 

283 

0 

0 

1 

0 

5 

42 

2 

33 

2 

40 

5 

T 

0 

7 

2 

2 

U  RR  A  N  A 

66.5 

45.6 

56.  1 

1 

2 

60 

6 

32 

25 

285 

0 

0 

1 

0 

7 

42 

4 

50 

3 

55 

5 

T 

0 

e 

2 

2 

VANDALIA   CAA  AP 

57.4 

41.4 

54 . 4 

82 

1  1  + 

29 

19+ 

332 

0 

0 

3 

0 

4 

03 

0 

98 

5 

T 

0 

8 

3 

0 

V  I R DF N  — 

57.9 

45.0 

66.5 

81 

6  + 

30 

3  1 

275 

0 

0 

1 

0 

8 

32 

5 

29 

2 

23 

6 

T 

0 

9 

6 

3 

WAT  S  F  K  A 

65.5 

44,  1 

64,8 

79 

6 

29 

26 

322 

0 

0 

1 

0 

3 

59 

0 

60 

1 

41 

5 

T 

0 

7 

2 

1 

UMITF    MAI1       1  r 

70.6 

45.2 

57,9 

1 

2 

87 

1  1 

29 

3  1 

24  1 

0 

0 

2 

0 

6 

26 

2 

99 

3 

25 

5 

T 

0 

6 

3 

2 

WINDSOR 

67.7 

44.4 

55.  1 

_ 

0 

1 

84 

3 

3  1 

25 

285 

0 

0 

2 

0 

6 

.  34 

2 

36 

1 

49 

7 

T 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

55,  1 

n 

1 

5 

.  32 

2 

55 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  1  ON 

71.6 

47.7 

59.7 

85 

2 

33 

30 

193 

0 

0 

0 

0 

3 

.49 

0 

.20 

0 

.78 

28 

0.0 

0 

9 

3 

0 

ALTON  DAM  26 

67.5 

47.5 

57,5 

82 

6+ 

34 

1  5 

245 

0 

0 

0 

0 

3 

.93 

0 

75 

1 

.36 

29 

0.0 

0 

7 

2 

1 

ANNA     1  NW 

70. 5M 

46. 9M 

68. 2M 

_ 

2 

0 

81 

5+ 

30 

30 

234 

0 

0 

3 

0 

3 

.29 

-  0 

.26 

0.91 

6 

0.0 

0 

6 

3 

0 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  RASE 

68.2 

46.5 

67,4 

_ 

0 

1 

83 

23 

34 

3  1 

254 

0 

0 

0 

0 

3 

.54 

0 

.52 

1 

.49 

6 

T 

0 

5 

2 

2 

CA I RO  WB  CITY 

p 

70.4 

50.5 

50.5 

_ 

1 

5 

86 

5 

35 

31 

186 

0 

0 

0 

0 

2 

.80 

-  0 

.17 

1 

.34 

28 

0.0 

0 

3 

3 

1 

CARBONDALF   SEWAGE  PLANT 

72.0 

44.6 

58.3 

- 

1 

0 

86 

6 

30 

19  + 

224 

0 

0 

2 

0 

3 

.61 

0 

.34 

1 

.96 

7 

0.0 

0 

6 

3 

1 

CARLYLF 

70, 2M 

45.2 

58. 2M 

0 

3 

84 

23 

34 

19  + 

224 

0 

0 

0 

0 

3 

.70 

0 

.34 

1 

.43 

7 

0,0 

0 

5 

: 

2 

COBDFN  2  s 

71  .4M 

47.3 

59. 4M 

81 

6 

29 

31 

188 

0 

0 

2 

0 

0,0 

0 

DU  QUOIN   2  S 

70,8 

44, 5M 

57.  7M 

1 

4 

82 

11  + 

25 

256 

0 

0 

2 

0 

2 

.  78 

-  0 

.22 

0 

.90 

7 

0.0 

0 

" 

2 

0 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

71,1 

48,4 

59,8 

0 

85 

23 

36 

19 

186 

0 

0 

0 

0 

4.30 

1 

.33 

0.0 

0 

ELII^ABETHTOWN 

70.9 

4  7.6 

59,3 

83 

5 

31 

25 

206 

0 

0 

0 

2 

.69 

-  0.40 

0 

.59 

5 

0.0 

0 

6 

3 

0 

FAIRFIELD 

68,9 

45,7 

57,3 

1 

4 

81 

23 

29 

2  6 

264 

0 

0 

0 

4 

.02 

0 

.65 

1 

.  10 

2  8 

0.0 

0 

' 

4 

1 

FLORA 

69,2 

45.5 

67.9 

0 

3 

82 

23 

31 

25 

242 

0 

0 

0 

3 

.65 

0 

.59 

1 

.60 

7 

0.0 

0 

8 

2 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

68,  7 

45.9 

57.3 

1 

8 

82 

6 

31 

31 

256 

0 

0 

0 

1 

.  79 

-  1 

.51 

0 

,55 

29 

0.0 

0 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

57,7 

46,3 

57.0 

0 

8 

81 

6  + 

32 

31 

256 

0 

0 

0 

3 

,17 

-  0 

.13 

0 

,90 

5 

0.0 

0 

7 

2 

0 

HARR I SRURG 

72,5 

46.0 

69.3 

0 

a 

84 

11 

28 

25 

207 

0 

0 

0 

5 

.  74 

2 

.35 

1 

,78 

28 

0.0 

0 

5 

4 

4 

MAKANDA   1  NW 

70.2 

47.  9M 

59.  IM 

80 

5  + 

33 

30 

214 

0 

0 

0 

3 

.50 

1 

.  1  1 

7 

T 

0 

t 

4 

1 

MC  LEANSBORO 

70.8 

45.0 

58,4 

0 

■  7 

82 

11  + 

29 

25 

226 

0 

0 

0 

4 

•  12 

1 

,11 

1 

.23 

26 

0.0 

0 

8 

3 

2 

MT  CARMEL   3  N 

AM 

68.7 

42.2 

56,2 

4 

.0 

82 

23 

3  3 

24+ 

304 

0 

0 

0 

4 

.30 

0 

.80 

1.47 

5 

0.0 

0 

1 

MOUNT   VERNON   4  N 

59.5 

45.3 

58.0 

0 

•  4 

81 

1  1 

30 

31 

236 

0 

0 

0 

2 

.85 

-  0 

.46 

0 

.91 

7 

0.0 

0 

e 

2 

0 

NEW  RURNSIDF 

70.  3 

45.8 

58.1 

1 

.4 

80 

5  + 

30 

30 

238 

0 

0 

0 

5 

.38 

2 

.66 

1 

.99 

6 

0.0 

0 

5 

4 

4 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

57.  6M 

46.2 

66 .  °M 

0 

,  9 

32 

30 

272 

0 

0 

0 

3 

.44 

0 

.41 

0.0 

0 

SPARTA 

71.4 

48.3 

59.9 

0 

,  5 

84 

27 

34 

30 

186 

0 

0 

0 

0 

4,87 

1.41 

1 

.49 

4 

0.0 

0 

e 

4 

3 

D  I  V  I  S  I  ON 

5R.3 

0 

.  7 

3 

.76 

0 

.72 

T 

STATE 

65,2 

0 

.  3 

4 

.  66 

2 

.01 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
OCTOBER  1955 


Day  of  month 


To 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7    1    8  9 

10  1  11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16 

17  1 

1 

18 

19     20  j  21 

22  1  23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ALBION 

3.*9 

,22 

18 

.56 

.  72 

•  40 

•  04 

,14 

ALEOO  2  E 

7,96 

,16 

•  89 

5.17 

.16 

,02 

.01 

,80 

T 

•  61 

.14 

T 

ALTON  DAM  26 

3.93 

,15 

.97 

.36 

.46 

,03 

.21 

.02 

T 

•  01 

,02 

.29 

1^36 

.05 

ANNA     1  NW 

3.29 

,04 

,01 

,91 

.83 

.76 

T 

,16 

T 

.46 

.12 

.01 

ANNAWAN 

5.12 

.06 

,38 

2,92 

.35 

•  02 

T 

.38 

.85 

.  16 

ANT lOCH 

3.12 

T 

.55 

40 

•  08 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

5.15 

.02 

,96 

2.64 

.16 

•  16 

.04 

.05 

I 

.24 

,09 

•  10 

.56 

,06 

.06 

AURORA  COLLEGE 

4.67 

.03 

1  .  30 

1.55 

•  li 

.02 

.26 

.01 

.17 

,06 

.14 

T 

•  03 

.06 

•  21 

•  71 

•  U 

.07 

AVON 

3.27 

1,12 

.72 

•  06 

1^35 

T 

BARRY 

4.09 

.23 

1.42 

.91 

,32 

.21 

T 

1.00 

BEARDSTOWN 

4,99 

.03 

2.6  1 

.72 

.37 

.02 

T 

BELLEVILLE  SCOTT    AF  BASE 

3,54 

T 

.31 

.18 

1  .49 

•  01 

•  01 

T 

T 

.01 

.01 

.20 

T 

U20 

•  04 

BENTLEV 

4,25 

.50 

2.36 

.32 

.16 

.05 

•  30 

.68 

T 

BENTON 

3.57 

.02 

.10 

.55 

1.30 

.40 

.08 

,16 

•  90 

•  06 

.02 

BLOOM INGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 

5,  53 

.12 

1.52 

1.42 

06 

1  70 

05 

BLUFFS 

4,  70 

.31 

2*62 

,23 

•  IC 

.02 

T 

T 

.66 

.66 

.03 

BRADFORD  CAA  AP 

5.28 

•  I  6 

.93 

2.31 

.12 

•  13 

,01 

T 

,05 

.02 

.02 

T 

.97 

.36 

.  18 

BROOKPORT  DAM  5? 

2.40 

T 

T 

.02 

.52 

.  10 

*  68 

T 

T 

.20 

^88 

CAIRO  W6  CITY  R 

2,80 

.05 

.01 

.71 

•  04 

•  53 

.01 

T 

,02 

,09 

1.34 

T 

CANTON 

3,77 

1  ,  72 

.12 

CAR80NDALE  SEWAGE  PLANT 

3.61 

.11 

.12 

1  ^95 

.66 

,02 

.15 

,81 

CARLINVILLE  E 

4.62 

.  34 

.  85 

.  12 

T  ,20 

T 

,30 

.22 

.80 

.05 

CARL VLE 

3,70 

.61 

.07 

1  .43 

,10 

.02 

.01 

•  01 

.13 

1.26 

.04 

CARM  I 

5,49 

.08 

1.24 

1.45 

.66 

.60 

1,45 

,02 

CASEY 

5.09 

.86 

.  73 

1,25 

.61 

87 

CENTRALIA  *  W 

2.81 

.21 

.37 

.64 

,  14 

1,25 

CHANDLERV ILLE 

.10 

2.70 

.20 

T 

T 

- 

- 

- 

CHANNAHON  DRESDEN    I SL 

4,21 

1.08 

1  .75 

.03 

.02 

,  12 

.02 

.09 

.  13 

.71 

.09 

,17 

CHARLESTON 

4.01 

1.23 

.30 

2.10 

.20 

.18 

CHENOA 

3,66 

T 

1.35 

.53 

,12 

CHESTER 

2*40 

,47 

,03 

.75 

.43 

T^ 

T 

.03 

.69 

T 

CH ICAGO  UNIVERSITY 

6.12 

•  04 

2,28 

2.10 

.05 

,34 

T 

•  07 

,29 

.  10 

T 

.25 

.02 

,26 

.16 

,16 

.01 

CHICAGO  W8  AP  R 

5.37 

.07 

2,0  1 

1.57 

.16 

.31 

T 

.02 

,31 

.11 

T 

.  1 1 

.04 

.39 

•  14 

.  13 

•  01 

CHICAGO  WB  CITY  R 

6.62 

.03 

1  .82 

2.17 

,07 

.80 

T 

.23 

,48 

.16 

T 

T 

.06 

.03 

.38 

•  17 

.19 

•  01 

CHILLICOTHF 

4,20 

T 

1  ,  34 

69 

.07 

.03 

18 

01 

1  65 

07 

16 

C ICERO 

5,63 

T 

1.59 

2.35 

.  10 

.25 

.01 

T 

.16 

!33 

T 

.04 

,05 

.06 

•  50 

.13 

.06 

CLINTON   1  S 

6,33 

.  50 

2,85 

.50 

.  36 

.45 

.  10 

,15 

.10 

!•  15 

.16 

T 

COBDEN  2  S 

.05 

.05 

.97 

1.17 

•  01 

.12 

.60 

.05 

.02 

DANV ILLE 

8,09 

T 

2.53 

2.64 

.56 

.43 

,24 

*  14 

,57 

.46 

.31 

.17 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

5.50 

.63 

1  .38 

1.81 

.07 

.08  .04 

.11 

09 

.09 

•  36 

•  46 

.20 

.17 

DECATUR 

7.49 

,48 

2.20 

2,80 

,  10 

•  31 

T 

T 

,08 

T 

.26 

.23 

,91 

.12 

.01 

DIXON 

3.93 

.51 

1.51 

.19 

.08 

•  13 

.03 

T 

.  1  3 

T 

.02 

1.04 

.19 

.  10 

OU  QUOIN  2  S 

2.78 

*05 

.12 

.  10 

.90 

•  46 

.04 

T 

.  14 

,73 

.25 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

4.30 

,09 

,85 

.25 

.  86 

.71 

.03 

,02 

.  19 

• 

1.30 

EOWAROSVILlE 

4.16 

.24 

,92 

.11 

,49 

•  43 

T 

.22 

•  30 

•  56 

.  87 

.02 

EFFINGHAM 

5.65 

1.24 

,28 

2.  10 

•  26 

T 

.11 

,21 

.74 

.62 

.09 

ELGIN 

4.82 

,09 

1.04 

1,90 

■  26 

•  19 

T 

.06 

.03 

.21 

T 

,04 

.24 

.  b3 

.07 

.02 

EL12ABETHT0WN 

2,B9 

T 

.69 

,44 

•  44 

.61 

.01 

T 

•  16 

.63 

.01 

ELSAH 

3,44 

.19 

1,18 

,01 

•  43 

•  27 

.02 

.02 

.23 

.41 

.64 

.04 

FAIRFIELD 

4.02 

.25 

.66 

•  96 

•  53 

.04 

.17 

1  .  10 

.20 

.09 

FLORA 

3.85 

,12 

.26 

.31 

1  ,60 

•  47 

.06 

.75 

•  14 

.14 

FREEPORT 

2  ,  60 

,28 

.07 

,45 

,03 

•  02 

,  14 

.24 

.  12 

.08 

1  .00 

.  1  6 

,02 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

2,58 

,26 

.15 

.40 

.09 

.0  7 

•  02 

,08 

T 

.40 

.90 

,  1 1 

.10 

FULTON  DAM  13 

4.32 

.68 

1.09 

.17 

•  U 

.05 

•  02 

,02 

.  1 1 

T 

1  .80 

,14 

•  13 

GALENA 

3,19 

,41 

54 

•  26 

03 

■  20 

02 

03 

,03 

05 

.09 

.04 

1.27 

,22 

•  01 

GALE5BURG 

3!  53 

,96 

,43 

•  03 

*  14 

T 

•  04 

T 

1.63 

.16 

.14 

GALVA 

5*96 

.12 

.46 

2,79 

•  61 

■  09 

T 

,05 

,47 

1.13 

.24 

GENESEO 

- 

,07 

.46 

1,05 

T 

,02 

.02 

.21 

,94 

.28 

T 

GIBSON  CITY 

4,84 

.40 

2.32 

.40 

•  06 

.26 

.04 

T 

.  13 

.20 

T 

.80 

.22 

GLADSTONE  DAH  18 

4,0  7 

1  10 

.6B 

90 

01 

T 

•  02 

T 

T 

1.22 

.08 

.06 

GLENOALE  EXP  FARM 

2.00 

.02 

.14 

1,19 

GOLCONDA  DAM  51 

1.79 

T 

T 

.03 

.41 

.10 

,  63 

.01 

.  16 

.66 

T 

GOLDEN 

6,84 

.  30 

^.30 

.13 

T 

.  1  7 

T 

1*40 

.  10 

GRAFTON 

4.26 

1.09 

1  ,06 

.52 

.36 

T 

.28 

T 

T 

T 

.  16 

.16 

,64 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

.2  7 

.05 

1.32 

T 

.02 

.20 

T 

T 

.  12 

1,82 

GREENUP 

5.33 

• 

1.02 

1.71 

T  T 

• 

.30 

.80 

T 

.40 

.60 

•  10 

•  60 

GREENVILLE 

3.17 

.34 

.90 

.25 

■  42 

,24 

.08 

.21 

.72 

.01 

T 

GRIDLEY 

4,00 

.02 

1.45 

,46 

•  13 

,23 

,14 

•  16 

T 

1.30 

.  10 

.01 

GRIGGSVILLE 

5,45 

2.25 

1*02 

.72 

•  05 

•  16 

T 

T 

• 

1.20 

.06 

HARDIN 

,  50 

1.77 

1,35 

.20 

•  19 

.05 

.  1  6 

55 

HARRISBURG 

T 

.04 

1.46 

1.00 

.09 

T 

T 

.15 

1.76 

.08 

.04 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

5*36 

.04 

.85 

1.45 

•  04 

1,17 

.02 

.  12 

1.67 

HAVANA 

3.99 

.70 

1.85 

.13 

•  05 

T 

T 

.36 

.76 

.15 

T 

HAVANA  NO  2 

3.83 

1.97 

.55 

•  15 

.05 

.04 

T 

.15 

,60 

.12 

HILL  SBORO 

5,55 

1,63 

26 

1^07 

.44 

.03 

.61 

1,61 

HOOPESTON 

5,  82 

T 

2.34 

,96 

•  88 

•  6] 

.10 

.14 

.20 

.06 

,47 

,11 

•  04 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 

,64 

.30 

1.40 

,07 

.07 

.  12 

•  07 

.03 

.04 

.15 

•  75 

.40 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

2,69 

.83 

,2  1 

,20 

,16 

■  16 

.01 

.04 

.10 

.68 

,12 

.  17 

JACKSONVILLE 

6.  76 

.62 

3.  36 

1.75 

,  14 

,03 

.07 

.  70 

.09 

JERSEYVI LLE 

T 

.54 

1,48 

.63 

,  70 

,02 

T 

,02 

.03 

.32 

•  51 

•  03 

JOLIET  BRANDON  ROAO 

51 19 

T 

1.A7 

2.15 

,20 

.16 

.14 

.01 

•  11 

T 

,12 

.13 

.15 

JOLIET 

4I  65 

,05 

1,02 

2.57 

•  02 

,  14 

•  05 

•  01 

.03 

,02 

.04 

,67 

.  14 

.09 

KANKAKEE   3  SW 

3.65 

1.10 

.88 

,05 

.06 

,34 

T 

,17 

.06 

T 

.01 

.13 

.60 

.  1  1 

.14 

KANKAKEE  4  NH 

3.38 

T 

1.26 

.50 

.09 

T 

•  25 

.06 

.04 

.09 

.  12 

T 

.  82 

.  10 

.06 

KEITHSBURG  I  NW 

3  ,  78 

1  ,32 

1,42 

.42 

■  08 

T 

.08 

.  36 

.06 

.04 

KEWANEE 

5.30 

.06 

,46 

1,90 

■  55 

T 

.01 

.08 

T 

T 

.74 

1.29 

.20 

.01 

LA  HARPE 

,24 

2.11 

•  21 

,  14 

.05 

.35 

.  1  1 

LA  SALLE  PERU 

5.29 

T 

1.02 

1.09 

•  20 

.  1 1 

,08 

T 

.  12 

,03 

.24 

2,19 

.18 

,03 

LA  SALLE   1  S 

5.18 

.88 

1,15 

•  10 

•  32 

.14 

2.35 

,06 

,14 

LAWRENC  EV ILLE 

2 

* 

50 

.  76 

.02  T 

.35 

•  11 

,02 

•  01 

.  12 

.60 

.04 

.04 

LE  ROY 

.37 

2.57 

.30 

.40 

.  14 

.20 

.91 

.16 

.  1  3 

.01 

LINCOLN 

,18 

.92 

1.62 

.26 

,02 

.08 

,06 

1  .22 

.09 

.17 

MACKINAW 

3.92 

• 

• 

1.71 

• 

.37 

* 

1  .60 

.24 

MACOMB 

4,  15 

.  17 

1.90 

,16 

.02 

,  18 

,42 

1.11 

,  17 

66 

1,11 

•  51 

.07 

.03 

.04 

,  12 

.51 

.13 

.02 

MARENGO 

.90 

.  36 

•  06 

.  12 

,22 

.17 

T 

T 

1.09 

T 

T 

MARION  2  W 

3  19 

.75 

•  95 

,38 

•  02 

.24 

,85 

MARSEILLES  LOCK 

4,37 

.90 

1.62 

.02 

,02 

•  08 

.01 

1  •  32 

.08 

•  1  6 

MARSHALL 

3.41 

.03 

1.00 

,12 

1.15 

.13 

.01 

.0  1 

.02 

•  06 

.  24 

.  32 

.25 

•  06 

.02 

MATTOON 

28 

1,14 

1,77 

.25 

•  22 

T 

T 

.  10 

,20 

.46 

,23 

.  10 

MC  HENRY  2  S 

T 

1.15 

,60 

•  19 

1.06 

.  10 

T 

.28 

.04 

,10 

.22 

.65 

.  12 

,03 

MC  LEANSBOflO 

4*12 

T 

.14 

,87 

1,03 

,35 

.10 

^02 

'^06 

1,23 

.16 

•  06 

MEDORA 

5.73 

,55 

1.45 

1.48 

,35 

•  36 

.16 

,20 

1,05 

•  05 

MINONK 

4.63 

.10 

1.25 

.45 

,41 

•  16 

.13 

,02 

,44 

1,35 

•  19 

■  03 

MOL INE  WB  AP  R// 

2.70 

.  53 

.28  A49 

.11 

T 

•  02 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.79 

,23 

.23 

2.71 

.69 

.40 

.03 

T 

.02 

.16 

.90 

•  30 

MONT ICELLO 

8.68 

.35 

1,90 

4,40 

.48 

•  07 

.  12 

.16 

.16 

.89 

.12 

.03 

MORRIS 

4,64 

.98 

1.96 

.22 

.05 

.13 

T 

.09 

T 

.90 

*  16 

•  16 

MORRIS   3  NE 

4,61 

1,26 

2,03 

•  06 

.08 

T 

.14 

.86 

,10 

.06 

MORRISON 

2,84 

.52 

.52 

.22 

T 

.06 

.06 

.04 

T 

.05 

,02 

i.oe 

•  20 

.07 

MORRISONVILLE    I   E • 

5,52 

.30 

1.93 

I  .60 

,10 

.35 

.  10 

.05 

•  06 

,15 

•  18 

.79 

.06 

.02 

MT  CARMEL    3  N 

4.  30 

.83 

1.47 

.14 

.  68 

.06 

,06 

.76 

.09 

MOUNT  CARROLL 

3.40 

.60 

.60 

.36 

.03 

•  04 

T 

T 

.35 

T 

1.12 

•  05 

■  14 

MOUNT  OLIVE   2  NE 

4.09 

,23 

1.24 

.98 

•  26 

,04 

,26 

1.07 

.03 

Table  3-ConUnued 


DAILY  PRECIPITATION 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT   VERNON  h  N 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK   7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT.  HILL 
PONT lAC 

PRAIRIE  OU  ROCHER 
PRINCEVILLE  2  NW 

QUINCY 

OUINCY  CAA  AP 

QUINCY  DAM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS   3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORO 
POCK  FORD 


NE 


ROCKFORO  CAA  AP 

ROCKPORT 

RUSHVILLE 

STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SIOELL 

SKOK IE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

T  15K ILWA 

TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DA 

VANDAL] A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNF  CITY 
WHEATON  COLLEGE 


WHITE  HA 

WILCOX 

WINDSOR 


1  E 


'..IS 
3.63 
4.59 


7, '•2 
8.16 


.33  2.90  1,12 


1.01  1.62 
1.30  1.60 

.06  1.99 

.S5 


.11 


.36 


.02 


1.05 
.72 
1.05 


.S5  1.10 
.03  1.20 
.18  .38  .60 
.33  1.55 
.51  1.3B 


.15  2.43  ,07 


.04  1.51 


.99 


1.47  1,60 

04  .79  1.30 
06  2.40 

09  2.41  3 

1.33  1 

1.20  1.22 


1.27  1,42 


.47  3,25   1 ,52 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


1.14  .29 
1.66  .05 
.10  1,05 
.08  1.01 


.05  2.10 

.23  .79 

.59  ,49 

T  1.03 

T  1,29 

.13  .80 

■13  .43 

,24  ,39 

.07  ,59  ,15 


.15 
1.16 


.26 
,97 
1,53 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1955 


Station 

Day  Of  Month 

8. 
i 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

{1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28. 

29 

30 

31 

> 
< 

ALB  ION 

<IN 

75 
59 

85 
50 

77 
54 

78 
63 

76 
66 

77 
69 

77 
56 

70 
40 

74 
43 

79 
46 

81 
51 

80 
56 

79 
41 

66 

45 

68 
43 

61 
43 

55 
43 

57 
46 

66 
36 

73 
45 

72 
54 

74 
45 

82 
55 

73 
40 

67 
36 

78 
45 

78 
45 

67 
54 

58 
43 

49 

33 

65 
34 

71.6 
47.7 

ALEDO   2  E 

flN 

70 
38 

73 
44 

78 
48 

71 
55 

73 
62 

73 
63 

65 
48 

68 
36 

76 
42 

78 
43 

62 
45 

73 
52 

64 
37 

58 
38 

59 
38 

54 

33 

53 
45 

56 
36 

66 
31 

77 
42 

67 
43 

66 

33 

74 
45 

46 
31 

67 
29 

62 
40 

77 
42 

68 
45 

47 
36 

39 
31 

55 
27 

66.4 
41.3 

ALTON   DAM  26 

"IIH 

72 
50 

76 
55 

73 
57 

72 
63 

77 
67 

82 
60 

65 
47 

69 
48 

74 
48 

76 
47 

82 
54 

68 
51 

61 
43 

60 
47 

52 
34 

56 
39 

52 
47 

56 
43 

66 

39 

77 
51 

65 
50 

69 
48 

82 
46 

55 
40 

72 
38 

77 
52 

78 
46 

62 
43 

50 
42 

48 
38 

66 

36 

67.  5 
47.5 

ANNA   1  NW 

HIN 

76 
5<i 

73 
48 

77 
57 

72 
65 

77 
66 

81 
69 

79 
55 

70 
40 

72 
41 

76 
43 

81 
49 

80 
51 

71 
39 

68 
40 

62 
42 

61 

36 

54 
40 

61 
46 

65 

35 

73 
41 

79 
56 

61 
46 

71 
38 

67 
31 

77 
45 

76 

45 

67 
56 

58 
40 

45 
30 

64 
32 

70.5 
45.9 

ANT  I OC H 

•^IN 

62 
37 

69 
47 

73 
43 

74 
54 

68 
62 

79 
62 

66 
52 

65 
44 

74 

50 

75 
49 

76 
49 

71 
56 

62 
40 

61 
37 

52 
41 

52 
37 

57 
45 

54 
44 

57 
36 

70 
42 

65 
42 

59 
3  1 

73 
42 

62 
36 

63 
31 

70 
45 

73 
44 

67 
51 

57 
40 

40 
35 

45 
35 

64.  2 
43.8 

AURORA  COLLEGE 

HIN 

67 
37 

72 
40 

77 
49 

72 
55 

73 
64 

78 
63 

66 
51 

65 
39 

74 
43 

77 
44 

78 
44 

69 
46 

64 
34 

62 
35 

48 
42 

56 
36 

61 
46 

54 
42 

59 
32 

73 
39 

61 
43 

62 
31 

76 
50 

56 
34 

65 
27 

76 
36 

75 
42 

62 
49 

58 
39 

40 

33 

52 
33 

65.5 
41.9 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

'UH 

71 
54 

73 

50 

73 
57 

74 

66 

76 
68 

82 

70 

70 
50 

70 
43 

73 
43 

76 
43 

82 
51 

68 
48 

68 
44 

61 
49 

57 
44 

57 
40 

53 
42 

58 
40 

66 
35 

77 
45 

62 

50 

72 
43 

83 
47 

65 
39 

72 
35 

78 
44 

78 
45 

68 
46 

49 

42 

44 

37 

67 
34 

68.2 
46.6 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 
HIN 

69 
A2 

73 
44 

77 
40 

75 
63 

71 

63 

83 
66 

72 

55 

67 

39 

74 
49 

76 
49 

80 
54 

60 
64 

65 
38 

64 

39 

59 
43 

57 
41 

61 
45 

58 
40 

61 

32 

75 
45 

75 
49 

66 
35 

79 
58 

79 
34 

64 

33 

78 
43 

76 
50 

73 
54 

62 

39 

43 
35 

69.  8 
46.0 

CAIRO   WB  CITY 

4IN 

76 

59 

78 
56 

79 
61 

74 
69 

79 
70 

86 
67 

71 

53 

69 
49 

74 

48 

79 
51 

82 
57 

77 
53 

70 
46 

65 
47 

63 
47 

60 
44 

55 

59 
45 

63 

39 

74 
48 

79 
55 

77 
52 

60 
61 

63 
42 

67 
40 

77 
45 

75 

50 

63 
51 

54 
47 

48 
36 

66 
35 

70.4 
50.5 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

76 
54 

75 
44 

75 

52 

75 
64 

79 

56 

86 
62 

80 
56 

70 
38 

75 
36 

79 
37 

83 

76 
57 

72 
38 

66 
39 

62 
42 

56 
33 

57 
41 

65 
46 

67 

30 

75 
40 

75 
54 

75 
42 

62 
54 

77 
39 

65 
30 

79 
43 

76 
41 

73 
55 

60 
50 

50 
34 

66 
33 

72.0 
44.  6 

CARLINVILLE  4  E 

MN 

71 
46 

77 
46 

77 
50 

74 

63 

76 
63 

83 
65 

70 
54 

70 
39 

72 
43 

76 
42 

80 
50 

72 
50 

68 
46 

65 
40 

57 
44 

53 
45 

55 
42 

65 
31 

76 
44 

70 
54 

70 
44 

61 

55 

76 

36 

72 
32 

77 
47 

77 
43 

67 
53 

61 
41 

52 
34 

65 
30 

70.2 
45.8 

CARLYLE 

UN 

73 
51 

75 
48 

73 
56 

73 
65 

75 
66 

79 
66 

71 

53 

69 
40 

74 
41 

77 
40 

83 
51 

52 

70 
40 

39 

58 
46 

37 

55 
44 

56 
46 

65 
34 

76 
44 

65 
51 

73 
40 

84 

52 

73 
39 

74 
35 

80 
44 

78 
46 

67 
53 

58 
43 

45 
36 

66 
34 

70.2 
46.2 

CHARLESTON 

M  IN 

72 
46 

76 
49 

74 
54 

71 

65 

72 
66 

76 
55 

65 

43 

71 
45 

72 
49 

77 
49 

79 
52 

71 
43 

66 
38 

66 
40 

63 
42 

60 
44 

59 
44 

59 

33 

59 
36 

71 
44 

69 
37 

72 
38 

80 
37 

49 
31 

66 

36 

77 
46 

73 
46 

60 
36 

44 

35 

68.0 
44.2 

CHENOA 

MAX 
M  IN 

68 
40 

71 

39 

76 
45 

73 
60 

70 
63 

79 
58 

68 
52 

66 
39 

73 
45 

76 
46 

80 
49 

75 
60 

65 
36 

61 
36 

60 
40 

54 

39 

60 
37 

74 
42 

67 
47 

77 

30 

65 

31 

79 

74 
45 

67 

50 

57 
40 

41 

36 

55 
33 

67.8 
43.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

tlAX 
MIN 

59 
49 

65 
50 

76 
57 

72 
62 

71 
64 

76 
65 

67 

53 

64 

46 

73 
51 

76 
53 

77 
54 

71 
51 

64 
45 

57 
47 

51 
46 

53 

43 

56 
49 

52 
45 

57 
42 

73 
46 

55 
48 

60 

42 

77 
44 

46 

37 

64 
35 

72 
47 

74 
51 

67 
54 

58 

39 

41 

36 

49 
37 

63.6 
48.  1 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

64 
45 

70 
46 

78 
52 

73 
59 

72 
64 

78 
65 

67 
49 

67 
44 

75 
47 

76 
49 

79 
51 

69 
49 

64 
43 

59 
43 

52 
45 

54 
41 

58 
49 

54 
43 

60 
37 

74 
44 

55 
44 

63 
37 

78 
45 

46 

35 

66 

32 

76 
44 

76 
49 

67 
54 

57 
39 

40 
36 

51 
37 

65.2 
45.7 

CHICAGO   WB  CITY 

MAX 
MIN 

60 
51 

68 
54 

76 
58 

72 
64 

72 
64 

73 
66 

67 
51 

66 

48 

73 
51 

78 
54 

76 
56 

70 
53 

65 
48 

59 
46 

53 
47 

54 
43 

57 
51 

53 
47 

58 
44 

73 

49 

56 
49 

60 
46 

76 
46 

47 

39 

64 

37 

65 
52 

73 
55 

68 
55 

58 
40 

41 
37 

51 
38 

64.0 
49.7 

C ICERO 

MAX 
MIN 

66 
42 

73 
44 

79 
52 

73 
58 

72 
64 

78 
64 

69 
52 

70 
43 

76 
46 

80 
49 

80 
50 

69 
55 

69 
41 

60 
41 

55 
44 

58 
40 

60 
46 

56 
44 

63 
37 

75 
43 

66 
47 

64 

36 

79 

52 

63 
36 

66 
31 

78 
43 

77 
46 

69 
52 

59 
40 

40 
36 

51 

35 

67.5 
45.5 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

71 
55 

74 
49 

78 
57 

72 
64 

72 
66 

81 

69 

79 

55 

80 

50 

78 
47 

77 
36 

80 
49 

79 
53 

70 
49 

63 
42 

65 
40 

61 

36 

53 
49 

57 
46 

72 
45 

74 

38 

71 
54 

75 
45 

75 
52 

74 
42 

66 

30 

76 
39 

75 
37 

64 

56 

66 

43 

41 

65 
29 

71.4 
47.3 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

69 
42 

74 

40 

80 
47 

79 
60 

72 
64 

80 
64 

66 

52 

68 
42 

72 
41 

78 
46 

79 
44 

73 
54 

69 
39 

66 
36 

57 
42 

58 
39 

60 
46 

53 
44 

59 
36 

72 
41 

67 

47 

66 
34 

81 
54 

71 

36 

66 
28 

77 
45 

80 
44 

64 

52 

59 
40 

51 
34 

56 
34 

68.5 
44.  1 

DECATUR 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
45 

75 
52 

71 
63 

71 
63 

82 
62 

65 
50 

70 
40 

74 
45 

78 
47 

81 
53 

72 

io 

66 
36 

67 
37 

54 
43 

61 
41 

57 
41 

52 
40 

65 

30 

75 
44 

69 
53 

70 
39 

81 

56 

64 

35 

67 

30 

80 
41 

75 
46 

65 
53 

58 
39 

41 

33 

61 

32 

68.4 
44.  7 

DIXON 

MAX 
MIN 

66 
37 

71 
41 

74 

52 

74 
55 

72 
64 

76 

62 

67 
56 

65 
4  1 

75 
49 

76 
49 

78 
46 

67 
55 

63 
36 

60 
34 

52 
41 

54 

34 

57 
46 

55 
43 

60 

32 

72 
42 

65 
45 

63 

30 

74 
52 

55 
32 

67 
29 

79 
38 

78 
42 

66 
52 

60 
40 

40 
33 

53 
34 

65.7 
43.3 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 
MIN 

75 

75 

74 

75 
63 

78 
65 

81 
68 

76 
55 

70 
36 

72 
36 

79 
40 

82 
47 

77 
55 

70 
40 

64 
42 

60 
42 

60 
35 

55 
40 

60 
46 

65 
34 

75 
40 

72 
55 

76 
44 

82 
53 

75 
39 

70 
29 

78 
43 

79 
42 

66 
54 

58 
40 

46 

33 

66 
30 

70.8 
44.  6 

EAST   ST    LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 
MIN 

74 
43 

74 
44 

73 
52 

72 
60 

78 
68 

84 

70 

71 

57 

71 

47 

74 
46 

77 
48 

63 
52 

76 
55 

66 
44 

62 
47 

68 
43 

57 
46 

53 
49 

60 
49 

66 
36 

78 

49 

78 
46 

72 
47 

85 

56 

76 
41 

69 
43 

79 
49 

71 
49 

69 
44 

68 
43 

49 

39 

66 
37 

71.1 
48.4 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

71 
46 

70 
45 

72 
46 

69 

63 

71 

65 

76 
67 

70 
56 

66 
40 

73 
41 

76 
38 

77 
49 

67 
59 

67 
36 

64 

38 

55 
36 

61 

37 

54 
41 

51 
42 

60 
31 

74 

39 

73 
52 

70 
37 

82 
38 

60 

35 

67 

32 

78 
42 

76 
45 

65 
56 

56 
41 

45 

33 

63 
35 

67.  2 
43.9 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

78 
56 

78 
52 

76 
58 

77 
66 

76 
67 

83 
68 

61 
56 

70 
40 

74 
41 

79 
43 

61 
48 

75 
57 

68 
42 

65 
43 

60 
43 

59 
40 

54 
42 

56 
47 

63 
36 

72 
4  1 

78 
53 

76 
50 

81 

57 

76 
41 

66 
3  1 

76 
47 

77 
43 

70 
54 

59 
45 

49 

35 

66 
35 

70.9 
47.6 

FAIRFIELD 

MAX 

MIN 

71 
51 

75 
49 

75 
55 

78 
63 

75 
65 

77 
65 

77 

56 

66 
39 

70 
36 

75 
39 

79 
45 

77 
54 

68 
40 

63 
40 

56 
45 

58 
45 

57 
43 

55 
47 

60 
32 

72 

39 

69 

55 

70 
43 

61 

52 

73 
41 

66 
29 

77 
44 

77 
38 

67 
55 

58 
43 

48 
34 

65 
33 

68.9 
45.7 

FLORA 

MAX 
MIN 

73 
49 

76 
48 

73 
53 

75 
63 

73 
66 

78 

70 

77 
56 

68 
41 

73 
40 

78 
41 

81 
47 

77 
57 

69 
43 

64 
42 

54 
47 

58 
45 

57 
45 

56 
46 

64 

37 

74 

40 

67 

53 

72 
42 

82 
54 

74 
40 

68 
31 

75 
49 

79 
42 

63 
42 

57 
43 

45 
33 

63 
35 

69.2 
46.5 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

63 

33 

66 
34 

74 
49 

71 
51 

71 

63 

73 
58 

67 
49 

64 

39 

74 
46 

76 
49 

78 
49 

72 
53 

62 
35 

55 
34 

50 
40 

53 

33 

56 
46 

49 
4  1 

59 

26 

69 
44 

60 
35 

61 

27 

70 
50 

70 
32 

63 
28 

71 
38 

75 
43 

63 
49 

58 
36 

39 
32 

51 
3  5 

64.0 
41.4 

FULTON   DAM  13 

MAX 
MIN 

70 
40 

71 
44 

77 
51 

74 

54 

73 
61 

77 
61 

68 
54 

65 
41 

74 
46 

77 
46 

80 
46 

74 
54 

63 
39 

57 
44 

50 
42 

54 

40 

57 
47 

51 
45 

62 
32 

71 
41 

59 
46 

63 
34 

70 
50 

52 
32 

64 

26 

77 
42 

76 
43 

66 
49 

51 
38 

41 
33 

53 
33 

65.  1 
43.8 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

69 
44 

78 
49 

74 
53 

70 
60 

72 
64 

76 
58 

59 
43 

67 
37 

75 
46 

76 
46 

81 
50 

72 
40 

65 
36 

59 
37 

49 
40 

55 
38 

55 
46 

54 
33 

64 
30 

78 
46 

60 
41 

66 

38 

76 
39 

49 
32 

68 
34 

81 
41 

77 
47 

68 
42 

43 
37 

36 
33 

57 
28 

65.5 
42.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

68 
43 

72 
46 

78 
52 

70 
58 

75 
63 

75 
64 

69 
50 

64 

36 

76 
45 

78 
44 

81 
46 

74 
51 

65 
38 

61 

39 

54 
38 

56 
40 

56 
45 

54 
42 

54 

32 

77 
42 

67 
45 

66 
35 

77 
54 

57 
31 

67 
30 

82 
45 

77 
41 

67 
52 

55 
37 

39 
32 

54 

29 

66.6 
43.4 

GOLCONOA   DAM  51 

MAX 
MlN 

73 
56 

72 
54 

76 
60 

75 
65 

75 
57 

82 
66 

71 
49 

68 
42 

72 
42 

76 
46 

78 
50 

70 
50 

70 
42 

66 
40 

64 
42 

58 

36 

55 
39 

55 
46 

64 

36 

70 
42 

77 
50 

74 
48 

80 
50 

66 
38 

66 
34 

72 
42 

74 
42 

62 
52 

55 
41 

50 
32 

64 

31 

68.  7 
45.9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

70 
49 

75 
49 

73 
55 

72 
64 

73 
63 

81 
66 

66 
49 

66 
43 

71 
42 

74 
45 

SO 
50 

73 
53 

67 
42 

61 
41 

56 
46 

57 
40 

55 
44 

56 
46 

62 
39 

73 
42 

61 
54 

69 
41 

61 
56 

73 
37 

70 
33 

76 
42 

75 
43 

69 
54 

58 
40 

44 

35 

63 
32 

67.7 
46.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
46 

75 
50 

75 
62 

70 
64 

74 
62 

70 
52 

69 
38 

76 
55 

74 
51 

84 

SO 
53 

67 
42 

61 

50 

56 
46 

58 
35 

53 
42 

56 
39 

67 
40 

67 
57 

69 

78 
44 

75 
33 

68 
34 

79 
44 

72 
48 

67 
42 

60 
35 

45 
36 

62 
29 

68.4 
45.6 

HARRISBURG 

MAX 
MIN 

78 
54 

75 
46 

75 
51 

80 
63 

78 
66 

78 

70 

77 
56 

70 
38 

76 
36 

62 
41 

84 
45 

76 
60 

72 
41 

66 
41 

63 
45 

62 
38 

57 
42 

60 
46 

66 

32 

76 
38 

78 
55 

76 
45 

83 
53 

73 
40 

70 
28 

80 
45 

81 
41 

69 
54 

59 
45 

56 
34 

69 
34 

72.5 
46.0 

HAVANA 

MAX 
MIN 

69 
43 

74 
45 

75 
49 

70 
64 

71 
65 

81 
68 

69 
53 

69 
40 

75 
45 

76 
45 

82 
47 

75 
56 

66 
40 

61 

40 

55 
45 

57 
41 

57 
46 

55 
45 

62 
31 

76 
43 

68 

50 

68 
35 

81 

57 

60 
35 

68 
30 

78 
40 

76 
40 

70 
55 

58 
39 

42 
35 

60 
30 

67.9 
45.  1 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

72 
46 

79 
43 

75 
52 

71 

63 

74 
64 

61 
70 

77 
40 

72 
42 

76 
40 

81 
49 

77 
55 

70 
54 

65 
41 

57 
45 

63 
40 

55 
47 

45 

65 

33 

74 
46 

71 
39 

75 

79 
55 

62 

70 

78 
45 

76 

71 
59 

69 
44 

45 

35 

64 

70.5 
4  7.7 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

68 
40 

75 
42 

76 
46 

78 
61 

70 
64 

60 
64 

69 
54 

67 
40 

73 
45 

76 
47 

79 
49 

68 
54 

67 
38 

64 
36 

50 
40 

57 
36 

60 
45 

53 
42 

59 
34 

72 
42 

64 
47 

65 
36 

79 
52 

71 
36 

66 
30 

75 
45 

72 
46 

62 
52 

57 
40 

45 
34 

55 
34 

66.8 
44.1 

3««  reference  notes  follo»lnK  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1955 


Station 

Day  Oi  Montii 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVI LLE 

71 

75 

75 

75 

72 

79 

65 

68 

75 

72 

82 

85 

65 

63 

55 

57 

54 

58 

65 

76 

75 

70 

82 

75 

71 

60 

77 

76 

60 

44 

64 

Vm 

43 

49 

63 

63 

67 

53 

38 

46 

45 

49 

56 

38 

39 

44 

35 

45 

44 

3  1 

44 

51 

3  7 

58 

35 

33 

41 

44 

55 

39 

35 

27 

44I9 

J  E  R  S  E  YV  I L  L  E 

MAX 

70 

76 

75 

71 

76 

63 

56 

68 

74 

76 

82 

74 

57 

62 

57 

57 

51 

56 

65 

79 

73 

70 

82 

73 

75 

77 

75 

73 

57 

45 

55 

'59.  5 

MIN 

42 

42 

47 

62 

63 

62 

51 

40 

44 

45 

51 

51 

39 

39 

42 

32 

42 

43 

30 

43 

52 

35 

55 

34 

35 

45 

46 

52 

39 

32 

29 

44*  1 

JOLIET 

68 

72 

79 

73 

73 

78 

56 

56 

75 

80 

75 

65 

63 

63 

57 

55 

60 

56 

60 

75 

71 

64 

79 

70 

66 

77 

76 

57 

60 

41 

54 

67*2 

HIN 

39 

46 

53 

62 

64 

5  1 

52 

41 

49 

48 

58 

36 

36 

38 

41 

38 

44 

37 

43 

46 

34 

42 

36 

32 

43 

45 

54 

40 

35 

35 

44.4 

KANKAKEE   3  SW 

MAX 

67 

72 

76 

75 

73 

81 

71 

56 

73 

76 

78 

72 

55 

64 

54 

57 

60 

58 

60 

73 

59 

64 

76 

70 

66 

77 

74 

56 

60 

41 

54 

67.5 

MIN 

36 

37 

45 

56 

62 

63 

49 

38 

43 

41 

44 

53 

35 

33 

40 

34 

43 

38 

29 

37 

48 

30 

49 

34 

25 

40 

39 

47 

38 

32 

32 

41.0 

KANKAKEE   h  NW 

^AX 

68 

72 

77 

74 

71 

80 

69 

57 

7* 

77 

79 

74 

66 

63 

53 

56 

59 

53 

60 

74 

69 

63 

78 

75 

66 

76 

75 

66 

59 

39 

53 

67.4 

MIN 

38 

40 

47 

58 

63 

64 

51 

40 

44 

44 

47 

54 

36 

36 

42 

36 

44 

4  1 

32 

39 

48 

32 

50 

35 

27 

43 

41 

49 

39 

34 

33 

42.8 

K  E  WAN  EE 

u|AX 

69 

74 

78 

72 

72 

76 

57 

76 

77 

61 

70 

65 

52 

53 

54 

58 

52 

63 

76 

68 

66 

77 

5  1 

57 

81 

77 

57 

57 

37 

55 

56.  6 

MIN 

38 

44 

49 

57 

63 

63 

52 

40 

40 

44 

43 

55 

40 

38 

40 

40 

45 

41 

32 

40 

45 

32 

32 

31 

27 

44 

39 

50 

37 

32 

30 

42.0 

LA  HARPE 

MAX 

68 

72 

72 

66 

70 

75 

66 

56 

75 

75 

81 

75 

64 

5  7 

53 

54 

50 

56 

64 

77 

67 

67 

76 

49 

57 

79 

75 

69 

51 

41 

59 

65.7 

MIN 

44 

46 

53 

62 

63 

55 

53 

37 

48 

46 

50 

54 

36 

40 

39 

33 

43 

37 

30 

47 

47 

38 

46 

34 

36 

44 

47 

46 

39 

33 

28 

44.2 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

68 

75 

79 

72 

72 

78 

68 

68 

75 

77 

60 

71 

65 

50 

50 

55 

59 

52 

60 

76 

64 

55 

79 

55 

67 

60 

76 

63 

58 

40 

55 

66.5 

MIN 

40 

42 

52 

61 

65 

64 

50 

43 

46 

44 

46 

53 

37 

37 

44 

38 

47 

44 

33 

41 

48 

30 

51 

34 

29 

41 

46 

55 

40 

35 

35 

44.3 

L I NCOLN 

MAX 

7  1 

76 

76 

70 

71 

65 

56 

69 

75 

79 

82 

7  I 

66 

53 

54 

60 

50 

51 

63 

76 

63 

56 

81 

53 

56 

80 

74 

70 

58 

44 

59 

67.8 

MIN 

43 

43 

46 

62 

63 

65 

47 

38 

45 

44 

47 

46 

37 

36 

43 

42 

45 

42 

30 

42 

48 

36 

52 

33 

31 

39 

43 

52 

38 

34 

31 

43.4 

MAKANOA    1  NW 

MAX 

75 

73 

75 

73 

77 

80 

80 

68 

73 

78 

80 

79 

68 

53 

50 

58 

54 

56 

65 

74 

75 

77 

80 

71 

67 

77 

76 

71 

57 

50 

54 

70.2 

MIN 

55 

47 

56 

66 

56 

69 

55 

42 

49 

55 

55 

42 

44 

43 

35 

42 

46 

37 

46 

56 

44 

56 

39 

39 

44 

49 

56 

43 

33 

34 

47.9 

MARENGO 

MAX 

62 

68 

72 

71 

68 

75 

68 

62 

73 

74 

75 

71 

50 

58 

49 

52 

55 

56 

56 

68 

58 

58 

71 

63 

54 

72 

73 

66 

64 

65.2 

MIN 

38 

48 

49 

57 

53 

61 

50 

41 

41 

50 

48 

48 

39 

42 

40 

35 

45 

42 

35 

42 

41 

32 

51 

33 

32 

44 

44 

51 

42 

35 

44.0 

MAT  TOON 

MAX 

69 

75 

74 

72 

72 

79 

55 

67 

71 

75 

78 

70 

68 

63 

54 

58 

58 

52 

61 

71 

53 

65 

60 

50 

56 

71 

73 

61 

50 

43 

50 

65.6 

MIN 

46 

46 

49 

60 

64 

64 

45 

41 

42 

42 

47 

46 

40 

39 

43 

41 

45 

4  1 

33 

41 

42 

37 

45 

31 

30 

40 

34 

34 

43.1 

MC  LEANSBORO 

MAX 

73 

76 

75 

60 

77 

78 

77 

70 

74 

60 

82 

80 

70 

65 

59 

61 

55 

58 

6' 

74 

72 

73 

82 

73 

69 

79 

79 

65 

58 

47 

67 

70.8 

MIN 

53 

48 

57 

64 

65 

69 

56 

39 

39 

41 

47 

55 

40 

42 

43 

40 

42 

47 

33 

40 

55 

43 

53 

40 

29 

43 

40 

54 

43 

34 

33 

46.0 

MINONK 

MAX 

67 

72 

78 

71 

72 

62 

66 

69 

74 

77 

80 

70 

64 

61 

59 

56 

60 

53 

61 

75 

64 

65 

79 

65 

57 

79 

75 

53 

57 

42 

55 

57.  1 

MIN 

40 

45 

45 

57 

62 

52 

44 

37 

42 

43 

45 

47 

36 

35 

39 

3  8 

44 

40 

30 

38 

47 

4  1 

50 

33 

27 

40 

41 

50 

37 

33 

32 

41.9 

MOLINE  WB  AP 

MAX 

69 

7  1 

77 

71 

75 

75 

59 

56 

75 

77 

81 

72 

63 

5  7 

50 

54 

56 

52 

64 

76 

56 

65 

75 

47 

68 

82 

75 

66 

43 

38 

56 

55.0 

MIN 

39 

44 

53 

56 

64 

59 

45 

40 

49 

52 

50 

44 

36 

40 

35 

36 

46 

33 

29 

47 

36 

29 

39 

32 

34 

45 

48 

42 

36 

33 

30 

42.  1 

MONMOUTH 

MAX 

69 

72 

74 

69 

72 

77 

65 

66 

75 

75 

81 

74 

64 

60 

52 

56 

53 

56 

55 

78 

66 

65 

76 

50 

69 

81 

76 

70 

49 

39 

57 

66.4 

MIN 

39 

46 

53 

59 

63 

65 

49 

39 

46 

45 

46 

50 

41 

37 

40 

38 

48 

36 

31 

39 

46 

35 

48 

27 

32 

44 

44 

49 

37 

33 

30 

43.2 

MORRIS    3  NE 

MAX 

69 

72 

79 

74 

72 

79 

70 

58 

75 

78 

80 

76 

67 

63 

5  I 

58 

61 

57 

61 

75 

71 

55 

79 

75 

67 

79 

77 

73 

59 

41 

55 

58.  9 

MIN 

37 

40 

49 

60 

65 

54 

52 

42 

45 

45 

48 

56 

37 

35 

43 

38 

47 

42 

32 

41 

46 

30 

53 

34 

27 

42 

43 

50 

40 

36 

35 

43.8 

MORRISON 

MAX 

68 

75 

78 

75 

73 

75 

72 

57 

7  7 

76 

79 

78 

64 

62 

53 

54 

57 

52 

63 

70 

69 

54 

76 

64 

66 

82 

80 

72 

60 

40 

53 

67,  7 

MIN 

36 

36 

51 

51 

63 

60 

50 

40 

40 

45 

45 

54 

36 

39 

42 

38 

48 

44 

29 

38 

45 

29 

29 

25 

39 

37 

52 

38 

32 

33 

41.5 

MORRISONVILLE    1  E 

MAX 

70 

77 

77 

70 

73 

8  1 

68 

58 

72 

75 

80 

74 

65 

62 

55 

59 

58 

52 

53 

74 

56 

70 

81 

52 

70 

78 

75 

65 

58 

44 

62 

67.  6 

MIN 

45 

45 

48 

63 

64 

64 

55 

40 

43 

42 

50 

52 

37 

39 

45 

38 

45 

43 

32 

42 

53 

37 

45 

40 

34 

32 

35 

52 

40 

33 

31 

44.0 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 

72 

77 

77 

77 

75 

76 

70 

67 

74 

79 

80 

76 

66 

55 

56 

50 

54 

56 

52 

72 

70 

73 

82 

58 

57 

75 

70 

62 

48 

44 

64 

68.2 

MIN 

46 

46 

52 

54 

54 

60 

41 

40 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

35 

35 

35 

44 

44 

42 

33 

33 

33 

45 

43 

33 

35 

35 

42.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

64 

69 

75 

72 

72 

72 

68 

64 

74 

75 

78 

73 

51 

56 

49 

52 

56 

50 

50 

71 

62 

62 

71 

52 

64 

77 

75 

54 

53 

39 

56 

64.  1 

MIN 

35 

40 

50 

53 

63 

61 

51 

41 

48 

48 

50 

54 

36 

39 

41 

33 

47 

44 

28 

45 

43 

29 

51 

32 

26 

38 

36 

51 

37 

33 

34 

42.5 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

73 

76 

73 

74 

75 

79 

76 

59 

73 

76 

81 

75 

69 

64 

57 

59 

55 

58 

55 

74 

69 

73 

60 

73 

69 

76 

76 

67 

56 

44 

65 

69.6 

MIN 

52 

49 

57 

65 

65 

59 

57 

41 

41 

42 

50 

51 

41 

37 

44 

39 

43 

47 

34 

44 

56 

43 

54 

36 

31 

44 

45 

53 

42 

31 

30 

46.3 

NEW  BURNSIOE 

MAX 

76 

75 

77 

75 

76 

80 

80 

68 

73 

78 

80 

76 

66 

64 

59 

58 

55 

56 

65 

72 

75 

77 

80 

75 

56 

75 

77 

70 

56 

48 

65 

70.  3 

MIN 

55 

44 

53 

65 

66 

70 

55 

39 

38 

43 

51 

57 

36 

36 

40 

33 

38 

46 

32 

44 

52 

44 

57 

40 

34 

44 

45 

53 

43 

30 

32 

45.8 

NEWTON 

MAX 

74 

76 

75 

72 

73 

76 

75 

70 

74 

79 

80 

77 

69 

67 

57 

59 

55 

55 

64 

73 

68 

71 

82 

74 

67 

78 

76 

56 

56 

45 

63 

69.5 

MIN 

48 

48 

52 

62 

65 

59 

55 

42 

40 

41 

47 

56 

39 

40 

43 

41 

44 

45 

34 

41 

54 

40 

54 

38 

30 

42 

45 

53 

4a 

32 

33 

45.6 

OLNEY   RADIO  STATION 

MAX 

75 

76 

74 

75 

73 

77 

74 

66 

71 

75 

78 

67 

54 

53 

56 

55 

56 

59 

70 

67 

69 

80 

7  1 

65 

74 

75 

55 

54 

4" 

62 

67.6 

MIN 

47 

48 

53 

65 

66 

70 

45 

39 

41 

44 

49 

60 

43 

43 

43 

42 

42 

46 

34 

43 

51 

42 

52 

41 

33 

44 

46 

52 

42 

32 

34 

46.2 

OTTAWA 

MAX 

7  3 

7  7 

71 

72 

76 

69 

67 

75 

78 

80 

70 

67 

62 

5  1 

56 

60 

52 

60 

75 

65 

54 

77 

57 

67 

81 

75 

53 

57 

39 

53 

56.3 

MIN 

40 

43 

51 

61 

65 

64 

50 

44 

48 

47 

48 

55 

41 

37 

36 

40 

46 

43 

34 

42 

48 

32 

53 

34 

32 

41 

44 

53 

39 

35 

35 

44.  5 

PALEST INE 

MAX 

72 

76 

76 

75 

73 

78 

73 

70 

75 

80 

81 

75 

69 

67 

55 

60 

55 

58 

63 

73 

67 

70 

63 

73 

68 

79 

77 

62 

59 

47 

63 

69.5 

MIN 

47 

45 

49 

61 

64 

68 

49 

39 

39 

40 

50 

51 

38 

38 

40 

40 

45 

44 

33 

40 

49 

38 

52 

31 

29 

41 

39 

53 

42 

30 

37 

43.9 

PANA 

MAX 

70 

75 

75 

69 

72 

80 

66 

67 

72 

75 

80 

69 

55 

63 

52 

57 

55 

52 

61 

73 

63 

59 

81 

65 

57 

76 

74 

64 

58 

44 

51 

56.  e 

MIN 

46 

47 

50 

63 

63 

56 

51 

41 

43 

44 

50 

52 

41 

40 

45 

39 

45 

45 

34 

43 

51 

38 

56 

36 

33 

46 

43 

53 

39 

33 

31 

45.4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

70 

75 

78 

75 

70 

76 

73 

66 

72 

75 

78 

73 

66 

62 

52 

57 

55 

52 

60 

70 

62 

68 

80 

46 

65 

76 

74 

62 

52 

45 

59 

65.5 

MIN 

47 

44 

46 

61 

62 

68 

55 

42 

45 

47 

50 

57 

38 

36 

42 

35 

33 

40 

33 

42 

52 

33 

43 

35 

29 

42 

49 

51 

39 

32 

35 

44.  1 

PARK  FOREST 

MAX 

66 

70 

76 

74 

72 

80 

65 

65 

73 

75 

78 

59 

54 

64 

52 

56 

59 

53 

53 

73 

56 

62 

77 

50 

64 

75 

73 

67 

56 

40 

5  1 

64.6 

MIN 

38 

40 

47 

60 

63 

65 

47 

41 

47 

47 

44 

36 

36 

39 

39 

45 

38 

33 

43 

37 

3  1 

50 

32 

31 

42 

47 

49 

36 

33 

35 

42.5 

PEORIA  W8  AP 

MAX 

68 

73 

74 

69 

71 

79 

5  1 

55 

73 

75 

60 

71 

53 

59 

49 

55 

57 

52 

51 

76 

52 

65 

78 

48 

65 

79 

73 

65 

45 

39 

57 

54.  fl 

MIN 

45 

48 

53 

63 

64 

51 

45 

40 

45 

47 

50 

46 

36 

40 

40 

44 

45 

37 

34 

45 

44 

39 

41 

35 

33 

41 

46 

45 

39 

34 

30 

43.8 

PONT lAC 

MAX 

65 

70 

75 

70 

70 

76 

68 

54 

72 

75 

78 

71 

53 

61 

53 

55 

59 

51 

59 

74 

65 

64 

78 

63 

65 

76 

73 

53 

57 

40 

55 

65.5 

MIN 

43 

45 

49 

61 

64 

55 

52 

42 

47 

48 

49 

54 

40 

39 

44 

42 

46 

4  1 

34 

42 

49 

35 

54 

34 

32 

44 

44 

51 

40 

35 

34 

45.1 

QU INCY 

MAX 

70 

7 1 

72 

67 

70 

74 

62 

68 

74 

74 

30 

75 

63 

5  7 

5  7 

53 

49 

57 

63 

76 

64 

66 

78 

52 

68 

75 

76 

67 

47 

45 

52 

65.6 

MIN 

45 

51 

54 

62 

63 

52 

51 

38 

49 

51 

51 

53 

43 

42 

41 

34 

45 

39 

34 

49 

48 

40 

44 

34 

39 

44 

52 

42 

40 

36  29 

45.3 

QUINCY   CAA  AP 

MAX 

72 

73 

66 

73 

79 

61 

68 

74 

75 

81 

73 

65 

56 

55 

55 

49 

56 

56 

77 

62 

70 

79 

53 

69 

76 

76 

71 

44 

40  64 

66.5 

MIN 

44 

45 

52 

63 

63 

56 

42 

38 

45 

45 

50 

41 

38 

41 

39 

36 

45 

38 

35 

46 

42 

38 

40 

33 

37 

44 

49 

40 

38 

35 

29 

42.9 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

MAX 

72 

70 

80 

65 

66 

7  1 

75 

78 

67 

65 

64 

49 

56 

56 

50 

60 

72 

52 

65 

79 

47 

65 

75 

71 

63 

56 

40 

56 

64.9 

MIN 

45 

48 

50 

61 

65 

64 

47 

42 

42 

44 

46 

46 

41 

41 

43 

40 

45 

36 

35 

39 

4  1 

38 

46 

33 

26 

47 

42 

47 

38 

34 

35 

43.7 

ROBERTS   3  N 

MAX 

70 

74 

76 

75 

70 

82 

68 

55 

72 

75 

78 

67 

65 

63 

58 

55 

58 

60 

50 

73 

70 

55 

79 

73 

65 

78 

73 

54 

57 

41 

55 

67.3 

MIN 

4  I 

41 

45 

61 

63 

67 

53 

40 

42 

45 

45 

55 

39 

36 

39 

39 

45 

40 

33 

40 

47 

3  I 

50 

34 

29 

45 

44 

51 

40 

32 

33 

43.5 

ROCHELLE 

MAX 

66 

72 

76 

76 

70 

73 

72 

65 

76 

77 

78 

76 

54 

63 

56 

54 

58 

57 

60 

74 

72 

62 

75 

70 

54 

77 

77 

70 

60 

44 

50 

57.3 

MIN 

38 

43 

50 

58 

62 

62 

52 

40 

45 

47 

45 

55 

37 

35 

40 

34 

45 

42 

32 

42 

44 

32 

52 

31 

29 

41 

45 

50 

36 

33  34 

43.0 

ROCKFORO 

MAX 

65 

70 

75 

75 

71 

75 

73 

65 

75 

77 

79 

74 

63 

51 

61 

56 

59 

55 

60 

70 

59 

65 

73 

58 

65 

76 

75 

67 

60 

45 

51 

66.6 

MIN 

34 

43 

52 

53 

64 

59 

52 

40 

45 

50 

50 

58 

35 

32 

40 

33 

45 

43 

32 

42 

41 

27 

50 

33 

29 

39 

45 

53 

41 

34 

35 

42.9 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 

67 

71 

76 

71 

71 

77 

60 

66 

76 

77 

78 

72 

64 

58 

47 

54 

58 

49 

61 

73 

56 

62 

74 

46 

66 

75 

75 

63 

49 

39 

51 

64.0 

MIN 

36 

42 

51 

53 

64 

58 

46 

41 

46 

46 

46 

40 

35 

35 

40 

35 

44 

41 

32 

40 

35 

28 

39 

30 

29 

40 

41 

49 

37 

34  36 

41.0 

See  r«ference  notes  following  Station  Indes 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 - ConMpued  ^^^^  OCTOBER  1955 


Station 

Day  Of  Month 

s. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

72 
45 

69 
48 

75 
51 

69 
62 

71 
63 

80 
68 

70 
53 

69 
38 

76 
48 

77 
44 

83 
48 

75 
52 

67 
39 

69 
38 

55 
42 

57 
35 

51 
45 

59 
39 

67 
33 

79 
43 

64 
49 

70 
38 

80 

50 

51 

33 

71 

33 

81 
44 

76 
42 

72 
49 

51 

39 

43 
32 

62 
27 

67.6 
44.2 

SKOKIE 

MAX 
MIN 

SPARTA 

MAX 
MIN 

71, 

55 

75 
48 

72 

58 

70 
65 

75 
66 

80 
71 

79 

56 

70 
42 

74 
44 

79 
45 

83 
54 

75 
56 

70 
40 

65 
42 

60 
45 

59 
37 

53 
41 

61 
47 

68 

37 

75 
47 

69 
56 

75 
42 

82 
59 

74 

37 

73 
39 

80 
46 

84 
43 

72 
56 

66 
43 

47 
34 

75 
40 

71.4 
48.3 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 
<.5 

76 
47 

74 

50 

70 
64 

73 
66 

82 
61 

63 
43 

67 

39 

73 
47 

76 
49 

81 
55 

68 
42 

65 
38 

60 
39 

51 
45 

57 
43 

57 
46 

53 
35 

64 
32 

75 
47 

63 
45 

68 
38 

80 
42 

51 
36 

70 
39 

78 
43 

74 
49 

69 
45 

45 
39 

40 
35 

61 
32 

66.3 
44.4 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

65 
34 

70 
44 

75 
51 

72 
52 

69 
62 

74 

59 

67 
50 

64 
41 

75 
49 

75 

50 

77 
50 

73 
53 

62 
40 

56 
40 

62 
41 

53 
34 

56 
46 

51 
41 

60 

33 

70 
43 

62 
43 

61 
33 

68 
50 

50 
30 

62 
32 

75 
43 

74 
48 

65 
51 

61 

37 

37 
32 

49 

33 

64.2 
43.4 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

68 

35 

74 
4  1 

77 
48 

71 
54 

70 
62 

77 

62 

66 
49 

66 
39 

76 
39 

78 
46 

79 
43 

67 
54 

65 
35 

62 
34 

52 
39 

55 

33 

59 
45 

53 
41 

60 
32 

72 
39 

63 
42 

62 
30 

74 

50 

63 

32 

66 
28 

76 
41 

76 
41 

61 
49 

56 
38 

46 
33 

52 
34 

65.9 
41.5 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

71 
44 

75 
48 

74 

50 

68 
63 

71 
64 

80 
64 

68 

50 

69 

39 

76 
47 

77 
48 

82 
50 

75 
52 

66 
40 

61 

38 

52 
43 

56 
36 

52 
45 

57 
40 

65 
35 

79 
46 

65 
49 

70 
37 

81 
46 

51 
33 

70 
36 

80 
45 

77 
47 

70 
47 

47 
39 

42 
33 

62 
29 

67.4 
44.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

70 
46 

76 
42 

76 
50 

73 
62 

72 
64 

81 

69 

73 
53 

68 
4  1 

71 
4  I 

76 
43 

79 
47 

73 
55 

68 
39 

64 

37 

57 
42 

59 
39 

59 
44 

55 
4  1 

61 

33 

72 
40 

65 

53 

67 

38 

81 

53 

75 

37 

66 

30 

77 
42 

73 
4  1 

65 
51 

56 
39 

43 
34 

58 
33 

68.0 
44.  5 

URBANA 

MAX 
MIN 

69 
45 

74 
44 

76 
50 

73 
62 

70 
64 

80 
65 

65 
53 

66 
41 

72 
45 

76 
47 

79 
47 

66 
53 

66 
41 

64 
41 

55 
42 

58 
4  1 

59 
47 

52 
42 

60 
37 

72 
42 

64 
50 

66 

38 

79 
55 

70 
36 

65 

32 

76 
47 

72 

63 
51 

56 
40 

41 
36 

57 
35 

66.5 
45.6 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
45 

77 
44 

73 
51 

73 
6  1 

74 

63 

80 
64 

67 
43 

69 
37 

73 
36 

78 
36 

82 
43 

69 
42 

69 
36 

64 

38 

56 
41 

58 
39 

56 
46 

54 
34 

65 
29 

75 
40 

62 
47 

70 

39 

82 
45 

53 
36 

70 
29 

79 
39 

78 
35 

60 
44 

46 

39 

42 

33 

64 

30 

67.4 
41.4 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

71 
45 

75 
46 

76 
50 

70 
63 

73 
64 

81 
64 

65 
53 

69 
38 

72 
45 

75 
45 

81 
51 

72 
52 

65 
38 

62 
39 

53 
44 

58 
37 

54 
45 

55 
42 

64 

34 

75 
43 

66 
52 

69 
38 

80 
56 

75 
35 

70 
34 

77 
43 

75 
43 

65 
53 

57 
39 

43 
34 

62 
30 

67.9 
45.0 

WALNUT 

MAX 
MIN 

67 
40 

74 
43 

77 
50 

73 

58 

73 
64 

74 
64 

71 
49 

65 
40 

75 
49 

76 
48 

79 
49 

75 
55 

64 

38 

60 
35 

51 
42 

55 

37 

56 
46 

53 
43 

63 
30 

76 
43 

68 
44 

65 

33 

77 

63 
30 

75 
30 

79 
43 

75 
45 

65 
54 

61 
38 

40 
33 

52 
33 

67.0 
43.5 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

65 
41 

70 
42 

74 
46 

76 

60 

70 
64 

79 
66 

68 

53 

65 
42 

70 
44 

74 
45 

76 
49 

68 
54 

64 

37 

63 
36 

54 
42 

56 
40 

58 
45 

52 
43 

58 

33 

71 
41 

62 
49 

61 
33 

78 
51 

70 
36 

65 
29 

76 
41 

71 
46 

63 
52 

57 
39 

42 
33 

54 
34 

65.  5 
44.  1 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

60 
37 

68 
47 

70 
54 

71 

56 

69 
62 

77 
64 

66 
52 

68 
44 

75 
47 

77 
4  7 

78 
48 

69 
54 

65 
41 

59 
37 

55 
42 

53 

38 

57 
45 

55 
42 

61 
36 

72 
43 

63 

57 
31 

75 
52 

65 
36 

65 
30 

65 
46 

75 
46 

66 
52 

57 
40 

42 
34 

46 
35 

64.  5 
44.  5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

63 

38 

68 
43 

74 
49 

74 

56 

74 

56 

75 

63 

69 

52 

64 
41 

72 

75 
4  7 

76 
48 

75 
59 

63 
39 

60 
37 

52 

55 
38 

58 
45 

56 
44 

58 
34 

72 
41 

67 
43 

60 
32 

75 
49 

71 

35 

64 

29 

72 
41 

73 
45 

67 
50 

64 

39 

41 

35 

66.2 
43.9 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

70 
46 

75 
48 

77 
51 

75 
63 

73 
64 

82 
64 

68 

53 

68 
39 

74 
42 

76 
44 

87 
50 

81 
51 

67 
40 

63 
42 

58 

56 

36 

53 
45 

58 
44 

65 
32 

78 
44 

78 
53 

69 
39 

83 

55 

78 
36 

74 

33 

78 
44 

77 
41 

74 
55 

60 
40 

46 
35 

64 

29 

70.5 
45.2 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

70 
44 

76 
43 

84 
46 

72 
62 

72 
63 

80 
67 

75 
51 

66 
41 

72 
41 

76 
42 

80 
48 

70 
58 

67 
39 

63 

38 

57 
44 

57 
40 

54 
44 

53 
42 

61 

36 

72 
42 

63 

52 

68 
34 

80 
53 

73 
36 

67 
31 

77 
43 

73 
42 

63 
52 

57 
38 

41 

33 

60 
32 

67.  7 
44.4 

EVAPORATION  AND  WIND  '^linois 

Table  6  OCTOBER  1955 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'3  S  ? 

0  0^ 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.18 

.15 

.16 

.02 

.00 

.00 

.25 

.14 

.10 

.12 

.11 

.14 

.17 

.  11 

.10 

.07 

.08 

.04 

.03 

.10 

.17 

.12 

.15 

.22 

.11 

.19 

.13 

.19 

.09 

.05 

.01 

3.  50 

WIND 

34 

69 

57 

50 

61 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.22 

.14 

.17 

.16 

.06 

.09 

.20 

.19 

.29 

.21 

.15 

.20 

.14 

.06 

.11 

.10 

.08 

.13 

.23 

.15 

.13 

.23 

.17 

.16 

.27 

.28 

.09 

.03 

4.92B 

WIND 

111 

32 

48 

71 

143 

155 

75 

80 

101 

115 

159 

73 

72 

85 

90 

130 

165 

95 

70 

161 

94 

121 

190 

112 

97 

80 

179 

146 

145 

100 

3405B 

MAX 

72 

75 

79 

73 

70 

71 

75 

65 

73 

74 

77 

81 

68 

69 

64 

54 

61 

60 

52 

69 

73 

68 

71 

77 

55 

75 

82 

78 

75 

49 

39 

68.6 

MIN 

47 

47 

48 

51 

64 

66 

56 

46 

40 

46 

47 

51 

39 

39 

.  39 

43 

43 

45 

32 

31 

44 

39 

38 

35 

32 

35 

43 

46 

41 

34 

30 

43.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.14 

.  12 

.  13 

.12 

.00 

.09 

.14 

.09 

.11 

.09 

.10 

.08 

.22 

.03 

.19 

.07 

.04 

.06 

.17 

.07 

.  14 

.07 

.09 

.09 

.07 

.19 

.04 

.06 

3.00B 

WIND 

16 

18 

21 

15 

16 

46 

27 

a 

11 

8 

9 

18 

16 

5 

8 

12 

16 

24 

8 

7 

36 

32 

21 

57 

49 

21 

39 

22 

46 

43 

29 

704 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER   TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING   THE   2^  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  followlog  Station  Index. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
OCTOBER  1955 


Day  of  month 


:3tation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHICAGO  WS  AP 

DECATUR 

DIXON 

GALVA 

JOLIET 

LA  HARPE 

L INCOLN 

MOLINE   W8  AP 

MONMOUTH 

MORRISON 

PEORIA  WB  AP 

PONTIAC 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
1  .C 
T 
T 
T 

T 

T 
T 
T 

Se«  reference  notes  tollovlng  Station  Index. 

-   122  - 


STATION  INDEX 


Station 


BeardstowQ  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Bust 


0055 
0072 
0082 


0195 
0203 
0247 
0330 
033S 

0356 
0445 
0492 
0497 

}  0510 


0598 
0608 
0761 
0766 

0781 
0873 
0993 


County 


Chester 

Cblcago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlcw  pnp  St 
Chicago  Loyola  Univ. 

Chicago  Hayratr  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pnpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 


Chicago  WB  CI' 
Chllllcothe 


Edelsteli 
Edwardsv: 
Erringhai 


Elsah 

Evaneton  Pumping  St. 
Falrbury  Water  Rorki 


1280  Uacoupln 
1288  CllDtOD 
1296  White 


11420  GruDd 
1436  Coles 

1475  McLeai 
1491  Raodo 
1522  Cook 

1537  Cook 

1542  Cook 
1547  Cook 
1552  Cook 
1557  Cook 
1562  Cook 


1572  Cook 

1577  Cook 

1582  Cook 

1627  Peorl, 

1664  Wayne 


2348  Lee 

IcLean 
2483  Perry 

2502 
2614 
2642 
2679 
2687 

2736 
2750 
2800 


3109  Cli 
3257  Stt 
3262  Sti 


Galesburg 
Galva 


Greenfield 


Hudson  LK  Bio 
Hutsonvllle 
Butsonville  P 
Illinois  City 
JafksOQville 


Kankakei 
Kankakei 
Kankakei 


ville  Sewage  PI 

Ue 

ille 

Brandon  Rd  Dan 
3  S* 


Sewage 


phe, 


3290  Whites 
3304  iSallne 
3312  'Jo  Dav 
3320  Knox 
.  iHenry 


3384  Hei 
3413  I 
3455  ] 
3482  ] 
3522  I 

3530 
3572 
3595 
3666 
3683 


3693  Bond 
3709  lUcLean 
3717  Pike 
3850  iCalhoun 


3884  Sa 
3930  |Ha: 
3940  ;ya! 
4108 
4198 


I  lUcLean 
4312  ;Crawford 
4317  iCrawford 
4355  Rock  Island 
!  jnorgan 

4447  lllorgan 
4465  ICunberland 
4489  Jersey 


4593  Kankakee 
4598  Kankakee 
4603  Kankakee 


'4823 
4879  Ci 

4922  Li 

4923  L. 


Lockport  Lock 


5079  |Logan 
5131  11111 
5136  mil 


5 
»J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

1  PtecipJ 

88  03 

6P 

6P 

Bessie  Blleo 

2  3  5 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Bugti  R,  Nesbltt 

2  3  5 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Hun.  Water  Works 

C 

90  11 

640 

HID 

Corps  of  EnglneerG 

89  15 

7P 

TP 

J.  Bon  HartUae 

2  3  5 

7 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

42  29 

770 

TP 

Roy  I .  Kuf alk 

2  3  5 

7 

42  02 

87  58 

680 

4P 

George  A.  Honeaann 

3 

90  57 

655 

Rev.  J.  DlGiacomo 

88  20 

744 

7P 

TP 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7  ^ 

3 

39  41 

91  03 

640 

7A 

Seorge  E.  Grlder 

3 

40  01 

450 

7A 

Sanuet  C.  Crowell 

3 

90  32 

434 

Corps  of  Engineers 

89  SI 

444 

HID 

MID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

40  20 

Roy  H.  Gibbons 

3 

38  00 

474 

6P 

Benton  Water  Dept . 

3 

89  01 

7A 

George  L.  Hennlnger 

89  00 

830 

4P 

2  3  5 

7 

6P 

3 

41  13 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

37  08 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

89  10 

314 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

7  C 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Hanunond 

3 

89  12 

420 

6P 

7A 

2  3  5  6 

39  17 

627 

6P 

6P 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

38  36 

89  22 

7P 

7A 

Hun  Water  &  Pwr  PI 

2  3  5 

88  10 

403 

George  C.  Danner 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cons.  Service 

c 

648 

6P 

Walter  A.  Newl In 

3 

38  31 

89  12 

494 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Uloyd  Sathoff 

3 

88  17 

510 

Corps  of  Engineers 

88  10 

686 

7A 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

5P 

5P 

C.  Herle  Parry 

2  3  5 

37  54 

3 

41  40 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

87  40 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

87  40 

592 

ilD 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

41  58 

87  42 

595 

HID 

c 

41  42 

87  38 

659 

HID 

:ty  Engr  Wtr^Purlf 

C 

87  42 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

87  38 

898 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

87  33 

611 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

87  36 

HID 

HID 

UqIv.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

87  45 

610 

U.S.  Weather  Bureau 

87  38 

823 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

3S  31 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

3 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

39  40 

89  59 

555 

HID 

William  E.  Bonn 

c 

38  12 

89  36 

530 

HID 

ffiULam  H.  Smith 

c 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

c 

40  08 

602 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

41  31 

90  34 

568 

HID 

HID 

CLOSED  ----- 

8/1/54 

39  51 

88  58 

7P 

7P 

WillUin,  8.  Coonradt 

2  3  5 

7 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

40  25 

Ada  A.  Devine 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111 .  State  Pol  Ice 

2  3  5 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

C 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

40  57 

HID 

Hale  B.  Kenyon 

38  49 

89  58 

554 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

88  33 

595 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

42  02 

88  17 

7P 

W.  0.  Beckner 

3 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S .  ForeBt  Ranger 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Principla  Col. 

87  41 

625 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

88  31 

HID 

c 

88  22 

451 

6P 

6P 

2  3  5 

40  14 

88  38 

HID 

Norah  Yeagle 

c 

38  40 

88  28 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

42  18 

762 

42  17 

89  36 

743 

7A 

3 

c 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

37  51 

88  37 

410 

KID 

Josephine  Harris 

c 

42  24 

90  26 

611 

6P 

NW  111.  Gas  L  Glee. 

3 

40  57 

HID 

James  Barrett 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6r 

2  3  5 

7 

41  27 

90  10 

639 

6P 

Hrs.  H.  J.  Bessant 

3 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstroa 

3 

40  50 

91  04 

538 

Corps  of  ^Engineers 

3 

37  26 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

37  22 

88  29 

354 

HID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G,  W.  Methery 

3 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DeSherlla 

3 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

39  20 

Lloyd  S.  Medarls 

C 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  U.  Nichols 

3 

36  S3 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J,  UcAllster 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D,  Stoller 

39  43 

90  44 

685 

6E. 

6P 

Ellen  Harvey 

39  09 

Judge  Lee  Hanks 

3 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  plttman 

2  3  5 

7 

37  44 

88  31 

6A 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

40  18 

90  04 

460 

Herle  L.  Riley 

3 

39  09 

6P 

7A 

2  3  5 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Hushrush 

2  3  5 

C 

40  40 

88  56 

740 

HID 

87  40 

HID 

Ed  S.  Dry 

39  06 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

3 

41  25 

554 

Corps  of  Engineers 

C 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Municipal  Sew  Trt 

C 

88  15 

HID 

C 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Hose  Ridge  Farm 

2  3  5 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

41  32 

88  05 

520 

6P 

HID 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

41  05 

87  55 

631 

6P 

7A 

Delbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

87  56 

631 

ep 

6P 

Hi  A.  Durand 

2  3  5 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Nun.  Sew.  Tr .  Plant 

C 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  H.  Norrls 

3 

41  14 

89  56 

800 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

41  15 

89  54 

800 

HID 

40  35 

90  58 

691 

7P 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

42  06 

89  50 

878 

HID 

Wm.  E.  Aurand 

C 

41  20 

89  08 

522 

7P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

89  06 

7A 

Wm,   K.  Boehm 

3 

87  41 

510 

8A 

Radio  Station  WVMC 

3 

40  21 

88  46 

7P 

0.  J.  Lere 

3 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

88  05 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 
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Station 

No.  I 

County 

O 

o» 

O 

Longitude 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

j  Index 

1 

T3 
-5 
10 

1 
s 

Temp.  : 

Precip. 

LoulBvlI le 

Hacomb 
Uakanda  I  NW 
Marengo 

5216 
5272 
5280 
5294 
5326 

Clay 
Tazewel 1 
HcDonough 
Jackson 
HcHenry 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  37 

480 

620 
702 
680 

880 

6P 

HID 

6P 
6P 
6P 
6P 

Roy  H .  Dawkins 
Cecil  K.  Trinble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Harlllne 

Claire  Loofbourrow 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5 

C 

7 

Uarletta 
Haroa 

Harseillee  Look 
Uarshall 

5334 
5342 
5364 
5372 
5380 

Fulton 
Wllllanson 

La  Salle 
Clark 

40  30 
37  44 

40  02 

41  20 
39  23 

90  24 
88  55 
88  58 
88  45 
87  42 

546 
448 

720 
486 
606 

HID 

5P 
HID 

7A 

6P 

Joseph  Ace  UcCance 
C.  N.  Danlelson 
John  E.  Kltowskl 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  pine 

3 

3 

C 

Hason  City 
Uattoon 
HcHenry 
HcBenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 
Ha  son 
Coles 
HcHenry 
HcHenry 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 
88  21 
88  16 
88  15 

425 
561 
718 
760 
742 

SS 
HID 
HID 
HID 

6P 

CLOSED  ----- 
Carl  D.  ToBlin 
Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnings 

5/1/54 
2  3  5 
3 

C 

c 

HcLeansboro 
Hedora 

Holine  WD  Airport 

5515 
5539 
5712 
5751 
5768 

Hanllton 
Itacoupln 

Rock  Island 
Warren 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 

90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

620 
755 
589 
770 

6P 

7P 
HID 
6P 

TP 

TP 

6P 

F.  G.  Frazier 
U.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parke 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyle  Flwley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Honticello 
Horrls 
Horrls  3  NE 
Horrlson 
Horrlsonvllle 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt 
Grundy 

Whiteside 
Christian 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
69  27 

659 
520 

603 
638 

6P 
5P 

5P 
7A 
6P 
5P 
MID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A-  Lowis 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

MorrisonvlUe  1  E 
Ht.  Carsel  3  N 
Hount  Carroll 
Hount  Olive  2  NE 
Hount  Pulaski 

5846 

5901 
5917 
5  327 

Wabash 
Carroll 

Logan 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

638 
400 
817 
685 
676 

7P 
6A 
7P 

TP 
6A 
5P 

John  R.  Lowis 
Radio  Sta.  WVMC 
Janes  F.  HcCray 
John  Luenemann 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

C 

Hount  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Hurphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Brown 

Jefferson 

Jackson 

Washington 

Kendall 

39  59 
3S  22 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 
69  25 
88  26 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

5P 
TA 
UID 
6P 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Hurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 
Kenneth  A.  Richard 

2  3  5 

3 
3 

7 

C 

New  Boston  Vam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 
6446 

Richland 

41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

548 

571 
560 
513 
520 

SP 
6P 
5P 

8A 
TA 

5P 
6P 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Hoe  HcCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Oregon  Wnter  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

6492 

6558 
6579 

ORle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 

696 

TP 
TP 

HID 
8A 

TP 

TP 

CTnatlon  Company 

John  A.  Beed 
U.  H.  Caddis 
C.  E.  Schumacher 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Ptris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

Payson 

6605 
6610 
6616 

6670 

Edgar 
Edgar 

Lee 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 

87  42 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 

6P 

TP 
6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Robblns 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 

Peoria  Lock  &  Dan 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg   3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Will 

Ford 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 
8T  48 
89  54 
68  11 

445 

654 

605 

HID 

HID 
HID 

2P 

HID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Ulna  Cut! 

Richard  H.  Helcher 
Rev.  C.  M.  Powell 

2  3  5 
3 
3 

C 
7  C 

C 

Pittsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 

Pike 
Pike 

LI vlngston 

Randolph 

Bureau 

39  39 

39  27 

40  S3 
38  05 

41  21 

90  48 

90  52 

88  3T 
90  06 

89  28 

724 
456 

396 
700 

6P 

6P 
7A 
7A 
HID 

Pittsfleld  Wtr  Wks 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 

Miles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

c 

Prlncevllle  2  NW 
gulncy 

Qulncy  CAA  AP 

7004 
7014 
TOST 
T072 
7077 

Ad.'uns 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  4T 
89  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 

625 
601 

483 

7P 
HID 

HID 

7P 
HID 
8A 

Frank  S.  Stewart 

Pub  Svc  Co  of  N  111 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adn 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

7 

C 

Quincy  Henorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Rlchvlew 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adons 
Champaign 
Randolph 
Washington 

2 
2 
7 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 
40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

744 
444 

544 

786 

HID 

TP 

7A 
HID 

7A 
HID 

7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

C 

7 

Roctaelle 
Rockford 
Rockford  4  NZ 
Rockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle  ^ 

Winnebago 
Pike 

6 
6 
6 
6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  05 

88  59 

89  06 
91  00 

798 
740 

850 
728 
470 

6P 
UID 

3P 
6P 
7A 
UID 
6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Hrs.  D.  S.  Cunnings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Honer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

7 

Rushvllle 
Salem 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 
7603 
7636 
7833 
7859 

Sc huyler 
Gallatin 

7 
2 
1 

5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

88  57 
88  51 
86  10 

683 
500 
544 
870 

6P 

6P 
7A 
5P 
UID 
7A 

Judson  E-  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
V.   of    111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

Sldell 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 
8179 
8184 

Cook 

Randolph 
Sangamon 

7 
3 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
69  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
HID 
HID 

7A 
MID 

6P 
HID 
UID 

Thelma  Lane 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

3 

2  3  5 
2  3  5  6 
5/14/5^ 

C 

7 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

827B 
8293 
8353 
8389 
8452 

Cook 

La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 

1 
4 

I 

2 

6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 
8P 

HID 

5P 
6P 
HID 
7P 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
E.  A.  CurtlsB 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

C 

7 

Table  Grove 
TaylorvlUe 
Tlskllwa 

Toulon 
Tuscola 

8460 
8491 
8604 

8630 
8684 

Fulton 
Christian 

1 
1 

7 

39  33 
41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 
86  17 

734 
634 
512 
752 

TP 
6P 

TP 

6P 
5P 
6P 

C.  A.  Hammond 
OrvlUe  L.  Weaver 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr .  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandal  la 

8740 
8745 

8756 
8781 

Champa Ign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
7 
1 
2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 

38  59 

88  13 
88  15 
88  14 
88  59 

743 
750 
730 
464 

503 

7P 

7P 
HID 
7A 
7A 
HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 
C 

Vaodalla  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Warsaw 

8783 

8916 
8976 
8990 

Macoupin 
Tazewell 

2 
1 
6 
4 
1 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

HID 

5P 

UID 

5P 
5P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 
E.  H.  Watklns 
Carl  P.  Nellck 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hacknan 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

raterloo 

Wauke^an 
Wayne  City 

9002 
9021 
9029 
9040 
9090 

Iroquois 
Marshall 

4 

3 
7 
1 

38  20 

40  46 
42  21 
38  21 

41  03 

90  09 
67  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
668 
385 
700 

6P 
TP 

8A 
6P 
7P 
7A 
HID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  P.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  S 
2  3  5 
3 

c 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 

9140 
9221 
9241 
9274 
9354 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

4 

1 
1 
7 
2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
86  06 
90  23 
88  18 
88  36 

480 

753 
576 

685 

5P 

UID 

5P 
5P 

6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

E.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

Yates  City 

9B16 

I 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

HEW  STATIONS 

Skokie 

7988 

Cook 

87  44 

603 

SP 

5P 

Hurr&y  t  Trvttel 

2  3  5 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  jjune  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65''F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts   in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5.  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in,  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,   Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6.  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  NOVEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 


November  was  cool,  cloudy  on  most  days,  and  relatively  dry.     There  was  somewhat  more  than  the  average  amount  of 
snowfall.     Field  work  consisted  principally  of  harvesting  soybeans,  picking  corn,  and  preparing  the  soil  for 
next  year's  crops.     Widespread  tornado  and  hail  damage  occurred  on  the  15th  and  16th  and  severe  glazing  on  the 
streets  and  roads  on  the  27th  caused  hazardous  driving  conditions  in  northern  Illinois,  resulting  in  about  a 
thousand  traffic  accidents  in  Chicago  alone. 

The  first  day  was  mild  before  a  cold  front  passage  which  reduced  the  temperatures  by  the  3d  to  about  18°  below 
normal.     Temperatures  made  a  quick  recovery  and  by  the  5th  were  again  above  normal.     A  second  frontal  passage 
on  the  6th  preceded  a  second  cold  wave  which  was  not  quite  so  severe  as  the  first.     The  most  prominent  warm 
spell  of  the  month  lasted  from  the  10th  to  15th.     The  13th  and  15th  were  unusually  mild  for  the  season.  Most 
stations  in  southern  and  central  Illinois  registered  their  warmest  temperatures  on  the  13th.     The  highest  maxi- 
mums at  most  stations  in  northern  Illinois  occurred  on  the  15th.     Monthly  maximum  temperatures  ranged  from  near 
60°   in  the  extreme  north  to  the  low  80's  in  the  south.     The  highest  temperature  for  the  State,   85°,   occurred  at 
Du  Quoin  on  the  13th.     A  fast  moving  storm  crossed  the  northern  part  of  the  State  on  the  15th  and  was  followed 
by  colder  weather  which  prevailed  from  the  16th  to  20th.     A  brief  mild  period  lasted  from  the  21st  to  23d.  The 
24th  to  30th  were,   in  general,  cooler  than  normal.     The  frontal  passage  on  the  27th  was  followed  by  the  coldest 
weather  of  the  season.     Minimums  on  the  28th  ranged  from  near  zero  in  the  extreme  north  to  15°  above  zero  at 
Cairo.     The  coldest  temperature  for  the  month,  4°  below  zero,  occurred  at  Chenoa  on  the  29th. 

Monthly  mean  temperatures  ranged  in  general  from  around  35°  over  the  northern  part  of  the  State  to  around  45° 
over  the  southern  part.     The  lowest  mean  monthly  temperature  was  32.6°  at  Stockton.     At  the  other  extreme, 
Cairo's  mean  monthly  temperature  was  46.7°.     Mean  monthly  temperatures  were  below  normal  at  all  stations.  The 
greatest  departures  were,   in  general,   in  the  northern  part  of  the  State.     They  ranged  from  -1.4°  at  Newton  to 
-6.7°  at  Aledo  2  E. 


Rain  or  snow  occurred  on  many  days  during  November.     The  daily  amounts  were,   in  general,   light  to  moderate,  ex- 
cept on  the  15th  and  16th  when  heavy  showers  were  quite  common  in  connection  with  the  widespread  severe  storms 
on  those  dates.     Monthly  totals  were  generally  light--less  than  1.00  inch--over  the  northwestern  fourth  of  the 
State  but  exceeded  3.00  inches  over  several  counties  in  the  south  central  part.     Several  stations  received  more 
than  5.00  inches  of  rain  during  the  month.     The  greatest  total  was  6.66  inches  at  Sidell.     The  least  amount  was 
0.13  at  Galena.     Precipitation  was  below  normal  over  the  general  area  northwest  of  a  line  from  Belleville  to 
Chanute  and  over  several  counties  in  the  extreme  south.     Elsewhere,  above-normal  monthly  totals  prevailed. 
Sidell  exceeded  the  normal  for  that  station  by  4.05  inches.     Unimportant  amounts  of  snow  fell  at  some  southern 
stations;  many  southern  stations  received  no  snow  during  the  month.     Measurable  snowfall  occurred  over  the 
northern  two-thirds  of  the  State  however,  with  the  heaviest  falls  over  the  northeastern  counties.     The  great- 
est total  snowfall,  8.2  inches,  occurred  at  Elgin.     Hail  fell  in  connection  with  some  of  the  severe  storms  of 
the  month.     For  details  as  to  dates  and  places  of  the  occurrence  of  hail,   the  reader  is  referred  to  the  section, 
below,  entitled  "Storms." 

The  main  farm  activities  during  the  month  were  picking  corn,  harvesting  soybeans,  plowing,  and  preparing  the 
ground  for  next  year's  crops.     Rains  and  wet  soil  hampered  field  work  in  some  areas  on  a  few  days.  Pastures 
were  good  and  the  weather  was  favorable  for  grazing  through  most  of  the  month.     The  severe  cold  wave,  which 
crossed  the  State  on  the  27th,  brought  dangerous  traffic  conditions  and  stopped  the  grazing  and  most  outdoor 
farm  activities  except  the  necessary  chores. 


STORMS 


On  November  2  scattered  severe  thunderstorms  over  southern  Illinois  accompanied  by  high  winds,  hail,  and  light- 
ning were  responsible  for  the  deaths  of  eight  citizens  and  property  damage  estimated  at  $15,000.     Areas  af- 
fected included  Minonk ,  Dana,  Benson,  Charleston,  Mattoon,  and  several  suburbs  of  Chicago.     The  storm  brought 
the  first  snowfall  of  the  season  to  northern  Illinois  and  produced  icy  streets  and  hazardous  driving  conditions 
to  which  were  attributed  eight  deaths. 

The  following  preliminary  report  by  Mr.  R.  E.  Lautzenheiser ,  Climatologist ,  Champaign,  Illinois,  summarizes  the 
severe  storms  of  November  15  and  16. 


"Plotting  of  all  available  reports  of  hail,  wind,  and  tornado  storms  during  the  afternoon  of  November  15  on  a 
map  shows  these  to  lie  along  three  separate  lines  in  southern  and  east-central  Illinois.     One  or  more  tornadoes 
or  suspected  tornadoes  have  been  Identified  in  each  of  these  lines.     At  some  localities  the  hail  was  described 
as  the  worst  in  history.     Some  towns  had  nearly  100%  of  buildings  damaged.     Hail  piled  in  drifts  as  high  as  one 
foot  deep,  many  stones  were  golf  ball  to  baseball  size,  and  a  few  elongated  stones  were  up  to  six  inches  in 
length.     Some  livestock  were  killed  and  a  few  people  cut  by  stones.     Time  considerations  and  the  fact  that  some 
areas  had  two  separate  hailstorms  preclude  the  possibility  that  a  single  storm  cell  was  responsible  for  the 
whole  path,  at  least  in  one  of  the  tracks. 

"No.  1  was  in  a  line  from  near  Hillsboro  in  Montgomery  County  northeastward  about  50  miles  through  Ohlman , 
Rosamond,  and  Pana  to  Bethany  in  Moultrie  County.     This  could  have  been  one  storm  cell,   first  noticed  as  it 
lifted  and  levelled  a  barn  near  Hillsboro.     The  barn  was  but  two  years  old  and  the  roof  was  carried  1/4  mile 
away.     Another  building  on  this  farm  was  also  destroyed  but  some  were  unscathed.     The  news  account,  with  the 
statement,  "The  storm  just  missed  the  house,"  suggests  that  this  was  a  tornado  but  as  yet  no  reply  has  been  re- 
ceived from  a  questionnaire  sent  there.     The  storm  hit  the  Pana  vicinity  as  a  severe  hail  and  windstorm  after 
striking  Ohlman  and  Rosamond,  breaking  power  and  phone  lines,  uprooting  and  breaking  trees,   and  damaging  build- 
ings and  demolishing  some,  with  much  glass  broken  by  hail,   including  1200  square  feet  of  greenhouse  glass.  Dem- 
olition of  some  farm  buildings  near  Pana  was  suggestive  of  tornadoes,  though  questionaires  from  residents  have 
not  yet  been  received.     Cooperative  observer  states  that  in  Pana  it  became  very  dark,  with  rain  and  hail  cutting 
visibility  to  10  feet.     The  noise  was  a  loud  roar  like  a  train  noise.     Any  funnel,   if  present,  could  not  have 
been  seen.     Path  of  damage  was  about  1000  yards  wide,   from  hail  and  wind.     Storms  struck  Pana  at  4:45  p.m.  or 
one  hour  later  than  at  Hillsboro.     Storm  next  reported  from  Bethany  where  there  was  some  damage  to  windows. 
Total  damages  along  this  path  estimated  $50,000  to  $100,000. 
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"No.   2  was  a  line  from  near  Belleville  northeastward  through  Vandalia,  Mattoon  and  to  near  Danville.  Marble 
sized  hail  fell  near  Belleville  at  4:50  p.m.   and  a  second  storm  brought  more  hail  at  5:30  p.m.     Wind  gusts  to 
50  miles  per  hour  were  reported  at  Scott  Air  Force  Base.     Some  trees  and  wires  were  downed  in  this  area  and  at 
Alorton  windows,   roofs,  and  siding  were  damaged  by  fifty-cent-piece  sized  hail.     Earlier  near  4:00  p.m.  hail 
and  wind  struck  Vandalia  and  an  area  southward  to  Sandoval.     Stones  up  to  nearly  two  inches  in  diameter  were 
reported  at  Vandalia  where  70%  of  the  homes  and  many  business  places  were  damaged.     Windows  facing  south  suf- 
fered worst  but  considerable  roofing  was  destroyed.     The  area  immediately  south  of  Vandalia  was  hit  harder 
than  the  city,  highway  traffic  near  Vandalia  was  halted,  and  to  the  east  of  town  hail  piled  up  in  drifts  one 
foot  deep.     Much  corn  was  knocked  to  the  ground.     One  boy  was  reportedly  cut  by  a  hailstone.       Damages  in  the 
Vandalia  vicinity  were  estimated  to  reach  or  exceed  $100,000. 

"Next  in  line  are  Brownstone  ,  St.  Elmo,   Altamont ,   Moccasin,  Beecher  City,   and  Shumway,   hit  shortly  after  4:00 
p.m.     Perhaps  worst  hit  was  the  Beecher  City-Shumway  area  near  4:30  p.m.  with  hail  up  to  baseball  size  break- 
ing nearly  every  south  window  for  a  ten-mile  stretch  and  damaging  nearly  every  house  in  Beecher  City.  One 
cow  was  killed  by  lightning,   and  hail  bruised  many  farmers.     News  accounts  reported  two  injuries,  with  one 
farmer  badly  cut.     Roof  damage  was  heavy  in  this  area  and  considerable  damage  was  caused  by  rain  entering 
damaged  roofs  and  broken  windows.     Also  damage  was  suffered  by  the  corn  crop,  with  much  knocked  down.  News 
accounts  referred  to  "tornadic  winds"  in  this  area.     Losses  in  the  area  were  estimated  at  $50,000. 

"In  Mattoon  a  preliminary  estimate  was  that  2500  roofs  and  4000  windows  were  damaged,  with  total  loss  in  that 
area  of  $750,000  from  wind  and  hail  which  struck  at  about  4:30  p.m.     Many  autos  were  dented.     A  farm  building 
was  destroyed  four  miles  south  of  Filson.     To  the  northeast  of  Mattoon  the  towns  of  Fairgrange,  Bushton , 
Rardin,  Oakland,   and  the  areas  south  and  east  of  Areola  were  badly  hit.     Ninety-eight  windows  of  the  Rardin 
school  were  broken.     Total  losses  in  Coles  County  were  estimated  at  nearly  $1,000,000  including  that  at  Mat- 
toon.    The  storm  continued  northeastward  into  Douglas  County,  with  losses  at  Hindsboro  and  Villa  Grove. 

"Earlier  at  about  3:00  p.m.  a  small  tornado  went  through  Longview  in  Champaign  County  carrying  a  20x30  build- 
ing a  distance  of  1/4  mile.     Shortly  afterward  at  about  3:30  p.m.  a  heavy  wind,  hail,  and  rain  storm  hit 
Sidell  in  Vermillion  County  to  the  east  of  Longview,  causing  an  estimated  $5,000  damage  in  that  town.  Trees 
were  uprooted,  utility  lines  downed,  windows  broken,  and  chimneys  downed.     An  observer  said  that  the  noise  of 
the  storm  was  extremely  loud  and  roaring.     The  path  of  destruction  through  town  was  220  yards  wide  and  1  1/2 
miles  long.     The  cloud  was  described  as  extremely  low  and  black  but  the  observer  did  not  call  it  a  funnel 
cloud.     However,  heavy  rain  obscured  vision  as  it  approached. 

"At  about  5:00  p.m.  a  small  tornado  struck  a  farm  two  miles  east  of  Jamaica  in  Vermillion  County  inflicting 
damages  to  the  extent  of  approximately  $500.     Direction  of  travel  was  from  SSW  to  NNE  with  an  apparent  path 
only  a  few  yards  wide.     Explosive  action  blew  out  one  end  of  an  enclosed  barn,   lifting  the  debris  into  tree 
tops  and  40  feet  high,   lifted  a  small  shed  and  moved  it  a  short  distance  and  twisted  off  one  tree.  This 
funnel  was  not  observed  but  the  nature  of  the  damage  was  such  that  a  tornado  is  necessary  for  an  explanation 
to  account  for  the  distribution  of  debris  and  for  the  fact  that  damages  were  not  suffered  by  more  vulnerable 
open  sheds  in  the  immediate  area.     No  hail  was  seen  in  connection  with  this  storm. 

"No.  3  was  a  line  from  Sparta  East-northeastward  through  southern  portions  of  Jefferson  and  Wayne  Counties 
and  on  through  Mt.  Carmel  into  Indiana.     At  about  3:30  p.m.  a  tornado  hit  just  east  of  Schuline  about  four 
miles  southwest  from  Sparta,   leaving  a  path  eastward  just  to  the  south  of  Sparta  for  a  length  of  five  miles 
with  width  approximately  1/2  mile.     Along  this  path  nearly  following  the  Evansville  Road,   twisted  buildings 
and  damaged  roofs  were  evidence  of  the  storm.     At  one  farm  nearly  all  the  buildings  were  damaged.  Property 
damage  from  the  tornado  was  estimated  at  $10,000  with  loss  of  livestock  of  $500,   including  two  cattle.  Dam- 
age from  hail  with  this  storm  was  estimated  at  an  additional  $5,000.     The  cooperative  observer  stated  that 
the  largest  hailstones  were  about  golf  ball  size  and  covered  an  area  of  eight  square  miles,  including  Sparta, 
where  many  windows  were  broken. 

"No  further  reports  were  obtained  from  this  storm  until  shortly  after  4:00  p.m.  when  the  southern  Jefferson 
County  area  including  Waltonville,  Nason ,  Bakerville,  Belle  River,   and  Opdyke  suffered  heavy  hall  and  wind 
damage.     Roofs  were  damaged,  windows  broken,  and  autos  dented.     In  Opdyke  90%  of  homeG  were  damaged  and 
hail  piled  as  high  as  one  foot  in  some  yards.     State  Police  reported  hail  to  a  depth  of  five  inches  on  a 
four  mile  stretch  north  of  Nason.     Though  some  narrow  escapes  were  reported,  no  one  was  injured.     Five  pigs 
were  killed  by  hail.     Phone  service  was  interrupted  over  a  wide  area.     Total  damages  in  this  area  were  es- 
timated at  $40,000,  of  which  about  $10,000  was  damage  to  corn  and  other  crops  knocked  down  and  about  $100  to 
livestock.     The  Waltonville  High  School  was  damaged  to  the  extent  of  $1,228. 

"The  storm  struck  between  4:30  and  5:00  p.m.   in  southern  Wayne  County,   including  south  of  Wayne  City,  Fair- 
field, Merriam,  New  Hope,  and  Golden  Gate,  covering  an  area  of  about  100  square  miles.     Hail  as  large  as 
duck  eggs  were  reported  at  Golden  Gate  where  the  worst  losses  were  noted  and  where  nearly  every  building 
was  damaged.     Damages  in  the  County  were  estimated  at  $30,000  including  some  to  crops. 

"Between  4:45  and  5:30  p.m.  a  strip  about  three  miles  wide  through  Edwards  County,   including  Ellery  and 
Albion,  had  what  was  called  locally  the  worst  hailstorm  in  the  recorded  history  of  the  county,  with  stones 
up  to  the  size  of  baseballs.     The  worst  part  of  the  storm  was  confined  to  a  path  1  1/2  to  2  miles  in  width. 
Remarks  of  the  cooperative  observer  at  Albion  were  very  interesting.     'As  the  storm  came  up  from  the  west, 
darkness  fell  and  all  you  could  hear  was  a  mighty  roar,  with  thunder  and  lightning,  rain,  and  very  heavy 
large  hail.     I  have  never  witnessed  such  hunks  of  ice  falling  before  and  also  so  much  wind.     The  roar  of 
wind  sounded  like  the  wind  was  overhead  and  full  force  never  hit  the  ground.     The  hailstones  were  solid  ice 
with  horns  sticking  out  all  around,  which  made  them  look  like  a  round  saw.     When  they  hit,   they  sure  bored  in. 
Some  were  about  the  size  of  slightly  flattened  baseballs,  and  up  to  three  inches  in  diameter.     I  do  not  have 
a  barometer  but  one  person  told  me  that  their  barometer  dropped  very  low  very  fast.' 

"Nearly  all  of  Albion's  900  buildings  were  damaged.     Though  at  first  window  breakage  was  thought  to  be  the 
worst  part  of  it,   it  soon  became  apparent  that  roof  destruction  was  many  times  more  serious.     Some  damage  to 
sidings  and  paint  also  occurred.     Autos  suffered  window  breakage  and  severe  body  denting.     Total  damage  in 
the  county  was  estimated  at  $200,000.     The  foregoing  description  does  not  preclude  the  possibility  that  there 
may  have  been  a  tornado  aloft  in  connection  with  this  storm.     The  storm  was  preceded  by  a  brilliant  electrical 
display. 

(Continued  on  Page  131) 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
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Number  of  days  with  precipitation 
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Percent  of 
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Direction 
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Date  of 
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< 

o 

6i30A  CST 

a 
o 

5 

a. 

vC 

Trace 

60-fO 

,10-.49 

66-09- 

1,00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

CAIRO  WB  CITY 

10.1 

40 

SW 

16 

1 

0 

4 

1 

0 

0 

6 

66 

4.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

NW 

19 

11.7 

36 

W 

16 

74 

78 

61 

70 

7 

7 

5 

0 

0 

0 

19 

46 

7.2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

WNW 

21 

14.2 

38 

W 

17 

76 

76 

58 

64 

12 

4 

2 

0 

0 

0 

IB 

61 

6.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

lA.O 

43 

W 

27 

79 

59 

69 

3 

9 

3 

0 

0 

0 

15 

56 

5.9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

S 

18 

14.1 

43 

W 

15 

76 

77 

57 

67 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

13 

61 

5.4 
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Temperature 

Precipitation 

Yeaz 

o 

« 

o 

1 

0 

> 

< 

a 

< 

li 

1890 

44.0 

78 

20 

2.19 

0.3 

1891 

36  .  5 

74 

-  8 

5.06 

2.1 

1892 

36.4 

75 

4 

3.48 

3.5 

1893 

38.9 

78 

-  9 

2  ,  32 

3.0 

1894 

37.  7 

75 

4 

1  .  70 

1.4 

1895 

39.3 

79 

-  6 

3.  78 

6.4 

1896 

41.3 

80 

-  2 

2.81 

4.2 

1897 

41.3 

78 

-  8 

4.28 

0.1 

1896 

38,  3 

80 

-  6 

2.27 

3.4 

1899 

46.7 

80 

13 

1.94 

2.3 

1900 

41.2 

83 

2 

2  .  99 

1  .  8 

1901 

38.6 

81 

4 

1  .  38 

0.2 

1902 

48.9 

89 

9 

3.  13 

1  .  2 

1903 

38.2 

85 

2 

1  .09 

1.3 

1904 

43.0 

78 

11 

0  .  26 

T 

1905 

42.3 

79 

4 

2.12 

T 

1906 

40  .  7 

78 

8 

3.95 

1  .  5 

1907 

40.2 

73 

4 

2.33 

0.7 

1908 

44.  1 

84 

8 

2  .  76 

0.2 

1909 

50  .9 

85 

2 

4.09 

0.3 

1910 

37.6 

81 

10 

1  .19 

0.2 

1911 

36  .  4 

84 

-  2 

3.03 

2.3 

1912 

43.0 

78 

8 

1  .  91 

0.1 

1913 

48.4 

80 

11 

3.21 

T 

1914 

45.  1 

85 

1 

0.67 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

erag 

o 
J3 

o 

3rag 

§iT 

> 
< 

& 

2 

> 
< 

S  0 
5  g 

1915 

45.9 

85 

10 

2.42 

1.0 

1916 

44,  3 

82 

5 

1.97 

0.2 

1917 

43.3 

79 

9 

0.64 

0.3 

1918 

43,2 

75 

13 

2.29 

T 

1919 

40.7 

72 

10 

3.38 

0.4 

1920 

40  .  7 

78 

8 

1.08 

0.  1 

1921 

42.9 

77 

7 

3.68 

1  .  7 

1922 

45.  1 

82 

11 

2.  76 

1.0 

1923 

43.9 

78 

15 

1.79 

0.  1 

1924 

43.5 

85 

3 

1  .22 

0.4 

1925 

40.0 

76 

1 

3.05 

3.2 

1926 

37.9 

71 

1 

3.77 

5.7 

1927 

45.9 

82 

12 

4.64 

0.6 

1928 

43.5 

75 

15 

3.67 

0.3 

1929 

37.9 

73 

-  8 

1.79 

1.4 

1930 

43.6 

83 

-11 

2.  18 

1.4 

1931 

51  .2 

83 

16 

4.  81 

1.0 

1932 

37.4 

74 

7 

1.75 

5.1 

1933 

41.8 

88 

-  2 

0.65 

0.2 

1934 

47.1 

82 

16 

5.65 

T 

1935 

41  .  1 

83 

7 

4.  59 

0.2 

1936 

39.5 

79 

6 

2.  30 

0.9 

1937 

38.9 

84 

0 

1  .48 

3.2 

1938 

44.8 

86 

3 

2.35 

1.3 

1939 

41.9 

73 

15 

1.32 

0.1 

Temperature 
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Year 

0 

o 

S 
o 

-s 

o 

m 

« 

J3 

& 

S 

« 

< 

a 

> 

5i 

1940 

40.2 

82 

-  3 

2.  69 

1.6 

1941 

44.2 

79 

7 

2.63 

2.4 

1942 

44.8 

80 

8 

5.  12 

2.8 

1943 

39.  1 

79 

10 

1  .  75 

0.  5 

1944 

44.9 

82 

12 

1.86 

0.6 

1945 

42.8 

82 

9 

2.60 

0.5 

1946 

45.3 

78 

11 

4.73 

T 

1947 

37.6 

69 

-20 

2.40 

4.5 

1948 

45.  1 

79 

14 

3.45 

T 

1949 

44.  2 

80 

3 

0.67 

0.7 

1950 

36.5 

86 

-12 

2.82 

3.  1 

1951 

35.5 

77 

-  2 

3.43 

7.9 

1952 

44.0 

82 

3 

2.95 

1  .  0 

1953 

44.6 

79 

5 

0.90 

1  .4 

1954 

43.3 

76 

11 

1  .  23 

1  .  2 

1955 

38.6 

85 

1.93 

2.6 

ALL 

YEARS 

42.1 

2.58 

1  .  5 

Averages  in  thle  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Average 
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Departure 
From  Normal 
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Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
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Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min, 

•3 

Q  2 

Date 

1   .10  or  More  | 

1  .50  or  Morej 

s 

0 

r-i  0 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 

44 

.  b 

22.3 

33.5 

-  5.7 

58 

15 

1 

30 

935 

0 

6 

24 

0 

0.29 

-  1.82 

0.11 

2 

2.3 

1 

1-9 

1 

0 

0 

ANTIOCH 

42 

,5 

25.0 

33.8 

-4.1 

58 

15 

-  1 

28 

932 

0 

5 

22 

1 

0.87 

-  1.23 

0.40 

15 

4.8 

1 

3+ 

3 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

44 

.  3 

24.2 

34.3 

-  4.8 

70 

15 

1 

28 

916 

0 

6 

21 

0 

2.15 

-  0.16 

0.  62 

2  3 

8.1 

2 

3  + 

7 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

4  4 

.  1 

29.0 

35.6 

-  3.5 

68 

15 

4 

28 

846 

0 

6 

20 

0 

1  .53 

-  0.74 

0.49 

15 

4 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

44 

.  7 

27.2 

35.0 

-  3.5 

71 

15 

3 

28 

864 

0 

5 

2  1 

0 

1  .46 

-  0.87 

0.48 

1  5 

6.9 

4 

19 

5 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

4  4 

.9 

30.3 

37.5 

-  3.6 

58 

15 

5 

28 

81  1 

0 

4 

18 

0 

1.76 

-  0.76 

0.48 

15 

6 

0 

0 

C  ICERO 

46 

.  3 

27.7 

37.0 

-  3.9 

70 

15 

3 

28 

835 

0 

4 

20 

0 

1.95 

-  0.19 

0.71 

1  5 

7.  3 

1 

19  + 

7 

1 

0 

DIXON 

4  5 

.  3 

2  4.5 

35.0 

-  3.9 

69 

15 

3 

28 

895 

0 

5 

21 

0 

0.53 

-  1.64 

0.22 

1  9 

3.3 

3 

19 

2 

0 

0 

FREEPORT 

4  3 

.0 

23.9 

33.0 

-  4.5 

53 

15 

0 

28 

964 

0 

5 

22 

1 

0.85 

-  1.26 

0.36 

15 

5.7 

4 

19 

3 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

44 

.5 

25.3 

34.9 

-  4.1 

54 

5 

2 

28 

899 

0 

6 

23 

0 

0.25 

-  1.83 

0.12 

19 

3.0 

2 

19 

1 

0 

0 

GALESBURG 

44 

.  7 

23.8 

34.3 

70 

16 

4 

30 

913 

0 

6 

23 

0 

0.58 

-  1.72 

0.17 

15 

3.0 

2 

19 

3 

0 

0 

GALVA 

46 

.  1 

24.3 

35.2 

-  4.6 

71 

15 

3 

28 

885 

0 

5 

22 

0 

0.66 

-  1.52 

0.19 

1  6 

2.4 

2 

19 

4 

0 

0 

Precipitation 
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Temperature 
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Maximum 

Average 
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Departure 
From  Normal 
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Date 
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Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
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Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No-  of  Days 
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Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.!«  or  Mor« 

.50  or  Morel 

1.00 
or  More 

5  » 
o>< 

0  S 

o  s 
n« 

0  5 
cm 

<(5.  8 

27.4 

36.6 

8 

72 

15 

4 

28 

843 

1  . 

38 

-   1  .04 

0.84 

16 

4 

1 

0 

^6.2 

2  3,8 

3  5.0 

-   5 , 

7 

73 

13  + 

4 

2  8 

893 

Q 

5 

2  3 

0 

1  . 

05 

-  1.30 

0.38 

3 

5 . 2 

3 

19 

4 

0 

0 

47.  1 

24.9 

36.0 

75 

13 

5 

28 

864 

0 

5 

22 

0 

1 . 

26 

-  1.08 

0,34 

2 

5.4 

2 

19 

6 

0 

0 

45. OM 

23.7 

34. 4M 

-  5, 

5 

71 

15 

0 

27  + 

913 

0 

8 

2  3 

2 

0. 

59 

-  1,61 

0.25 

15 

1.4 

1 

19 

2 

0 

0 

45.4 

25.9 

35.2 

-  4, 

8 

72 

15 

5 

28 

859 

0 

5 

20 

0 

1 . 

37 

-  0.51 

0.33 

23 

6.5 

6 

0 

0 

45.7 

23.9 

34.  8 

-  5, 

8 

75 

15 

4 

28  + 

897 

0 

8 

22 

0 

0. 

96 

-   1.2  1 

0.26 

19 

5.0 

3 

19 

5 

0 

0 

44  .  1 

24.3 

34.2 

-  4  , 

6 

58 

1  5 

2 

28 

914 

0 

2  3 

0 

0. 

60 

-  1.55 

0.28 

1  5 

2.0 

1 

1  8+ 

2 

0 

0 

45.6 

24.5 

35.  1 

-  5, 

3 

71 

15 

5 

10 

890 

0 

7 

22 

0 

0. 

72 

-  1.55 

0,25 

1  5 

3  .  5 

1 

27  + 

5 

0 

0 

47,5 

25.2 

35.9 

-  3, 

5 

73 

15 

5 

28 

835 

0 

^^ 

1  8 

0 

1. 

06 

-  1.26 

0,53 

1  5 

5.0 

2 

19 

3 

1 

0 

46.2 

23, 9M 

35.  IM 

-    4  , 

3 

55 

1  5 

2 

28 

903 

0 

5 

23 

0 

0. 

71 

-  1.37 

0,23 

1  5 

3 . 0 

1 

19  + 

3 

0 

0 

43.  b 

24,3 

34.1 

-  3, 

7 

63 

5+ 

28 

921 

0 

7 

21 

0 

0. 

28 

-  1.94 

0.12 

19 

3.9 

3 

19 

1 

0 

0 

46.3 

25,4 

36.4 

-  4. 

5 

7  3 

1  5 

5 

28 

851 

0 

4 

22 

0 

1 . 

88 

-  0,29 

0.80 

15 

6.  e 

2 

19 

7 

1 

0 

44.2 

25,3 

34.8 

70 

13  + 

0 

28 

898 

0 

6 

21 

1 

E 

1 . 

17 

-  1,03 

0.  50 

2 

5.1 

2 

19 

4 

1 

0 

45.  3 

26,3 

36.3 

-  5, 

7 

75 

15 

7 

28 

854 

0 

5 

20 

0 

1 . 

22 

-  1.04 

0.35 

3 

4.3 

3 

19 

5 

0 

0 

44,  1 

24.1 

34.  1 

68 

15 

1 

28 

919 

0 

6 

24 

0 

0, 

82 

-  1.26 

0  .  44 

1  5 

5. .7 

5 

19 

3 

0 

0 

43.8 

24.3 

34.  1 

-    4  . 

5 

65 

1  5 

28 

92  3 

0 

2  3 

1 

0 . 

69 

-  1,50 

4.5 

0 

0 

42  .  8 

23.0 

32.9 

-   3 , 

5 

66 

1  5 

1 

2  8 

954 

Q 

5 

2  3 

0 

0. 

80 

-  1.34 

0  •  50 

1  6 

4.  1 

2 

l'> 

1 

1 

0 

41.5 

23.5 

32  .  6 

61 

5 

0 

28 

966 

0 

7 

22 

I 

0. 

34 

-  1.71 

0.16 

19 

4.0 

1 

r9+ 

1 

0 

0 

43 .  2M 

23.3 

33.  3M 

-  4. 

9 

69 

1  5 

0 

2  8 

938 

0 

6 

24 

I 

1 . 

31 

-  0,80 

0.45 

1  5 

4 

19 

3 

0 

0 

45.2 

25.2 

35.2 

-  4. 

8 

69 

15 

3 

28 

886 

0 

6 

2  2 

0 

0. 

51 

-  1,55 

0.20 

1  9 

3.0 

3 

19 

3 

0 

0 

42.8 

25.5 

34,2 

-  5. 

0 

59 

5 

0 

28 

917 

Q 

22 

1 

1. 

13 

-  0,98 

0.28 

1  5 

5.2 

2 

3 

4 

0 

0 

43.8 

25.5 

34,7 

67 

1  5 

1 

28 

906 

0 

7 

22 

0 

1. 

84 

-  0.38 

0.50 

23 

7.5 

3 

3 

6 

1 

0 

35.0 

-    4  . 

1 

1 . 

01 

-   1.2  1 

4  .  5 

49. 2M 

27. 5M 

38, 4M 

-  3. 

2 

75 

1  5 

793 

0 

5 

20 

0 

0. 

75 

-  1.93 

0,30 

19 

4.3 

3 

0 

0 

51.7 

28.0 

39,9 

-    4  • 

1 

79 

1  3  + 

9 

2  8 

75  1 

0 

3 

1  9 

0 

2. 

20 

-  0.46 

0.  80 

2 

1.5 

T 

2  + 

5 

1 

0 

48.0 

28.0 

38,0 

-  5  • 

4 

78 

14 

9 

28  + 

805 

0 

2 

20 

0 

1. 

93 

-  0.80 

0.  80 

2 

T 

19 

5 

2 

0 

47.3 

23.9 

3  5.6 

75 

1  5 

-  4 

29 

874 

0 

7 

2  1 

2 

0. 

93 

-  1.34 

0.25 

2  + 

5.3 

19 

5 

0 

0 

49.  1 

27.1 

38.  1 

-   3  , 

9 

79 

1  3 

7 

28 

803 

0 

3 

2  1 

0 

4. 

74 

2.11 

1.75 

2 

4.5 

19 

8 

4 

1 

50,2 

27.4 

38.8 

-   it  , 

1 

78 

1  3  + 

7 

28 

781 

Q 

3 

20 

0 

1 . 

86 

-  0.60 

0.49 

2 

1 .  1 

I 

18  + 

5 

0 

0 

50  ,  3M 

29  •  2M 

3  9.  6M 

-  2  • 

6 

79 

1  3  + 

7 

28 

755 

0 

0 

3. 

82 

0.90 

1  .49 

16 

0.5 

I 

19 

7 

2 

1 

51.0 

2  8.3 

3  9.7 

-   4  t 

0 

74 

1  5 

7 

30 

75  1 

0 

2  1 

0 

E 

0. 

58 

-  1.85 

0.48 

1  9 

0.5 

1 

0 

0 

49.0 

2  6,7 

3  7.9 

-   ^  , 

1 

77 

1  5 

8 

26  + 

805 

Q 

3 

2  3 

0 

1 . 

00 

-  1.21 

0.25 

2  + 

3.5 

5 

0 

0 

53.2 

32,3 

42.8 

-   1  , 

6 

80 

13  + 

1 0 

28  + 

668 

Q 

3 

1  7 

0 

2. 

40 

-  0.15 

1.01 

2 

4 

3 

1 

47.2 

2  7,1 

37.2 

-   4  « 

3 

78 

1  3 

7 

28 

830 

2  0 

0 

1. 

80 

-  0.96 

0.77 

2 

4.9 

4 

19 

3 

1 

0 

52.2 

27,5 

3  9.9 

-    3  4 

0 

79 

1  5 

8 

30 

748 

^ 

3 

2  2 

0 

1 

25 

-  1.10 

0.45 

23 

2.0 

4 

0 

0 

53.7 

2  8,8 

4  1.3 

-   3 , 

1 

82 

1  5 

28  + 

705 

3 

0 

1 

48 

-  1.17 

0.63 

2 

1.7 

T 

1  8+ 

5 

1 

0 

46  .  6 

2  5,2 

3  5.9 

-  5 , 

71 

1  5 

4 

30 

867 

23 

0 

73 

-  1.47 

0.26 

15 

2.5 

I 

28 

3 

0 

0 

2  6,7 

3  8.0 

-   4  « 

3 

79 

1  5 

7 

30 

804 

3 

2  2 

0 

1. 

17 

-   1.2  1 

0.40 

23 

2.8 

19 

4 

0 

0 

48.9 

2  7,6 

3  8.3 

-  3 

78 

1  3 

7 

2  8 

794 

Q 

3 

2  1 

0 

3. 

00 

0.32 

1.13 

2 

5 

2 

2 

51.4 

2  6  .  4M 

39. 9M 

-  3 

1 

79 

1  3 

7 

28 

747 

0 

3 

20 

0 

2 

00 

-  0,40 

0.86 

2 

2.0 

1 

19  + 

5 

1 

0 

53.  1 

3  0,9 

42.0 

-  1 

4 

82 

1  3 

9 

28 

588 

Q 

3 

1  8 

0 

5 

33 

2.43 

3.41 

15 

1 .  5 

1 

27+ 

6 

2 

2 

52.7 

28,8 

40 . 8 

-  4 

0 

82 

1  3 

9 

28 

72  8 

0 

3 

2  3 

0 

E 

4 

95 

2.09 

2.25 

16 

2.8 

19+ 

6 

2 

2 

49.4 

28,8 

39.  1 

-  4 

4 

79 

1  5 

8 

28 

770 

0 

3 

2  2 

0 

2 

73 

0.25 

1.06 

2 

49.3 

27, 3M 

38.  3M 

-  4 

6 

78 

13 

7 

28 

798 

0 

3 

0 

E 

3 

2  1 

0.45 

1  .00 

2 

3.3 

7 

4 

1 

44.9 

26.2 

35.6 

-  4 

1 

74 

15 

7 

28 

874 

0 

7 

22 

0 

0 

72 

-  1.63 

0.20 

22 

2.2 

1 

18  + 

3 

0 

0 

48.2 

27,3 

37,8 

-  5 

9 

74 

15 

8 

30 

810 

0 

4 

22 

0 

0 

25 

-  1.98 

0.20 

1  8 

0.5 

2  + 

45.  1 

25,7 

35,9 

72 

22 

6 

30 

856 

0 

4 

22 

0 

0 

50 

-  1.75 

0.20 

22 

1,2 

19 

1 

0 

0 

45.9 

2  5.3 

36 ,  1 

75 

13  + 

7 

20 

861 

0 

5 

22 

0 

1 

87 

-  0.40 

0.  55 

2 

3.4 

18+ 

7 

1 

0 

46.8 

2  5.5 

35,2 

-  4 

7 

75 

13  + 

5 

2  8 

859 

0 

5 

20 

0 

0 

85 

-  1.41 

0.27 

19 

3.6 

1 

19 

3 

0 

0 

48.9 

2  6.1 

37,5 

-  4 

8 

76 

1  5 

7 

2  8  + 

815 

0 

3 

21 

0 

0 

59 

-  1.52 

0.17 

23 

3,4 

4 

0 

0 

48.4 

2  7.4 

37,9 

-  3 

0 

78 

13  + 

8 

30 

805 

0 

3 

20 

0 

0 

59 

-  1.93 

0.15 

22 

2.0 

19 

4 

0 

0 

4  7.7 

2  5-.  9 

35,8 

-  5 

0 

75 

1  5 

5 

28  + 

839 

0 

20 

0 

0 

57 

-  1.51 

0.15 

23 

4.2 

2 

4 

0 

0 

48  »  Q 

2  7,4 

3  8,2 

78 

1  3 

7 

20 

799 

Q 

4 

20 

0 

3 

85 

1.32 

1.55 

2 

2.5 

2 

19 

5 

2 

1 

2  8,0 

3  7,7 

-  3 

8 

76 

1  3 

b 

28 

813 

0 

4 

1 9 

0 

2.51 

0.04 

1.01 

2 

4.5 

19 

7 

I 

1 

sn  'a 

2  7,2 

3  8.8 

80 

1  3 

1  0 

28  + 

778 

0 

3 

22 

0 

2 

92 

1  .05 

15 

I 

5 

3 

1 

79 

I  5 

8 

30 

755 

0 

3 

2  1 

0 

1 

05 

-  1.45 

0.45 

2 

1 .  8 

1 

18 

4 

0 

0 

76*6 

35*6 

75 

1  3 

7 

28 

845 

Q 

6 

2  1 

0 

1 

67 

-  0.71 

0.50 

2 

4.5 

2 

19 

5 

1 

0 

S3  3 

28*5 

40*9 

-, 

5 

80 

13  + 

1  0 

28 

715 

^ 

3 

20 

0 

0.71 

-   1  .90 

0.32 

2  3 

0.5 

1 

19 

4 

0 

0 

,0 

39*3 
* 

6 

7  7 

I  3 

7 

2  e 

766 

1  9 

0 

2 

35 

-  0.28 

1.41 

2 

3.0 

1 

19 

3 

1 

1 

• 

1 

92 

-  0.68 

2  .  5 

4  3 

8  3 

1  3 

1  0 

2  8 

649 

3 

1  7 

0 

4 

96 

1.75 

1.21 

23 

T 

27  + 

7 

4 

3 

^1  ' 

40*9 

80 

1  3 

1  1 

2  8 

71  7 

Q 

3 

1  7 

0 

1 

56 

-   1  .02 

0.70 

2 

T 

T 

19  + 

5 

1 

0 

55 '  9 

32  '  9 

44*  4 

-  3 

5 

62 

1  3 

9 

2  8 

52  1 

0 

2 

1  7 

0 

2 

58 

-   1  .04 

0.91 

2 

0.0 

0 

5 

2 

0 

52.5 

31,7 

42.1 

-  3 

0 

82 

13  + 

1  3 

28 

682 

3 

1  9 

0 

1 

62 

-  0.98 

0.62 

2 

T 

T 

27 

5 

1 

0 

56.4 

36,9 

45.  7 

-  1 

9 

82 

1  3 

1  5 

28 

554 

0 

2 

1 4 

0 

2 

32 

-  1.48 

0.83 

2 

0.0 

56,  IM 

33,2 

4  4.  7M 

-  2 

5 

83 

1  3 

1  2 

28 

516 

0 

2 

1  7 

0 

2 

08 

-  1.21 

0.64 

3  + 

0.0 

0 

5 

2 

0 

54,  8M 

30, 2M 

42. 5M 

-  2 

,7 

83 

13 

12 

28 

566 

0 

3 

1  7 

0 

3 

51 

0.71 

2,03 

1  5 

59.  6M 

32, 7M 

45.  2M 

80 

1  3 

9 

28 

559 

0 

17 

0 

4 

15 

1.15 

2 

0.0 

0 

6 

4 

2 

67.0 

32,1 

44.  5 

-  1 

,9 

85 

13 

1  3 

30 

518 

0 

3 

18 

0 

3 

74 

0.80 

1,30 

54.2 

32.1 

43.2 

-  3 

82 

15 

8 

28  + 

652 

0 

3 

18 

0 

2 

26 

-  0.25 

0,56 

2 

T 

T 

27 

6 

2 

0 

56.  5M 

33. 9M 

45. 2M 

81 

13 

12 

28 

501 

0 

0 

0 

2.25 

-  1.34 

0,87 

2 

0.0 

0 

4 

2 

0 

54.  1 

31.0 

42  .  6 

-  3 

4 

82 

13 

10 

28 

575 

0 

3 

19 

0 

4 

24 

1.37 

1,30 

2 

T 

53. 5M 

31.7M 

42  .  6M 

,2 

81 

13 

10 

28 

569 

0 

3 

19 

0 

4 

75 

1.60 

2,00 

15 

0 

5 

3 

2 

54.3 

32  .0 

43.2 

-  3 

5 

79 

15 

10 

28 

659 

0 

2 

19 

0 

2 

06 

-  1.58 

0.82 

3 

0.0 

5 

1 

0 

52.6 

30.3 

41.5 

-  3 

,2 

81 

13 

9 

28 

704 

0 

3 

19 

0 

2 

25 

-  0.29 

0.80 

2 

T 

27 

6 

2 

0 

57.2 

32  .4 

44.8 

-  3 

.0 

84 

13 

1  1 

28 

612 

0 

3 

17 

0 

2 

56 

-  0.46 

1.42 

15 

T 

T 

4 

2 

1 

55.5 

34.3 

44.9 

81 

13 

1  1 

28 

608 

0 

2 

17 

0 

2 

51 

0.98 

2 

0.0 

0 

27 

6 

2 

0 

54.9 

31.8 

43.4 

-  3 

.0 

83 

1  3 

1  1 

28 

653 

0 

3 

18 

0 

2 

40 

-  0.52 

0.88 

2 

T 

T 

5 

3 

0 

52.  IM 

29. 3M 

40.  7M 

-  5 

.6 

81 

14 

10 

28+ 

717 

0 

2 

19 

0 

5 

59 

2.33 

2.00 

16 

T 

T 

19 

7 

3 

3 

54.  1 

31.1 

42.6 

-  2 

.9 

81 

13  + 

10 

28 

559 

0 

3 

18 

0 

3 

92 

0.98 

2.05 

16 

0.0 

0 

5 

2 

1 

55.4 

32  .  1 

43.8 

-  3 

>4 

82 

13 

9 

28 

542 

0 

3 

17 

0 

2 

49 

-    1  .04 

0.90 

2 

0.0 

0 

4 

2 

0 

55.7 

33.0 

44,4 

-  2 

.  3 

82 

13  + 

1  1 

28 

623 

0 

3 

17 

0 

5 

54 

2.72 

2.05 

15 

T 

T 

27 

5 

3 

3 

43.5 

-  2 

.5 

3 

15 

-  0.03 

T 

38.6 

-  3 

•  6 

1 

93 

-  0.69 

2.5 

Precipitation 


JOLIET 

KANKAKEE    3  SW 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRIS   3  NE 

MORR ISON 

MOUNT  CARROLL 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PONT  I  AC 

ROCHELLE 

RCCKFORD 

RCCKFORO  CAA  AP 

SKOKIE 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM 

GRIGG5VILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

LA  HARPE 

LINCOLN 

MATTOON 

MORRISONVILLE   1  E 

NEWTON 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVILLE 

SPRINGFIELD  WB  AP 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDALIA  CAA  AP 
V IRDEN 
WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   2  5 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

HARRISBURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT  VERNON  4  N 

NEW  BURNS  IDE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIVISION 

STATE 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3  November  1955 


Station 

- 

Day  of  month 

O 

1 

2  1 

3 

4 

5 

6 

7  1 

 \  

3  9 

10  1 

 ^ 

11  1  12 

— ^  

13  1  14  1 

 1  L 

15 

16 

17 

le 

19 

20  21 

 ^  

22 

 ^ 

23  24 

25     26  27 

 1  L__ 

28 

29  30 

 1  

ALBION 

4,96 

.26 

 84 

 30 

T~2i  

 02 

ALEDO  2  E 

.29 

^!  11 

T 

.08 

T 

T 

.12 

.09 

.01 

T 

T 

ALTON  DAM  26 

1.56 

.70 

.31 

T 

T 

.06 

.  14 

.23 

ANNA     1  NU 

2.58 

.91 

.04 

.73 

.16 

.25 

.49 

ANNAWAN 

.08 

.02 

T 

.17 

.02 

.25 

T 

ANT lOCH 

•  87 

T 

.18 

02 

08 

J. 

ARLINGTON  HEIGHTS   4  SSE 

2.0*1 

.15 

.25 

.05 

.01  .29 

.19 

.26 

.78 

.06 

.01 

AURORA  COLLEGE 

2.15 

.03 

.27 

.37 

T 

.01 

.01 

.31 

.  16 

.24 

.62 

.  13 

AVON 

- 

T 

- 

.21 

- 

T 

QARRY 

.63 

T 

.35 

.24 

.24 

6EARDST0WN 

.61 

.21 

26 

.  1  1 

12 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

1  .62 

.44 

.62 

T 

T 

T  .04 

.21 

.  16 

.14 

T 

T 

.01 

T 

T 

BENTLEY 

1.13 

.09 

.15 

T 

.57 

.17 

T 

.15 

BENTON 

3.01 

1.20 

.37 

.72 

.06 

.22 

.42 

BLOOMINGTON 

9L00MINGTON  NORMAL 

.75 

.04 

30 

BLUFFS 

1  .<>0 

.26 

T 

.06 

T 

.20 

.  16 

.72 

T 

BRADFORD  CAA  AP 

.  86 

.20 

T  T 

T 

,03 

.06 

T  .01 

.16 

.02 

.18 

.05 

.  10 

.04 

.01 

T 

BROOKPORT   DAM  52 

3.89 

.04 

1.81 

1.25 

.65 

.24 

CA 1 RO  W8  CI T Y  R 

T 

.83 

.23 

.45 

.48 

.33 

CANTON 

.  7  1 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

.15 

.64 

.02 

.  36 

.27 

!64 

CARL [NVILLE  U  E 

2.20 

.40 

.60 

.05 

T  .16 

.02 

.  30 

T 

.35 

.  10 

T 

CARL YLE 

3.51 

.60 

.40 

.27 

2.03 

.16 

.15 

T 

2.65 

1.16 

T 

.37 

.07 

.21 

.62 

T 

CASEY 

3.50 

.10 

CENT  R4L 1  A  i  W 

3.  16 

1.28 

.28 

T 

1.18 

T 

.42 

T 

CHANDLERVILLE 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1.35 

T 

.29 

T 

T 

T 

.  1  1 

.47 

.05 

.25 

.  14 

,04 

T 

CHARLESTON 

1.93 

.80 

.55 

.03 

.20 

.25 

T 

.10 

CHENOA 

.98 

CHESTER 

3.82 

!l7 

.78 

T 

2.26 

.35 

.26 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.63 

.03 

.47 

.01 

T  1 

.01 

.07 

T  .14 

.49 

.04 

.09 

.  14 

.01 

.07 

.04 

.02 

CHICAGO  wa  AP  R 

1.46 

.02 

.23 

T 

T  T 

T 

.09 

T  .09 

.48 

.08 

T 

.10 

.  12 

.06 

.15 

.04 

.01 

T 

CHICAGOWBCITY  R 

1.75 

.02 

.37 

.03 

T  7 

.01 

.08 

I          .  10 

.48 

.06 

T 

.06 

.  16 

.07 

.23 

.06 

.01 

T 

CHILL ICOTHE 

1.01 

C  I  CERO 

1.96 

.03 

.22 

.26 

T 

T 

.07 

.71 

.  10 

T 

.20 

T 

.23 

.  1  1 

T 

.01 

CLINTON    1  S 

1.54 

T 

.53 

.10 

.16  T 

T 

.  1  7 

.18 

.40 

T 

T 

COBDEN  2  S 

4.15 

1.15 

1.  10 

.  93 

.20 

.17 

,60 

DANV  ILLE 

.23 

1.75 

.75  .81 

.61 

.  14 

i  15 

.25 

.05 

T 

T 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

1  67 

1  08 

42 

04 

DECATUR 

1*86 

.29 

.49 

'ilO 

.46  .07 

.06 

!o2 

.08 

.19 

.06 

.04 

T 

T 

01  XON 

.53 

.05 

.02 

.18 

.02 

T 

.22 

.04 

T 

OU  QUOIN  2  S 

3,74 

1.30 

T 

.05 

.36 

1  .00 

.17 

.  18 

.66 

EAST    ST   LOU  IS   PARK 5  COL 

2.26 

.  66 

.14 

.59 

.  19 

.29 

.05 

.03 

.25  .06 

T 

EDWARDSV I LLE 

10 

56 

EFF 1 NGHAM 

3*  82 

.  74 

.45 

.21  .31 

1.49 

.15 

.  39 

,08 

ELGIN 

1.47 

.30 

.  19 

T 

T 

T 

T 

.38 

.09 

T 

T 

.22 

T 

.21 

.08 

T 

T 

ELIZABETHTOWN 

2.25 

.02 

.87 

T 

.63 

.05 

.  38 

.30 

.62 

.03 

.03 

.33 

.12 

FA  1 RF I  ELD 

.04 

Flora 

4.75 

1.69 

.66 

2  .00 

.24 

.16 

T 

FREEPORT 

.85 

T 

T 

T 

*36 

.07 

T 

.27 

.  15 

T 

T 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.83 

T 

T  T 

.05 

.59 

.14 

.05 

T  T 

FULTON  DAM  13 

•  25 

T 

T 

.02 

.02 

.02 

.  12 

.07 

GALENA 

.  13 

.03 

.01 

.02 

GALES6URG 

.  38 

.15 

.05 

.  17 

.15 

.06 

GALVA 

.66 

.  12 

.11 

.19 

.  lb 

T 

.06 

GENESEO 

.27 

.02 

T 

T 

T 

.23 

T 

.02 

GIBSON  CITY 

1.22 

T 

.20 

.  1  3 

T 

.01  T 

.32 

.40 

.16 

T 

T 

T 

GLADSTONE  DAM   1 8 

■  32 

.02 

.01 

GLENDALE   EXP  FARM 

2.34 

.06 

.88 

.65 

.  37 

.18 

GOLCONDA  0AM  51 

2.06 

.20 

.82 

.47 

.37 

.20 

GOLDEN 

,51 

.  16 

.04 

.04 

T 

.13 

.  10 

.04 

T 

GRAFT  ON 

.  79 

T 

T 

T 

.21 

T 

.  1  I 

.  12 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

1.91 

08 

GREENUP 

GREENVILLE 

2.25 

.17 

.  80 

.21 

.26 

.62 

.02 

.02 

.  I  6 

T 

T 

GRIOLEY 

1  .20 

.  10 

.40 

.06 

.20 

.  30 

T 

T 

GR I GG5V 1 LLE 

.01 

E  .05 

.04 

T 

.48 

T 

T 

HARD  I N 

•  84 

HARR  ISBURG 

2  .  66 

.65 

T 

T 

.06 

1.42 

.07 

.21 

.25 

T 

HARRI5BURG  DISPOSAL  PL 

2.97 

.  16 

.47 

.02 

.02 

1.74 

.35 

.19 

HAVANA 

1.00 

.25 

.10 

.04 

.03 

T 

.21 

.25 

.  12 

T 

HAVANA  NO  2 

.73 

.15 

,08 

.03 

.2  1 

.07 

.19 

T 

HI LLS60R0 

HOOPESTON 

1  .80 

.09 

.  77 

.07 

T 

T 

.03  T 

T  .06 

.24 

.08 

.  36 

T 

.04 

.01 

.01 

T 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 

5.34 

.74 

.68 

T 

I  .16 

.20 

3.00 

.23 

.33 

T 

ILL INO  1$  CITY  0AM  16 

.26 

.05 

.03 

T 

.06 

.02 

,02 

.05 

.03 

T 

JACKSONV 1 LLE 

1.26 

.  30 

.19 

.  32 

.45 

T 

JERSEYV  ILLE 

1.48 

.21 

.07 

JOL I ET  BRANDON  ROAO 

.60 

.01 

,  1 1 

.85 

.01 

.23 

.12 

.06 

T 

JOLIET 

1.38 

.01 

.05 

.15 

,  10 

.84 

.05 

.06 

.  10 

,02 

KANKAKEE  3  SW 

1.05 

.09 

.05 

.38 

.07 

.08 

.  15 

.  13 

.  10 

T 

T 

KANKAKEE  4  NW 

.  14 

.  34 

.12 

T 

,06 

.  10 

,20 

.  19 

.0^ 

.03 

I 

T 

KE I THSBURG  1  NW 

.  32 

KEWANEE 

.59 

.06 

T 

T 

.04 

.25 

.23 

T 

.01 

T 

LA  HARPE 

.73 

.16 

,06 

T 

.26 

T 

T 

.17 

.06 

LA  SALLE  PERU 

1.37 

.01 

.09 

.  16 

T  T 

T 

,  10 

.  15 

.  14 

.27 

.33 

.09 

.01 

T  T 

LA  SALLE   1  S 

1.68 

.01 

.13 

.02 

,  10 

.27 

.  53 

.25 

.  34 

.03 

t 

LAWRENCEV I LLE 

3.  73 

.  70 

1.00 

I  .39 

.46 

.16 

.03 

.01 

.05 

*  39 

.26 

.03 

T 

LINCOLN 

I.  17 

.02 

.02 

.33 

T  T 

T 

.12 

.25 

.40 

.03 

MACK INAW 

MACOMB 

.12 

.05 

.08 

T 

.07 

.37 

.  1  3 

.02 

.  12 

.03 

T 

MAKANDA    1  NW 

2.51 

MARENGO 

MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

1.66 

.02 

.40 

I 

.02 

.14 

.60 

.08 

.25 

.28 

.09 

MAR  SHALL 

3  .  50 

.03 

1.16 

.06 

.01 

T  .01 

.  10 

1.72 

.22 

.23 

T 

T 

T 

MATT  OON 

3.00 

.02  .21 

1.05 

.06 

.01 

MC  HENRY  2  S 

1.32 

.02 

.02 

.26 

T  T 

.06 

T 

.53 

t''' 

.  31 

.  10 

T 

MC  LEANSBORO 

2.40 

.05 

.66 

T 

.  52 

.10 

.19 

,66 

T 

MEOORA 

1.40 

.22 

.72 

T 

.05 

.05 

T 

.  12 

,20 

.04 

MI NONK 

.96 

T 

.  10 

.21 

r 

T 

.  1  3 

.07 

.14 

.26 

.05 

T 

T 

MOL INEWBAP  R// 

.  60 

T 

.07 

T 

T  T 

.06 

T 

T  T 

.26 

T 

.10 

.01 

T 

T 

.06 

T 

T 

MONMOUT  H 

.  72 

•  1  5 

.12 

.25 

.10 

MONTICELLO 

2.13 

.05 

.92 

.07 

,20 

.16 

.  35 

,35 

.03 

MORRIS 

1.28 

.20 

T 

.11 

.58 

.03 

.  16 

,18 

.02 

T  T 

MORRIS   3  NE 

1.06 

T 

.06 

T 

.06 

.53 

.02 

.16 

T 

.  1  7 

.02 

T 

MORRISON 

.71 

.06 

.23 

.20 

.  16 

.07 

MORRlSOflVlLLE    1  E 

2.00 

.35 

.86 

T 

T  .02 

.35 

.  14 

T 

.  15 

.06 

.05 

T 

MT  CARmEL   3  N 

5.59 

.  18 

1.60 

.02  .11 

.22 

2.00 

.27 

1.19 

MOUNT  CARROLL 

.28 

T 

T  T 

T 

.04 

.05 

T 

T 

.  12 

.07 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

E    1  .95 

1.13 

.06 

.44 

E.IO 

.22 

T 

T 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  <•  N 
NASHVILLE  3 
NEWARK   7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEtrrON 

OLNEY  RADIO  STAT  tON 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  W6  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
PRINCEVILLE  2  NW 

QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

OUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
HOCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORO 


NE 


ROCKFORO  CAA  AP 
ROCK PORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SIOELL 

SKOKIE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

TISKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 


WHITE  HALL 

WILCOX 

WINDSOR 


1  E 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1955 


.20  1.48 
T  1.06 

UOO 


Day  of  month  i 


1.29  .26 


13     14  15 


16     17  18 


2.  BO 
1.69 


.04     .S4  1.06 


.03  .21 
.28 
.01  .06 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


.05 
.03 
E  .05 


.06     T  T 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 

"At  Mt.  Carmel  in  Wabash  County  the  storm  lasted  from  5:30  to  5:45  p.m.     It  was  accompanied  by  unusual  or  ex- 
cessive 1 ightning  and  thunder  and  by  hail  up  to  1  1/2  inches  in  diameter .     An  anemometer  which  had  previously 
recorded  65  miles  per  hour  was  blown  away  in  this  storm  so  no  maximum  velocity  was  obtained .     Trees  and  some 
buildings  were  blown  down ,  as  well  as  a  giant  outdoor  theater  screen .     Parts  of  the  screen  were  scattered  over 
an  area  of  one  mile,  with  loss  estimated  at  near  $15,000.     Damages  from  lightning  and  water  were  added  to 
losses  from  wind  and  hail  in  the  area,  with  a  total  loss  in  Wabash  County  probably  in  excess  of  $40,000. 

"In  addition  to  the  areas  described  above,  hail  was  also  reported  by  cooperative  observers  at  Freeport  and 
Annawan  in  northern  Illinois  on  the  15th,     Heavy  rains  covered  a  much  wider  area  than  did  the  hall;  wind  and 
tornado  storms  and  minor  flooding  of  streets  and  basements  were  common  in  much  of  southern  Illinois.  The 
Embarrass  River  rose  to  flood  bottomlands  and  streets  in  the  Newton  area.     Some  water  damages  also  were  re- 
ported from  Robinson  and  Grayville  in  addition  to  similar  damage  at  many  of  the  towns  hit  by  the  storms  pre- 
viously described. 

"Total  damages  in  the  State  from  storms  on  this  date,  plus  that  of  the  Jonesboro-Anna  tornado  which  occurred 
on  the  16th  and  other  damages  by  wind  on  the  16th,  were  nearly  $2,200,000." 

A  severe  cold  wave  crossed  the  State  on  the  27th.     Glazing  over  northern  Illinois  produced  hazardous  traffic 
conditions  and  resulted  in  about  1,000  traffic  accidents  in  the  Chicago  area.     A  few  persons  suffered  injuries 
and  property  damage  was  estimated  at  $75,000. 

Lucius  W.  Dye 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1955 


Day  Of  Month 


14    IS  16 


ALEOO   2  E 


ALTON   DAM  26 


ANNA   1  NW 


ANT lOCH 


AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE    SCOTT    AF  BASE 
BLOOMINGTON  NORMAL 
CAIRO  we  CITY 
CAR80NDALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   4  E 


CHARLESTON 


CHICAGO  UNIVERSITY 


CHICAGO   WB  AP 


CHICAGO  WB  CITY 


COBDEN  2  S 


DU   QUOIN   2  S 


EAST   ST    LOUIS    PARKS  COL 


EFFINGHAM 


EL  I ZABETHTOWN 


FAIRFIELD 


FULTON   DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GOLCONDA   DAM  51 

GREENVILLE 

GR IGGSVILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 


MAX 
MIN 


57      A6  35 


51  A4 

33  28 


65  17 
12  27 


49  37 
36  25 


54     48  33 


53  41 
34  28 


68  47 
39  32 


67  59  55 
5  3      44      2  9 


60  56  37 
51      33  25 


70      60  48 


60  51 
49  26 


59  50  32 
45      32  20 


52 
29  26 


56  53  31 
48      30  24 


57  53  33 
50      32  28 


45      33  23 


52      44  27 


56      36  46 


57      49  37 


65  44 

40  28 


43      39  30 


64     63  57 


65  66  50 
52      50  29 


67  62  42 
52      41  28 


66  60  42 
49      41  28 


53      47  38 


57  47  35 

45  26  21 

57  47  36 

43  30  21 

65  65  44 

52  37  28 

67  51  40 


62     54  36 

50     32  21 

68      65  49 


50     31  23 


65  53 
33  28 


67  55 
37  34 


60  51 
32  27 


55  56 
41  40 


66  57 
35  34 


62  56 

33  30 


59  53 
33  29 


59  51 
35  27 


59  52 
37     3  1 


42      60  52 


48  37  52 
27     23  25 


32  37  50 
22      28  21 


41  38  53 
31      29  27 


51     47  52 

27     22  22 


22      29  26 


33  39  48 
21      29  25 


30     2  7  2,5 


35     37  50 


5  3  46  51 
31      30  29 


49      47  47 


26      29  24 


44  39  40 
26      26  26 


33  38  50 
20      28  25 


27      32  33 


34  3  1 
55  64 


65  53 
35  31 


63  57 
3.4      3 1 


34      45  53 


55  53 
26  39 


58  62 
36  47 


50  55  54 
35      40  36 


55  59  63 
34      44  43 


61  68  75 
38     49  59 


62      68  75 


61  69  72 
33      44  34 


65  51 
31  40 


64  5  8 
32  30 


63  57 
36  34 


65  57 
32 


67  59 

29  38 


65  62 
32      3  1 


67  63 
35  36 


29      21'  21 


25      28  29 


40  36  53 
25      27  25 


22     30  25 


57  43  52 
25      24  22 


32      32  25 


50     45  52 


33  38  48 
21  30  25 

34  38  48 
23  30  25 

32  37  52 
23  26  25 

33  42  52 
21  29  22 

51  41  50 

28  26  26 

44  38  51 

26  27  23 

40  38  48 

32  27  25 

50  45  54 

25  23  20 

36  38  52 

23  29  23 

44  38  51 

30  31  28 

35  38  46 

24  28  30 


44  6£ 

30  3C 


69  38  39 
30  23 

29 


80     51  75 


82     75  80 


40      37  37 


73  43  39 
31      20  26 


47  5£ 
29  34 


64  50  7C 
45      34  40 


50  29  33 
17      15  24 


52      43  50 


50  39  36 
25     24  26 


49      35  43 


70  80 
52  6£ 


58  82 
48  55 


79      68  7S 


73  32  31 
21      17  17 


51  57  52 
38  45  46 

52  58 
3  6  44 

52  58 


54      60  57 


34      47  36 


62  69  76 
32      46  56 


73  42  41 
31      27  33 


32      24  22 


26      23  23 


77      35  34 


55     32  30 


4  3     3  5  40 


46  6£ 
40  43 


3  9  44 

4b  6£ 


48      38  41 


17      17  21 


54  34  32 
17      16  22 


65      48  55 

79  65  75 
53     41  45 


36  52 
50  55 


62  70  73 
32     46  45 


50  77  70 
32      44  46 


34      40  29 


52      54  55 


55  55  57 
30     41  36 


30     39  35 


59      68  71 


34      48  37 


33      48  58 


7£  55 
4£  21 


48  65  40 
30      35  12 


80  70 
53  29 


59  82  54 
47     48  26 


79      75  75 


38     50  66 


13     19  24 


38     59  61 


41      50  63 


33  41  39 
25     16  30 


17     11  26 


29      28  35 


22      15  29 


32      23  34 


37      53  62 


29     26  35 


31  43  51 
18     13  28 


35     39  43 


27      24  37 


37  43  45 
26      19  32 


71      60  46 


52  33  32 
21     21  26 


65      51  5£ 


7  3  80 
47  45 


70  38  39 
30     22  21 


58  46  45 

51  50  62 
40  28  3£ 

52  45  63 
42  30  35 

55  45  7C 

36  32  33 

57  52  71 
44  33  4C 

78  66  75 

64  50  5? 

81  71  8C 

58  42  47 

70  68  74 


71      36  37 

29      23  22 


42     30  29 


45  29  30 
15     15  22 


25     21  28 


27     21  22 


68     33  34 


79  82 
50  52 


75     41  41 

33      24  23 


42      36  43 


68      8C     57  39 


22     23     24     25     26    27     28  2? 


34      42  53 


37      51  61 


17      15  26 


23     26  34 


35  50  65 
27      23  34 


36  50  65 
30     24  37 


36      60  52 


35     55  50 


37  48  62 
27      24  36 


28     24  35 


32     67  62 


39      54  66 


35  58  57 
25     20  29 


60  64  43 
54     36  22 


69     56  45 


47     38  23 


68  60  42 
52     30  23 


65     61  38 


68  67  45 
51     36  29 


73  69  47 
49      39  22 


66      60  45 


67  45 
34  21 


35      27  17 


59  59  37 
39     26  20 


39      26  21 


56      56  41 


62      62  40 


48  49  55 
26     25  24 


41     47  37 


48  47  43 
29      37  15 


54     50  53 


38     42  37 


39  43  39 
22      19  10 


71      60  44 

43     28  22 


14     22  26 


22      27  26 


31      34  31 


16     28  27 


17     27  27 


48  49  48 

26  25  15 

42  44  40 
22  22  15 

51  52  57 

34  32  20 

50  53  55 

24  22  28 

48  48  36 

22  20  15 

47  50  48 

20  23  19 

40  44  47 

22  23  24 

43  45  38 
20  20  13 

36  42  40 

31  29  10 

39  43  40 

25  24  7 

38  43  41 


31     30  31 


20     19  13 


46     47  40 


26      24  25 


50     50  47 


47      41  48 

26     23  17 


52  52  59 
28     26  36 


21  29 
13  16 


15     18  21 


35  32  28 
12     15  13 


16     26  26 


44      15  26 


14      24  26 


18      26  27 


17      26  28 


20      30  30 


17      26  30 


14     25  27 


26      24  23 


62  65  42 
39      37  22 


60     58  38 


65  42  41 
42     19  15 


38     29  15 


64     65  44 


65  59  42 
42      36  21 


65  67  44 
48     40  21 


64  41 

35  23 


25      23  24 


47     46  50 


40      43  36 


42  46  40 
24      18  11 


50      49  59 


48  49  45 
25      23  21 


30     25  20 


30  31 
14  15 


22      26  29 


18     26  25 


38  35  33 
12     14  13 


24  26  30 
10      14  12 


15      24  24 


14      23  27 


15  22 
5  10 


13     25  28 


10     12  11 


21     29  27 


16     25  23 


74  65 
44    2  3 


51  54  58 
24     21  27 


43  46  44 
22      19  14 


48      49  44 

28     25  19 


41      44  41 

22     20  16 


29     31  30 


17  25 
6  13 


19  26 
10  12 


16     23  27 


See  reference  noteB  follovlng  Station  Index. 
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Table  5  •  Confinued 


Station 

Day  Of  Month 

ATerage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j 

30 

31 

JAL^oWiV  1  LLC 

M*N 

62 

56 

35 

57 

67 

64 

42 

53 

65 

67 

78 

7< 

66 

33 

35 

35 

60 

64 

68 

66 

40 

45 

46 

45 

19 

26 

23 
6 

52 

2 

50 

32 

2  1 

2  1 

36 

32 

24 

28 

3  1 

50 

37 

4; 

2  3 

20 

1  2 

2  1 

2  1 

29 

45 

31 

1  8 

24 

19 

1  8 

9 

12 

27 

5 

JERSEYVILLE 

MAX 

60 

53 

40 

58 

70 

61 

42 

39 

54 

60 

68 

73 

81 

75 

e< 

64 

37 

37 

38 

62 

65 

70 

64 

43 

49 

49 

43 

20 

26 

26 

5  3 

7 

WIN 

48 

35 

26 

24 

36 

3  2 

34 

50 

40 

4( 

2  4 

20 

1  8 

28 

26 

3  7 

4  7 

33 

1  6 

22 

20 

16 

9 

12 

9 

28 

6 

JOL lET 

MAX 

56 

52 

34 

41 

60 

53 

34 

40 

50 

53 

58 

58 

6t 

57 

7i 

56 

31 

30 

35 

43 

46 

58 

60 

39 

40 

44 

39 

13 

26 

2  7 

MIN 

45 

33 

22 

24 

32 

32 

24 

19 

16 

^  ' 

24 

16 

32 

32 

1 9 

22 

2  4 

1  3 

* 

1  1 

9 

27 

4 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

56 

51 

38 

42 

58 

50 

34 

38 

47 

54 

59 

62 

73 

64 

7; 

62 

32 

30 

33 

39 

47 

59 

59 

39 

40 

43 

40 

15 

21 

2  8 

MIN 

43 

35 

19 

1  7 

30 

30 

1  9 

20 

^  ' 

29 

1  8 

1  7 

1 5 

* 

5 

23 

6 

KANKAKEE   ^  NW 

MAX 

55 

52 

39 

42 

59 

53 

33 

39 

47 

56 

6C 

64 

75 

6£ 

7: 

66 

32 

30 

34 

39 

49 

59 

55 

41 

42 

44 

40 

12 

27 

29 

MIN 

43 

38 

20 

1  8 

3  I 

30 

2  1 

16 

14 

34 

32 

1 6 

1 9 

1  9 

1 2 

5 

6 

24 

9 

KEWANEE 

MAX 

56 

47 

35 

48 

64 

54 

32 

41 

51 

57 

57 

57 

55 

4£ 

71 

44 

31 

30 

32 

53 

50 

63 

54 

34 

46 

30 

12 

24 

26 

MIN 

44 

3  1 

2  1 

1 9 

3  1 

30 

22 

16 

20 

26 

28 

16 

" 

16 

° 

° 

10 

5 

23 

7 

LA  HARPE 

MAX 

57 

46 

33 

51 

66 

58 

37 

36 

50 

56 

53 

58 

58 

46 

71 

46 

32 

31 

35 

60 

55 

66 

60 

40 

42 

48 

41 

22 

21 

24 

MIN 

4  5 

29 

19 

2  3 

38 

2  9 

16 

19 

''^ 

26 

19 

10 

" 

4 

25 

2 

LA   SALLE  PERU 

53 

46 

33 

44 

62 

54 

34 

41 

50 

55 

57 

59 

66 

50 

7< 

45 

31 

30 

32 

48 

47 

63 

59 

39 

42 

45 

36 

15 

25 

4  5 

MIN 

36 

36 

46 

36 

19 

19 

18 

1  5 

28 

3  7 

3 1 

20 

2  7 

2  1 

10 

5 

14 

9 

26 

9 

L I NCOLN 

MAX 

61 

53 

35 

50 

65 

61 

36 

37 

54 

59 

65 

65 

76 

52 

7< 

49 

35 

33 

35 

52 

56 

65 

61 

40 

45 

46 

38 

15 

27 

M  I  N 

48 

3  1 

22 

2  2 

33 

16 

18 

29 

41 

28 

23 

20 

7 

26 

7 

MAKANOA    1  NW 

MAX 

65 

64 

44 

55 

65 

60 

48 

44 

51 

60 

67 

74 

81 

79 

8C 

76 

39 

40 

39 

50 

64 

64 

67 

45 

50 

50 

52 

34 

30 

29 

MIN 

5  1 

43 

28 

2  7 

37 

3  1 

26 

39 

49 

40 

26 

32 

14 

13 

34 

3 

MARENGO 

MAX 

MIN 

MAT  TOON 

MAX 

60 

60 

38 

49 

62 

49 

39 

39 

49 

59 

64 

66 

76 

52 

7; 

51 

35 

40 

33 

47 

58 

62 

61 

40 

45 

46 

44 

16 

27 

MIN 

49 

31 

24 

22 

3  5 

2  5 

2  6 

20 

31 

41 

26 

" 

23 

10 

27 

6 

MC  LEAN5B0R0 

67 

64 

44 

55 

65 

54 

46 

43 

52 

61 

70 

74 

63 

75 

8C 

71 

39 

40 

38 

52 

64 

63 

65 

42 

50 

50 

54 

25 

30 

MIN 

4  9 

4 1 

2  8 

2  2 

34 

13 

31 

8 

M  I  NONK 

5S 

46 

32 

44 

63 

49 

32 

39 

50 

55 

59 

60 

72 

51 

7! 

48 

31 

30 

32 

43 

50 

65 

60 

40 

45 

44 

37 

12 

24 

MIN 

4, 

4 

23 

9 

MOLINE   W0  AP 

5« 

46 

36 

4£ 

66 

48 

33 

36 

50 

56 

53 

56 

52 

44 

6i 

33 

29 

30 

38 

57 

48 

63 

42 

39 

42 

47 

38 

17 

23 

2  7 

M*N 

42 

36 

6 

24 

3 

MONMOUTH 

58 

46 

31 

49 

67 

54 

32 

37 

51 

57 

55 

58 

55 

47 

71 

41 

30 

30 

36 

60 

53 

64 

57 

39 

44 

46 

37 

14 

23 

MIN 

5 

24 

5 

MORRIS   3  NE 

5f 

51 

38 

62 

55 

35 

43 

51 

54 

5S 

59 

70 

63 

73 

61 

33 

31 

37 

43 

45 

60 

59 

42 

42 

45 

39 

19 

27 

MIN 

Tl 

16 

18 

" 

16 

" 

20 

18 

6 

26 

2 

MORR 1  SON 

51 

53 

38 

4£ 

65 

58 

33 

39 

51 

56 

5£ 

59 

55 

4£ 

6( 

50 

30 

3  1 

33 

56 

46 

61 

59 

40 

44 

46 

41 

15 

23 

MIN 

10 

5 

23 

9 

MORR I SONV I L L E    1  E 

5f 

45 

38 

52 

66 

55 

42 

37 

51 

5S 

6t 

66 

79 

70 

7" 

63 

35 

37 

35 

51 

64 

65 

63 

42 

45 

46 

44 

30 

27 

MIN 

10 

28 

4 

MT   CARMEL    3  N 

6* 

61 

43 

42 

64 

51 

43 

36 

52 

6C 

75 

72 

81 

61 

79 

37 

40 

36 

49 

65 

65 

44 

40 

47 

49 

54 

22 

MIN 

23 

13 

29 

3 

MOUNT  CARROLL 

54 

4; 

35 

47 

63 

57 

32 

38 

49 

52 

53 

57 

52 

46 

63 

44 

29 

29 

32 

54 

45 

57 

57 

37 

42 

45 

36 

15 

23 

24 

43 

6 

MIN 

5 

24 

3 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

67 

63 

42 

56 

65 

60 

46 

39 

52 

61 

68 

74 

81 

72 

61 

70 

37 

36 

36 

51 

64 

62 

66 

43 

47 

46 

52 

23 

29 

54. 

1 

MIN 

51 

40 

27 

22 

35 

40 

26 

24 

23 

34 

45 

53 

57 

44 

4' 

27 

22 

23 

30 

23 

30 

44 

36 

23 

26 

24 

23 

10 

14 

1  1 

31 

1 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

67 

65 

45 

54 

64 

57 

48 

43 

50 

60 

68 

75 

82 

71 

T. 

75 

40 

41 

36 

50 

63 

63 

67 

43 

50 

51 

55 

32 

31 

MIN 

50 

44 

41 

^' 

34 

46 

56 

65 

1  1 

32 

1 

NE  WTON 

MAX 

65 

62 

43 

52 

64 

56 

45 

39 

52 

60 

66 

68 

82 

72 

T. 

73 

37 

36 

37 

49 

64 

64 

60 

43 

48 

46 

50 

23 

28 

MIN 

50 

42 

11 

30 

9 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

56 

49 

34 

43 

63 

53 

35 

43 

51 

55 

5£ 

58 

6£ 

5C 

T: 

47 

35 

31 

36 

45 

47 

63 

58 

4  1 

43 

46 

40 

14 

25 

46 

^ 

MIN 

45 

8 

26 

4 

PALESTINE 

MAX 

64 

63 

45 

53 

65 

52 

38 

40 

53 

61 

69 

70 

82 

71 

7( 

67 

37 

36 

36 

49 

63 

62 

63 

40 

46 

50 

51 

21 

27 

MIN 

3  8 

40 

2  6 

2  1 

^' 

30 

60 

4f 

12 

28. 

8 

PANA 

MAX 

59 

53 

37 

52 

64 

53 

40 

36 

50 

58 

64 

65 

7£ 

53 

7< 

55 

34 

35 

35 

50 

63 

63 

64 

41 

45 

47 

42 

17 

26 

49 

MIN 

5  I 

34 

2  5 

22 

34 

26 

28 

'"^ 

2  5 

2  5 

2  1 

33 

45 

3  1 

2  2 

2  3 

2  2 

14 

8 

1  3 

10 

26. 

8 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

59 

55 

39 

48 

60 

52 

39 

37 

47 

58 

63 

67 

78 

7C 

7( 

67 

34 

34 

33 

45 

55 

62 

62 

39 

42 

46 

45 

20 

20 

49 . 

MIN 

4  £ 

20 

2  2 

29 

19 

34 

20 

1  6 

3  1 

40 

24 

2  1 

2  1 

2  1 

20 

7 

1  3 

10 

27 

3 

PARK  FOREST 

MAX 

54 

51 

31 

41 

59 

50 

33 

39 

45 

53 

57 

56 

70 

4£ 

7( 

46 

30 

31 

36 

40 

47 

58 

59 

36 

38 

42 

41 

13 

27 

44 

MIN 

47 

29 

22 

2  3 

3  3 

2  5 

2  3 

29 

30 

34 

42 

39 

43 

\  5 

1  5 

2  7 

3  5 

2  3 

1 8 

2  3 

2  2 

5 

0 

1  3 

8 

25. 

3 

PEORIA   WB  AP 

MAX 

56 

48 

32 

48 

62 

49 

32 

36 

50 

55 

56 

60 

69 

46 

7i 

35 

32 

32 

33 

53 

52 

63 

47 

36 

42 

44 

36 

16 

23 

44 

MIN 

46 

29 

23 

24 

36 

2  7 

24 

29 

26 

43 

39 

40 

20 

32 

1  9 

2  7 

2  1 

7 

1  3 

8 

26. 

2 

PONT  I  AC 

MAX 

58 

51 

33 

44 

61 

52 

33 

38 

49 

55 

59 

62 

73 

5; 

7; 

52 

33 

30 

32 

43 

51 

63 

60 

39 

42 

38 

1  3 

24 

46 

MIN 

47 

33 

22 

2  1 

3  3 

29 

43 

39 

45 

1 2 

1  8 

22 

10 

28 

35 

3  I 

1  9 

2  3 

2  1 

1  3 

7 

1 1 

8 

26. 

3 

QU  1  NC  Y 

MAX 

58 

46 

35 

56 

68 

59 

35 

35 

50 

59 

59 

62 

63 

4^ 

7< 

39 

33 

32 

36 

66 

62 

71 

65 

40 

45 

50 

43 

17 

22 

48 

MIN 

45 

29 

23 

25 

44 

3  1 

2  5 

29 

26 

46 

41 

2  9 

33 

4  7 

28 

1  9 

2  6 

2  2 

1 2 

9 

10 

6 

27. 

3 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 

57 

46 

36 

58 

67 

41 

36 

36 

51 

59 

63 

64 

6£ 

4f 

4 : 

33 

32 

33 

36 

67 

63 

72 

41 

41 

45 

49 

36 

16 

24 

46 

MIN 

45 

26 

20 

2 " 

40 

40 

1  8 

2  4 

2  8 

36 

40 

24 

20 

2  4 

2  1 

8 

10 

1 1 

6 

25. 

7 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

57 

49 

33 

46 

60 

47 

36 

35 

48 

56 

62 

64 

75 

46 

75 

46 

33 

31 

32 

41 

50 

63 

60 

39 

43 

44 

40 

14 

24 

28 

M  1  N 

48 

31 

25 

23 

30 

2  7 

26 

28 

2  7 

3  3 

44 

4  1 

46 

40 

44 

19 

19 

10 

26. 

3 

ROBERTS  3  N 

MAX 

56 

51 

36 

44 

60 

50 

35 

36 

43 

55 

61 

65 

75 

65 

T. 

62 

33 

30 

30 

40 

49 

62 

56 

39 

42 

44 

39 

17 

25 

28 

46. 

8 

MIN 

45 

35 

22 

20 

30 

3  3 

22 

2  8 

2  5 

7 

25. 

5 

ROCHELLE 

MAX 

57 

50 

34 

40 

60 

55 

35 

38 

48 

53 

56 

56 

54 

50 

6t 

52 

30 

28 

31 

47 

46 

56 

57 

38 

40 

42 

38 

12 

25 

26 

44. 

I 

MIN 

43 

32 

22 

20 

27 

30 

22 

29 

25 

32 

39 

35 

44 

29 

31 

14 

10 

20 

25 

20 

28 

34 

20 

16 

25 

20 

10 

1 

10 

5 

24. 

1 

ROCKFORD 

MAX 

58 

48 

39 

43 

60 

56 

33 

40 

47 

52 

53 

54 

54 

47 

6( 

51 

30 

31 

33 

47 

42 

52 

52 

38 

40 

43 

38 

14 

26 

26 

43. 

8 

MIN 

44 

37 

22 

20 

33 

29 

22 

30 

26 

25 

41 

32 

43 

26 

36 

14 

14 

23 

21 

17 

26 

34 

29 

14 

26 

19 

10 

-  2 

12 

6 

24. 

3 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 

57 

46 

33 

41 

60 

4  7 

33 

38 

48 

53 

53 

55 

54 

44 

6« 

39 

31 

29 

32 

48 

40 

55 

55 

39 

37 

43 

36 

16 

25 

28 

42. 

6 

MIN 

41 

30 

24 

20 

31 

24 

22 

31 

24 

34 

38 

33 

36 

29 

3i 

15 

15 

22 

13 

12 

26 

35 

20 

16 

20 

16 

4 

1 

12 

7 

23. 

0 

S«e  refereoce  Dotes  following  StstloD  ladei. 
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Table  5 -Continued 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1955 


Station 

Day  Of  Month 

& 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUSHVILLE 

M*N 

59 

52 

36 

55 

68 

55 

40 

37 

53 

58 

58 

60 

73 

43 

7t 

45 

34 

33 

36 

63 

64 

67 

61 

40 

46 

48 

36 

16 

26 

29 

48»9 

48 

30 

19 

22 

35 

30 

23 

28 

23 

30 

42 

38 

42 

34 

4 

18 

16 

le 

24 

21 

40 

41 

28 

11 

25 

19 

11 

7 

12 

7 

26<  1 

SKOK I E 

MAX 

MIN 

5PARTA 

MAX 

71 

65 

44 

57 

65 

60 

47 

44 

54 

65 

70 

74 

82 

75 

32 

70 

39 

38 

39 

53 

64 

66 

65 

45 

52 

49 

52 

25 

31 

28 

MIN 

it  3 

42 

28 

26 

40 

43 

28 

25 

26 

35 

50 

55 

64 

43 

5; 

2  7 

23 

25 

31 

28 

36 

49 

38 

23 

25 

25 

22 

11 

14 

12 

33.0 

SPRINGFIELD  KB  AP 

MAX 

59 

51 

35 

53 

64 

52 

37 

37 

51 

57 

62 

64 

78 

49 

7£ 

40 

34 

35 

35 

54 

61 

65 

57 

41 

46 

46 

39 

16 

29 

26 
8 

MIN 

^8 

30 

23 

24 

38 

2  7 

23 

26 

26 

36 

45 

39 

44 

39 

4C 

19 

19 

19 

22 

22 

33 

46 

25 

19 

24 

21 

10 

10 

14 

27.4 

STOCKTON 

MAX 

52 

46 

33 

46 

61 

57 

30 

35 

46 

51 

48 

52 

46 

42 

6C 

41 

28 

29 

31 

52 

42 

48 

54 

37 

41 

43 

37 

12 

20 

26 

MIN 

'*2 

3  3 

22 

2  1 

33 

2  8 

2  I 

29 

23 

33 

39 

31 

42 

21 

3« 

13 

12 

23 

15 

19 

29 

34 

26 

13 

26 

18 

7 

0 

12 

5 

23.5 

SYCAMORE 

MAX 

55 

45 

32 

41 

59 

49 

41 

37 

45 

52 

54 

56 

56 

48 

65 

43 

31 

29 

33 

43 

40 

54 

56 

37 

37 

42 

14 

26 

29 

MIN 

42 

30 

1 8 

16 

30 

2  7 

20 

29 

2  5 

32 

38 

35 

43 

28 

36 

13 

13 

20 

18 

12 

32 

34 

24 

15 

21 

20 

9 

0 

13 

5 

23.3 

TABLE  GROVE 

MAX 

57 

48 

35 

53 

66 

54 

34 

36 

52 

58 

60 

60 

71 

46 

75 

40 

33 

32 

36 

63 

56 

66 

60 

40 

45 

49 

42 

14 

23 

27 

MIN 

4  5 

30 

1  9 

22 

35 

2  8 

22 

2  7 

2  5 

33 

43 

37 

43 

34 

40 

1  7 

15 

1  7 

22 

23 

34 

41 

29 

18 

24 

20 

10 

6 

11 

6 

25.9 

TUSCOLA 

MAX 

57 

55 

38 

48 

60 

52 

37 

37 

49 

59 

65 

65 

78 

69 

77 

66 

34 

33 

32 

43 

54 

62 

59 

40 

43 

43 

41 

19 

26 

27 

MIN 

45 

38 

2  6 

22 

3  1 

3  5 

24 

2  7 

26 

32 

4  1 

36 

55 

40 

45 

25 

19 

18 

22 

7 

29 

37 

33 

18 

23 

21 

18 

8 

11 

9 

27.4 

URBANA 

MAX 

55 

53 

35 

4  7 

60 

48 

37 

37 

48 

57 

64 

64 

76 

62 

75 

60 

34 

32 

34 

41 

50 

63 

58 

41 

43 

43 

41 

13 

25 

27 

MIN 

46 

3  5 

2  5 

24 

34 

3  5 

2  3 

2  7 

28 

34 

43 

40 

55 

40 

4? 

22 

19 

19 

24 

10 

29 

38 

30 

2  1 

23 

24 

13 

8 

13 

10 

28.0 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 

66 

51 

39 

54 

65 

50 

44 

37 

51 

61 

66 

69 

80 

52 

7< 

47 

37 

35 

37 

51 

66 

63 

58 

42 

48 

49 

40 

19 

28 

2  7 

50  4 

MIN 

49 

3  1 

2  3 

22 

29 

2  7 

24 

26 

2  1 

3  1 

43 

36 

49 

43 

41 

21 

20 

20 

22 

23 

30 

39 

33 

20 

21 

21 

11 

10 

13 

10 

27.2 

V  I RDEN 

MAX 

57 

51 

41 

54 

64 

55 

45 

37 

52 

57 

65 

66 

78 

63 

7; 

55 

35 

34 

35 

54 

61 

64 

61 

49 

46 

47 

39 

25 

26 

24 

8 

MIN 

48 

33 

24 

2  Z 

32 

3  3 

2  4 

2  7 

24 

32 

45 

37 

56 

40 

4: 

22 

18 

19 

26 

21 

32 

44 

29 

18 

25 

20 

14 

9 

12 

27.9 

WALNUT 

MAX 

57 

50 

35 

45 

61 

58 

34 

39 

50 

54 

55 

55 

54 

49 

6; 

49 

29 

30 

34 

50 

47 

62 

59 

37 

43 

46 

38 

15 

25 

28 

MIN 

45 

2  3 

2  2 

32 

3  1 

2  3 

28 

26 

34 

42 

34 

45 

33 

4t 

17 

14 

19 

18 

17 

27 

35 

30 

1  7 

24 

19 

10 

3 

10 

5 

25.2 

WAT5EKA 

MAX 

53 

51 

40 

43 

59 

50 

35 

37 

46 

50 

62 

63 

75 

69 

7; 

65 

32 

30 

32 

38 

47 

59 

50 

37 

39 

42 

41 

15 

25 

26 

MIN 

40 

23 

2  1 

30 

3  2 

22 

29 

29 

34 

4  I 

39 

48 

40 

4: 

23 

18 

16 

24 

1  1 

27 

34 

32 

18 

20 

19 

15 

7 

10 

9 

26.6 

WAUKE6AN 

MAX 

53 

46 

33 

40 

59 

53 

34 

39 

45 

51 

55 

50 

55 

49 

54 

50 

30 

34 

35 

43 

40 

50 

57 

38 

40 

41 

37 

14 

29 

30 

MIN 

1  9 

32 

'  2  7 

22 

29 

2  8 

35 

42 

3  7 

44 

3  I 

3^ 

1  6 

15 

23 

24 

16 

30 

38 

29 

16 

22 

21 

9 

0 

14 

9 

25.6 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

54 

50 

32 

38 

57 

52 

32 

39 

47 

50 

56 

54 

63 

57 

67 

58 

30 

30 

34 

41 

44 

55 

57 

36 

36 

42 

36 

13 
1 

27 

26 

4  3.8 

MIN 

43 

32 

20 

20 

31 

32 

23 

29 

27 

34 

42 

40 

44 

34 

31 

1  7 

14 

20 

24 

14 

30 

35 

31 

17 

23 

21 

12 

9 

e 

25.5 

WHITE   HALL    I  E 

MAX 

63 

58 

38 

57 

68 

66 

41 

37 

52 

58 

65 

70 

80 

68 

8C 

78 

35 

35 

36 

61 

64 

70 

68 

41 

47 

47 

46 

19 

26 

24 

53.3 

MIN 

50 

33 

25 

22 

35 

34 

21 

30 

23 

32 

44 

36 

5  1 

39 

4£ 

21 

20 

20 

2  5 

23 

32 

44 

32 

19 

26 

20 

19 

10 

12 

1  1 

28.5 

W I NDSOR 

MAX 

59 

55 

39 

50 

63 

54 

40 

3  6 

50 

59 

64 

65 

77 

68 

7£ 

65 

33 

32 

33 

48 

60 

63 

61 

39 

44 

46 

42 

18 

25 

25 

49.6 

MIN 

48 

39 

26 

22 

31 

35 

25 

26 

24 

34 

43 

43 

56 

40 

4f 

25 

20 

29 

28 

18 

32 

4  1 

33 

19 

20 

22 

18 

7 

11 

10 

29.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oranon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Totdl 
Ava 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

EVAP 

.17 

.11 

.11 

.05 

.10 

.16 

.06 

.08 

WIND 

89 

93 

61 

34 

31 

110 

16 

28 

17 

140 

29 

121 

128 

96 

45 

158 

72 

38 

26 

84 

55 

68 

218 

17 

26 

10 

64 

78 

80 

31 

2062 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.12 

.01 

WIND 

178 

95 

MAX 

59 

57 

MIN 

32 

44 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notea  folloelog  Stetlon  Index. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1955 


Day  of  montH 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1  27 

28 

29 

30 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
1 

T 

T 
T 

T 

2.0 

1 

T 

T 

n.e 
1 

T 
T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.6 

2 

1 

T 

T 

T 

2.9 

2 

1 

1.6 

2 

2 

2 

1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  3 
T 

T 

CARLINVILLE  h  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

1  .  5 
T 

J 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

1  .A 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 .  8 

2  .  2 
0.2 

1 

T 

0  .  k 

0  . 
T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 

2 

2.5 

3 

T 

0.5 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

0.2 

1 

T 

0  .  k 
T 

T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

3 

1 

T 

0  . . 
T 

T 
T 

T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .6 

2 

T 
T 

0.£ 

1 

1 

1 

1 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
1 

T 

2  .  5 
3 

2 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 
T 

1.5 

T 

0.£ 
1 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

1 

0.3 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

1.0 

0.1 

1 

T 

0.8 

I 
1 

T 
T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 

1.0 

1.0 

1 

1 

1 

1 

MORR  I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

1.0 

1 

1 

1 

1 

MORRISONVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 

1 

0.5 
1 

T 

T 
T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 

1 

1  .0 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 

2 

T 

0.  E 
1 

T 
1 

T 
T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 

T 

T 

T 

T 

1.0 

0.3 
1 

T 

0.3 

T 
T 

T 
T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

T 

3.0 
3 

2 

1 

T 

0.3 

T 

T 
T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.8 

0.2 

1 

T 

0.2 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  A  F  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
1 

T 
T 

1.8 

2 

0.1 
2 

O.A 

T 

O.A 

T 

0.1 
T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

3.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

2.0 

2 

1.0 

0.1 

1 

T 
1 

1 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

1  .  ^ 

0  .  3 

2 

0  .  3 

T 
T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0:5 
T 

2.5 
1 

1  .0 
1 

1 

T 
1 

1 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

- 

T 

2 

T 

0.6 
1 

0.  1 
1 

1 

1 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  1 

1 

1  .2 

T 

T 
T 

T 
T 

1  .  9 
T 

T 
T 

T 
I 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
1 

T 
T 

3«e  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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STATION  INDEX 

ILLINOIS 
NOVSHBBR  IBSS 


Station 

d 

County 

« 

J! 

1 

8 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

4. 

County 

"a 

d 
o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

M 

1 

a 

tj 

£1 

Q 

> 
« 

Temp. 

1 

Index  1 

g 

% 

-T3 
5 
XI 

Longiti 

Elevati 

Temp. 

Albloa 

ALeslB  Water  VorkB 
Alton  Dud  26 

0055 

0082 
0137 
0187 

Edwards 
Madison 

\ 

38  22 

41  03 
38  53 
37  28 

88  03 

90  34 
90  11 

89  15 

447 

432 
640 

6P 
6P 

6P 
GP 

7A 
7P 

Bessie  Ellen 

Hun.  Water  Works 

Corps  of  Engineers 
J.   Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

7 

Louisville 

Hakanda  1  NW 
Harengo 

5216 
5272 
5280 

5326 

Clay 

HcDonough 

Jackson 

McHenry 

7 

\ 

38  47 

40  28 
37  38 
42  15 

88  30 
90  40 
88  37 

480 
620 
702 

880 

6P 

MID 

6P 
6P 

6P 

Roy  H.  Dawklns 
'ec  11  K .  Tr Inble 
W.  S.  Newell  i 
larvey  B.  Hartllne 

3 

2  3  5 

C 

7 

Arlington  Heights  4  SSE 

Augusta 

Aurora  College 

0195 

0247 
0330 

Henry 
Hancock 

41  24 

42  02 

40  14 

41  45 

89  55 

87  58 

90  57 

88  20 

620 

680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 

HID 

7P 

Albert  E ,  Croegaert 
George  A,  Honemann 
Phys  Oept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

Haroa 

Harsellles  Lock 
Marshall 

5334 
5342 
5364 

5380 

Fultoo 
Till lamson 

La  Salle 
Clark 

1 
7 

40  30 

40  02 

41  20 
39  23 

90  24 
88  55 
88  58 

87  42 

546 
448 

720 

606 

HID 
5P 
MID 

6P 

Joseph  Ace  McCance 

lohn  E,  Kllowskl 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 
3 

C 
C 

Beardstovn  LaCrange  Dan 
Belleville  Scott  AT  Base 

0356 

0492 
0497 

Fulton 
St.  Clair 

\ 

40  40 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

90  26 
90  32 
89  51 

434 
444 

HID 

7A 

HID 
HID 

H.   Lynn  Davis 

Sanuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 

7  C 

Uascoutah 

UcHenry 
HcHenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 

Coles 

HcHenry 

HcHenry 

2 

7 
1 
1 

38  29 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 
88  21 

88  15 

425 

581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
HID 
HID 

6P 

CLOSED  ----- 

Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnlngs 

5/1/54 
2  3  5 
3 

Belvldere  Sewage  Plant 
BloonlDgton  Kormal 

0583 

060B 
0761 
07  S6 

Franklin 
He Lean 
HcLean 

\ 

42  16 

38  00 
40  30 
40  30 

88  52 

88  55 

89  01 
89  00 

753 
474 

830 

4P 

HID 

6P 

7A 
4P 

:ity  of  Belvidere 

Gforge  L.  Henninger 
Barry  G.  Johnson 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 

7 

UcLeansboro 
Ulnonk 

MOllne  WB  Airport 

5515 
5539 
5712 

5768 

Hamilton 

Hood ford 
Rock  Island 

5 

1 
6 
4 

38  05 

40  54 

41  27 
40  55 

68  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

755 
589 
770 

6P 
7P 
6P 

6P 
7P 
TP 

6P 

F.  G.  Frazler 
d .  F .  Dod  ge 
Homer  C.  Parks 
U.S.    Weather  Bureau 
Prof.  Lyie  Fiwley 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Bluffs 

Bradford  CAj*  AP 
Brookport  Daa  52 
Cairo  WB  City 
Canton 

0781 

0993 
1166 
1250 

Scott 

Hassac 

Alexander 

Fulton 

\ 

39  45 

37  08 
37  00 

40  34 

90  32 

88  39 

89  10 

90  02 

467 

335 
314 

HID 

MID 

6P 

:orps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Uonticello 

Morris  3  HE 

Horrlson 

Horrlsonvllle 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt 
Grundy 

1 

6 

40  02 

41  24 
41  49 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 
520 
549 
603 
638 

5P 

5P 
7A 
6P 
5P 
MID 

.ee  F.  Glffln 

3onald  U.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 

C 

CarbODdale  Sewage  Plant 
Carlyle 

CarpeDter  1  SW 

1265 

1288 
1296 
1304 

Jackson 
Clinton 

^ 

37  44 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  22 
89  54 

420 

461 

403 
520 

6P 
6P 

7A 

6P 

6P 

Hun  Water  &  Pwr  PI 

George  C.  Danntr 
Soil  Cons  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

C 

Morrlsonville  1  E 

Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Mount  Pulaski 

5846 
5901 
5927 

Carroll 
Macoupin 
Logan 

1 

\ 

39  25 

42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 

89  17 

638 
400 
817 

676 

7P 
6A 
7P 

7. 

6A 
6A 

5P 

John  R.  Lowis 
James  F.  HcCray 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Casey           ^  ^ 
CbaanahoD  Dresden  Isld 

1329 

1412 
1420 
1436 

Clark 
Caes 

\ 

39  18 

40  03 

41  24 
39  29 

88  00 

90  09 
88  17 
88  10 

648 
485 

685 

7A 

6P 
6P 

7A 
7A 

Walter  A.  Newl in 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Eneineers 
Savuel  P.  Jenkins 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 

Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 

6069 

Jackson 
Washington 

4 
2 
1 

39  59 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 

88  26 

711 

590 

505 
707 

6P 

5P 
7A 

6P 

Corner  L.  Renaker 

Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 
Kenneth  A.  Rtchard 

3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Chicago  Cal  Tr  Hks 
Chicago  Lakevlew  Pop  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 

1522 
1532 
1537 

HcLean 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 

40  44 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

87  36 
87  40 
87  40 

720 

593 
651 
592 

5P 

5P 

MID 
HID 

C.  Merle  Parry 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

2  3  5 
3 

C 

c 

C 

New  Boston  Dam  17 

New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 
6446 

Richland 

5 
7 
7 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

548 

571 

513 
520 

5P 
6P 
5P 

8A 
TA 
5P 
6P 
5P 

"orps  of  Engineers 

Hae  HcCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  Hayfalr  Pnp  Sta 

Cblcatjo  Roselapd  Pjnpg 
Chicago  San  Dlst  Dlep 
Chicago  San  Diet  Office 

1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 
Cook 

3 

3 
3 
3 

41  58 

41  42 
41  50 
41  52 

87  45 

87  38 
87  42 
87  38 

647 

659 
602 
898 

MID 
MID 

HID 
HID 

::ty  Engr  Wtr  Purlf 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cbgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

c 
c 
c 

Oregon 
Ottawa 
Paoa 

6526 
6558 
6579 

Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

6 

7 

2 

42  01 

41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 
696 

7P 
7P 
TP 

HID 
8A 
7P 
7P 
7P 

Cnrnatlon  Company 

John  A.  Beed 
H.  H.  Gaddls 
C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Chicago  S  Filter  Plant 

Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 

1572 
1577 
1582 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 

41  45 

41  47 
41  47 

41  53 

87  33 

87  36 
87  45 
87  38 

611 

610 
823 

HID 
HID 
HID 

HID 
HID 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 
C 

Paris  Sewage  Plant 

Park  Forest 
Pa*  Paw 

6605 
6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 
Cook 
Adams 

7 

3 
1 

39  37 

41  29 
41  41 
39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 

7P 
6P 

HID 
TP 
6P 
TA 

GP 

Park  Forest  Wtr  Co. 
Edith  A.  Robblns 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

c 

Chllllcothe 

Clsne  Brown  Caap 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 

1664 
1743 
1775 

Wayne 
De  Witt 
Union 

1 
7 
4 

40  55 

38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

88  24 

88  58 

89  15 

460 

746 
540 

7P 
6P 

8A 
7P 

6P 
6P 

Finis  W.  Baujan 

Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

Peoria  Lock  b  Dam 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
671  1 
6725 
6760 
6819 

Will 

1 

1 
1 

40  37 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 

654 
722 
G05 
670 

MID 

MID 
MID 
2P 
6P 
MID 

Corps  of  Engineers 
Ulna  Cutl 

Richard  H.  Melcher 
Rev.  C.  M.  Powell 

2  3  5 
3 
3 

c 

7  C 

c 

ColllDBville 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 

2140 
2145 

Hadlson 

Will 

Vernlllon 
Vermlllop 

4 

7 

38  40 

41  27 
40  08 
40  OB 

89  59 

87  38 
87  38 
87  36 

555 

675 
602 
555 

HID 
HID 

7P 
7A 

WlUUm  E.  Bonn 

Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAK 
Danville  Sewage  PI 

3 

C 

Plttsfield  Water  Works 
Pont  lac 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 

6996 

Pike 

Raudol ph 
Bureau 

4 
4 

39  39 

40  53 
38  '"5 

41  21 

90  48 
90  52 

88  37 

89  28 

724 
647 
700 

6P 

HID 
6P 
TA 

HID 

Plttsfield  Wtr  Wks 

Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  ».  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

c 

T 

C 

Davenport,    Iowa  L  t  D  15 

Downs  2  HE 
Du  Quolo  2  S 

2166 

2348 
2417 
2483 

Rock  Island 
HcLean 

4 

6 

41  31 

41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
696 
449 

HID 

7P 
6P 

HID 

7P 

MID 

6P 

CLOSED  ----- 

William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devine 
111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 

Prlnceville  2  NW 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7014 
7077 

Adams 

1 

4 
4 
4 

40  57 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 

745 

625 
BOl 
762 
483 

7P 
MID 

HID 
TP 
MID 

Frank  S,  Stew.irt 

A.   H.  Gibson 

U.S.  Civil  Aero  fldm 

Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

C 

Dwlght  St.  Reforrsatory 

Edelstein 

Edwardevllle 

Efflnghaa 

2502 

2642 

2679 
2687 

Livingston 

Hadlson 
Effingham 

1 

1 
4 
7 

41  05 

40  57 

38  49 

39  07 

88  28 

89  38 
89  58 
88  33 

641 

595 

7P 
6P 

HID 

7P 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 

Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W .  Jaggers 
Radio  Station  WCHA 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 

Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Champa Ign 
Randolph 
Washington 

4 

2 

39  56 

38  13 
38  22 

40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

744 
444 
544 

786 

HID 

7P 

TA 
HID 

7A 
MID 

TP 

Harr^  A.  Vollbracht 

Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
R.    E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

T  C 

c 

T 

Elgin 
Eleah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Worke 

2736 

2800 
?888 
2923 

Kane 
Jersey 

1 

4 

3 

42  02 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 

90  22 

87  41 

88  31 

641 

625 
691 

5P 

7P 
5P 

HID 
HID 

W.  0.  Beckner 

The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Diet 
Dept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

C 

c 

Rochelle 

Rockford  4  NE 
Hockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

WlnnebQKO 
Winnebago 
Pike 

6 
6 
4 

41  55 

42  17 
42  12 
39  32 

89  04 

89  05 

88  59 

89  06 
91  00 

798 
740 

850 
728 
470 

6P 
MID 

3P 
6P 
7A 
UID 
6P 

California  Pkg  Corp 

Hrs .  D .  S .  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adra 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

T 

Fairfield 

Flora  ^ 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 

3109 
3257 
3262 

Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 

7 

6 

38  23 

38  40 
42  18 
42  17 

88  22 

88  28 

89  37 
89  36 

451 
490 
743 

6P 
6P 

6P 
HID 

7P 
7A 

Erman  0.  Beck 
John  Schroder 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

sllel!"'^^* 
Sbabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 
7636 
7859 

Dekalb 
Gallatin 

2 
5 

40  07 

38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

88  01 
88  57 
88  51 
88  10 

683 

544 
870 
350 

6P 

6P 
TA 
5P 
HID 
7A 

Gain  Bros.  Greenbse 

Martin  D.  Walsh 

U.  of  111  N.Exp  Fid 

Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Fulton  Dan  13 
Galva  ^ 

3290 

3312 
3320 
3335 

Whiteside 

Jo  Daviess 
Henry 

41  54 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 

90  26 
90  22 
90  02 

592 

611 
780 
849 

SP 
6P 

aA 

MID 
8A 

6r 

Corps  of  Engineers 
NW  111 .  Gas  &  Elec. 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Sldell 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
8147 
8184 

Sangamon 

7 
4 

39  55 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

535 
596 

6P 
HID 
MID 

7A 
UID 

6P 
HID 
HID 

Thelma  Lane 

U.S.   Weather  Bureau 
CLOSED  -    -  - 

3 

C 

2  3  5  T 
2  3  5  6  T  C 
5/14/54 

Gladstone  Dam  IS 
Glendalo  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

33  H4 

3455 
3482 

3522 

Henry 

Henderson 
Pope 

6 

4 

5 
5 

41  27 

40  50 
37  26 
37  22 

90  10 

91  04 
88  41 

86  29 

639 
354 

HID 

6P 
6P 

7A 
6A 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  KTis 
Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

8278 
8293 
8353 
8389 
8452 

cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Houltrle 
De  Kalb 

1 

1 
2 
6 

41  49 

41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 
88  41 

666 

625 
686 
840 

5P 
8P 

HID 

5P 
6P 
UID 
7P 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

J.  F.  Prafcke 
Ray  Ltndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

C 

T 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

3530 

3595 
3666 
3683 

Jackson 
Greene 
Cumberland 

1 
7 

40  06 

37  40 

39  20 
39  15 

91  01 

89  30 

90  12 
88  09 

725 

367 
556 
554 

6P 
7A 

HID 

5P 

C.  i.  Nethery 

John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  H.  Nichols 

3 
3 
3 

C 

Table  Grove 

Tlskilwa 

Toulon 

8460 
8491 
8604 
8630 
8684 

Fulton 

Bureau 
Stark 

1 
7 

40  22 

41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 
88  17 

734 
634 
512 

653 

TP 
6P 

7P 
7A 

6P 
5P 
6P 

C.   A.  Hammond 

Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  H.  Bobson 
DeKalb  A^n  .  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

T 

Greenville 

Griggs vll le 
Hardin 

3693 

3717 
3850 
3879 

Bond 

Pike 
Calhoun 

5 

38  53 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 

90  44 

90  37 
88  32 

563 

685 
440 
366 

7P 
6P 
6P 

7P 

6P 
6P 

Deane  J.  McAllster 
Ellen  Harvey 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 
7 

CIrbana  Engr.  C.impus 
Utica  Starved  Rock  Dam 
Vandalla 

8740 
8745 

8756 
8781 

Champ.i  Ign 
La  Salle 

7 

2 

40  08 

40  06 

41  19 
38  59 

88  13 
68  15 
88  14 

88  59 

89  07 

743 
750 
730 
464 
503 

7P 

TP 
MID 
TA 
TA 
HID 

State  Water  Survey 

Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 
3 

C 
C 

Harrlsburg  Dlspoeal  PI 
Havana  No.  2 
Hoopeeton 

3884 

3940 
4108 
4198 

Saline 
HasOD 

Hontgomery 

5 

1 

2 

37  44 

40  18 

39  09 

40  28 

88  31 

90  04 

89  29 
87  40 

460 

720 
717 

7P 

6P 
6P 

6A 

7A 

W.  Harrison  Klbler 

Merle  L.  Riley 
Walter  E.  Belcher 
John  P.  HuBhrush 

3 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Vandalla  CAA  AP 
Walnut 

8783 
8860 
8916 
8976 
8990 

Fayette 

Bureau 
Hancock 
Tazewell 

2 

6 
4 
1 

38  59 

41  33 
40  21 
40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

HID 
6P 
5P 

MID 
GP 
5P 
5P 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Hudson  Lk  Bloonlngtoo 

HutBonvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dajn  16 
Jsckeonville 

4269 

4317 
4355 
4442 

HcLean 

Crawford 
Rock  Island 
Morgan 

1 

7 
4 

1 

40  40 

39  08 

41  25 
39  44 

88  56 

87  40 
91  01 
90  14 

740 

I 
554 

607 

6P 

HID 
HID 

8A 

111.  State  Wtr  Sur. 

Ill  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Norbury  Sanatorium 

3 

2  3  5 

C 
C 

Waterloo 

Waukegan 
Wayne  City 

9002 
9021 
9025 

Monroe 
Iroquois 

Marshall 

3 
7 

38  20 

42  21 
38  21 
41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
668 
385 
700 

6P 
TP 

8A 
6P 
TP 
7A 
MID 

E.   H.  Wolf 

R.   W.  Flagg 
Paul  P.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Jacksonville  Sewage  PI 

Jerseyvllle 

Jollot  Brandon  Rd  Dan 

Jollet 

4447 

44  89 
4530 
4535 

Horgan 
Will  ^ 

Will 

I 
1 

39  44 

39  09 
41  30 
41  32 

88  15 
90  20 
88  06 
88  05 

575 
G35 
520 

6P 
6P 

HID 
HID 

7A 
HID 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
III  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
C 

7 

West  Frankfort  6  E 
Wheaton  College 
Wblte  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9221 
9241 
9274 

Franklin 

Greene 

Clay 

Shelby 

4 

1 
1 
7 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
88  06 
90  23 
88  18 
86  36 

480 
753 
578 

685 

5P 
5P 

6P 

UID 

5P 
5P 
TA 
6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

Kankakee  3  SW 

4593 

;Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

631 

«P 

7A 

Dalbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Tates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  B«ll 

C 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 
4655 

Kankakee 
Mercer 

4 

41  OS 
41  06 

87  53 
90  57 

540 

6P 

6P 
HID 
SA 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 
Verda  H.  Morris 

2  3  5 
3 

C 

NEW  STATIOlte 

4710 

41  14 

89  56 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokle 

7988 

Cook 

3 

42  02 

67  44 

603 

5P 

5P 

Murray  ft  Trattel 

2  3  5 

La  Harpe 
Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Salic  1  9 

4715 
4823 
4879 
4922 

Henry  ^ 

La  Salle 
La  Salle 

1 

1 

1 
1 

41  15 

40  35 

41  20 
41  19 

89  54 

90  58 

89  08 
89  06 

800 
691 

522 

7P 
7P 

HID 
7A 

HID 
4P 

7A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpe 

Wostclox  GTI  Corp. 
Wm.   K.  Boehm 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Lawrencevllle 
Lincoln 

Lockport  Lock  Daa 
Lockport  Power  House 

4959 

5036 
5079 
5131 
5136 

Lawrence 

HcLean 

Logan 

Will 

Will 

7 
1 

38  44 

40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  41 

88  46 

89  22 
88  05 
88  09 

510 
780 
591 
585 
585 

7P 

8A 
7P 
7A 
HID 
IIID 

nadlo  Station  WVhC 
0.  J.  Lere 
John  Zurkamer  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 
C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2,  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan     4.  Hlsslsslppl     5.  Ohio    6.  Rock     7.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F, 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5.   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cl imatologist  at  601  1/2  East 
Springfield  Avenge ,  Champaign ,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index-     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
-I-      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  hov/ever,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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ILLINOIS  -  DECEMBER  1955 


WEATHER  SUMMARY 

December  was  cold  and  dry.     Temperatures  averaged  28.8  degrees  or  2.4  degrees  less  than  normal. 
Rainfall  averaged  0.47  inch  or  22%  of  normal.     This  is  less  precipitation  than  occurred  in  any  other 
December  of  record  and  less  than  in  any  calendar  month  since  February  1947.     Water  hauling  in- 
creased because  of  well  failures.     The  weather  on  most  days  was  favorable  for  field  work. 

The  first  day  of  the  month  was  rather  cool  but  southerly  winds  on  the  back  side  of  a  high  pressure 
system  brought  warm  temperatures  on  the  2d,     The  3d  was  especially  warm  and  several  stations  regis- 
tered their  warmest  temperatures  for  the  month  on  that  date.     A  cold  front  crossed  the  State  on  the 
afternoon  of  the  3d,   followed  by  near-normal  temperatures  on  the  4th  and  below-normal  temperatures 
on  the  5th  and  6th.     Southerly  winds  poured  warm  air  into  the  State  on  the  7th,  preceding  another 
cold  front  which  brought  the  temperatures  below  normal  for  a  four-day  period,  9th  to  12th.  The 
13th,  a  mild  day,  was  followed  by  another  cold  front  during  the  evening  and  early  on  the  14th.  Tem-! 
peratures  dropped  to  about  15  degrees  below  normal  on  the  15th  and  16th.     Most  stations  over  the 
southern  half  of  Illinois  registered  their  coldest  temperatures  on  the  16th.     Another  cold  front 
crossed  the  State  on  the  17th  and  the  coldest  temperatures  of  the  season  came  to  almost  all  stations 
in  the  northern  half  of  the  State  on  the  19th.     Most  stations  over  the  northern  third  of  the  State 
registered  temperatures  near  zero  or  lower.     The  lowest  for  the  State,   9  degrees  below  zero,  oc- 
curred at  Freeport ,  Rockford,  Stockton,  and  Sycamore  on  the  19th.     Minimum  temperatures  over  the 
middle  part  of  the  State  ranged  from  3  degrees  below  zero  at  Tuscola  to  6  degrees  above  zero  at 
Vandalia  and  Jerseyville.     Minimum  temperatures  over  the  southern  part  of  Illinois  ranged  from  5 
degrees  to  10  degrees  above  zero  except  at  Cairo  where  the  lowest  temperature  was  14  degrees  above 
zero.     Temperatures  began  to  rise  on  the  20th  and  above-normal  daily  means  prevailed  from  the  22d 
to  29th.     The  23d  and  24th  were  unusually  mild  and  most  stations  which  had  not  registered  their 
highest  monthly  maximums  on  the  3d  or  4th  registered  their  highest  maximums  on  the  24th.     A  cold 
front  on  the  24th  reduced  the  temperatures  a  few  degrees  and  another  on  the  29th  sent  the  temper- 
atures to  below  normal  on  the  30th.     The  last  day  of  the  month  was  mild.     In  general,   the  first 
week  was  near  normal  in  temperature,   the  second  and  third  weeks  were  cool,   the  fourth  week  was 
very  warm,  and  the  last  three  days  averaged  near  normal.     Monthly  mean  temperatures  ranged  from 
19.6  degrees  at  Stockton  to  37.2  degrees  at  Cairo.     Monthly  mean  temperatures  were  below  normal 
at  almost  all  stations.     Temperature  departures  ranged  from  +1.8  degrees  at  Effingham  to  -4.1  de- 
grees at  Freeport  and  Charleston.     Departures  were  slightly  greater  over  the  northern  part  of  the 
State. 

Snow  occurred  somewhere  in  the  State  on  over  half  of  the  days  and  light  rain  or  drizzle  occurred 
on  several  dther  days.     Daily  totals  were  generally  smiall  and  several  western  counties  from 
Quincy  to  Springfield  and  southward  to  Belleville  received  less  than  0.25  inch  during  the  month. 
Most  counties  along  the  eastern  edge  of  the  State,  a  few  central  counties,  and  some  northern 
counties  received  more  than  0.50  inch.     Only  a  few  stations  received  more  than  1.00  inch.  These 
were  in  the  northern  and  the  extreme  east  central  parts  of  the  State.     Aurora  College  received 
the  greatest  monthly  amount,   1.44  inches.     The  least,  0.03  inch,  occurred  at  Edwardsville .  Pre- 
cipitation was  below  normal  over  the  entire  State.     Precipitation  was  near  normal  at  a  few  north- 
ern stations  but  deficiencies  exceeded  3.00  inches  over  several  counties  in  the  extreme  south- 
east.    Several  stations  received  no  snow  during  the  month.     Snowfall  totals  were  less  than  2.0 
inches  over  most  of  the  southern  counties.     A  number  of  northwestern  counties  received  more  than 
4.0  inches  of  snow  during  December.     The  greatest  snowfall,  10.0  inches,  occurred  at  Mt.  Carroll, 

There  was  little  rain  to  hinder  field  work.     Some  farmers  were  finishing  the  harvest  of  corn  and 
soybeans.     Some  farmers  turned  their  hogs  into  the  corn  fields  to  feed  on  the  fallen  corn.  The 
open  weather  favored  fall  foraging,  and  cattle  grazed  during  most  of  the  month.     The  livestock 
continued  in  good  to  excellent  condition.     The  soil  needed  moisture  and  the  top  soil  was  too  soft 
for  field  work  most  of  the  time.     The  small  grain  stands  were  good  but  top  growth  was  short  due 
to  the  lack  of  adequate  rains.     Water  hauling  increased  because  of  well  failures.     Because  of  the 
inadequate  soil  moisture,   the  outlook  for  1956  crops  hinged  on  the  rainfall  pattern  during  the 
coming  months. 

STORMS 

On  the  afternoon  and  early  evening  of  the  3d,   a  tornado  caused  $35,000  property  damage  along  a  path 
about  155  miles  long.     Reports  of  this  storm  came  from  Brown,  Cass,  LaSalle,  and  Grundy  Counties, 

Lucius  W.  Dye 
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1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 


All 
Years 


27.2 
29.3 
25.3 

24.7 
36.4 
33.8 


29.7 
34.2 


69 
67 


69 
68 
67 


-  9 
-12 
-24 

-18 
-16 
5 

-12 

-  7 

;u29 
-24 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

i 
S 

i 

1  .50  or  Morej 

1.00 
or  More 

O-Q 

0  J 

0  i 

on 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 

33.9 

13.5 

23.7 

3.6 

58 

24 

-  7 

19 

1270 

0 

13 

30 

4 

0.41 

1 .06 

0. 

15 

1 

4.7 

2 

If- 

2 

0 

0 

ANT lOCH 

30.5 

14.8 

22.7 

2.5 

53 

24 

-  4 

19 

1305 

0 

17 

30 

2 

0.85 

0.75 

0  . 

53 

4 

2.0 

1 

18+ 

2 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

33.0 

15.9 

24.6 

1.9 

49 

3  + 

-  2 

19 

1249 

0 

14 

30 

1 

1  .44 

0.24 

0. 

93 

3 

.4.4 

2 

1  + 

3 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

32.7 

20.5 

26.6 

2.2 

56 

3 

5 

19 

1184 

0 

15 

28 

0 

0.47 

1.57 

0. 

27 

3 

1 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP  R 

33.0 

18.6 

25.8 

2.2 

55 

3 

2 

19 

1205 

0 

14 

29 

0 

0.52 

1.43 

0. 

32 

3 

2.1 

1 

1  + 

2 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY  R 

34.3 

21.7 

28.0 

2.0 

55 

3 

6 

19 

1141 

0 

14 

26 

0 

0.81 

1.26 

0. 

53 

3 

2 

1 

0 

CICERO 

34.6 

19.3 

27.0 

1.4 

53 

4 

2 

19 

1172 

0 

13 

29 

0 

0.73 

1 .04 

0. 

44 

3 

2.5 

2 

1  + 

1 

0 

0 

DIXON 

32.0 

15.1 

23.6 

2.3 

56 

24 

-  4 

19 

1276 

0 

15 

29 

1 

0.54 

0.98 

0. 

20 

2 

4.0 

2 

2  + 

2 

0 

0 

FREEPORT 

29.3 

10.8 

20.1 

4.1 

51 

24 

-  9 

19 

1  388 

0 

17 

30 

4 

1.37 

0.13 

0. 

66 

3 

8.2 

4 

26+ 

3 

1 

0 

FULTON  DAM  13 

31.8 

14.7 

23.3 

2.7 

53 

24 

-  5 

19 

1291 

0 

14 

30 

3 

0.97 

0.61 

0. 

64 

4 

4.  1 

2 

2  + 

2 

1 

0 

GALESBURG 

34.  1 

16.0 

25.1 

52 

24 

-  4 

19 

1231 

0 

15 

31 

2 

0.27 

1.29 

0. 

19 

2 

3.0 

2 

2  + 

1 

0 

0 

GALVA 

34  .9 

15.7 

.  25.3 

1.5 

61 

24 

-  1 

19 

1222 

0 

13 

30 

1 

0.26 

1.20 

0. 

08 

1 

2.0 

1 

1  + 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


JOLIET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

M INONK 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRIS   3  NE 

MORR I  SON 

MOUNT  CARROLL 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PONT  I  AC 

ROCHELLE 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKESAN 

WHEATON  COLLEGE 

DIVIS ION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFI NGHAM 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

LA  HARPE 

L INCOLN 

MATTOON 

MORRISONVILLE   1  E 

NEWTON 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

RUSHVILLE 

SPRINGFIELD  WS  AP 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDALIA   CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  0AM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

EL IZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

HARRISBURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT  VERNON  A  N 

NEW  BURNS  IDE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIVISION 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average, 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  DepUi 
on  Ground 

Date 

1 
S 

i 
s 

.50  or  More| 

& 

S2 

rH  0 

1    90°  OI 
Above 

•  .2 

5  5 

„  o 

Ota 

OcD 

3A  .  A 

1 8  .  7M 

26  .  6M 

0.0 

54 

24 

0 

1  9 

1185 

0 

14 

29 

1 

3<*.4 

15.2 

24.8 

-  3.6 

50 

24 

—  2 

19 

1242 

0 

15 

30 

2 

0.32 

-  1.60 

0.12 

25 

5.4 

3 

26 

1 

0 

0 

35.3 

16.4 

25.9 

53 

24 

-  2 

19 

1208 

0 

14 

29 

2 

0.52 

-  1.35 

0.28 

25 

5.5 

2 

26 

2 

0 

0 

33.6 

15.0 

24.3 

-  2.2 

50 

24 

4 

19 

1257 

0 

14 

30 

1 

0.42 

-  1.03 

0.15 

2 

1 

1  + 

2 

0 

0 

33.9 

18.1 

26.0 

-  2.5 

53 

24 

0 

19 

1 199 

0 

0.47 

-  1.05 

0.15 

4 

3.6 

2 

0 

0 

28. 8M 

2 

16 

0 

15 

0 

34.6 

1  5>  4 

2  5.0 

-    3  ,g 

58 

24 

-  4 

1 9 

12  31 

Q 

13 

30 

1 

0.39 

-  1.27 

3 

0 

32.6 

15,7 

24.2 

-  2.7 

58 

24 

-  5 

19 

1259 

0 

16 

30 

2 

0.54 

-  1.03 

0.35 

3 

2.9 

2 

iv 

2 

0 

0 

35,2 

17,1 

25.2 

-  1.5 

51 

24 

-  2 

19 

1196 

0 

12 

29 

2 

0.40 

-  1.12 

0.20 

1  + 

4.0 

2 

1+ 

2 

0 

0 

35.8 

16,6 

2  5.2 

- 

57 

24 

0 

1  9 

1194 

0 

13 

29 

1 

0.32 

-  1.37 

0.20 

1 

0 

33.6 

14,8 

24.2 

-2.1 

56 

24 

-  6 

19 

1256 

0 

0.83 

-  0.69 

0.50 

4 

3.5 

2 

1+ 

1 

1 

0 

30.5 

13,7 

22.1 

-  2.7 

52 

24 

19 

1323 

0 

15 

30 

3 

1.37 

-  0.16 

0.67 

4 

10.0 

5 

20+ 

3 

1 

0 

33 .  3M 

18, OM 

2  5 .  7M 

-  2.4 

1 

19 

1225 

0 

14 

29 

0 

0.53 

■  -  1.03 

0.23 

3 

3.0 

2 

1 

0 

33.5 

16,5 

25.0 

58 

24 

0 

19 

1232 

0 

1  4 

29 

0.58 

-  1.28 

0.25 

3 

2.0 

1 

1 

2 

0 

0 

35.0 

18,1 

25.6 

-  2.8 

61 

24 

0 

19 

1183 

0 

13 

29 

1 

0.31 

-  1.57 

0.16 

4 

1.7 

1 

2 

1 

0 

0 

31.4 

14,4 

22.9 

52 

24 

-  6 

19 

1302 

q 

16 

30 

1 

0.89 

-  0.76 

0.23 

4 

9.0 

3 

26+ 

0 

31.6 

14,0 

22.8 

-  2,5 

53 

24 

-  9 

19 

1299 

0 

15 

30 

2 

0.37 

-  1.20 

0.10 

21 

4.5 

1 

0 

0 

29.9 

13.4 

2  1.7 

-  1,1 

54 

24 

-  7 

19 

1339 

0 

18 

30 

2 

0.37 

-  1.20 

0.13 

3 

5.2 

3 

25 

1 

0 

0 

28.0 

11.1 

19.6 

50 

24 

-  9 

19 

1401 

0 

19 

30 

4 

1.05 

-  0.41 

0.19 

25 

9.8 

4 

21 

7 

0 

0 

31.3 

13.5 

22.4 

-2.8 

54 

24 

9 

19 

1315 

0 

15 

31 

2 

1.  12 

-  0.46 

0.48 

3 

5.7 

4 

0 

0 

34.0  , 

16.1 

25.1 

-2.1 

55 

24 

19 

1230 

0 

12 

29 

1 

0.18 

-  1.29 

0.09 

2 

1.0 

1 

20+ 

0 

0 

0 

31.4 

16.0 

23.7 

-  2.8 

53 

24 

19 

1271 

0 

15 

30 

1 

0.73 

-  0.98 

0.37 

4 

1.7 

1 

1  + 

2 

0 

0 

31.7 

16.1 

23.9 

49 

4 

19 

1268 

0 

15 

30 

1 

0.93 

-  0.80 

0,59 

4 

2.9 

2 

2 

1 

1 

0 

24.4 

-  2.8 

0.64 

-  1.03 

4.2 

37,0 

18.1 

27.6 

-  1.7 

51 

24 

-  1 

19 

1156 

0 

12 

29 

1 

E  0.57 

-  1.39 

E  0,10 

19+ 

6.  1 

2 

0 

0 

40.2 

20.3 

30.3 

-  2.1 

57 

24 

4 

16 

1070 

0 

10 

28 

0 

0.13 

-  2.12 

0.08 

1 

1.0 

1 

14+ 

0 

0 

0 

37.4 

18.2 

27.8 

-  4.1 

50 

4 

4 

16 

1146 

0 

1 1 

29 

0 

35.4 

16.0 

25.7 

51 

24 

4 

19 

1208 

0 

13 

29 

3 

0.10 

-  1.81 

0.10 

la 

3.0 

2 

18+ 

1 

0 

0 

38.6 

19.9 

29,3 

-  0.5 

61 

4 

-  1 

16 

1101 

0 

8 

29 

1 

0.18 

-  2.10 

0.11 

14 

1 

0 

0 

39.  7 

20.3 

30  .0 

-   1  .0 

61 

4 

15 

1077 

0 

7 

28 

1 

0.25 

-  2.01 

0,09 

1+ 

3.0 

3 

14+ 

0 

0 

0 

42  . 0 

23.3 

32.7 

1  . 8 

64 

24 

15 

995 

0 

5 

25 

0 

0.71 

-  1.88 

0.52 

1 

0.0 

0 

2 

1 

0 

39.1 

20.  5M 

29. BM 

-  1.8 

55 

24 

19 

1081 

0 

10 

28 

0 

0.20 

-   1  .50 

0.19 

1 

2.5 

1 

0 

0 

3  7.7 

19.3 

2  8.5 

-  1.3 

60 

4  + 

2 

19 

1124 

0 

13 

29 

0 

0.54 

-  1.10 

0.33 

3 

2.3 

1 

0 

0 

44.  2 M 

2  1  .  IM 

32  ,  7M 

-  0.1 

66 

24 

977 

0 

7 

29 

0 

0.55 

-  1.69 

0 

35.5 

16.9 

27,2 

-  2.2 

59 

4 

-  2 

19 

1161 

0 

13 

28 

1 

0.40 

-    1 .90 

0.12 

18 

3.7 

2 

18+ 

1 

0 

0 

40,2 

1  8.  9M 

29,  6M 

-  1.4 

54 

24 

1 

16 

1094 

0 

11 

28 

0 

0.24 

-  1.49 

0.11 

2 

1.5 

2 

0 

0 

42,5 

20.8 

31.7 

-  1.0 

59 

24 

16  + 

102  3 

0 

8 

29 

0 

0.09 

-  2.11 

0.0  3 

2 

1.1 

T 

1  + 

0 

0 

0 

36.3 

17.2 

26.8 

-  2.0 

60 

24 

19 

1179 

0 

13 

30 

1 

0.25 

-  1.35 

0,13 

1 

3.0 

2 

1 

1 

0 

0 

37.4 

18.4 

27.9 

-  2.3 

55 

24 

0 

19 

1 142 

0 

12 

29 

1 

0.39 

-  1.58 

0.12 

2 

2.7 

1 

2+ 

2 

0 

0 

38.2 

20.6 

29.4 

-  1.2 

50 

3  + 

15 

1095 

0 

10 

28 

0 

0.16 

-  2,37 

0.14 

1 

1.0 

1 

1  + 

1 

0 

0 

40.6 

19.9 

30.3 

-  1.1 

52 

24 

15 

1070 

0 

10 

28 

0 

0.29 

-   1  ,58 

0.15 

14 

2.0 

14+ 

2 

0 

0 

42.5 

23.4 

33.0 

0.2 

62 

24 

16 

985 

0 

5 

25 

0 

0.58 

-  2,05 

0.49 

2 

0.4 

2 

1 

0 

0 

42  .4 

22, 7M 

32.  6M 

-  1.0 

63 

3 

16 

1002 

0 

5 

25 

0 

0.51 

-  2,48 

0.49 

2 

T 

] 

1  + 

1 

0 

0 

38,9 

21.6 

30.3 

-  1.5 

66 

24 

16+ 

1070 

0 

10 

28 

0 

0.26 

-  2,03 

0.10 

1 

1.3 

1+ 

1 

0 

0 

37.9 

20.7 

29.3 

-  1.7 

59 

3  + 

15 

1098 

0 

8 

28 

0 

1.13 

-  1,29 

0.50 

1  + 

3 

2 

0 

34.3 

18.2 

25.3 

-  2.3 

58 

3  + 

19 

1194 

0 

15 

29 

1 

0.36 

-  1,68 

0.19 

3 

2,3 

1  + 

1 

0 

0 

38.0 

20.0 

29.0 

-  2.8 

65 

24 

19 

1110 

0 

1  3 

28 

0 

ft. 20 

-  1.39 

0.19 

1 

2.5 

1+ 

1 

0 

0 

37.6 

18.7 

28.2 

65 

24 

4 

19 

1136 

0 

13 

30 

0 

0.15 

-  1.45 

0.14 

1 

"l  7 

1.0 

I 

2 

1 

0 

0 

35.1 

19.4 

27.3 

58 

3 

19 

1163 

0 

13 

28 

0 

0.  57 

-  1.39 

0.  15 

3.5 

1 

1+ 

3 

0 

0 

35.3 

16.6 

25.0 

-  2.8 

59 

24 

-  2 

20 

1203 

0 

1 2 

2  9 

1 

0.52 

-  1.21 

0.22 

4 

1.9 

1 

18+ 

3 

0 

0 

38.5 

19.0 

28.8 

-  1.3 

66 

24 

2 

19 

1115 

0 

12 

29 

0 

0.57 

-   1  .  14 

0.46 

3 

1  .  1 

1 

0 

0 

37.5 

19.7 

28.6 

-  2.0 

54 

24 

1 

15 

1121 

0 

1 1 

2  7 

0 

0.15 

-   1  .88 

0.  10 

1 

1.7 

1 

14 

J 

0 

Q 

35.2 

18.3 

27.3 

-  1.9 

54 

24 

0 

19 

1162 

0 

13 

28 

1 

0.26 

-  1.30 

0.09 

2 

2.1 

1 

1  + 

0 

'  0 

0 

38.1 

19.4 

28.8 

60 

4 

-  3 

16 

1117 

0 

8 

28 

1 

0.37 

-  1.93 

0.25 

14 

2.8 

3 

14 

2 

0 

0 

36.  8 

20.5 

28.7 

-  0.9 

58 

4 

2 

16 

1122 

0 

10 

29 

0 

0.  30 

-    1 .85 

0.08 

1  + 

2.5 

1 

1  + 

0 

0 

0 

39.9 

20.5 

30.2 

54 

24 

5 

16 

1072 

0 

8 

28 

0 

0.22 

0.  15 

2 

T 

0 

1 

0 

0 

39.7 

■  19.3 

29.5 

54 

24 

1 

16 

1091 

0 

9 

29 

0 

0.43 

-  1.50 

0,23 

14 

2  .  1 

2 

14+ 

2 

0 

0 

34.6 

18.0 

25.3 

58 

4 

19 

1188 

0 

16 

29 

1 

0 .  72 

-  1.37 

0,20 

4 

4.9 

2 

18+ 

3 

0 

0 

41.5 

19.9 

30.7 

-  1.3 

67 

24 

16 

1055 

0 

1  1 

29 

1 

0.21 

-   1  .72 

0,16 

14 

2.2 

2 

14+ 

1 

0 

0 

39.  1 

20.5 

29.9 

-  1.5 

58 

3  + 

16 

1082 

0 

9 

28 

0 

0,68 

-  1.83 

0.33 

2  . 

3.0 

1 

14+ 

3 

0 

0 

29.1 

-  2.3 

0.38 

-  1.71 

2.1 

43.3 

26.1 

34.2 

54 

3  + 

8 

16 

948 

0 

5 

26 

0 

0.60 

-  2.59 

0.40 

2 

0.2 

1 

1  + 

2 

0 

0 

39,9 

23.7 

31.8 

53 

3  + 

8 

19 

1022 

0 

7 

27 

0 

0.15 

-  2.08 

0.15 

2 

T 

T 

2  + 

1 

0 

0 

44,3 

25.1 

34.7 

-  2.3 

65 

24 

8 

15 

935 

0 

5 

24 

0 

0.53 

-  2.91 

0.  15 

1 

2.4 

S 

4 

0 

0 

41,4 

24.8 

33.1 

-  0.8 

59 

24 

1  1 

1 6+ 

983 

0 

7 

27 

0 

0.09 

-  2.25 

0.06 

1 

0.  1 

0 

0 

0 

44,5 

29.9 

37.2 

-  2.5 

58 

24 

1 4 

15 

857 

0 

4 

21 

0 

0.66 

-  2.67 

0.32 

1 

0.9 

8 

2 

0 

0 

43.  7 

24.0 

33.9 

-  3.0 

65 

3  + 

7 

16 

957 

0 

7 

25 

0 

0.27 

-  2.75 

0.22 

1 

0.7 

15 

1 

0 

0 

41.9 

22. 5M 

32. 2M 

-  1.5 

66 

24 

9 

15 

1009 

0 

8 

28 

0 

0.55 

-  1.90 

0.30 

2 

T 

2 

0 

0 

44.6 

24.5 

34.5 

64 

2  5 

5 

1 5 

935 

0 

5 

24 

0 

0.41 

0.15 

2 

0.9 

8+ 

2 

0 

0 

44.  1 

24.3 

34.2 

-  1.5 

65 

3  + 

9 

16 

948 

0 

5 

25 

0 

E  0.29 

-  2.71 

0.19 

2 

0.5 

1 

0 

0 

43.9 

22.3 

33.1 

-  2.7 

70 

24 

9 

15 

980 

0 

7 

28 

0 

0.20 

-  2.02 

T 

1  + 

0 

0 

24 

8 

1 5 

0 

3 

23 

0 

0.65 

0.33 

2 

0 

42.8 

23.7 

33.3 

-  1.9 

64 

3  + 

8 

16 

977 

0 

5 

2  5 

0 

0.38 

-  2.52 

0.23 

2 

T 

8 

2 

0 

0 

42  .4 

24.4 

33.4 

-  0.5 

55 

24 

10 

16 

974 

0 

5 

25 

0 

0.43 

-  2.39 

0.35 

2 

T 

1 

0 

Q 

42.7 

25.7 

34.2 

-  2.0 

54 

24 

10 

15 

951 

0 

8 

25 

0 

0.60 

-  3.18 

0.38 

2 

0.5 

9 

2 

0 

0 

41.8 

22.6 

32.2 

-   1  .0 

56 

24 

7 

19 

1009 

0 

2  8 

0 

0.25 

-  2.11 

0.15 

2 

0.0 

2 

0 

0 

45.7 

24.6 

35.2 

-  2.2 

66 

3  + 

5 

15 

917 

0 

3 

24 

0 

0.47 

-  2.83 

0.20 

2 

2.0 

8+ 

2 

0 

0 

43.6 

25. 3M 

34. 5M 

65 

24 

8 

15 

950 

0 

7 

24 

0 

0.64 

0.17 

3 

2.4 

8 

3 

0 

0 

43.2 

24.8 

34.0 

-  1,8 

65 

24 

5 

16 

952 

0 

7 

25 

0 

0.38 

-  3.02 

0.30 

2 

T 

14+ 

1 

0 

0 

41.5 

21.9 

31.7 

-  3.5 

54 

4f- 

6 

16  + 

1023 

0 

7 

27 

0 

0.54 

-  3.04 

0.51 

2 

0.5 

15 

1 

1 

0 

43.1 

24.4 

33.8 

-  0.9 

65 

3  + 

8 

16 

961 

0 

6 

25 

0 

0.32 

-  2.57 

0.  30 

2 

T 

9+ 

1 

0 

0 

43.9 

23.8 

33.9 

-  2.7 

65 

3  + 

5 

16 

960 

0 

7 

25 

0 

0.50 

-  3.11 

0.15 

2 

0.9 

8+ 

2 

0 

0 

44.  1 

2  5.4 

34.8 

-  0,9 

57 

24 

9 

1  6 

93  1 

0 

6 

25 

0 

0.15 

-  2.50 

0.09 

2 

0,1 

T 

1  + 

0 

0 

0 

33.9 

-  2.2 

0.42 

-  2.49 

0,  7 

28.8 

-  2.4 

0.47 

-  1.68 

2.4 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ALBION 
ALEDO  2  E 
ALTON  0AM  26 
ANNA     I  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINSTON  HEIGHTS   4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT    AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON 

BL00M1N6T0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  <t  £ 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

CENTRALIA  A  W 
CHANDLERVIlLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  C ITY  R 

CHILLKOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  Z  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

Dl  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

EDWAROSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

EL12ABETHT0WN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
6ALVA 
GENE5E0 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE   DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
60LC0NDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GRIDLEY 

SRI6G5VILLE 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 


.05      .07  .09 


.07      .05  .16 


.OA      .13  E.Ol 


.10 
.11 
.19 


9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26     27     28     29  30 


T  .01 

T  T 
I  T 


T  .O't 


E.IO  E.IO  E.05 
.02  .01 


T  .09 


HARDIN 
HARRISBURG 

HARRIS6UR6  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
MOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  A  NW 

KEITHSBURG   1  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE    1  S 

LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACK INAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 


.09  .0^ 
T  .03 


.03 
E.03 


MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANS60R0 

MEOORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MONTICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 

MORRISON 
MORRISONVILLE  1 
MT  CAHMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE   2  NE 


T  T 
T  .07  .C 

.OA      .05  .06 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 


diauon 

To 

I  1 

2  1 

3 

4   1  5 

Q 

7 

8 

g 

10 

11  1  12 

13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22  1  23 

24 

25  ]  26  j  27 

28  j  29  1  30 

MOUNT   PULASK 1 

10 

T 

.08 

•  18 

T 

■  02 

MOUNT  STERLING 

'  I  9 

.  13 

!o4 

.01 

.01 

MOUNT   VERNON  N 

.32 

.  30 

•  02 

T 

T 

T 

NASHVILLE   3  NW 

.  30 

.12 

.  18 

NEWARK    7  E 

T 

T 

•  28 

NEW  BOSTON  DAM  17 

•  ^'^ 

.OA 

*  10 

T 

.16  T 

T 

.04 

•  05 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNS  I DE 

,50 

.12 

.  15 

.06 

T 

.06 

T 

.03 

•  02 

T 

T  ,04 

NEWT  ON 

.58 

.02 

.49 

.02 

.05 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

OREGON  WATERWORKS 

■  58 

•  14 

.02 

•  08 

T 

T 

.01 

.02 

.10 

.21 

OT  T  AWA 

.  53 

.17 

T 

.23 

.02  T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.02  T 

.01 

.03  T 

PAL  EST  1  N£ 

.51 

T 

•  49 

T 

.26 

!o2 

•  01 

PARIS  WATERWORKS 

1.13 

.50 

.50 

.03 

.  10 

PARK  FOREST 

.58 

•  06 

•  0  I 

26 

.01 

.20 

.02 

PAW  PAW 

.  56 

.29 

T 

T 

.10 

PA  YSON 

.22 

.15 

T 

PEOR I A  WB  AP  R 

.36 

•  01 

•  19 

T 

T 

T 

.03 

.07 

T 

T 

PEOTONE 

•  37 

.07 

T 

.15  T 

T 

T 

T 

T 

.  15 

PETERSBURG  3  W 

PLEASANT  HILL 

>2<t 

•  10 

•  02 

T 

.  11 

•  01 

PONT  I  AC 

.31 

•  06 

.16  T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.05 

.02 

T 

PRAIRIE  DU  ROCmER 

.26 

•  24 

.02 

y 

PRINCEVILLE  2  NW 

.29 

■  .06 

.04 

.  1 1 

T 

.02 

.06 

QU  INC Y 

.  19 

•  01 

QUINCY  CAA  AP 

*  15 

•  14 

T 

T 

T 

.0  1 

T 

y 

OUINCY  DAM  21 

.27 

T 

.24 

T 

T 

.03 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.  12 

T 

.  12 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

.14 

.07 

.06 

T 

T 

T 

.  15 

.01 

.03 

T 

RED  BUD 

.22 

.01 

T 

ROBERTS   3  N 

*  62 

.04 

.  17 

.05 

.22 

T 

T 

T 

T 

.  1 1 

.03 

T 

T 

T 

ROCHELLE 

.89 

.10 

.09 

•  20 

.23  T 

T 

•  03 

T  T 

i07 

.  17 

ROCKFORD 

.37 

.05 

.08 

T 

T 

.07 

T 

.10 

.07 

ROCKFORD  4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

.37 

.03 

.01 

.  1  3 

T  T 

T 

T 

T 

.01 

.03 

.03 

T  ,04 

T 

y 

.01  .08 

T 

ROCKPORT 

RUSHVILLE 

.57 

.08 

.46 

.01 

.02 

5TE  MARIE 

.  56 

.45 

.07 

.03 

T 

.01 

SALEM 

.<t2 

.  10 

.32 

5HAWNEET0WN  NEW  TOWN 

•  33 

T 

.02 

T 

.03 

y 

S IDELL 

*4  1 

.30 

.  1 1 

SKOKIE  R 

SPARTA 

.  15 

.04 

.09 

T 

T 

T  .02 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

.  15 

.  10 

T 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

STOCKTON 

.13 

.15 

.  1  1 

.10 

.04 

.  16 

.04 

.11 

.  19 

STREATOR 

SYCAMORE 

1.12 

.10 

.07 

.46 

.22 

T 

.01 

.03 

.06 

.  10 

.05 

TABLE  GROVE 

.26 

.06 

.09 

.02 

T 

T 

.03 

.04 

T 

TAYLORVILLE 

•  06 

.02 

.11 

T 1 SK ILWA 

.  52 

E  .20 

, 

.27 

T 

T 

T 

E.05 

TOULON 

*  16 

T 

.06 

.  1  7 

T 

.  10 

.03 

.05 

TUSCOLA 

.37 

T 

URBAN A 

.30 

*08 

'o8 

06  T 

'o5 

T 

•  02 

T 

T 

T 

UR6ANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

.67 

18 

.35 

.02 

.04  .04 

.01 

.03 

VANOALIA  CAA  AP 

.22 

VIRDEN 

.A3 

.02 

•  06 

T 

.12 

T 

.23 

WALNUT 

.18 

T 

T 

T  .03 

T 

WARSAW 

.16 

.13 

T 

.03 

WATERLOO 

.11 

T 

•  11 

T 

T 

WATSEKA 

.72 

.05 

.09 

.04 

.20 

,03 

.19 

T 

.12 

WAUKEGAN 

.73 

.05 

•  05 

.  19 

.37 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

i04 

WAYNE  CITY 

.02 

.31 

WHEATON  COLLEGE 

.93 

.05 

•  09 

.03 

.69  T 

T 

T 

T 

T 

T  T 

.04 

*03 

WHITE  HALL   1  E 

.21 

.02 

.03 

T 

.16 

WILCOX 

.A5 

.45 

WINDSOR 

.68 

T 

.  33 

.15 

.20 

T 

I 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


Day  01  Month 


ALBION 
ALEOO  2  E 
ALTON  DAM  2b 
ANNA   I  NW 
ANT lOCH 

AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 
BLOOMINGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   4  E 


CHARLESTON 


CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 


DU   QUOIN   2  S 

EAST    ST    LOUIS    PARKS  COL 

EPF  INGHAM 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FULTON   DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GOLCONDA   DAM  51 

GREENVILLE 

GRIG6SVILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 


33      «5  63 


32  52  64 
20      30  49 


30     35  37 


30      36  49 


33  50  65 
20      32  45 


34  57  65 
27      34  57 


31      38  63 


32      46  63 


29  36  52 
14      25  32 


28  36  55 
20     27  36 


32     38  55 


31     36  42 


32     53  63 


31  37  59 
13     29  38 


30  39  60 
15     29  36 


28  35  37 
13     26  33 


32     51  65 


13      30  31 


33      46  61 


20      31  50 


33  48  64 
14      31  45 


32  46  61 
16      31  45 


28  35  38 
11     25  30 


30  35  51 
16     29  32 


26     36  41 


17      30  38 


34      54  66 


31  37  57 
15      2  8  34 


14      26  35 


30  36  56 
15      26  34 


61      37  40 


44      25  37 


28      21  19 


60  39  42 
36      29  25 


60  32  40 
28      19  13 


60      40  31 


57      29  34 


47     23  31 


47  26  34 
21      Id  15 


53      27  37 


61      49  40 


61      33  38 


42      22  34 


54      38  45 


54      36  42 


60      45  42 


60      36  40 


34      24  24 


39      16  32 


60      34  37 


64      44      4  3 


60      30  37 


61  36  36 
28      19  .  12 


59      30  33 


45      36  29 


55  45 
33  27 


31      34  36 


25      28  35 


40  31 
26  19 


52  34 

30  26 


45  43 

29  23 


55  41 

38  25 


55  41 

26  22 


53  36 
26  22 


50  32 
24  25 


36  48 
17  17 


47  35 
26  19 


42  34 

28  25 


43  33 
29  24 


46  36 
28  24 


55      43  34 


55  40 
30  25 


52  47 
30  24 


57  49 

32  29 


52  42 

29  28 


38      33  26 


39      35  29 


47      30  29 


4  7  3  7  30 
25      19  12 


59  45 

30  22 


31  34 
17  16 


24      26  29 


30      33  37 


33  34 

25  22 


3  1  29 
19  12 


26      28  36 


2  7  28 
14      I  1 


30      32  33 


30      31  35 


30      35  40 


27      30  32 


31      36  37 


31  32  36 

19  15 

31  32 

2  1  15 

23  25  29 


25      31  35 


31  35 
19  14 


28     32  35 


31  35 
16  13 


26  30 
16  10 


28      28  32 


44  39  30 
19      29  13 


40      37  22 


46  36  25 
25     22  13 


45     39  32 


30     35  21 


46      35  27 


40      40  28 


45  42  29 
25      29  19 


46  40  30 
17      30  15 


45      39  31 


34      40  31 


40      36  26 


36      34  17 


38  36  20 
24      14  10 


45  38  26 
17      28  15 


40      39  39 


43      36  25 


40      30  23 


46      37  31 


49     42  28 


46  45  36 
19      30  18 


45      39  30 


39      37  23 


41      32  20 


42     37  25 


42      42  26 


46  39  31 
20      30  12 


39     37  25 


49  42  32 
16      27  12 


43     37  28 


44      41  26 


38      35  25 


28  33 
10  22 


28      42  48 

8      22  29 


25      23  23 


27  41 

11      22  20 


23      29  27 


27  42 
7      21  26 


27      39  37 


23      29  26 


24      24  24 


25      24  24 


26  26 
9      17  10 


26  27  26 
5      15  II 


32  40 
5     17  28 


23  34 
-   1     20  17 


37  37 
17  16 


28      44  45 

9      20  25 


30      42  39 

9     20  20 


28  42 

25  35 


2  7  42 

20  28 


27  41 
10  22 


24  23 


15 


26  25  21 
4  9  - 

27  22 
6  10 

28  23 


1 


3 


26  39  43 
6     18  20 


30  26 
16  12 


30  44 

24  31 


26     28  26 


33  30 
20  13 


13      17  20 


12      18  26 


22      26  34 


13      23  26 


20      27  24 


28  29  36 
10      17  17 


48      21  27 


17      19  26 


15      21  27 


14      21  27 


16      22  29 


22      24  32 


20      25  39 


10      18  29 


13  21 

29  29 

10  20  12 

36  26  36 


17      24  21 


34      30  36 


34  ,  30  36 


11      16  25 


10      20  27 


14      19  29 


24      24  34 


37  33  37 
15     22  21 


50  58 
26  35 


51  65 
35  47 


37  53 
24  36 


55  66 
26  38 


45  48 
21  40 


42  50 
33      4 1 


40  52 
31  39 


57  63 
38  45 


18     32  37 


52  60 
34  42 


54  65 
36  40 


50  65 

37  50 


54  64 

36  40 


51  65 

31  38 


37  53 
19  34 


51  62 
32  32 


58  65 
35  42 


55  65 
39  41 


36      32  25 


22      29  23 


49  46  45 
33      32  27 


36     30  27 


43  36  36 
22     23  25 


25     24  24 


50      44  46 


29      26  21 


57     50  50 


63      48  46 


30      31  23 


53  46  45 
32      28  25 


59     45  44 


48  40  37 
25     27  20 


43  36  34 
32      32  28 


40  37  36 
29     29  27 


41      36  34 


28     29  26 


64  51  5  1 
43      37  26 


50  40  36 
30      29  22 


47     45  42 

30     32  26 


44      36  35 


59  46  46 
35      32  28 


55  46  47 
33      30  26 


57  47  43 
32      33  26 


63  48  48 
40      34  29 


34      32  25 


59  49  47 
33      33  25 


41      34  36 

23      27  21 


43  43  39 
26      30  25 


48  40  36 
25     26  22 


38     32  26 


54     45  44 

31      32  26 


48     47  44 


66     48  46 


56     42  39 


63  49  43 
30     31  20 


29     29  21 


40  40 
24  25 


57  53 
29  36 


34  42 

20  22 


39  42 
25  25 


28      20  12 


56  54 

30  39 


38  37 
25  22. 


55  51 
30  31 


53  52 
30  45 


42  52 
22  14 


34  51 
19  20 


39  47 
23  19 


47  48 

28  32 


55  54 
27  41 


46  48 

28  30 


34  46 
10  21 


45  50 
25  20 


50 

15  20 


S«e  rererencv  notes  lollowlDg  StAtlon  Index. 

-   145  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JACKSONVILLE 

MAX 

39 

bZ 

34 

3  7 

~46 

46 

28" 

2  6 

"45 

40' 

2b' 

24 

29 

28 

2  6 

24 

30 

56 

64 

62 

46 

42 

47 

45 

35 

4  7 

40 

14 

28 

35 

25 

1  7 

1  3 

24 

1  3 

14 

6 

12 

22 

26 

8 

1 

14 

14 

2 

7 

15 

18 

33 

38 

30 

31 

24 

26 

29 

10 

15 

18 

•9 

JERSEYVILLE 

MAX 

32 

42 

65 

62 

35 

43 

53 

44 

29 

32 

34 

36 

47 

40 

30 

30 

36 

34 

27 

26 

33 

51 

59 

69 

58 

45 

45 

49 

49 

32 

50 

42 

.  5 

17 

30 

36 

27 

19 

15 

27 

24 

14 

14 

10 

1  1 

24 

27 

10 

6 

17 

15 

6 

15 

15 

20 

32 

40 

30 

30 

20 

30 

30 

15 

19 

.8 

JOLIET 

MAX 

31 

36 

42 

4  1 

26 

36 

44 

39 

31 

2  7 

29 

32 

39 

39 

24 

26 

25 

26 

17 

24 

29 

37 

40 

54 

45 

39 

34 

39 

42 

31 

40 

34 

.  4 

20 

26 

35 

26 

15 

1 1 

30 

23 

17 

13 

13 

10 

24 

24 

9 

5 

14 

10 

0 

6 

18 

34 

29 

26 

23 

23 

26 

26 

9 

14 

.  7 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

30 

36 

43 

56 

27 

33 

45 

35 

31 

25 

28 

32 

39 

35 

24 

25 

26 

25 

20 

22 

29 

35 

40 

60 

49 

37 

32 

39 

39 

29 

38 

34 

,  4 

10 

24 

32 

26 

13 

7 

25 

19 

15 

9 

5 

2 

12 

24 

6 

0 

12 

5 

-  2 

6 

11 

13 

26 

35 

26 

21 

15 

22 

28 

9 

14 

•2 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

30 

36 

41 

56 

29 

34 

46 

39 

31 

26 

29 

36 

36 

35 

25 

26 

31 

26 

20 

22 

31 

35 

40 

63 

50 

37 

32 

38 

38 

3  1 

39 

35 

.  3  : 

12 

25 

33 

28 

14 

9 

26 

21 

16 

10 

7 

5 

14 

25 

7 

2 

13 

6 

-  2 

0 

14 

15 

28 

36 

27 

20 

17 

23 

31 

10 

15 

.A  1 

KEWANEE 

MAX 

28 

35 

39 

47 

26 

35 

46 

29 

29 

2  3 

26 

34 

42 

36 

24 

26 

22 

19 

10 

18 

28 

38 

47 

60 

46 

40 

38 

40 

39 

25 

41 

33 

*6  ; 

10 

25 

32 

19 

1  1 

9 

23 

1  1 

13 

1  1 

7 

8 

16 

22 

5 

2 

9 

3 

-  4 

2 

6 

17 

25 

37 

26 

25 

20 

26 

23 

5 

16 

.0 

LA  HARPE 

MAX 

28 

36 

50 

51 

28 

36 

4  5 

37 

27 

2  7 

29 

34 

41 

37 

28 

27 

25 

20 

1  5 

20 

29 

45 

54 

60 

55 

43 

40 

42 

41 

28 

44 

36 

,  3 

14 

28 

32 

21 

13 

15 

26 

17 

10 

10 

6 

12 

23 

22 

6 

3 

6 

2 

0 

3 

16 

2  1 

32 

40 

26 

32 

25 

28 

19 

6 

17 

.2 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

29 

37 

43 

47 

26 

35 

44 

34 

30 

25 

2  8 

32 

4  1 

38 

2  3 

26 

24 

22 

1  5 

22 

30 

37 

41 

53 

44 

4  1 

36 

40 

40 

25 

42 

33 

,  9 

15 

27 

34 

26 

15 

1 1 

29 

20 

17 

1  1 

9 

7 

21 

23 

8 

6 

1  1 

8 

0 

5 

17 

20 

30 

36 

27 

27 

23 

26 

25 

8 

20 

1 8 

1 

L 1 NCOLN 

MAX 

30 

36 

59 

58 

30 

37 

49 

37 

30 

26 

30 

35 

42 

35 

24 

25 

30 

27 

17 

25 

33 

44 

51 

65 

45 

44 

38 

42 

4  1 

27 

45 

37 

•  ^  1 

M  I  N 

15 

28 

33 

27 

17 

13 

28 

2  1 

15 

1  3 

8 

1 1 

13 

23 

7 

4 

15 

10 

0 

5 

10 

2  1 

32 

38 

30 

29 

22 

26 

25 

11 

19 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

31 

51 

64 

64 

44 

40 

55 

45 

29 

26 

32 

35 

45 

40 

33 

25 

42 

40 

31 

30 

35 

40 

50 

65 

64 

47 

49 

55 

52 

42 

50 

43 

e> 

M  1  N 

19 

30 

50 

35 

24 

21 

33 

27 

23 

16 

15 

15 

22 

32 

14 

8 

23 

26 

13 

20 

18 

21 

35 

47 

30 

27 

28 

41 

22 

21 

25 

.3 

MARENGO 

MAX 

40 

22 

30 

36 

34 

26 

2  7 

25 

27 

35 

35 

1  7 

22 

22 

17 

15 

1  7 

23 

32 

36 

51 

36 

36 

27 

28 

e 

M  I  N 

20 

13 

7 

15 

7 

7 

7 

20 

17 

5 

2 

7 

9 

6 

10 

15 

23 

22 

20 

24 

MATTOON 

MAX 

33 

45 

60 

49 

30 

36 

49 

37 

31 

29 

31 

35 

40 

37 

2  1 

25 

38 

36 

22 

27 

31 

46 

46 

60 

45 

45 

40 

42 

42 

29 

45 

38 

2 

15 

32 

42 

26 

21 

14 

26 

25 

19 

16 

11 

10 

18 

20 

7 

4 

19 

14 

5 

1  1 

16 

21 

36 

39 

31 

28 

24 

26 

27 

16 

19 

20 

6 

MC  LEANSBORO 

MAX 

32 

50 

63 

62 

39 

40 

55 

40 

31 

3  1 

35 

37 

45 

38 

30 

27 

43 

41 

32 

30 

36 

43 

54 

65 

58 

45 

45 

51 

51 

42 

47 

43 

2 

1  5 

32 

47 

35 

24 

15 

31 

25 

24 

19 

16 

14 

18 

26 

14 

5 

2  1 

32 

13 

16 

19 

19 

36 

43 

36 

32 

26 

28 

42 

23 

20 

24 

6 

MINONK 

29 

36 

53 

57 

27 

34 

43 

34 

29 

2  7 

28 

34 

40 

35 

23 

25 

27 

25 

1  5 

20 

30 

37 

42 

58 

42 

40 

37 

39 

42 

25 

40 

34 

b 

M*N 

14 

25 

32 

25 

13 

26 

19 

14 

9 

5 

6 

1  1 

19 

6 

1 

8 

6 

-  4 

2 

10 

16 

27 

34 

27 

26 

2  1 

25 

24 

7 

15 

1 5 

MOLINE   WB  AP 

MAX 

31 

36 

43 

32 

23 

36 

45 

31 

28 

24 

29 

33 

40 

28 

17 

27 

22 

18 

9 

19 

26 

37 

49 

58 

41 

38 

39 

41 

40 

28 

42 

32 

6 

M  I N 

16 

30 

32 

15 

11 

10 

27 

19 

14 

1  1 

8 

8 

25 

10 

6 

3 

10 

0 

-  5 

3 

10 

23 

28 

33 

25 

27 

23 

29 

13 

5 

19 

1 5 

7 

MONMOUTH 

MAX 

30 

37 

44 

49 

35 

35 

46 

35 

26 

25 

30 

35 

41 

36 

25 

27 

23 

20 

12 

20 

26 

43 

51 

6  1 

4  5 

42 

38 

4  1 

38 

26 

44 

35 

2 

M  I  N 

14 

27 

33 

22 

14 

12 

26 

18 

1  1 

10 

8 

12 

21 

25 

8 

5 

7 

3 

-  2 

0 

20 

17 

31 

37 

24 

31 

22 

28 

21 

5 

20 

1  7 

1 

MORRIS    3  NE 

MAX 

31 

36 

40 

56 

29 

35 

46 

40 

31 

29 

32 

34 

40 

38 

26 

26 

27 

26 

21 

23 

3  1 

37 

41 

57 

49 

4  1 

36 

37 

39 

3  1 

4  1 

35 

e 

M  I  N 

I  1 

2  6 

33 

26 

14 

9 

27 

20 

16 

10 

8 

5 

16 

24 

7 

4 

1  1 

6 

0 

3 

17 

18 

26 

36 

26 

18 

18 

25 

28 

8 

16 

1  6 

6 

MORRISON 

MAX 

29 

37 

38 

38 

33 

35 

41 

40 

29 

26 

25 

33 

42 

40 

26 

26 

30 

20 

12 

18 

27 

35 

36 

56 

45 

38 

37 

40 

39 

25 

42 

33 

6 

MIN 

3 

2  7 

33 

23 

10 

6 

19 

17 

15 

7 

5 

3 

18 

16 

5 

5 

7 

2 

-  6 

-  1 

15 

17 

27 

37 

24 

28 

20 

26 

22 

18 

14 

6 

MORRISONVILIW  t  E 

MAX 

31 

40 

61 

59 

38 

39 

51 

42 

32 

3  1 

32 

32 

43 

40 

26 

26 

36 

35 

24 

27 

35 

46 

54 

62 

60 

45 

44 

45 

45 

29 

46 

40 

6 

M  I  N 

13 

28 

36 

23 

19 

14 

29 

24 

18 

15 

1 1 

12 

18 

26 

5 

1 

17 

16 

5 

10 

15 

16 

33 

36 

30 

32 

23 

26 

29 

15 

18 

9 

MT    CARMEL    3  N 

MAX 

29 

37 

56 

64 

46 

35 

39 

54 

39 

32 

3  1 

33 

36 

45 

39 

23 

26 

43 

45 

25 

30 

35 

45 

64 

64 

50 

45 

43 

49 

50 

33 

41 

13 

23 

37 

37 

26 

16 

16 

26 

23 

19 

14 

14 

14 

23 

14 

8 

8 

20 

14 

1  3 

17 

19 

26 

43 

37 

32 

26 

26 

29 

27 

19 

2  1 

9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

26 

35 

36 

38 

20 

33 

39 

32 

27 

25 

27 

28 

38 

36 

1  7 

25 

23 

16 

6 

15 

25 

34 

37 

52 

42 

35 

36 

37 

37 

23 

40 

30 

MIN 

9 

26 

32 

16 

6 

5 

19 

20 

15 

7 

7 

4 

16 

16 

5 

3 

8 

-  3 

-  5 

-  2 

10 

17 

24 

35 

23 

25 

19 

25 

19 

2 

17 

13 

7 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

32 

49 

65 

62 

36 

39 

54 

4  1 

30 

3  1 

33 

37 

45 

38 

29 

26 

43 

46 

33 

29 

37 

48 

55 

65 

58 

46 

45 

49 

51 

36 

48 

43 

1 

18 

30 

47 

33 

23 

16 

30 

28 

23 

18 

14 

15 

21 

29 

15 

8 

21 

26 

11 

16 

19 

19 

35 

45 

33 

32 

26 

26 

36 

22 

20 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

32 

53 

65 

63 

39 

41 

56 

42 

32 

32 

32 

34 

45 

40 

32 

28 

42 

40 

34 

32 

35 

37 

50 

65 

64 

48 

47 

55 

53 

43 

50 

43 

9 

15 

3  1 

51 

31 

20 

15 

33 

22 

21 

1  3 

12 

10 

16 

29 

14 

5 

22 

28 

14 

2  1 

15 

1  7 

36 

46 

37 

3  1 

22 

27 

42 

23 

16 

2  3 

8 

NEWTON 

MAX 

32 

43 

61 

60 

37 

39 

53 

4  1 

35 

32 

34 

37 

43 

39 

31 

28 

43 

46 

35 

30 

39 

47 

50 

62 

57 

47 

42 

45 

46 

39 

46 

42 

3 

16 

30 

40 

34 

23 

15 

26 

26 

21 

19 

14 

12 

19 

30 

12 

8 

20 

25 

9 

15 

17 

2  1 

35 

42 

32 

33 

25 

26 

38 

21 

20 

OLNEV   RADIO  STATION 

MAX 
M  I  N 

OTTAWA 

MAX 

29 

37 

42 

49 

25 

35 

45 

35 

32 

27 

30 

35 

40 

36 

23. 

26 

25 

25 

23 

2  3 

34 

35 

42 

30 

30 

45 

32 

43 

33 

3 

MIN  ' 

14 

26 

34 

25 

14 

1  1 

26 

20 

17 

1  1 

10 

8 

19 

23 

6 

6 

11 

9 

1 

2 

15 

16 

26 

35 

27 

28 

25 

27 

23 

0 

PALESTINE 

MAX 

30 

46 

63 

60 

40 

40 

53 

38 

33 

3  1 

33 

36 

43 

38 

28 

28 

43 

45 

29 

29 

37 

47 

50 

62 

52 

46 

42 

50 

50 

46 

44 

42 

A 

15 

30 

46 

33 

20 

12 

25 

21 

20 

17 

12 

10 

15 

27 

1  1 

7 

20 

21 

8 

15 

18 

36 

44 

37 

26 

26 

30 

34 

20 

16 

7 

PANA 

MAX 

30 

38 

61 

63 

31 

36 

48 

35 

30 

29 

30 

34 

42 

38 

26 

25 

37 

35 

22 

27 

34 

47 

49 

66 

47 

44 

4  1 

42 

44 

29 

45 

36 

9 

1  5 

29 

37 

29 

20 

15 

30 

25 

20 

16 

12 

15 

20 

26 

6 

5 

21 

16 

5 

11 

15 

22 

34 

42 

30 

31 

24 

28 

29 

15 

21 

6 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

30 

38 

59 

59 

33 

35 

48 

35 

31 

2  6 

28 

3  3 

40 

3  7 

2  6 

24 

38 

36 

24 

26 

33 

43 

44 

58 

45 

43 

37 

44 

44 

33 

42 

37 

M  I  N 

14 

29 

36 

32 

20 

14 

29 

23 

20 

16 

10 

10 

17 

25 

6 

1 

21 

20 

5 

10 

18 

18 

35 

40 

29 

30 

22 

26 

26 

20 

IS 

7 

PARK  FOREST 

MAX 

30 

35 

56 

43 

25 

33 

44 

35 

3  1 

2  6 

29 

3  1 

34 

33 

17 

24 

28 

26 

1  7 

2  1 

28 

35 

41 

56 

39 

36 

35 

42 

42 

23 

37 

33. 

M  I  N 

1  5 

29 

34 

19 

12 

9 

26 

22 

17 

1  1 

6 

14 

1  7 

11 

6 

4 

15 

5 

0 

14 

1  7 

30 

34 

26 

23 

21 

24 

19 

8 

16 

5 

PEORIA   WB  AP 

31 

35 

56 

35 

28 

35 

46 

32 

29 

2  6 

29 

34 

41 

31 

1  7 

24 

24 

22 

1  3 

2  1 

31 

39 

49 

58 

45 

44 

39 

4  1 

38 

27 

42 

34. 

3 

M  I  N 

18 

31 

35 

20 

14 

14 

26 

22 

15 

1  3 

10 

1 1 

25 

12 

7 

6 

12 

5 

0 

5 

13 

20 

32 

36 

28 

30 

25 

29 

20 

10 

20 

PONT  1  AC 

MAX 

29 

35 

52 

56 

28 

34 

46 

35 

30 

25 

26 

33 

40 

35 

26 

24 

27 

25 

19 

20 

'*2  6 

36 

41 

6  I 

48 

39 

35 

39 

42 

28 

41 

35. 

0 

M  I  N 

15 

26 

33 

27 

16 

12 

27 

22 

17 

13 

9 

9 

16 

24 

6 

5 

14 

9 

0 

16 

16 

28 

36 

29 

26 

22 

25 

27 

10 

17 

1 

QUINCY 

MAX 

28 

37 

56 

50 

30 

40 

47 

33 

2  7 

29 

30 

35 

44 

36 

24 

27 

26 

26 

1  7 

2  1 

32 

48 

57 

65 

46 

46 

43 

49 

42 

30 

50 

38. 

0 

M  I  N 

17 

27 

33 

22 

14 

16 

30 

20 

9 

16 

10 

19 

25 

24 

8 

7 

14 

9 

3 

5 

19 

24 

36 

46 

26 

31 

25 

30 

22 

10 

21 

QUINCY   CAA  AP 

/AX 

31 

39 

61 

34 

29 

41 

48 

26 

26 

27 

3  1 

35 

44 

33 

16 

27 

28 

26 

1 6 

23 

34 

46 

57 

65 

46 

47 

45 

50 

43 

31 

50 

37. 

6 

21 

31 

30 

2  1 

15 

16 

27 

16 

9 

14 

9 

20 

28 

13 

7 

5 

13 

8 

4 

5 

21 

24 

35 

32 

26 

29 

24 

29 

18 

9 

18 

18. 

7 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

32 

36 

56 

47 

28 

34 

46 

37 

30 

30 

30 

34 

40 

35 

16 

22 

32 

30 

16 

22 

28 

39 

43 

54 

43 

40 

35 

40 

4  1 

27 

40 

35. 

1 

14 

31 

36 

26 

1  8 

13 

28 

24 

18 

16 

13 

13 

16 

17 

8 

3 

21 

8 

1 

■4 

16 

19 

34 

39 

31 

27 

24 

25 

25 

14 

20 

ROBERTS    3  N 

MAX 

29 

35 

49 

49 

30 

35 

4  1 

36 

32 

29 

26 

35 

38 

36 

2  6 

22 

36 

2  4 

24 

2  1 

3  1 

36 

40 

59 

50 

39 

35 

40 

40 

30 

40 

35. 

3 

M  I  N 

12 

25 

33 

26 

1  7 

10 

25 

21 

16 

14 

9 

8 

14 

24 

7 

2 

14 

6 

2 

-  2 

16 

12 

20 

35 

20 

28 

21 

22 

30 

10 

17 

16. 

6 

ROCHELLE 

MAX 

28 

35 

36 

43 

24 

32 

4  1 

J5 

26 

2  6 

2  8 

30 

3  8 

38 

24 

25 

28 

34 

36 

42 

34 

30 

36 

38 

31. 

MIN 

13 

24 

3  1 

22 

10 

6 

27 

16 

14 

16 

8 

6 

18 

22 

6 

1 

2 

2 

-  6 

2 

12 

16 

26 

34 

26 

22 

16 

18 

19 

2 

14 

14. 

4 

ROC  K.  FORD 

29 

40 

37 

37 

23 

33 

40 

32 

29 

2  7 

27 

30 

36 

36 

26 

24 

24 

20 

10 

19 

25 

33 

40 

53 

43 

37 

34 

37 

35 

26 

35 

31. 

6 

UN 

14 

25 

27 

21 

10 

7 

26 

15 

15 

6 

3 

20 

16 

5 

3 

7 

-  2 

-  9 

2 

7 

19 

25 

36 

23 

22 

1  7 

24 

24 

2 

15 

14. 

0 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 

28 

36 

42 

36 

22 

32 

42 

30 

27 

25 

27 

30 

3  7 

28 

17 

23 

22 

14 

7 

18 

24 

33 

39 

54 

36 

35 

32 

36 

36 

21 

37 

29. 

9 

MIN 

26 

16 

*■ 

24 

16 

15 

6 

3 

2  1 

1 

8 

19 

24 

14 

13. 

See  rcferen 

es  followl 

DK  Sta 

14b 

f 

Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


Day 

Ol  Month 

a> 
o> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RUSHVILLE 

MAX 

35 

37 

58 

57 

31 

38 

51 

36 

26 

28 

31 

37 

45 

37 

26 

26 

27 

26 

20 

23 

30 

48 

55 

46 

43 

42 

46 

42 

46 

38.5 

M  IN 

12 

29 

35 

24 

15 

9 

27 

21 

12 

19 

9 

15 

22 

25 

7 

5 

16 

15 

2 

6 

12 

2  1 

31 

37 

26 

25 

28 

29 

24 

^9 

19 

19«  0 

SKOKIE 

MAX 

»IN 

SPARTA 

MAX 

31 

65 

64 

36 

40 

55 

45 

29 

31 

34 

37 

46 

40 

30 

2  7 

4  3 

40 

37 

29 

36 

45 

54 

67 

62 

46 

48 

58 

52 

38 

50 

44.  1 

MIN 

20 

30 

48 

33 

25 

20 

32 

28 

21 

19 

16 

15 

2  3 

30 

15 

9 

23 

24 

11 

20 

18 

24 

36 

45 

33 

30 

29 

31 

38 

20 

21 

25.4 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 

33 

39 

61 

37 

30 

37 

50 

34 

29 

28 

30 

37 

44 

35 

18 

2  5 

31 

29 

18 

26 

35 

46 

53 

64 

47 

44 

40 

43 

43 

30 

46 

37.5 

MIN 

20 

33 

37 

24 

15 

16 

26 

25 

17 

15 

8 

12 

25 

15 

4 

1 

18 

10 

9 

15 

25 

35 

38 

J  1 

30 

24 

28 

23 

12 

17 

19.7 

STOCKTON 

MAX 

27 

3<» 

34 

37 

18 

31 

38 

31 

25 

23 

25 

28 

34 

33 

14 

2  3 

23 

14 

3 

10 

23 

31 

34 

50 

39 

31 

29 

34 

35 

21 

37 

28.0 

MIN 

13 

25 

30 

18 

5 

3 

19 

17 

12 

5 

4 

18 

14 

1 

5 

-  7 

-  9 

-  6 

2 

16 

18 

34 

20 

19 

12 

23 

1  3 

-  2 

14 

11.1 

SYCAMORE 

MAX 

29 

36 

39 

42 

22 

32 

42 

31 

30 

25 

27 

32 

36 

36 

22 

2  3 

22 

19 

10 

22 

27 

35 

38 

54 

37 

36 

33 

36 

36 

23 

37 

31.3 

MIN 

13 

24 

32 

16 

10 

6 

25 

12 

15 

6 

5 

5 

17 

20 

2 

2 

6 

0 

-  9 

2 

14 

15 

26 

30 

23 

2  1 

19 

22 

20 

4 

13 

13.5 

TABLE  GROVE 

MAX 

30 

36 

56 

49 

28 

36 

48 

37 

27 

27 

30 

36 

44 

35 

22 

2  6 

2  6 

23 

13 

21 

29 

45 

53 

64 

44 

40 

38 

44 

41 

28 

46 

36.2 

MIN 

15 

29 

34 

23 

15 

14 

26 

20 

11 

14 

8 

15 

21 

22 

7 

5 

10 

3 

0 

4 

19 

20 

33 

39 

26 

32 

24 

26 

22 

7 

18 

18.3 

TUSCOLA 

MAX 

30 

37 

58 

60 

32 

35 

49 

39 

33 

30 

30 

35 

40 

37 

26 

2  3 

34 

35 

26 

26 

34 

43 

44 

56 

49 

42 

37 

42 

42 

34 

43 

38.  1 

MIN 

13 

27 

35 

30 

19 

13 

24 

23 

18 

16 

9 

9 

15 

26 

3 

-  3 

18 

1  7 

4 

9 

16 

18 

32 

33 

3  1 

32 

23 

25 

33 

15 

17 

19.4 

URBANA 

MAX 

30 

36 

57 

58 

29 

34 

47 

38 

31 

30 

30 

35 

41 

35 

25 

2  2 

34 

33 

20 

24 

34 

4  1 

41 

54 

50 

42 

36 

41 

40 

30 

42 

36.8 

MIN 

15 

26 

35 

26 

19 

14 

2  9 

26 

19 

17 

13 

15 

20 

25 

7 

19 

15 

3 

6 

18 

20 

32 

37 

31 

31 

24 

26 

30 

14 

18 

20.  5 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 

33 

43 

60 

43 

32 

38 

52 

34 

31 

31 

33 

38 

44 

34 

23 

2  7 

40 

42 

22 

28 

36 

48 

53 

64 

49 

45 

43 

45 

47 

31 

48 

39.9 

MIN 

15 

32 

42 

25 

17 

15 

24 

22 

15 

16 

12 

1  1 

20 

22 

11 

6 

16 

20 

7 

10 

1  3 

19 

36 

40 

30 

2  7 

22 

27 

27 

17 

19 

20.5 

V IRDEN 

MAX 

30 

40 

60 

61 

42 

36 

50 

38 

29 

30 

33 

35 

43 

38 

27 

30 

33 

22 

25 

34 

46 

55 

64 

52 

44 

42 

45 

44 

32 

46 

39.  7 

MIN 

15 

27 

35 

27 

18 

15 

27 

25 

14 

14 

10 

9 

19 

25 

4 

1 

15 

14 

3 

8 

17 

2  1 

32 

38 

28 

3  1 

2  3 

27 

26 

12 

17 

19.3 

WALNUT 

MAX 

33 

38 

43 

45 

25 

37 

42 

37 

38 

29 

27 

31 

40 

38 

25 

2  5 

2  3 

20 

15 

20 

28 

36 

40 

55 

44 

40 

37 

39 

39 

27 

39 

34.0 

MIN 

12 

26 

33 

25 

12 

10 

28 

17 

14 

8 

7 

6 

19 

23 

5 

3 

8 

2 

-  6 

1 

15 

18 

29 

36 

24 

27 

23 

26 

25 

5 

18 

16.  1 

WATSEKA 

MAX 

29 

36 

50 

58 

30 

3  3 

43 

35 

30 

28 

28 

30 

38 

34 

25 

2  2 

30 

27 

21 

22 

26 

36 

40 

54 

51 

36 

32 

40 

41 

31 

38 

34.  6 

MIN 

12 

26 

34 

29 

1  7 

12 

28 

24 

17 

14 

10 

7 

16 

25 

8 

3 

19 

10 

-  2 

I 

13 

13 

28 

38 

28 

26 

20 

23 

31 

12 

17 

18.0 

WAUKEGAN 

MAX 

30 

35 

38 

38 

25 

33 

43 

32 

28 

2  7 

29 

33 

35 

35 

18 

2  4 

2  3 

2  1 

18 

19 

24 

32 

38 

53 

41 

34 

33 

36 

36 

25 

38 

31,4 

MIN 

14 

26 

32 

23 

14 

7 

28 

19 

17 

9 

10 

10 

17 

16 

5 

3 

10 

1 

-  2 

1 

15 

le 

27 

38 

23 

24 

24 

27 

22 

14 

16.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

30 

35 

38 

49 

24 

32 

40 

34 

29 

25 

27 

28 

35 

35 

2  1 

24 

22 

22 

13 

21 

25 

34 

38 

47 

44 

36 

34 

36 

40 

28 

35 

31.7 

MIN 

11, 

25 

32 

24 

14 

8 

26 

20 

16 

10 

9 

8 

12 

19 

5 

2 

10 

5 

-  3 

2 

16 

13 

27 

37 

25 

28 

23 

24 

28 

6 

15 

16.1 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

32 

39 

65 

63 

35 

38 

51 

48 

31 

32 

32 

36 

45 

45 

29 

25 

30 

30 

26 

25 

33 

48 

57 

67 

62 

45 

47 

47 

46 

30 

49 

41.5 

MIN 

16 

29 

36 

27 

19 

14 

22 

25 

14 

1  6 

1 1 

14 

23 

27 

9 

0 

12 

14 

5 

9 

13 

19 

31 

38 

31 

31 

22 

30 

28 

13 

19 

19.9 

W INDSOR 

MAX 

30 

37 

56 

58 

35 

37 

48 

41 

31 

28 

30 

34 

41 

36 

28 

25 

38 

37 

32 

27 

35 

45 

47 

58 

52 

45 

41 

43 

32 

43 

39.1 

MIN 

28 

35 

30 

20 

15 

28 

23 

19 

18 

1  1 

U 

18 

27 

8 

4 

19 

19 

5 

10 

1 1 

2  1 

33 

37 

30 

23 

30 

26 

32 

16 

18 

20.6 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1955 


Day  of  month 


btation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  3 

0.4 

T 
J 

0.7 
T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  5 

T 

T 

X 

T 
T 

7 

T 
7 

T 

T 

0.5 

7 

7 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  2 

0  .  7 

0.1 

- 

T 

T 

0.  1 

0.2 

7 

0.5 

1.5 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

2.0 

T 

T 

T 

1  .  2 

1.0 

1.0 

0.5 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 

T 

T 

0.2 

CARLINVILLE   It  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

7 

0  .  5 

7 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I.O 

\ 

7 

7 

0.1 
7 

7 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.5 
3 

3 

2 

7 

7 

7 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

7 

7 

7 

1.0 

1.0 

7 

T 
7 

7 

1 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

0.5 

T 

T 

0.4 

0.3 

GOLCONOA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

T 

T 

7 
7 

HARRIS8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

1.0 

T 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

KANKAKEE    3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

0.1 

0.8 

7 

7 

3.0 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  8 
2 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

0.2 
7 

0.5 

7 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

0.  5 
T 

T 

0.2 
7 

1.0 

1 

7 

7 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.0 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

0.8 

7 

1 

1 

7 
1 

1 

T 

7 

7 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2.0 

MORR ISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

T 

T 

0.5 

T 

1.0 

0.5 

MORRISONVILLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

1  .  5 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

0.5 

0.2 

T 

0.3 

7 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 

T 

T 

0.4 

1  .  1 

7 

7 

PONT lAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

T 

T 

T 

0.2 

0.6 

0.2 

7 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

T 

7 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

T 

T 

1  .  1 

T 

1  .  3 

0  .  1 

0.3 

7 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 

T 

T 

7 
T 

0.6 

1 

0.3 

7 

T 

7 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2 

1 

T 

T 

0.1 

T 

0.4 
7 

1.0 

7 
2 

0.4 

2 

T 

2 

2 

2 

7 
T 

2. 

3 

1 

1 

7 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0  .  1 
T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  3 
T 

T 

T 

T 
T 

1.4 
T 

1 

T 

1 

T 
7 

7 

7 

7 

7 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  5 

1  .  5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

7 
7 

2.5 

3 

2 

O.t 
3 

1.: 

4 

3 

3 

7 

2.1 
2 

2 

2 

2 

2 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

0.7 

T 

T 

0  .  1 

1  .  5 

1.5 

0.5 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

T 

0.5 
1 

0.6 

1 

T 
1 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

2.5 
3 

2 

2 

1 

7 

7 

7 

7 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

2.0 

2 

2 

1 

7 

7 

7 

See  reference  notes  followlDg  Station  Index. 
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TABLE  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

No.  oi  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

.  i 

« i 

3 

S 

0 

a 

Max 

Min. 

B 

E  3 

Q 

«•§ 

t 

1 

0 

o 
in 

Averac 
Maxim 

Averac 
Minimi 

Averag 

1  Depart 

From  I 

i 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

oca 

Total 

Departi 
From  ^ 

Gieates 

Date 

3 

jo 

Q  s 

Q 

0 

Z 

1.00 
or  More 

MAY  1955 

NORTHERN  DIVISION 
SKOKIE 

71  .  8 

49. 6 

60.  7 

85 

35 

18 

185 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

SEPTEMBER  1955 

CENTRAL  DIVISION 
CHARLESTON 

85. 2M 

55. IN 

70 

1 

.7 

38 

12 

24 

11 

0 

0 

0 

5.56 

1.89 

1.63 

23 

.0 

0 

6 

4 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   ]  9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  1  15 

16     17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1  23  1  24 

25    26  27 

28    29  30 

31 

MAY  1955 
SKOKIE 

JUNE  1955 
HAVANA  ft  2 

SEPTEMBER  1955 
CHARLESTON 

3.47 
5.56 

.75  .05 

*       .  75 

.35 

.43 

.96 

.15 
.13  1.63 

.17  .43 
.45 

.37 

.47 

.70  1.14  1.53 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAY  1955 
SKOKIE 

MAX 
MIN 

62 
45 

82 
63 

86 
62 

86 
65 

82 
55 

78 
42 

78 
60 

64 
39 

47 
39 

56 
45 

72 
42 

71 
45 

65 
53 

54 
49 

68 
42 

68 
43 

54 
42 

76 
35 

83 
55 

66 
48 

73 
45 

67 
57 

83 
54 

79 
63 

63 
45 

68 
43 

78 
61 

78 
58 

70 
52 

66 
45 

73 
45 

71.8 
49.6 

SEPTEMBER  1955 
CHARLESTON 

MAX 
MIN 

80 
48 

82 
44 

83 
50 

86 
56 

85 
53 

90 
53 

89 
56 

87 
51 

89 
58 

98 
66 

93 
52 

74 
38 

76 
41 

81 
55 

90 
62 

94 
61 

93 
61 

95 
60 

93 
59 

61 

94 

84 

65 

75 
61 

74 
54 

77 
55 

70 
56 

82 
58 

86 
55 

85.2 
55.  1 

See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 

ILLINOIS 


DECEHBKR  1955 


Station 

6 

< 

County  c 
c 
'5 

« 

a 

0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

i 

County 

O 

CP 

O 

0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

"  i 
» 

Longiti 

■■V 

a 

Temp. 

j  Precip. 

M 

1 

10 

i3 

1 

Longiti 

■Si 

1 

Temp. 

Precip.| 

AlblOD 
Aledo  2  E 

Alexis  Vater  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  Kl 

0055 
0072 

0137 
0187 

Edwards 

7  38  22 
1  41  12 
1  41  03 
i  38  53 
»  37  28 

88  03 
90  43 
90  34 
90  11 

89  15 

447 
765 
694 
432 
640 

6P 
6P 

HID 

7P 

6P 
6P 
HID 

7P 

Bessie  Ellen 
Hugh  R,  Nesbltt 

:orps  of  Engineers 
J-  Bon  Bartline 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

^ouisville 
Haoklnaw 
Hacomb 
Uakanda  1  NW 
far en go 

5216 
5272 
5260 
5294 
5326 

Clay 

IcDonough 

Jackson 

McHenry 

7 
1 

6 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
69  14 
88  37 

480 
620 
702 
fiSO 

6P 
6P 

HID 

GP 
6P 

6P 
6P 

Itoy  K.  Dawkins 
:ecll  K.  Trimble 
IT.  S.  Kewell 
Harvey  B.  Hartline 
:iaire  Loofbourrow 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

AnnawBQ 

ArllDgtOD  Heights  4  SSE 
Aurora  College 

0195 
0203 
0247 

3330 

Henry 

Cook 

Hancock 

Kane 

5  41  24 
L  42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

88  06 

87  58 
90  57 

88  20 

680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 

4P 
MID 
7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I,  Kufalk 
George  A.  Honemann 

Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

larsellles  Lock 
Marshall 

5334 
5342 
5364 
1372 

Fulton 

Dacon 
La  Salle 
Clark 

1 

1 
1 
7 

40  30 

40  02 

41  20 
39  23 

90  24 
88  55 
88  58 

86  45 

87  42 

546 
446 
720 
466 
606 

HID 
5P 

7A 

Joseph  Ace  UcCance 
' ,  N.  Danielson 
rohn  E.  KltowBkl 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 
C 

Avon 

Beardstown  LaGrangc  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 
0445 
04  92 
0497 
0510 

Fulton 
Pike 

3t.  Clair 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 

2  38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

640 

434 
444 

HID 

7A 
7A 
7A 

tlD 

Harold  L.  Pell 
George  E.  Grlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

t&eoa  City 
MattooB 
McBenry 
McUenry  2  S 

5405 
5413 

5493 
5496 

St.  Clair 

Mason 

Coles 

McHenry 

McHenry 

2 

7 
1 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
69  41 

88  21 
88  16 
88  15 

425 
581 
718 
760 
742 

HID 

SS 
HID 
HID 
HID 

CLOSED  -  -   

Carl  D.  ToallQ 
Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J .  Barnlngs 

5/1/54 
2  3  5 
3 

c 

Belvldere  Sewj^e  Plant 

Blooming ton 
BlooralngtoD  Normal 

0583 
0598 
0608 
0761 
07  G6 

Hancock 
Franklin 

J  42  16 
I  40  20 
i  38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 
38  55 

89  01 
89  00 

753 
671 
474 

830 

MID 
6P 
6P 
7A 
4P 

City  ol  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
jeorge  L,  Hennioger 

3 
3 
3 

2  3  5 

7 

McLeansboro 

Medora 

Hlnonk 

Mollne  WB  Airport 
Monmouth 

5515 
GS39 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 
Uacoupln 
Roodf ord 
Rock  Island 
Warren 

5 
1 

6 
4 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

86  32 
90  06 

89  02 

90  31 
90  38 

456 

620 
755 
589 

7P 

6P 

6P 
TP 
TP 
UID 

6P 

F.  G.  Frazier 
H.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyie  yniey 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Daa  S2 
Cairo  WB  City 
Canton 

0781 
0873 
0993 
1166 
1250 

Scott 
Hassac 
Fulton 

39  45 
I  41  13 
3  37  08 
]  37  00 
1  40  34 

90  32 

89  37 

68  39 

69  10 

90  02 

467 
795 
335 
314 

655 

MID 

GP 
HID 

6A 
HID 

6P 

Vernon  A .  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 

2  3  5 
3 

7  C 

Monticello 
Morris 
Horris  3  KE 

riorrlsoDvllle 

5791 
5620 
5825 
5833 
5841 

[Grundy 
Grundy 
Whiteside 

6 
1 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

68  34 
66  26 
86  22 
89  56 
89  27 

659 
520 
549 
603 
636 

6P 
5P 

5P 
7A 

5P 
MID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  H.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Prank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carllnvllle  4  E 
Carlyle 

Carpenter  I  SW 

1265 
1280 
1288 
1296 
1304 

Jackson 

Macoupin 

Clinton 

White 

Madison 

1  37  44 
I  39  17 
Z  38  36 
7  38  06 
i  38  53 

89  12 
69  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 
627 
461 

520 

6P 
6P 
7P 

6P 
7A 
6P 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Hoelting 
Hun  Water  &  Pwr  PI 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

liorrisonville  1  E 

Mount  Olive  2  NE 
Hount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
591 7 
5927 

Christian 
Wabash 
Carroll 
Macoupin 

1 
7 
4 
4 

1 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 
89  42 
89  17 

638 
400 
817 
685 
676 

TP 
6A 
TP 

7P 

6A 
6P 
5P 

John  R,  Lovls 
Radio  Sta.  WVHC 
James  F.  HcCraj- 
John  Luenemann 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

T 

C 

Centralia  4  W 
ChandlervlUe 
Ctiannahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 

1412 
1420 
1436 

Clark 

:asB 

Grundy 

Coles 

7  39  18 
2  38  31 
I  40  03 
41  24 
7  39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
88  10 

648 
494 
485 

510 
685 

7A 

6P 
6P 
6P 
7A 
7A 

Walter  A.  Newlin 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Samuel  P.  Jenkins 

3 
3 
3 

2  3  5 

Hount  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Hurphysboro  Hater  tiks 
Nashville  3  NW 
Nevark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Brown 

Jefferson 

Jackson 

Washington 

Kendall 

4 
4 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
88  26 

711 
590 
420 
505 

6P 

5P 
7A 
UID 
6P 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Hurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 
Kenneth  A.  Richard 

2  3  5 

3 
3 

C 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Vfks 
Chicago  Lakevt -w  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 
1522 
1532 
1537 

Randolph 

Cook 
Cook 

1  40  44 
1  37  54 
3  41  40 
J  41  58 
3  42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
40C 
593 
651 
592 

5P 

7A 
MID 
MID 
HID 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

2  3  5 
3 

C 
C 

New  Boston  Dam  17 

New  Burnside 

Oloey  Radio  Station 

6065 
6093 
6159 

Jasper 
Richland 

4 

5 
7 
7 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 
68  10 
68  04 

548 

560 
513 

5P 
6P 
5P 

8A 

5P 
6P 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Hae  UcCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  Mayfatr  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3  41  58 
3  41  58 
3  41  42 
3  41  50 
3  41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 

595 
659 
602 

HID 
HID 
HID 
HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Diet 
Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

c 

C 
C 
C 

Oregon 

Oregon  Water  Works 
Palestine 

6490 
6492 
6526 

6579 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 

6 
6 
1 
7 
2 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

474 
514 
696 

7P 
7P 
7P 

HID 

7P 
7P 

Cirnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

H.  U.  GaddlE 

C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

Cftlcago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Atrport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 
1577 
1582 

Cook 
Cook 

3  41  45 
3  41  55 
3  41  47 
3  41  47 
3  41  S3 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
594 

HID 
MID 
MID 

HID 
HID 
MID 
MID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Univ.  of  Chicago 
U.S.   Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 

Paw  Paw 
Payson 

6605 
6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 

Edgar 

Cook 

Lee 

Adams 

7 

3 
1 

39  37 
39  38 
41  29 

39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

TP 

6P 

UID 
7P 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W,   A.  Woods 
Edith  A.  Robblns 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcothe 
Clsne  Brown  Cajnp 

CllDtOQ    1  S 

Cobden  2  S 

1627 
1648 
1664 
1743 
1775 

Wayne 
De  Witt 
Union 

1  40  55 

3  41  51 
7  38  31 
1  40  08 

4  37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 
606 

746 
540 

7P 
6P 

8A 
7P 
MID 

6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D .  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrington 
Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Peoria 
Peoria 
Will 

Ford 

1 
1 
I 
1 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 

654 
722 
605 
670 

UID 

HID 
UID 
2P 
6P 
MID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 

Richard  H,  Melcher 
Rev.  C.  M.  Powell 

2  3  5 
3 
3 

7  C 
C 

Colllnsville 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 

2145 

Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

4  38  40 
4  38  12 
3  41  27 
7  40  08 
7  40  06 

89  59 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

555 
530 
675 
602 
555 

7P 

MID 
HID 
HID 

7A 

William  E.  Bonn 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
DaaviUe  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 

C 
C 

7  C 

Pittsfield  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 
Randolph 

4 
1 

1 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 
90  52 
88  37 
90  06 
69  28 

724 
456 
647 
396 
700 

6P 

MID 
6P 
7A 
7A 

MID 

Pittsfield  Wtr  Wks 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 

Hlles  W.  Bryant 

2  3  5 
3 

c 

7 

C 

c 

Davenport,  Iowa  L  &  D  15 

Downs  2  NE 
Du  Quoin  2  S 

2193 
2348 
2417 
2483 

Rock  Island 
MacOD 

McLean 

i  41  31 
1  39  51 
6  41  51 
1  40  25 
4  38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
670 
696 
794 
449 

MID 

7P 
6P 

6P 

MID 
7P 
7A 

HID 

6P 

CLOSED  ----- 
William  B.  Coonradt 
William  W.  Shuck 

111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 

Prlnceville  2  NW 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7014 

7072 
7077 

Whiteside 

Adams 
Adams 

1 
G 

4 

40  57 

41  40 
39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

7P 
UID 

6P 
MID 

7P 
HID 

8A 

Frank  S.  Stewart 
Pub  Svc  Co  of  N  111 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

7 

c 

Dwlght  St.  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edelstein 
Edwardsvllle 
Ef  ringhajn 

2502 
2614 
2642 
2679 
2687 

St.  Clair 

Hadlson 
Effingham 

1  41  05 
4  38  34 
1  40  57 
4  38  49 
7  39  07 

88  28 
90  11 

89  36 
89  56 

641 
410 

554 
595 

7P 
6P 

MID 
7P 
MID 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
Radio  Station  WCHA 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Raotoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Richvlew 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adams 

Champaign 

Randolph 

4 

7 
2 
2 
7 

39  56 

40  18 
36  13 
38  22 
40  40 

91  24 
68  09 
90  00 
89  11 
86  11 

744 
444 

786 

HID 
7P 

7A 

7A 
UID 

7P 

Harrj  A.  Vollbrach: 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 
C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

EvaostoD  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Storks 

2736 
2750 
2800 
2888 
2923 

Kane 

Hardin 

Jersey 

Livingston 

Livingston 

1  42  02 
5  37  27 
4  38  57 
3  42  02 
1  40  44 

88  17 
68  18 
90  22 
67  41 
88  31 

729 
357 
641 
625 
691 

5P 

7P 
5P 

HID 

HID 

U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpia  Col. 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Rochelle  1  W 
Rockf ord 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
RocUpor t 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 
Pike 

6 

6 
6 
6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  05 
88  59 

91  00 

798 
740 
850 
728 
470 

5P 
6P 

UID 

6P 

HID 

6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.   D.   S.  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Ado 
Homer  C.  Miller 

2  3  5 
2  3  5 

3  6 
2  3  5 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2993 
3109 
3257 
3262 

Wayne 
De  Witt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7  38  23 
1  40  14 
7  38  4U 
6  42  18 
6  42  17 

88  22 

88  38 

68  28 

69  37 

89  36 

451 
732 

762 
743 

GP 

6P 
7P 

6P 
HID 
6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 

John  Schroder 
Alvln  W.  Tlram 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

c 

Rushville 
Ste  Uarie 
Salem 

Sbabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

7551 
7603 
7636 
7633 
7659 

Schuyler 

Marlon 
Dekalb 
Gallatin 

7 
2 
1 
5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 
88  01 
68  57 
88  51 
86  10 

683 
500 
544 
870 
350 

6P 

6P 
7A 
SP 
MID 
7A 

Gain  Bros.  Greenhse 

U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H,  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Fulton  Dam  13 

Galena 
Ga  lesburg 

3304 
3320 

Whiteside 
Saline 

Knox 

4  41  54 

5  37  51 
4  42  24 
1  40  57 
1  41  10 

90  09 
66  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410 
611 

849 

5P 

MID 

6P 

8A 
HID 

6P 
8A 

GP 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NW  111.  Gas  &  Elec. 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

C 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Hks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 
8179 
8184 

Vermilion 

Randolph 
Sangamon 
Sangamon 

7 
3 

1 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
MID 
HID 

7A 
UID 

6P 
HID 
KID 

Thelma  Lane 
Chgo  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
CLOSES  -  -  - 

3 

2  3  5 
2  3  5  6 

5  11 4 '5 

C 

7 

7  C 

Gibson  City 
Gladstone  Dajn  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3413 
3455 
3482 
3522 

Henry 
Ford 

6  41  27 
1  40  28 

4  40  50 

5  37  26 
5  37  22 

90  10 
88  23 

91  04 
88  41 
88  29 

639 
753 

500 
354 

MID 

6P 
6P 

7A 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 

8278 
8293 
8353 
8369 
8452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 

1 

1 
2 
6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  45 
90  00 
86  50 

88  37 
88  41 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 
8P 

HID 

5P 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
E.  A,  Curtlss 
J.  F,  Prafcke 
Ray  Lindley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 
7 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  N 
Greenfield 

3530 
3572 
3595 

3683 

Jersey 

Greene 
Cumberland 

1  40  06 
4  38  SB 
4  37  40 
1  39  20 
7  39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
68  09 

725 
404 
367 
556 
554 

7A 
7A 
MID 

5P 

John  A.  DeSherlla 
Leonard  H.  Nichols 

3 
3 
3 

C 

Taylorvllle 
Tiskllwa 
Toulon 
Tuscola 

8460 
8491 
8604 
8630 
8664 

Fulton 

Bureau 
Stark 

1 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 

89  30 
89  52 
88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

TP 
7A 
6P 
5P 
6P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Greenville 
Crldley 
Grlggsvllle 
Hardin 

3693 
3709 
3717 
3850 
3879 

McLean 
Pike 
Calhoun 
Saline 

2  38  53 
1  40  45 
1  39  43 
1  39  09 
5  37  44 

69  24 

88  53 
90  44 
90  37 
88  32 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 
6P 
6P 

7P 

6P 
6P 
GP 
6P 

Deane  J.  HcAIlstcr 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanke 
Clyde  Pittman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandalla 

8740 

875( 
8756 
8781 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 
Fayette 

7 
7 
7 

40  06 
40  05 

40  07 

41  19 
38  59 

88  14 
88  14 
88  14 

68  59 

69  07 

743 
750 
730 
464 

7P 

7P 
MID 
7A 
7A 
MID 

Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Havana 
Bavana  No.  2 
Hlllsboro 

3884 
3930 
3940 
4108 
4198 

Saline 

Montgomery 
Vermilion 

5  37  44 
1  40  18 

1  40  18 

2  39  09 
7  40  28 

88  31 
90  03 

69  29 
87  40 

451 
460 
720 
717 

7P 

6P 
6P 

li 

7A 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Euteneuer 
Merle  L.  Riley 
Walter  E.  Belcher 
John  F.  Mushrush 

3 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Vandalla  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

8783 
3860 
8916 
8976 
8990 

Fayette 

Hacoupin 

Bureau 

Hancock 

Tazewell 

2 

6 
4 

1 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

69  10 
89  46 
69  35 
91  26 
69  24 

674 
714 

MID 

6P 
5P 

HID 
6P 

5P 

U.S.  Civil  Aero  Adn 
E.  M.  Watklns 
Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewing 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 

3 

c 

Hudson  Lk  Bloomington 

HutBOnvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 

4269 
4312 
4317 

«42 

McLean 

Crawford 

Crawford 

Morgan 

1  40  40 
7  39  07 
7  39  08 

1  39  44 

68  56 
87  40 
67  40 
91  01 
90  14 

740 

554 
607 

HID 
HID 

7A 

6P 

111  .  State  Wtr  Sur. 
Ed  S .  Dry 

111  Public  Serv  Co 
Norbury  Sanatorium 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

Jft"^egan^ 

9002 
9021 
902! 

Honroo 

Lake 

Harshall 

3 

36  20 

40  46 
42  21 

41  o; 

90  09 
67  44 

67  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
666 

700 

6P 
7P 

6A 

TP 
7A 
MID 

E.   H.  Wolf 
R.  W.  Flagg 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Jacksonville  Sewage  PI 

Jancsvllle 

Jerseyvllle 

Joliet  Brandon  Rd  Dam 

Jollet 

4447 
4465 
44  89 
4530 
4535 

Morgan 

Cumberland 

Jersey 

Will 

Will 

1  39  44 

7  39  22 
1  39  09 
1  41  30 
1  41  32 

90  14 
68  15 
90  20 

88  05 

575 

635 
543 
520 

6P 
6P 

HID 
HID 

ep 

7A 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 

9140 
9221 
9241 
9274 
9354 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

1 
1 
7 
2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
68  06 
90  23 
68  18 
88  36 

480 
753 
578 

665 

5P 
5P 

6P 

UID 

5P 
5P 
7A 

6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryberd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

87  55 

631 

ISP 

7A 

Dolbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Yates  City 

9816 

Knox 

90  01 

UID 

Ora  L.  Bell 

C 

Kankakee  4  NW 
Kankakee  Sewage  Plant 
Kfithsburg  1  KW 

4598 
4603 
465S 

Kankakee 
Kankakee 
Mercer 

1  41  08 
1  41  08 
4  41  06 

87  56 
87  53 
90  57 

631 
642 

6P 
HID 
6A 

H.  A.  Durand 

Hun.   Sew.  Tr.  Plant 

Verda  H.  Norris 

2  3  5 
3 

NEW  STATIONS 

Kewanee 

4710 

1  41  14 

89  56 

6P 

GP 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokie 

7988 

Cook 

3 

42  02 

87  44 

603 

5P 

5P 

Hurray  b  Trattel 

2  3  5 

Kowanee  Baker  Park 
Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Salle  1  3 

4715 
4823 
4879 
492S 

Henry 
Hancock 
Carroll 
La  Salle 
La  Salle 

1  41  IS 
1  40  35 
4  42  06 
1  41  20 
1  41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

800 
691 
678 
522 

7P 

HID 
7A 

HID 
4P 
7A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpe 
Wm.  E.  Aurand 
Westclox  GTI  Corp. 
Wm.   K.  Boehm 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Lawrencevll le 
LeBoy 

Lockport  Lock  k  Dan 
Lockport  Power  House 

4959 
5036 
5079 

SI  36 

Lawrooce 

McLean 

Logan 

Will 

Will 

7  38  44 
1  40  21 
1  40  09 
1  41  34 
1  41  34 

87  41 

66  46 
69  22 

88  05 
88  05 

510 
760 
591 
585 
585 

7P 
7A 
HID 
HID 

Radio  Station  WVHC 
0.  J.  Lere 
John  Zurkamner  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 
C 

}  DRAIKAGB  CODE:     1.   Illinois     2.  Kaskaskla     3.  Lake  Hichlgan    4.  Hleslsslppl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "f  ..  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"?. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST .  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;'  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  soowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologxst  at  601  1/2  East 
Springfield  A venire  ,  Champaign ,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

NWRC,   A5HEVILLE,   N.   C.   —  2-3-56  —  960 


CORRECTIONS 

July  1955:       Monmouth,  Table  2,  mean  maximum  should  be  91.6,  mean  minimum  69.0,  mean  temperature  80.3,  and  departure  +4.4. 

Monmouth,  Table  5,  maximum  on  31st  should  be  95  and  mean  maximum  91.6.     Minimum  on  31st  should  be  75  and  mean  minimum  should  be  69.0. 

August  1955:       Weather  Summary,  Storms,  in  the  fourth  sentence  insert  the  words  "on  the  21st"  after  "about  6:15  p.m". 

September  1955:       Marengo,  Table  2,   total  precipitation  should  be  2.92.   departure  ~1 . 11 ,  greatest  day  .90  on  the  29th.  days  with   .10  or  more  6,    .50  or  more  4, 
1 .00  or  more  0. 

Marengo,  Table  3,  precipitation  on  the  21st  should  be   .21  and  total  2.92. 
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STATION  LEGEND 
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ILLINOIS  -  1955 
WEATHER  SUMMARY 


1955  was  the  fourth  consecutive  year  with  tem- 
peratures averaging  above  normal.     The  annual 
mean  temperature,   53.9  degrees,   exceeded  the 
normal  by  0.9  degree.     Rainfall  averaged  34.75 
inches  or  6%  less  than  normal .     The  weather  was 
mostly  favorable  for  agriculture  and  Illinois' 
Big  Five  crops--corn,   oats,   wheat,   soybeans,  and 
hay--approached  or  exceeded  previous  production 
records . 

Temperatures  averaged  normal  or  higher  during 
each  month  except  June,   November,   and  December. 
April  was  unusually  warm.     Temperatures  during 
April  averaged  59.2  degrees  or  6.7  degrees  above 
normal.      It  was  the  warmest  April  since  1896  and 
the  second  warmest  of  record.     The  hottest 
weather  of  the  year  came  during  the  period  July 
27  to  30,   and  maximum  temperatures  exceeded  100 
degrees  at  many  stations  on  several  days.  The 
highest  temperature  for  the  State,    109  degrees, 
occurred  at  Harrisburg  on  July  28.     Many  sta- 
tions registered  100  degree  maximums  in  August 
but  the  heat  was  neither  so  intense  nor  so  per- 
sistent as  in  July.     Frequent  cold  fronts  during 
the  fall  caused  rather  rapid  fluctuations  of 
temperatures  but  the  many  cool  and  mild  spells 
alternated  to  produce  near-normal  monthly  av- 
erages.    Most  stations  had  registered  sub- 
freezing  temperatures  by  October  25  and  by  the 
end  of  November  minimums  of  10  degrees  or  lower 
had  occurred  over  the  northern  two-thirds  of 
the  State  and  15  degrees  or  lower  over  the 
southern  third.     Although  temperatures  averaged 
below  normal  during  December,   many  citizens  will 
recall  the  unusually  mild  days  just  before 
Christmas  when  temperatures  over  central  sec- 
tions averaged  22  degrees  above  normal.  In 
spite  of  the  wide  daily  temperature  changes 
which  are  characteristic  of  the  weather  in  the 
central  states,   the  annual  mean  temperatures 
were  within  a  few  degrees  of  the  annual  normals. 
The  annual  mean  temperatures  were  below  normal 
at  only  a  few  widely  separated  stations.  The 
annual  mean  temperatures  for  most  stations  were 
between  one  degree  and  two  degrees  above  their 
normals.     Annual  mean  temperatures  ranged,  in 
general ,   from  near  50  degrees  over  the  extreme 
north  to  60  degrees  at  Cairo. 

Rainfall  was  above  normal  during  February, 
April,   July,   and  October.      It  was  especially 
heavy  in  October,   averaging  75%  more  than  nor- 
mal.    Rainfall   in  December  averaged  0.47  inch 
or  22%  of  normal.      It  was  the  driest  December 
of  record.     The  previous  record-dry  December 
was  1896  when  the  average  precipitation  for  Il- 
linois was  0.54  inch.     Annual  totals  ranged,  in 
general,    from  less  than  30.00  inches  over  sev- 
eral northern  counties  to  more  than  45.00  inches 
at  several  stations  in  the  extreme  southeast. 
Annual  precipitation  totals  exceeded  the  normals 
over  many  counties  in  east  central  Illinois, 
several  west  central  counties,  and  at  a  few 
northeastern  stations.     The  excesses  were  gen- 
erally small  although  a  few  stations  received 


several  inches  more  than  normal.     Most  stations 
elsewhere  over  the  State  received  less  than  nor- 
mal precipitation.     Deficiencies  exceeded  5.00 
inches  at  many  stations  and  10.00  inches  at  a  fe\ 
stations.      In  general,   the  greatest  deficiencies 
were  in  the  southwest  and  northwest  parts  of  the 
State.     Snowfall  for  the  year  averaged  17.9  inch* 
Annual  snowfall  amounts  ranged,    in  general,  from 
a  few  inches  over  the  south  to  more  than  30.0 
inches  at  a  few  northern  stations. 

Freezing  temperatures  and  late  snows  delayed  the 
start  of  field  work  but,   once  under  way,  field 
work  moved  along  rapidly  and  by  the  middle  of 
April  oat  seeding  neared  completion.     Plowing  foi 
corn  progressed  ahead  of  normal  and  neared  com- 
pletion early  in  May.     Frequent  rains  and  wet 
fields  delayed  the  windup  of  corn  planting  but 
most  of  the  corn  and  soybeans  had  been  planted 
between  the  optimum  dates.     In  general,  field 
crop  prospects  were  exceptionally  bright  but 
fruit  prospects,   poor.     Favorable  weather  con- 
tinued through  most  of  the  crop  growing  season. 
The  wheat  crop  of  51,220,000  bushels  was  the 
second  highest  since  1931.     The  wheat  crop  ex- 
ceeded the  average  production  by  51%.     A  record 
high  oat  yield  of  56  bushels  to  the  acre  resultei 
in  a  total  production  of  177,408,000  bushels,  thi 
largest  production  since  1918.     The  hay  crop-- 
4,636,000  tons--was  near  the  previous  record  set 
a  year  ago.     The  barley  crop  was  the  largest 
since  1932  and  the  rye  production,    the  largest 
since  1919.     Corn  prospects  declined  in  August 
as  a  result  of  hot  dry  weather.     Fall  rains  and 
wet  fields  delayed  soybean  combining  and  corn 
harvest.     However,   the  soybean  crop,   the  largest 
of  record,   totaled  100,510,000  bushels,  topping 
the  previous  record  of  92,000,000  bushels  set  a 
year  ago.     The  average  corn  yield  of  56  bushels 
resulted  in  a  total  production  of  523,992,000 
bushels,    the  third  largest  crop  of  record.  Crop 
production  data  above  were  quoted  from  crop  re- 
ports issued  by  the  Illinois  Cooperative  Crop 
Reporting  Service  of  the  United  States  and  State 
Departments  of  Agriculture. 


STORMS 

Numerous  severe  storms  occurred  during  1955. 
Losses  due  to  wind,   rain,   hail,   and  lightning 
ran  into  hundreds  of  thousands  of  dollars  each 
month  from  April  to  November.     Damages  were  es- 
pecially widespread  over  southern  and  east  cen- 
tral  Illinois  on  November  15  and  16  when  numerou 
thunderstorms  and  tornadoes  broke  out  over  the 
area.     For  details  concerning  severe  storms  of 
the  year,   the  reader  is  referred  to  issues  of 
CI imatological  Data,    Illinois  Section,   and  to 
CI imatological  Data,  National  Summary. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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28*3 

38  4 

56,5 

62.8 

66.6 

78.5 

75.3 

66.6 

65.1 

36.0 

26.9 

51.2 

KEWANEE 

24.6 

1.2 

M 

37)2 

-  0.8 

58.1 

6,4 

64,  1 

2.7 

67. OM 

-  3.5 

80. OM 

4.5 

75. 3M 

2,6 

67.  IM 

1.6 

54. 3M 

1 

0 

34. 4^ 

-  5.( 

24,3 

-  2.2 

LA  HARPE 

25.1 

-  0,2 

27.7 

-  0.4 

38. 4M 

-  1,9 

57.8 

6.3 

63.9 

1.6 

68, OM 

-  3.2 

80.4 

4.2 

76.9 

2.8 

68.2 

1.3 

65.0 

-  0 

1 

35.9 

-  5.4 

26.8 

-  2.0 

62.0 

0.2 

LA  SALLE  PERU 

25.6 

0.6 

28.3 

1.1 

38.5 

0,7 

58.4 

7.9 

65.1 

3.2 

68,  5 

-  2.8 

L 1 NCOLN 

27.8 

0.5 

30.6 

0.8 

1,4 

59.6 

7.4 

65.5 

2.5 

69,5 

-  2,4 

81.6 

5.1 

78.2 

3.9 

69.3 

2.0 

66.6 

0 

2 

38.0 

-  4.3 

27,9 

-  2.3 

63.6 

1.0 

MAKANDA   1  NW 

35  .  9M 

38.3 

4  7*2M 

62.6 

67. 5M 

70. 2M 

60.5 

79.1 

74.4 

69.  IV 

44.9 

34.6V 

57.8 

MARENGO 

20.7 

-  0.2 

23.6 

0.6 

34,2 

-  0.7 

54.2 

7.5 

6i;9 

3.8 

65,5 

-  2.2 

78.3 

5.1 

75.3 

4.3 

64. 6^ 

1.0 

54.6V 

3 

1 

- 

- 

MATTOON 

2  8.6 

0.6 

32.2 

2.0 

40.6 

0,5 

56,8 

7.6 

64.9 

2.9 

67.7 

-  3,5 

80.3 

4.2 

76.6 

2.4 

69.9 

2.4 

64.4V 

2 

38.3 

-  3.1 

29,4 

-  1.2 

53.5 

1.1 

MC  LEANSBORO 

34.  1 

0.6 

37.9 

2.1 

46.  3M 

-  0.2 

61, 9M 

6.2 

67.0 

1 .2 

69.4 

-  5.2 

MI  NONK 

24,0 

-  0.8 

27,6 

0.4 

38,0 

-  1,0 

58.0 

7.9 

63. 6M 

2.3 

66,  9 

-  3.8 

79.5 

4.0 

75.9 

2.5 

66.2 

-  0.2 

54.5 

0 

2 

34.8 

-  6.8 

25,0 

-  3.0 

61.2 

0.3 

MOL I NE  WB  AP 

22,0 

-  1,2 

25.3 

-  1,3 

36.0 

57,0 

7.1 

63.8 

2.9 

67.8 

-  3.0 

80.5 

5.0 

76.6 

3.8 

66.4 

1  .0 

63.6 

-  0 

3 

34.2 

-  4.6 

24,2 

-  2.7 

50.6 

0.4 

MONMOUTH 

24.  8 

0.7 

27.0 

-  0.2 

38,3 

-  1.0 

58.9 

8.1 

64.7 

2.8 

68,2 

-  2.8 

80.3 

4.4 

77.1 

3.3 

67.6 

1.2 

64.8 

0 

4 

35. 1 

-  6.3 

26,2 

-  l.S 

61,9 

0.8 

MORRIS  3  NE 

25*3 

1.1 

~ 

38.6 

0.4 

58.  H 

8.7 

64.3 

3.6 

67,7 

-  2.0 

80.1 

5.0 

77.4 

4.7 

67.0 

1.3 

56.4 

2 

8 

36.9 

-  3.5 

26,2 

-  1.3 

MORR ISON 

22*9 

0.& 

25.6 

0.5 

36.5 

-  1.0 

56.6 

7  ■  1 

63.6 

3.0 

66,6 

-  3.1 

50.7 

l.l 

MORR I SONV I LLE   1  E 

30  •  9 

2.0 

42  .4 

0  .  1 

59.7 

7.1 

65.0 

2.1 

68,9 

-  ^3.0 

80.6 

4.0 

77.5 

2.9 

70.6 

2.6 

66.8 

-  0 

39. 9N 

-  3.1 

30.3 

-  1.1 

MT  CARMEL    3  N 

31.3 

-  1.8 

34.9 

-  0.1 

43.5 

-  2.4 

59. 8M 

4.0 

66.5 

0.5 

68.8 

-  5.9 

81  .0 

2.5 

76.6 

-  0.4 

70. 9M 

0.4 

55.2 

-  4 

0 

40. 7^ 

-  5.6 

31.7 

-  3.6 

55.1 

-  1.3 

MOUNT  CARROLL 

21,9 

1,  1 

24.2 

0,7 

35.0 

-  0.9 

55,6 

7,5 

62.5 

3,1 

65,6 

-  2.9 

78.1 

4.6 

74.7 

3.6 

64.4 

0.9 

53.3 

1 

8 

34.  1 

-  3.7 

22.1 

-  2.7 

49.3 

1.1 

MOUNT   VERNON  4  N 

33,  7 

1.3 

36.5 

1.8 

45.9 

0.6 

62.0 

6.6 

66.8 

1,2 

69,5 

-  4.9 

80.8 

1.9 

78.1 

0.9 

72.9 

2.4 

68.0 

-  0 

42.6 

-  2.9 

33.8 

-  0.9 

66.7 

0.6 

NEW  BURNS  IDE 

34  ,6 

0.0 

38.0 

1.1 

48.0 

0.6 

62  . 1 

67,3 

1.5 

69  ,  1 

NEWTON 

32  ,6 

2,3 

35,8 

3.2 

45.3 

2.4 

61  .5M 

6.3 

67,0 

3,8 

69.6 

-  2.6 

82.4 

6.4 

79.3 

4.5 

72.8 

4.3 

57.6 

1. 

42.0 

-  1.4 

33.0 

0.2 

56.6 

2.7 

OLNEY  radio  STATION 

2.7 

46.  IM 

1.8 

60, OM 

5.4 

_ 

69. 2M 

-  4.5 

- 

78.2 

1.9 

72.7 

2.8 

56. 9M 

-  0. 

- 

- 

- 

OTTAWA 

25,6 

0,7 

28.2 

0.9 

38.6 

-  0.3 

5  7,  9M 

7.4 

64  .  5 

2.8 

67.7 

-  3.2 

80.6 

4.7 

77.6 

4.3 

67.7 

1,5 

55.4 

1. 

36.4 

-  4.6 

2  5,  7N 

-  2.4 

52.2 

1 . 1 

PALEST  1 NE 

31 ,6M 

0.  1 

35.5 

1 .9 

44  ,4 

0.0 

60. 2M 

5.9 

66.  1 

1.3 

68.6 

-  5.3 

61.1 

3.1 

77,3 

1.2 

71.6 

1,8 

66.7 

-  0. 

40.8 

-  4.0 

32, 6M 

-  1.0 

65.5 

0.3 

PANA 

30.2 

0.9 

33,2 

1 . 5 

42  ,4 

-  0.3 

60,4 

7.2 

66. 5M 

2.9 

69.4 

-  3.2 

78.1 

? 

PARIS  WATERWORKS 

26.  9M 

-  1,6 

31.9 

1.5 

40.9^ 

-  0.7 

58.7 

6.6 

64.  7M 

1.6 

67.8 

-  4.3 

80.1 

3.6 

77, OM 

2.4 

69.7 

1.7 

66.3 

-  0, 

38. 3M 

-  4,6 

29,3 

-  1.7 

53.4 

0.3 

PARK  FOREST 

22  .8M 

26.  7M 

36. 9M 

55.2 

61.6 

66.2 

77. 7M 

75.4 

64.6 

63. 7H 

34.8 

26,0 

50*0 

PEORIA  WB  AP 

24.  5 

-  0.5 

28.  1 

-  0.2 

37,8 

-  0.5 

58,7 

6.2 

64.  3 

3,3 

68.4 

-  2.5 

80.9 

5.2 

77.8 

4,1 

67.6 

1.3 

54.3 

-  0, 

35.6 

-  4.1 

26,3 

-  2.3 

62.0 

1.0 

PONT  I  AC 

25,6 

-  0.7 

29.0 

0.4 

38,9 

-  1.4 

68.2 

6.9 

64,2 

1,7 

67.3 

-  4.6 

79.3 

2.4 

76.0 

1,6 

67. 1 

-  0.4 

56,3 

-  0, 

36.3 

-  6.7 

26,6 

-  2.8 

62.0 

-  0.2 

QU  INCY 

28.8 

0.2 

31.7 

0,3 

41.6 

-  1,5 

61,9 

7.8 

67.1 

3.0 

71.0 

-  2.5 

5.0 

3.1 

1.4 

1, 

5,9 

2.8 

0.6 

OUINCY  CAA  AP 

26.9 

29.8 

39,6 

58.9 

64.3 

68.7 

80.9 

78.2 

69.2 

54!  7 

35.9 

28,2 

53.0 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

26.6 

30.  1 

39.3 

58. 1 

64.  i 

66.2 

79.9 

76.9 

68.4 

54.3 

36.1 

27,3 

62.6 

ROBERTS  3  N 

25.8 

0.0 

29.3 

1.5 

-   0,  1 

57.6 

7.7 

63. 5 

2.5 

67.  1 

-  3.3 

80.0 

4.7 

76.3 

3.2 

67,4 

1 . 1 

55.4 

1, 

36,2 

-  4,7 

26.0 

-  2.8 

62.0 

0.9 

ROCHELLE 

~ 

" 

- 

- 

- 

- 

M 

66,  IM 

55,2 

34.  1 

22.9 

- 

ROCK FORD 

22. 8M 

1.3 

35,0 

-  1,0 

55.9 

7.8 

63.  1 

3.5 

66.6 

-  2.2 

ROCKFORO  CAA  AP 

20.9 

2,  1 

23.4 

1.4 

33.5 

0.0 

54.6 

8.9 

61.8 

4.7 

66.4 

-  0.7 

79^5 

6.6 

76.3 

5.5 

65.0 

2.4 

52.5 

2. 

32.9 

-  3,5 

21.7 

-  1.1 

49.0 

2.4 

RUSHVILLE 

28.2 

1.2 

31.3 

1  .4 

4  1.1 

-  0.7 

60.  6M 

7,9 

66.  1 

2.7 

69.3 

-  3.0 

80. 7M 

3.5 

77.2 

2.2 

70.2 

2.3 

56.0 

-  0. 

37.5 

-  4,8 

28.8 

-  1.3 

53.9 

0.9 

SKOKIE 

60  .7 

65.2 

76.9 

75.4 

66.8 

- 

- 

- 

- 

SPARTA 

35.3 

1.8 

37.8 

1  .8 

47,3 

0.6 

62.9 

6.6 

68.  7 

2,8 

71,0 

-  3.7 

82.2 

3.0 

79.7 

2,3 

74.7 

3.7 

59.9 

0. 

44,4 

-  2,3 

34.8 

-  0.9 

68.2 

1.3 

SPRINGFIELD  WB  AP 

27.9 

0.5 

31.5 

0  .  7 

40.2 

0.0 

59.8 

6.1 

3.1 

2.4 

STOCKTON 

19.9 

22.0 

32.7 

54.0 

61.2 

64,4 

76.9 

74.6 

64.4 

63.8 

32.6 

19.6 

46.0 

SYCAMORE 

21.7 

0  .2 

24.6 

0.9 

34.  8 

55.6 

8.3 

62.  3M 

3.5 

66,8 

-  1.4 

78.9 

5.5 

75.9 

4.8 

65.  IM 

1.6 

53.7 

2. 

33. 3M 

-  4.9 

22.4 

-  2.8 

49.6 

1.4 

TABLE  GROVE 

26.2 

0.2 

29.5 

1.0 

39.8 

-  0.8 

59.8 

7.8 

66. OM 

3.2 

69.4 

-  2.6 

81.3 

4.3 

79,1 

4.4 

69.4 

1.7 

56.0 

0. 

36.8 

-  6.0 

27.3 

-  1.9 

63.4 

1.0 

TUSCOLA 

28*8 

32,  4M 

41. 3M 

58. 8M 

64.9 

67,9 

80.4 

76.9 

67. 4^ 

56.3 

36.2 

28.8 

53.7 

URBANA 

27,7 

0.9 

31.4 

2.4 

40.8 

0.6 

58,5 

-  3,0 

3  0 

-  3  8 

-  0  9 

VANOALIA  CAA  AP 

29.8 

33.8 

41.6 

59.4 

64.5 

66.2 

80.5 

75.7 

69.6 

54.4 

38.8 

30.2 

63.9 

VIRDEN 

29.4 

32.6 

41,4 

60.0 

66.0 

69.6 

80.4 

77.7 

71.4 

56.5 

39.3 

29.5 

64.6 

WALNUT 

23.6 

0.1 

27,0 

1  .  1 

37.4 

-  0.7 

58.4 

8.4 

64.8 

3.2 

66.4 

-  2.5 

81.6 

5.7 

78. 5M 

5.3 

67,3 

1 .6 

55, 3M 

1 . 

35.2 

-  4.8 

25.  1 

-  2.1 

61.9 

1.4 

WATSEKA 

26.0 

29.3 

39,5 

57,5 

63.9 

67,4 

79.1 

75.8 

66.2 

54.8 

36*6 

26.3 

61.9 

52. 1 

6.9 

59.5 

3.6 

64,9 

-  1.0 

77.2 

5.5 

76.5 

6.3 

66.6 

1.5 

64.5 

2. 

34.2 

-  5,0 

23.7 

-  2,8 

49.2 

1.4 

WHEATON  COLLEGE 

2  3.6N 

26.7 

36,7 

56. OH 

62  .&M 

67.6 

79.3 

76.4 

65.5 

65.  IM 

34.7 

23.9 

60.7 

WHITE  HALL    1  E 

30.8 

2.2 

33.4 

1.4 

43,0 

-  0.4 

61,3 

7,6 

66.2 

2.4 

69.7 

-  3.2 

80.9 

3.4 

77.9 

2.2 

70.5 

1.9 

57.9 

1. 

40.9 

-  2.6 

30.7 

-  1,3 

65.3 

1.3 

WINDSOR 

29.7 

0.8 

32.9 

1.8 

42.2 

0.0 

59.5 

7.0 

66.0 

3.0 

68.6 

-  3.5 

80.6 

4,0 

77.  1 

2.4 

70.9 

2.9 

56.  1 

-  0. 

39.3 

-  3,6 

29.9 

-  1.6 

54,4 

1.1 

STATE  AVERAGE 

28.3 

0.6 

31.4 

1 .  5 

41.0 

0.0 

59.2 

6.7 

65.2 

2.5 

68.6 

-  3.= 

80.5 

4.1 

77.5 

2.9 

69.4 

1.7 

56.2 

0. 

3 

3B.6 

-  3.6 

26.8 

-  2.4 

53.7  j 

0.9 

TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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April 
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June 

July 
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■a 

1 

■O 

3 
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1 

'i 

0) 
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1 
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0 

1 

1 

S 

o 

1 
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Q 
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Q 

Q 

Q 

£• 
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£> 
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[£ 

C 
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(£ 

C 

Q 

ALB  1  ON 

I  #70 

-2.03 

4.02 

1  .  64 

5.  36 

1  .20 

7.73 

4.07 

0.43 

3.  76 

-0.35 

7. 

76 

4.43 

0. 

88 

-2.67 

1 . 

80 

-1.58 

3.49 

0. 

20 

4.  96 

1.75 

0.60 

-2.59 

46.50 

4.50 

ALEDO   2  £ 

1.75 

0.22 

2.32 

0,97 

1.  12 

-1.23 

5.82 

2.85 

2.70 

-1.52 

3.70 

-0.67 

2  . 

52 

-0. 

92 

1 , 

95 

-1.55 

2,01 

-2.30 

7, 

98 

5. 

45 

0.29 

-1.82 

0.41 

- 1  • 

06 

32.57 

1  .58 

ALTON  DAM 

2.26 

-0.18 

3.25 

1.22 

2.91 

-0  .45 

4.61 

0.  72 

2,59 

-1,58 

2  .  30 

-1.66 

4  . 

^  ^ 

1  . 

05 

1. 

45 

-2.13 

2. 

44 

-1.24 

3, 

93 

0. 

76 

1.56 

-1.02 

0.15 

-2  . 

08 

31.56 

ANNA      1  NW 

0.77 

-3.  15 

2  .92 

-0.01 

4.92 

0.  52 

3.  88 

-0.  72 

6,97 

2  .71 

2.98 

-1.24 

5  • 

63 

2  ■ 

21 

1 . 

24 

-2  .  67 

1. 

78 

-2.11 

3. 

29 

-0.28 

2.58 

-1  .04 

0.63 

-2  . 

91 

3  7.59 

6.69 

ANNAWAN 

1  .it2 

-0.22 

2.16 

0.  62 

1.14 

-1,43 

5.  53 

2  .63 

2  ,  74 

-1.40 

4.71 

0.73 

1  ■ 

63 

-1  . 

86 

4  • 

15 

0.41 

1. 

-2.  76 

5. 

12 

2. 

46 

0  .  54 

-1 .  70 

0.09 

-1  . 

37 

30  .67 

3.69 

ANT lOCH 

1.16 

-0.  49 

1  .47 

0.0  1 

1.56 

-0.72 

2  .  88 

0,  10 

3.05 

-0.62 

5.25 

1.77 

1. 

57 

-1  . 

56 

3. 

43 

0.28 

2. 

60 

-1.43 

3. 

12 

0. 

40 

0.87 

-1-23 

0.85 

-0. 

75 

27.81 

4,24 

ARLINGTON  HEIGHTS  't 

1.77 

2.05 

2.16 

4,09 

4.51 

"1  . 

52 

2. 

34 

1.97 

5  . 

15 

2.04 

:  0.86 

E29.97 

AURORA  COLL  E  GE 

1  .37 

-0.41 

2.2  7 

0.71 

2.12 

-0.45 

2.95 

0,24 

2  .90 

-1  .00 

3.86 

-0.2  8 

3  . 

68 

0. 

66 

76 

1.21 

1. 

99 

-2,0  5 

4. 

87 

2. 

00 

2.15 

-0.16 

1  .44 

-0. 

24 

34.36 

0.23 

AVON 

:  3.08 

4.2  8 

1.59 

4.05 

5,17 

3.56 

3. 

75 

3. 

85 

2. 

31 

3. 

27 

-  o«'*^ 

0.57 

E35.94 

BARRY 

3.28 

1  .  32 

3.61 

1  .  94 

0.39 

-1.83 

3.61 

2  .  14 

5.93 

1.61 

5.66 

1.31 

1  . 

24 

-1. 

93 

4. 

00 

0.  40 

1. 

95 

-2.69 

09 

1  . 

33 

0.83 

-1.58 

0.11 

-1. 

55 

37.20 

0.47 

BEARDSTOWN 

2.19 

0.  32 

4.10 

2.61 

1.21 

-1.48 

6.49 

3.14 

6.20 

2.03 

2.58 

-1.28 

4. 

62 

1 

77 

4. 

22 

0.92 

2. 

29 

-1.96 

4* 

99 
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2  .44 

0.90 

1 

49 

-1 

16 

3.73 

0 

67 

13 

0.02 

4.08 

0.38 

1 

36 

-1 

95 

5 

15 

1 

71 

2 

25 

-1 

63 

3.54 

0 

97 

0 

76 

-1.42 

0.57 

-0 

92 

31.72 

-  1.86 

TUSCOLA 

2 

53 

0.17 

2.11 

0.19 

3 

44 

0 

00 

3,77 

0 

09 

4 

40 

0.31 

4,67 

0.62 

3 

98 

0 

71 

1 

10 

-2 

68 

54 

0.86 

5.42 

2 

33 

3 

85 

1.32 

0.37 

-1 

93 

40.16 

1.99 

URBANA 

2 

82 

0.65 

2.18 

0.  32 

2 

29 

-1 

00 

3.25 

-0 

35 

2 

94 

-0.89 

3.01 

-0,86 

5 

47 

2 

36 

1 

83 

-1 

70 

3 

15 

-0 

20 

7,42 

60 

2 

51 

0.04 

0.30 

-1 

65 

37.17 

U  12 

URBANA  ENG  CAMPUS 

3.39 

-0 

21 

3 

06 

-0.  77 

3,21 

-0.66 

5 

33 

2 

22 

2 

40 

-1 

13 

3 

38 

0 

03 

6,  16 

5 

34 

- 

- 

UTICA   STARVED  ROCK 

1 

17 

-0.50 

1.95 

0,37 

1 

46 

-1 

03 

4.43 

1 

55 

3 

76 

0*16 

2,83 

-0.67 

2 

04 

-0 

93 

3 

67 

-0 

14 

1 

78 

-2 

16 

2 

26 

1 

74 

-0.27 

-0 

87 

VANOALIA  CAA  AP 

2 

36 

3.02 

2 

38 

4.08 

4 

17 

2,63 

6 

42 

3 

30 

3 

20 

4.03 

2 

92 

0.22 

38.73 

VIRDEN 

2 

06 

-0.16 

2.82 

1.06 

2 

05 

-1 

00 

3.16 

-0 

23 

07 

0.08 

2.79 

-1.16 

6 

22 

3 

17 

0 

66 

-2. 

79 

3 

73 

-0 

04 

8,32 

5. 

29 

1 

05 

-1.45 

0,43 

-1 

50 

37,36 

1.27 

WALNUT 

-0.27 

0.  66 

1.40 

-1 

08 

4.66 

1 

92 

3 

71 

-0.33 

5,46 

1.63 

0 

55 

-2 

82 

2 

61 

-1. 

22 

2. 

40 

-2. 

00 

4.62 

1 

86 

0 

51 

-1.55 

0.  16 

-1 

29 

29.75 

-  4,47 

WARSAW 

3 

20 

1.59 

2.39 

0.90 

1 

39 

-0 

66 

5.27 

2 

13 

5 

31 

1.13 

4.48 

-0,22 

1 

78 

-1 

53 

11 

0. 

75 

2 

22 

-2 

02 

4,82 

2 

13 

0 

50 

-1 

36 

WATERLOO 

0 

62 

-2.02 

2.45 

0.39 

3 

12 

0 

01 

;  1.51 

-2 

48 

2 

51 

-1.68 

2.80 

-0.87 

3 

70 

0 

43 

0 

68 

-2. 

95 

2 

92 

-0 

56 

3.00 

-0 

29 

2 

45 

-0.23 

O.U 

-2 

28 

E25.67 

-12,53 

WATSEKA 

2 

03 

-0.19 

3 

03 

0 

06 

3.33 

0 

00 

5 

64 

1,35 

3,  18 

-0,44 

5 

15 

1 

87 

4 

16 

0. 

62 

2 

65 

-0 

99 

3.59 

0 

60 

1 

67 

-0.71 

0.72 

-1 

37 

36.56 

1.09 

WAUKEGAN 

1 

15 

-0.51 

1.66 

0.24 

3 

11 

0 

66 

2.31 

-0 

50 

4 

08 

0,57 

4,32 

1.17 

1 

34 

-1 

64 

2 

03 

-1. 

06 

2 

26 

-1 

49 

3.43 

0 

71 

1 

13 

-0.98 

0.73 

-0 

96 

27.55 

-  3,81 

WAYNE  CITY 

1 

20 

-2.00 

E  3.73 

1,33 

:  3 

67 

-0 

18 

5.20 

1 

42 

6 

26 

2.24 

6.10 

2.04 

2 

68 

-0 

32 

0 

99 

-2. 

64 

1 

56 

-I 

99 

3.27 

0 

03 

3 

29 

0.37 

0.75 

-2 

22 

E36.70 

-  1.92 

WHEATON  COLLEGE 

1 

55 

-0.2  0 

3.09 

1.44 

1 

75 

-0 

85 

3.  14 

0 

30 

5 

16 

1.39 

3.96 

-0.01 

2 

54 

-0 

51 

3 

29 

-0. 

01 

2. 

80 

-1. 

16 

4.32 

1 

52 

1. 

64 

-0.36 

0.93 

-0 

80 

34.37 

0.73 

WHITE   HALL    1  E 

1 

86 

-0.22 

3.35 

1.56 

1 

74 

-1 

31 

3.26 

-0 

36 

61 

0.53 

2,55 

-1.39 

5 

62 

2 

41 

2 

31 

-1. 

18 

1 

66 

-2, 

50 

6,26 

2. 

99 

0 

71 

-1.90 

0,21 

-1 

72 

34.16 

-  3.09 

WILCOX 

0 

90 

-2.36 

3.59 

1.41 

4 

81 

0 

95 

4.49 

0 

82 

3 

90 

-0,10 

5.32 

1.50 

7 

72 

4 

47 

1 

16 

-2, 

49 

3 

69 

0 

13 

3,74 

0. 

64 

4 

97 

1  ,99 

0.45 

-2 

41 

44.74 

4,55 

WINDSOR 

2 

56 

0.14 

2. 81 

0.68 

3 

06 

-0 

6i 

5.49 

1 

73 

2 

27 

-2,20 

4.22 

-0.02 

3 

24 

-0 

16 

0 

62 

-2, 

76 

5 

42 

1. 

59 

5.34 

2. 

35 

2. 

35 

-0,2  6 

0.68 

-1 

:: 

38.26 

-  1.39 

STATE  AVERAGE 

1 

80 

-0.53 

2  .  56 

0  .64 

2 

58 

-0 

62 

3.95 

0 

40 

0, 

-0.04 

3.86 

-0.16 

3 

41 

0 

2 

56 

-0 

60 

2 

86 

-0 

,. 

4.68 

2 

01 

1 

., 

-0.69j 

0.47 

-1 

34. 7S 

-2.07 

-  157  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1955 


Highest 

O 

Lowest 

«> 
Q 

16°  or 
below 

Date 

Temp. 

100 

0 

3-27 

14 

100 

1  28 

-16 

1  27 

3-28 

15 

100 

7-29 

-  4 

2-11 

3-26 

4 

98 

8-21+ 

-  1 

2-11 

3-27 

14 

99 

7  27 

-1 2 

1  27 

3-27 

16 

97 

7-77 

-18 

_ 

3-28 

14 

98 

7  28+ 

-  1 

2  11 

3-27 

16 

98 

7-27 

-13 

1-25 

3-27 

13 

97 

7-  9+ 

4 

2-11 

3-26 

13 

100 

9  21 

0 

2  11 

3-26 

9 

100 

Q 

-  6 

2-1 

3-28 

15 

102 

9  9 

-  2 

2  11 

3-27 

13 

~ 

- 

-  9 

2-12 

3-27 

7 

99 

7-27 

-13 

1-27+ 

3-28 

12 

98 

7  27 

-  8 

1  27 

3-26 

12 

100 

1-71 

-10 

-77 

3-26 

U 

101 

1  27 

-  5 

1  27+ 

3-26 

13 

102 

1-n 

-10 

1-27 

3-27 

15 

96 

7-29 

-  5 

2-11 

3-27 

10 

98 

7  3+ 

-  9 

2  11 

3-27 

7 

100 

-  9 

3-28 

15 

99 

7-27 

-12 

2-1 1 

3-28 

16 

100 

9-  9 

0 

2-11 

3-27 

15 

101 

9- '9 

-  2 

2-11 

3-27 

15 

101 

9-)  9 

-  5 

2  i  1 

3-27 

U 

97 

Q 

2 

7-1 

3-27 

16 

98 

7-27+ 

0 

2-1 1 

3-27 

13 

100 

9-  9 

-10 

2-11 

3-27 

14 

97 

7-27 

-14 

1-27 

3-28 

14 

99 

7-30 

-11 

1-2  7 

3-26 

10 

99 

7-'7+ 

-17 

1-27 

3-28 

16 

101 

7  27+ 

-18 

1  27 

3-28 

13 

98 

8-20+ 

4 

2-11 

3-27 

14 

98 

9-  9 

-  5 

2-11 

3-27 

15 

100 

7  29 

-  9 

2  11 

3-27 

15 

109 

7-7ft 

1 

7-1 

3-27 

15 

99 

7-28+ 

-  8 

1-27+ 

3-27 

15 

100 

9-  9 

-  5 

2-11 

3-27 

14 

99 

8-21 

-10 

1-27+ 

3-27 

13 

100 

7  26+ 

-  8 

2  11+ 

3-28 

15 

99 

q_  q 

3-27 

13 

100 

7-27 

-11 

1-27 

3-27 

15 

100 

7-27 

-13 

1-27 

3-27 

10 

99 

7-  4+ 

-14 

1-27 

3-27 

12 

102 

7  27+ 

-14 

1  27 

3-23 

16 

100 

-14 

77 

3-27 

15 

103 

7  27 

-10 

1  27+ 

3-26 

10 

101 

7-27+ 

-10 

2-11 

3-28 

16 

96 

7-27+ 

-  1 

2-11 

3-27 

15 

99 

7  27 

-18 

1  27 

3-28 

13 

99 

9—  9 

-  8 

2-1 1 

3-27 

13 

100 

0 

2-1 1 

3-27 

15 

100 

7-27 

-16 

1-27 

3-28 

13 

100 

7-27+ 

-15 

1-27 

3-28 

16 

100 

7  27 

-13 

1  27 

3-28 

16 

100 

7-27 

-16 

1-27 

3-28 

15 

99 

-16 

1^27 

3-28 

16 

102 

8-21 

- 

3-27 

14 

99 

9-  9 

-  1 

2-11+ 

3-28 

16 

97 

7  2  7+ 

-13 

1-27 

3-28 

15 

99 

q- 

-  1 

7-1 

3-27 

12 

97 

7  27+ 

0 

2  11 

3-27 

13 

101 

7-  9+ 

-  5 

2-U 

3-27 

12 

- 

- 

3-27 

10 

101 

7  27 

-11 

1-2  7+ 

3-27 

16 

101 

9-  9 

-  4 

2-11 

3-27 

12 

100 

7-27+ 

-  6 

2-1 1 

3-27 

13 

99 

7-28 

-1 1 

2-11 

3-27 

6 

99 

7—2  7 

-16 

3-28 

12 

98 

7-26+ 

-14 

1-27 

3-28 

16 

95 

7  27+ 

-11 

1  27+ 

3-27 

14 

104 

7-27+ 

-  8 

2-11 

3-26 

5' 

100 

-  8 

3-26 

4 

97 

7-27+ 

-  9 

2-11 

3-27 

14 

99 

7  28 

-11 

1-27+ 

3-27 

12 

100 

7-27 

. 

1  27 

- 

3-28 

- 

14 

103 

7-27 

-13 

1-27 

3-28 

15 

100 

7-29+ 

-12 

2-11 

3-27 

16 

101 

9-  9+ 

-  2 

7 

3-27 

14 

98 

7-28 

-  7 

2-1 1 

3-27 

14 

98 

7-27+ 

-17 

1-27 

3-28 

13 

102 

7-27 

-16 

1-27 

3-28 

15 

100 

8—27 

-11 

1  27 

3-27 

14 

100 

9-  9 

-  9 

7-1 

3-27 

13 

98 

9—  9 

-  9 

2  11 

3-27 

13 

97 

7-26+ 

-  4 

2-11 

3-27 

14 

98 

-  7 

2-11 

3-27 

13 

101 

7-27+ 

-14 

1-27+ 

3-27 

15 

97 

7-  3+ 

-11 

1-27+ 

3-27 

13 

100 

7-27+ 

-13 

1-27 

3-27 

15 

100 

7-27 

-13 

1-27 

3-27 

14 

98 

7-28+ 

-  4 

2-U 

3-27 

11 

100 

9-  9 

-  8 

2-11 

3-27 

13 

Last  spring  r"''^'"'""'  of 


20'  or 
below 


24'  or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


or 
ow 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

S 

ffi 

o 
b 

S 

0 
N 

5 

0 
00 

OJ 

% 

0 
ro 

P. 
H 

Q 

§ 
H 

a 

d 

a 

D 

Q 

Q. 
g 
H 

Q 

d 

a 

(3 

d 

a 

o 

a 
o 

d 

a 

0 

s 

J  27 

3-30 

32 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

4 

24 

11-28 

10 

11-26 

10 

246 

246 

221 

219 

218 

3  22 

4-  8 

32 

10-19 

31 

10-31 

27 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-16 

13 

233 

220 

219 

216 

194 

)  27 

3-29 

27 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

16 

22 

11-27 

15 

11-27 

15 

246 

245 

234 

219 

219 

)  25 

3-30 

32 

10-25 

31 

11-  3 

27 

11- 

4 

23 

11-17 

20 

11-28 

9 

246 

235 

222 

219 

209 

4-  7 

30 

10-22 

31 

11-  3 

25 

1 1- 

4 

19 

11-  4 

19 

11-17 

15 

235 

221 

2  20 

218 

198 

S  27 

4-  8 

27 

10-19 

32 

10-25 

27 

11- 

3 

17 

11-  3 

17 

11-16 

15 

233 

219 

219 

200 

194 

3-30 

32 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

17 

24 

11-27 

15 

11-27 

15 

245 

245 

234 

219 

218 

23 

4-  8 

31 

10-19 

32 

11-  3 

21 

11- 

3 

21 

11-17 

17 

11-20 

15 

2  38 

234 

219 

219 

1 94 

3-28 

32 

11-  3 

32 

11-17 

27 

11- 

27 

20 

11-27 

20 

11-28 

15 

247 

245 

245 

235 

220 

28 

4-  9 

32 

10-19 

30 

11-  4 

23 

11- 

4 

23 

11-28 

12 

11-28 

12 

247 

246 

220 

210 

1  93 

24 

4-  8 

29 

10-19 

31 

11-  3 

25 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-27 

15 

244 

234 

220 

219 

194 

28 

4-  8 

31 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

4 

24 

11-25 

20 

11-28 

12 

246 

242 

220 

218 

209 

23 

4-  8 

31 

10-25 

31 

11-  3 

26 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-28 

9 

246 

234 

220 

219 

200 

25 

4-  8 

25 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-17 

12 

220 

219 

209 

3-29 

30 

11-  2 

29 

11-  3 

26 

11- 

16 

17 

11-16 

17 

11-27 

10 

234 

233 

220 

218 

27 

3-30 

31 

10-25 

32 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-16 

17 

11-27 

7 

246 

233 

220 

219 

209 

2  5 

3-29 

32 

11-  2 

32 

11-  3 

28 

11- 

16 

18 

11-16 

18 

11-27 

10 

246 

2  20 

218 

4-  8 

32 

10-25 

31 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-16 

1  7 

11-17 

16 

235 

233 

77n 
220 

219 

200 

10-25 

30 

11-  3 

27 

11- 

8 

21 

11-28 

9 

11-28 

9 

246 

245 

224 

219 

28 

4-  8 

28 

10-25 

28 

10-25 

28 

11- 

4 

22 

11-17 

19 

11-20 

12 

2  38 

234 

220 

200 

200 

21 

4-  8 

29 

10-19 

30 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-  4 

20 

11-24 

16 

241 

221 

219 

219 

194 

4-  8 

31 

10-19 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-16 

12 

11-15 

12 

off 

77^ 

4-  8 

31 

10-25 

29 

11-  3 

28 

11- 

8 

24 

11-28 

14 

11-28 

14 

Tift 

3-30 

32 

11-  3 

30 

11-  4 

27 

11- 

18 

24 

11-27 

18 

11-28 

8 

7/  A 

-111 

244 

77 

91  « 

28 

4-  8 

31 

10-19 

31 

11-  3 

25 

11- 

4 

23 

11-28 

7 

246 

220 

21 

25 

3-29 

25 

10-25 

31 

11-  4 

24 

11- 

4 

24 

11-28 

12 

11-28 

12 

245 

246 

222 

220 

210 

4-  8 

30 

10-19 

32 

ll-  3 

28 

1 1- 

4 

21 

11-  9 

20 

11-23 

10 

227 

77? 

4-  8 

32 

10-25 

31 

11-3 

28 

11- 

4 

23 

11-28 

10 

7^^ 

91  Q 

9nn 
1  ^7 

4-  8 

32 

9-12 

32 

10-19 

28 

11- 

3 

23 

11-  4 

20 

11-15 

14 

7  1  q 

23 

4-  7 

32 

10-19 

32 

10-25 

28 

11- 

3 

24 

11-16 

15 

11-16 

15 

235 

233 

219 

210 

195 

23 

4-  7 

31 

10-19 

30 

10-31 

28 

11- 

3 

21 

11-16 

16 

11-16 

15 

233 

233 

219 

216 

195 

- 

- 

10-19 

32 

11-  3 

21 

11- 

3 

21 

11-  4 

20 

11-16 

15 

74^ 

74^ 

7  7^ 

~ 

3-29 

27 

10—30 

32 

11-3 

28 

11- 

17 

21 

11-27 

19 

11-2  8 

10 

7A^ 

^1  Q 

28 

3-29 

28 

10-31 

32 

11-  3 

25 

1 1- 

4 

23 

11-28 

9 

11-28 

9 

7AA 

771 

3-29 

29 

10-31 

29 

11-3 

21 

11- 

3 

21 

11-16 

18 

11-28 

9 

246 

233 

220 

220 

216 

26 

4-  8 

30 

10-19 

32 

10-25 

28 

11- 

^ 

22 

U-  9 

20 

11-28 

11 

246 

227 

220 

209 

194 

4-  8 

31 

10-19 

31 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-16 

19 

11-27 

14 

74^ 

7^4 

194 

4-  8 

30 

11-3 

26 

11- 

17 

24 

11-27 

1  9 

11-28 

10 

7^ft 

77^ 

777 

71  q 

4-  8 

32 

10-25 

30 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-17 

18 

11-20 

11 

7  1  q 

51  Q 

4-  8 

30 

10-19 

31 

10-31 

27 

11- 

3 

21 

11-17 

20 

11-18 

12 

235 

234 

219 

216 

194 

27 

4-  8 

29 

10-16 

32 

11-  3 

26 

11- 

4 

24 

11-17 

20 

11-28 

9 

246 

235 

221 

219 

191 

4-  8 

31 

10-25 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

U-16 

19 

11-17 

16 

7?e 

4-  8 

27 

10-19 

29 

10-25 

25 

1 1- 

3 

19 

11-3 

19 

1 1-17 

15 

77n 

?nn 

1  q2 

27 

4-  8 

27 

10-19 

32 

10-25 

27 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-17 

15 

75^ 

770 

71  q 

4-  8 

32 

10-19 

32 

10-25 

27 

11- 

3 

21 

11-  4 

19 

11-16 

15 

233 

221 

219 

210 

194 

26 

4-  7 

31 

10-19 

30 

10-31 

28 

11- 

3 

19 

11-  3 

19 

11-16 

15 

234 

220 

220 

216 

195 

4-  8 

32 

10-22 

30 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-15 

19 

11-20 

15 

7^R 

7}q 

1  qI 

4-  8 

30 

10-19 

30 

11-3 

22 

11- 

3 

22 

11-16 

20 

11-18 

16 

777 

91  Q 

3-29 

31 

U-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

8 

24 

11-28 

ii 

11-23 

11 

7  4A 

74ft 
246 

77fi 

71  Q 

5-18 

32 

10-22 

32 

- 

_ 

- 

1 

24 

4-  8 

30 

10-24 

31 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-15 

17 

11-27 

9 

245 

233 

219 

219 

199 

4-  8 

31 

10-25 

29 

11-  3 

28 

11- 

4 

22 

11-28 

11 

11-23 

11 

7^4 

77^ 

7?q 

?  In 

4-  8 

29 

10-19 

30 

10-25 

27 

11- 

3 

21 

11-  4 

18 

11-17 

14 

7^7 

4-  7 

31 

10-19 

29 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-15 

15 

11-16 

15 

777 

71  Q 

9  1  Q 

7q 

4-  7 

30 

10-19 

31 

10-24 

27 

11- 

3 

21 

11-  9 

20 

11-16 

15 

233 

226 

219 

209 

195 

27 

4-  8 

29 

10-19 

32 

10-25 

27 

11- 

3 

21 

11-17 

16 

11-17 

15 

234 

234 

219 

209 

194 

4-  8 

28 

10-19 

29 

10-25 

25 

11- 

3 

22 

11-  4 

19 

11-16 

16 

77? 

9?q 

26 

4-  8 

30 

10-19 

32 

11-  3 

26 

1 1- 

4 

22 

11-16 

17 

1 1-23 

7 

746 
74^ 

777 

i"qa 

4-  9 

30 

11-  3 

29 

11-  4 

23 

11- 

4 

23 

11-28 

10 

11-28 

10 

745 

71  q 

28 

4-  8 

29 

10-19 

28 

10-19 

28 

11- 

3 

23 

11-  4 

19 

11-16 

14 

233 

220 

219 

203 

194 

25 

3-29 

25 

10-25 

31 

11-  3 

27 

11- 

4 

22 

11-28 

10 

11-28 

10 

246 

246 

221 

219 

210 

4-  8 

29 

10-19 

32 

11-  3 

27 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-28 

9 

77? 

7« 

11-  3 

2  7 

11- 

4 

11-28 

t 

11-28 

t 

74A 
245 

74A 
246 

7nn 

26 

4-  8 

29 

10-30 

32 

_ 

_ 

4-  8 

31 

10-22 

32 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-16 

18 

11-20 

12 

238 

233 

219 

219 

197 

28 

4-  8 

28 

10-24 

31 

11-  3 

26 

11- 

4 

21 

11-18 

19 

11-23 

9 

246 

236 

222 

209 

199 

3-30 

31 

10-31 

31 

11-  3 

25 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-27 

14 

7?q 

4-  8 

29 

10-25 

29 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-20 

16 

77P 

77fl 

91  Q 

7nn 

4-  7 

32 

10-22 

31 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-16 

17 

11-19 

15 

236 

233 

219 

219 

198 

24 

4-  7 

32 

10-31 

30 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-16 

17 

11-27 

9 

244 

233 

219 

219 

207 

24 

4-  8 

30 

10-25 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-16 

20 

11-17 

12 

235 

233 

219 

219 

200 

3-29 

28 

10-31 

29 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-15 

15 

11-16 

15 

77^ 

26 

3-29 

26 

10—31 

29 

11-  2 

26 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

1 1-16 

15 

77n 

77n 

9  1ft 

91  A 

4-  8 

30 

10-25 

28 

10-25 

28 

11- 

4 

23 

11-16 

19 

11-19 

10 

777 

774 

771 

911 

9nn 

4-  8 

29 

10-22 

31 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-  4 

20 

11-17 

16 

235 

221 

220 

219 

197 

- 

- 

10-19 

32 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-  4 

20 

11-16 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

4-  6 

30 

10-14 

32 

10-22 

27 

11- 

3 

22 

11-  4 

20 

11-15 

14 

1 

28 

2  8 

11- 

3 

20 

1  5 

733 

770 

7!  q 

26 

4-  7 

32 

10-30 

32 

10-31 

27 

11- 

3 

19 

11-  3 

19 

11-17 

15 

235 

771 
221 

771 
221 

217 

206 

28 

3-29 

28 

11-  3 

28 

11-  3 

28 

11- 

17 

23 

11-28 

11 

11-23 

11 

245 

246 

235 

219 

219 

4-  8 

32 

10-19 

32 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-15 

19 

11-27 

10 

4-  7 

27 

10-24 

30 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-16 

1  3 

11-16 

1 3 

777 

777 

7l^q 

Pin 

?nn 

4-  8 

31 

10-19 

32 

10-25 

28 

11- 

3 

18 

11-  3 

18 

11-16 

13 

777 

7  7n 

71  q 

9  in 

1  OA 

4-  7 

31 

10-31 

29 

11-  3 

19 

11- 

3 

19 

11-  3 

19 

11-17 

15 

235 

220 

220 

219 

207 

27 

4-  8 

27 

10-25 

30 

11-  3 

26 

11- 

4 

22 

11-17 

19 

11-20 

7 

238 

234 

220 

209 

200 

25 

4-  8 

30 

10-25 

32 

11-  3 

25 

11- 

4 

24 

11-17 

19 

U-20 

10 

238 

235 

221 

219 

200 

28 

4-  8 

29 

10-19 

29 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-17 

20 

11-27 

11 

245 

234 

219 

218 

194 

25 

4-  8 

32 

10-31 

30 

11-  3 

24 

11- 

3 

24 

11-17 

18 

11-27 

14 

245 

2  34 

220 

219 

206 

24 

4-  7 

30 

10-19 

30 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-16 

17 

11-17 

14 

235 

233 

219 

219 

195 

27 

4-  8 

30 

10-25 

29 

11-  3 

23 

11- 

3 

23 

11-17 

18 

11-18 

15 

236 

2  34 

219 

218 

200 

25 

4-  8 

29 

10-22 

31 

11-  3 

22 

11- 

3 

22 

11-  4 

19 

11-16 

16 

234 

221 

219 

218 

197 

24 

4-  8 

31 

10-22 

32 

11-  3 

20 

11- 

3 

20 

11-  3 

20 

11-17 

14 

235 

220 

219 

219 

197 

24 

4-  8 

31 

10-19 

32 

11-  3 

25 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-28 

10 

246 

234 

220 

219 

194 

26 

4-  8 

31 

10-25 

31 

11-  3 

25 

11- 

4 

22 

11-17 

20 

11-28 

7 

246 

234 

221 

219 

200 

ALBION 
.ALEDO  2  E 
ALTON  0AM  26 
ANNA  1  NW 
ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE  SCOTT  AB  BASE 
BLOOMINGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  CITr 
CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLINVILLE  4  E 
CARLYLE 
CHARLESTON 
CHENOA 
CHICAGO  UNI 

CHICAGO  WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DECATUR 
DIXON 

DU  QUOIN  2  5 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EFFINGHAM 

ELIZABETHTOWN 
FAIRFIELD 
FLORA 
FREEPORT 
FULTON  DAM  13 

GALESBURG 
GALVA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

GRIGGSVILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 
JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 
KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANDA  1  NW 

MARENGO 

MATTOON 

MC  LEANSBORO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 

MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE   1  E 
MC  CARMEL   3  N 
MOUNT  CARROLL 

MOUNT  VERNON  4  N 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OTTAWA 

PALESTINE 
PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AP 

PONT 1 AC 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORD  CAA  AP 
RUSHVILLE 
SKOKIE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 
STOCKTON 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 

TUSCOLA 
URBANA 

VANDALIA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WATSEKA 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 


3-27 
3-27 
3-28 


3-2  7 


3-28 
3-2  8 
3-27 


3-28 
3-28 
3-27 
3-27 
3-23 


3-27 
3-28 
3-2  8 
3-2  7 
3-28 


3-27 
3-28 
3-28 
3-28 
3-28 


3-23 
3-28 


3-28 
3-28 


3-28 
3-28 


3-27 
3-28 


3-2  8 
3-28 


3-29 
3-29 
3-27 


3-29 
3-23 
3-28 

3-23 
3-27 
3-2  8 
3-28 
3-28 

3-28 


3-23  20 
3-27  20 
3-28  20 
3-28  20 
3-28  20 


3-29 
3-2  7 


3-29 
3-29 


3-28 
3-29 
3-29 


3-28 
3-29 


3-29 
3-29 
3-27 
3-28 
3-28 

3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-29 


3-29 
3-29 


3-29 
3-29 


3-30 
3-29 

3-28 
3-29 
3-28 
3-29 
3-29 

3-27 
3-23 
3-29 


3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-28 


3' 
3-30 


Se«  reference  notes  folloTlng 
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Station  Index, 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

.   CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

_ 

4 

4 

6  .  80 

7  . 04 

5.65 

3 .  60 

DEP 

- 

- 

- 

- 

1 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1326 

1214 

U63B 

- 

- 

- 

- 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

21B 

3.67 

6  . 17B 

3 . 92 

DEP 

_ 

'_ 

_ 

WIND 

_ 

1850B 

1315 

59" 

61  7B 

956 

MAX 

- 

- 

- 

69.7 

78.0 

82.4 

95.  8 

_ 

80.8 

I 

I 

I 

I 

MIN 

- 

40.  5 

45.  1 

54.2 

65.5 

- 

48.2 

- 

- 

- 

- 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

6  .  20 

7  . 648 

8 . 66 

9 . 148 

10.53 

8.59 

4.92B 

DEP 

- 

- 

- 

+  1.01 

+  1  .  74 

+  1  .68 

+0.75 

+  3.31 

+  2.92 

+  1.20 

- 

- 

- 

WIND 

MAX 

72.5 

79.  5 

83.3 

95.4 

92.8 

83.4 

68.5 

MIN 

48.  1 

53.  1 

58.0 

70.1 

55.2 

54.5 

43.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

3. 978 

5.326 

5.  10 

7.398 

6.428 

5.796 

3.00B 

DEP 

WIND 

1392 

969 

592 

514 

552 

549 

704 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  AVERAGE  MAXIMUM  AND  AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN. 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

OLD  NAME 

DATE 

Aledo  2  E 

Aledo 

August 

Augusta 

Augusta  Water  Works 

March 

Keithsburg  1  NW 

Keithsburg 

May 

Lawrenceville  1  NW 

Lawrenceville 

April 

Lawrenceville 

Lawrenceville  1  NW 

June 

Marion  2  W 

Marion 

Maroa 

Maroa  2  W 

September 

Rochelle  1  W 

Rochelle 

August 

RELOCATIONS 

Aledo  2  E 

Equipment 

moved  2.3  miles  E 

August  17 

Augusta  \ 

Recording 

gage  moved  3.5  miles  SW 

March  23 

Charleston 

Equipment 

moved  0,65  mile  ENE 

November  8 

Collinsville 

Recording 

gage  moved  1.7  miles  ENE 

May  23 

Greenfield 

Equipment 

moved  100  yards  S 

April  25 

Lawrenceville  1  NW 

Rain  gage 

moved  0.9  mile  NW 

April  27 

Lawrenceville 

Rain  gage 

moved  0.6  mile  SE 

June  25 

Marengo 

Equipment 

moved  1.1  miles  S 

August  20 

Maroa 

Recording 

gage  moved  1.9  miles  N 

September  23 

Medora 

Rain  gage 

moved  0.2  mile  SE 

June  28 

Morris 

Rain  gage 

moved  1.1  miles  N 

August  27 

Olney  Radio  Station 

Equipment 

moved  1.7  miles  N 

April  27 

Piper  City 

Recording 

gage  moved  2  1/4  blocks  WSW 

March  28 

Pittsfield  Water  Works 

Recording 

gage  moved  20  yards  NNE 

August  26 

S«e  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

■ip. 

1  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ALBION 

EDWARDS 

7 

38  22 

88  03 

447 

43 

1   2  3 

ALEOO  2  E 

4  1  12 

90  43 

765 

54 

56 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082 

WARREN 

4 

41  03 

90  34 

694 

C 

ALTON  DAM  26 

0137 

MADISON 

36  53 

1    2  3 

ANNA    1  NW 

UNION 

89    1 5 

640 

71 

1    2  3 

ANNAWAN 

HENRY 

2 

ANT lOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

021*1 

COOK 

1 

42  02 

87  56 

680 

5 

2 

AUGUSTA 

0330 

HANCOCK 

1 

40  14 

90  57 

655 

C 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

85 

1  2  3 

AVON 

FULTON 

BARRY 

BE ARDSTOWN 

0'»92 

CASS 

1 

40  01 

90  26 

450 

54 

2 

SEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BROWN 

1 

39  56 

434 

C 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BA5 

ST  CLAIR 

38  32 

89  51 

32 

32 

12  3  C 

BELVIDERE  SEWAGE  PLAMT 

BOONE 

as  52 

75  3 

C 

BENTLEV 

HANCOCK 

BE  NTON 

0608 

FRANKLIN 

4 

38  00 

68  55 

474 

52 

2 

BLOOMINGTON 

0761 

MCLEAN 

40  30 

89  01 

BL00MIN6T0M  NORMAL 

MCLEAN 

830 

62 

64 

1    2  3 

BLUFFS 

SCOTT 

467 

1  5 

2 

BRADFORD  CAA  AP 

BUREAU 

795 

1  3 

BROOKPORT  dam  52 

09^3 

MASSAC 

5 

37  08 

86  39 

335 

29 

2 

CA I RO  WB  CITY 

1  166 

ALEXANDER 

3  7  00 

89  10 

63 

84 

1^3  C 

CANTON 

FULTON 

655 

15 

2 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

JACKSON 

37  44 

89  12 

420 

50 

123'* 

CARLINVlLLE  e 

MACOUP 1 N 

627 

CABLYLE 

1268 

CL I NTON 

2 

38  36 

89  22 

461 

17 

37 

1  2  3 

CARM  I 

WHI  TE 

38  06 

88  10 

403 

32 

2 

CARPENTER  1  SW 

MADISON 

520 

C 

CASEY 

CLARK 

2 

CENTRALlA  W 

MAR  I  ON 

CHANDLERV ILLE 

1'.12 

CASS 

1 

40  03 

90  09 

486 

15 

2 

CHANNAHON  DRESDEN  I5L0 

GRUNDY 

' 

41  24 

88  17 

510 

2 

CHARLESTON 

COLES 

65 

75 

1  2  i 

CHENOA 

MCLEAN 

10 

1  2  3 

CHESTER 

RANDOLPH 

CHICAGO  CAL    TR  WKS 

1522 

COOK 

3 

41  40 

87  36 

593 

C 

CHICAGO  LAKEVW  PMP  STA 

1532 

COOK 

3 

41  58 

87  40 

65  1 

C 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

COOK 

87  40 

5'^>2 

C 

CHICAGO  MAYFAIW  PMP  STA 

COOI^ 

87  45 

647 

c 

CHICAGO  N  BR  PUMP  SIA 

595 

CHICAGO  ROSELAND  PMPG 

1552 

COOK 

J 

41  42 

87  38 

659 

c 

CHICAGO  SAN  OlST  OISP 

1557 

COOK 

3 

4  1  50 

67  42 

602 

C 

CHICAGO  SAN  DIST  OFFICE 

COOK 

87  3a 

898 

c 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

COOK 

c 

CHGO  SPRINGFIELD  PHP6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

87  36 

594 

- 

64 

1   2   3  C 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

1577 

COOK 

41  47 

87  45 

610 

27 

27 

12   3  C 

CHICAGO  we  CITY 

COOK 

85 

85 

1   2   3  C 

CHILLICOTHE 

PEORIA 

2 

CtCERO 

CISNE  BROWN  CAMP 

1664 

WAYNE 

7 

38  31 

88  24 

- 

c 

CLINTON  1  S 

1743 

DE  WITT 

40  08 

88  58 

45 

2 

COBDEN  2  S 

UNION 

540 

1  2  3 

COLLINSVILLE 

MAD  I  SON 

C 

COULTERVlLLE  RES 

RANDOLPH 

CRETE 

2011 

WILL 

3 

41  27 

87  36 

675 

C 

DANV ILLE 

2  I'.O 

VERMILION 

7 

40  08 

B7  39 

602 

52 

^! 

12   3  C 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

VERMILION 

DECATUR 

MACON 

1   2  3 

DI  XON 

LEE 

12  3^ 

DOWNS  2  NE 

2417 

MCLEAN 

1 

40  25 

88  51 

794 

DU  QUOIN  2  S 

2483 

PERRY 

38  00 

89  14 

64*? 

63 

66 

1  2  3 

DWIGHT   ST  REFORMATORY 

L  IVlNGSTON 

C 

EAST   ST  LOUIS   PAR<5  COL 

ST  CLAIR 

I  2  3 

EDELSTEIN 

EDWARDSVILLE 

2679 

MADISON 

38  49 

89  58 

554 

56 

2 

EFFINGHAM 

2687 

EFFINGHAM 

39  07 

595 

66 

57 

12   3  C 

ELGIN 

KANE 

88  17 

72  9 

2 

ELI2A8ETHT0WN 

HARDIN 

1   2  3 

EVANSTON  PUMPING  STA 

2868 

LIVINGSTON 

3 

42  02 

87  41 

62  6 

C 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2  92  3 

L  IVINGSTON 

1 

40  44 

88  31 

691 

C 

FAIRFIELD 

WAYNE 

61 

1    2  3 

FARMER  CITY 

DE  WITT 

C 

FLORA 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

6 

42  18 

89  37 

762 

49 

50 

1   2  3 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

42  17 

89-  36 

743 

14 

2  C 

FULTON  DAM  13 

WHITESIDE 

1  2  3  C 

CALATIA   1  W 

SALINE 

C 

GALENA 

JO  DAVIESS 

GALESeURG 

3320 

KNOX 

1 

40  57 

90  22 

780 

- 

60 

I  2  3 

GALVA 

3335 

HENRY 

1 

41  10 

90  02 

849 

62 

^7 

1  2  3 

GENESEO 

HENRY 

2 

GIBSON  CITY 

FORD 

2 

GLADSTONE  DAM  19 

HENDERSON 

GLENDALE   EXP  FARM 

3482 

POPE 

5 

37  25 

8B  '•O 

600 

17 

2  C 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

POPE 

5 

37  22 

88  29 

354 

51 

74 

I  2   3  C 

GOLDEN 

ADAMS 

2 

GRAFTON 

JERSEY 

GRAND  TOWER  2  N 

JACKSON 

GREENE  I ELO 

3666 

GREENE 

1 

39  20 

90  12 

55^ 

C 

GREENUP 

3683 

CUMBERLAND 

7 

39  15 

88  09 

554 

I  i 

2 

GREENV ILLE 

BOND 

1  2  3 

GRIDLEY 

MCLEAN 

2 

GRIGGSVILLE 

PIKE 

HARD  IN 

3850 

CALHOUN 

] 

39  09 

90  37 

440 

15 

2 

HARR ISBURG 

3B79 

; 

37  44 

86  32 

366 

57 

57 

1  2  3 

HAHRISBURG  DISPOSAL  PL 

SAL INE 

400 

2 

HAVANA 

MASON 

1  2  3 

HAVANA  NO  2 

MASON 

HI  LLSBORO 

4108 

MONTGOMERY 

2 

39  09 

89  29 

720 

59 

60 

1  2  3 

HOOPESTON 

4191 

VERMILION 

40  2t 

87  4C 

71- 

53 

53 

1  2  3  C 

HUDSON  LK  8L00MINGT0N 

MCLEAN 

C 

HUTSONVlLLE 

CRAWFORD 

7 

39  07 

87  40 

C 

HUTSONVILLE  PWR  PLANT 

431' 

CRAWFORD 

7 

39  08 

B7  40 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

19 

2  C 

JACKSONVILLE 

4442 

MORGAN 

1 

39  4' 

90  14 

60  7 

61 

62 

1  2  3 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

4447 

MORGAN 

1 

90  14 

575 

C 

JANESVILLE 

4465 

CUMBERLAND 

7 

39  22 

88  15 

C 

JERSEVVILLE 

4489 

I 

39  09 

90  20 

635 

12 

12 

JOlIET  eftANDON  RD  DAM 

WILL^"' 

4  1  30 

86  Ob 

543 

2 

JOLIET 

4535 

WILL 

41  32 

86  05 

520 

13 

1  2  3 

KANKAKEE  3  SW 

4593 

KANKAKEE 

41  05 

67  55 

625 

I  2  3 

KANKAKEE  *  NW 

4596 

KANKAKEE 

41  oe 

87  56 

63 

1    2  3 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

4603 

KANKAKEE 

41  oe 

87  53 

642 

KEITHSBUR6  1  NW 

465' 

MERCER 

41  oe 

90  57 

54C 

24 

2 

KEWANEE 

471C 

HENRY 

4  1  14 

89  56 

80C 

15 

IS 

I    2  3 

KEWANEE  BAKER  PARK 

471' 

HENRY 

41  1' 

89  54 

600 

C 

LA  HARPE 

462 

HANCOCK 

40  3' 

90  5t 

69 

6C 

1    2  3 

LANARK 

487^ 

CARROLL 

42  Ot 

89  5C 

67 

C 

J  DRAINAGE  CODEt      I.    ILLINOIS     2.  KASKASKIA     3.  LAKE  MICHIGAN     4.   MISSISSIPPI     5.  OHIO    6.  ROCK     7.  W^^l 
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County 

Drainage!  | 

:  Latitude 

'  Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

LA  SALLE  PERU 

4922 

LA  SALLE 

1 

41  20 

89  08 

522 

50 

54 

1  2  ) 

LA  SALLE    1  S 

4923 

1 

41  19 

89  06 

5 

LAWRENCEV 1 LLE 

LAWRENCE 

38  44 

87  41 

485 

13 

2 

5036 

MCLEAN 

40  21 

88  46 

LOGAN 

\ 

40  09 

89  22 

591 

67 

67 

I  2  i 

LOCKPOHT   LOCK  AND  DAM 

5  131 

WILL 

I 

41  34 

88  05 

565 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5  1  36 

1 

41  34 

88  05 

585 

LOUISVILLE 

5216 

CLAY 

7 

38  47 

86  30 

480 

MACK  INAW 

5272 

TAZEWELL 

1 

40  32 

2 

5280 

MCDONOUGH 

1 

40  26 

90  40 

702 

50 

MAKANOA   1  NW^ 

JACKSON 

37  38 

89  14 

660 

1  2  -'. 

MARENGO 

MCHENRY 

6 

42  15 

36  37 

680 

94 

100 

1    2  i 

MAR lETT A 

5334 

FULTON 

40  30 

90  24 

546 

MARION  2  W 

5342 

WILLIAMSON 

37  44 

88  55 

13 

2 

5364 

MACON 

1 

40  02 

88  58 

720 

MARSEILLES  LOCK 

LA  SALLE 

1 

41  20 

88  45 

486 

MARSHALL 

CLARK 

7 

87  42 

606 

15 

MA  SON  CITY 

5413 

MASON 

40  12 

89  41 

561 

MATTOON 

5430 

COLES 

7 

39  28 

86  21 

718 

1    2  -'. 

MCHENRY 

42  21 

88  16 

760 

MCHENRY  2  S 

5498 

MCHENRY 

42  19 

88  15 

742 

14 

2 

MCLEANSBORO 

HAM ILTON 

5 

38  05 

88  32 

458 

71 

73 

^  2 

5539 

MACOUPIN 

39  10 

90  08 

620 

13 

M I NONK 

5712 

WOODFORD 

1 

40  54 

89  02 

1    2  i 

MOL  I  NE  we  A  I RPORT 

5  751 

ROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

589 

22 

24 

1  2  ,1 

MONMOUTH 

WARREN 

40  65 

90  38 

770 

62 

62 

MONT ICELLO 

5791 

1 

40  02 

88  34 

659 

13 

MORR I S 

5820 

GRUNDY 

41  21 

88  26 

520 

2 

MORRIS  3  NE 

5826 

GRUNDY 

41  24 

1  2  i 

MORR I  SON 

WHITESIDE 

4  1  49 

89  66 

60  3 

59 

55 

1    2  3 

MORRISONVILLE 

CHRIST  IAN 

39  25 

89  27 

638 

MORRISONVILLE    1  E 

CHR  1ST  I  AN 

39  25 

638 

58 

69 

5893 

WABASH 

7 

36  27 

87  46 

400 

16 

1  2 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

42  05 

65 

65 

1    2  3 

MOUNT  OLlVE  2  NE 

MACOUPIN 

39  04 

89  42 

685 

26 

2 

MOUNT  PULASKI 

LOGAN 

B9  17 

676 

25 

2 

MOUNT  STERLING 

6R0WN 

1 

39  59 

90  46 

71  1 

12 

MOUNT   VERNON  4  N 

6943 

JEFFERSON 

38  22 

590 

69 

60 

1  2  i 

MURPHYS80R0  WATERWORKS 

JACKSON 

NASHVILLE   3  NW 

601 1 

WASHINGTON 

2 

38  23 

89  25 

505 

54 

2 

NEWARK   7  £ 

KENDALL 

1 

41  33 

88  26 

70  7 

14 

2 

NEW  BOSTON  DAM  17 

MERCER 

41  11 

91  03 

54  6 

19 

NEW  BOSTON 

6085 

MERCER 

4 

41  10 

91  00 

571 

- 

2 

NEW  BURNS  IDE 

6093 

JOHNSON 

37  35 

1    2  3 

NEWTON 

6169 

JASPER 

7 

39  00 

88  10 

613 

1 1 

34 

12   3  : 

OLNEY  RADIO   STAT  ION 

R ICHLAND 

7 

38  43 

88  04 

520 

57 

66 

1   2  ; 

OREGON 

6490 

42  01 

89  20 

700 

OREGON  WATERWORKS 

OGLE 

6 

42  01 

89  20 

702 

49 

2 

01 T AWA 

652C 

LA  SALLE 

■  1 

41  22 

86  50 

1    2  -■■ 

PALEST  1 NE 

CRAWFORD 

7 

39  00 

87  37 

514 

72 

73 

1    2  ■ 

PANA 

6579 

CHRIST  IAN 

2 

39  23 

89  05 

696 

66 

68 

1    2  . 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

EDGAR 

7 

39  37 

87  41 

735 

PARIS  WATERWORKS 

66LC 

EOGAR 

7 

39  38 

87  42 

739 

63 

65 

1   2  3 

PARK  FOREST 

COOK 

41  29 

1   2  -'■ 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

I 

4  1  41 

86  59 

928 

42 

2 

PA  YSON 

ADAMS 

39  49 

91  14 

640 

PEORIA  LOCK    AND  0AM 

PEORIA 

89  39 

PEORIA  WB  AIRPORT 

6711 

PEORIA 

1 

40  '.0 

89  41 

654 

15 

15 

PEOTOflE 

672; 

W  ILL 

4  1  20 

87  48 

722 

PETERSBURG  3  W 

MENARD 

40  01 

69  54 

60  5 

16 

PIPER  CITY 

FORD 

1 

40  45 

68  11 

670 

PITTSFIELD  WATERWORKS 

39  39 

90  48 

724 

PLEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

39  27 

90  52 

456 

la 

2 

PONT  1  AC 

691( 

LIV  INGSTON 

: 

40  53 

56 

1    2  3 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

RANDOLPH 

36  05 

90  06 

396 

2 

2  C 

PRINCETON  1  S 

BUREAU 

41  21 

89  26 

700 

C 

PRINCEVILLE   2  NW 

PEORI A 

40  57 

69  47 

74  5 

26 

PROPHETSTOWN 

7014 

WHITESIDE 

6 

4  1  40 

8V  56 

625 

QU  I  NC  Y 

7067 

39  57 

91  24 

1    2  ' 

QU I NC Y  C AA  AP 

7072 

AOAMS 

39  56 

91  11 

762 

li 

QUINCY  DAM  21 

7077 

ADAMS 

39  54 

91  26 

483 

19 

2 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

39  56 

91  24 

RANTOUL   CHANUTE  AF  BASE 

7150 

CHAMPA IGN 

7 

40  2C 

88  10 

740 

- 

36 

1  2  ; 

RED  BUD 

7151 

RANDOLPH 

2 

38  13 

90  00 

R I CHV 1 Ew 

WASHINGTON 

2 

36  22 

69  n 

544 

ROBERTS  3  H 

FORD 

66  11 

786 

20 

1    2  3 

ROCHELLE 

OGLE 

41  55 

69  04 

798 

3J 

ROCKFORD 

7375 

WINNEBAGO 

6 

42  17 

89  06 

740 

65 

1    2  -'. 

ROCkFORD   4  NE 

Wl  NNEBAGO 

42  17 

68  59 

650 

ROCKFORD  CAA  AP 

738- 

WINNEBAGO 

42  12 

69  06 

728 

5 

5 

1    2  -■ 

ROCKPORT 

PIKE 

39  32 

91  00 

470 

2 

RUSHVILLE 

SCHUYLER 

62 

^  2 

STE  MARIE 

7603 

JASPER 

36  56 

88  0: 

500 

7636 

MARION 

38  3 

88  5" 

544 

40 

2 

SHAB60NA  5  NNE 

DEKALB 

870 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

GALLAT IN 

37  43 

88  10 

350 

46 

2 

SIDELL 

VERMILION 

39  56 

67  49 

7966 

COOK 

3 

42  02 

87  44 

603 

1 

1 

12    3  C 

SKOkIE  N  side    TR  WKS 

7990 

COOK 

3 

42  0: 

67  43 

C 

RANDOLPH 

69  42 

535 

68 

68 

1   2  3 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SANGAMON 

S69 

19 

19 

1  2  3  4C 

ST  ICKNEY  W  S IDE   TP  WKS 

COOK 

686 

829: 

JO  DAVIESS 

42  21 

90  00 

1000 

- 

11 

1  2  3 

8353 

: 

41  0' 

88  50 

62! 

51 

2 

SULL  IVAN  WAT ER WORKS 

MOULTRIE 

88  37 

C 

SYCAMORE 

DE  KAL6 

74 

74 

1    2  i 

TABLE  GROVE 

FULTON 

734 

13 

14 

T A  YLORV 1 LLE 

8491 

CHR 1ST  IAN 

39  3: 

89  18 

■  634 

14 

8604 

BUREAU 

41  1 

89  3( 

612 

2 

TOULON 

STARK 

752 

13 

2 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

88  17 

653 

62 

1    2  3 

URBANA 

CHAMPAIGN 

68  14 

743 

52 

52 

URBANA  EXp  FARM 

«745 

CHAMPAl GN 

■ 

40  0 

88  14 

750 

C 

URBANA  ENGR  CAMPUS 

8751 

CHAMPAIGN 

40  0' 

88  11 

73C 

5 

5 

UT  ICA  STARVED  ROCK  DAM 

LA  SALLE 

14 

VANDALIA 

878 

FAYETTE 

2 

38  69 

39  07 

503 

VANOALIA  CAA  AP 

8783 

FAYETTE 

2 

38  59 

89  10 

532 

8860 

MAC  OUP I N 

1 

39  30 

69  46 

674 

14 

1    2  3 

W A  LNUT 

891t 

UUREAU 

41  33 

89  35 

714 

63 

63 

1    2  3 

8976 

40  2 

91  26 

490 

67 

2 

WASHINGTON 

699C 

IA2EWELL 

40  42 

89  24 

740 

C 

WATERLOO 

9002 

MONROE 

36  20 

90  09 

717 

43 

9021 

1  ROQUOIS 

1 

40  46 

67  44 

634 

1    2  3 

WAUKEGAN 

9029 

LAKE 

3 

42  21 

67  51 

668 

32 

32 

1  2  J 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

7 

38  21 

68  36 

395 

2 

MARSHALL 

I 

41  03 

89  03 

700 

WEST    FRANKFORT    8  E 

914( 

FRANKLIN 

37  54 

86  48 

480 

WHEATON  COLLEGE 

9221 

DU  PAGE 

4  1  52 

88  06 

753 

27 

I  2  J 

WHITE  HALL    1  E 

9241 

GREENE 

: 

39  26 

90  23 

576 

86 

1    2  3 

W  ILCOX 

9274 

CLAY 

7 

38  36 

88  18 

2 

W INDSOR 

9  3  54 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

66 

66 

1    2  3 

YATES  CITY 

9616 

KNOX 

40  4' 

90  01 

REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  "Hourly  Precipitation  Data" . 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  601  112  East 
Springfield  Avenue,  Champaign,  Illinois 

No  record. 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

♦       Amount  included  in  following  measurement . 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

)C      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

B      Adjusted  to  full  month. 

E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U      Less  than  a  complete  month  of  record  available;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing; 
see  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Piice:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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STATION  LEGEND 
O     •      O     Precipifotion  only 
CD  Precipitation,  storage 

-O         -<>-   Precipitation  ana  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporatioi 

Type  of  gage:      O    Nan- recording; 
•  Recording  ,       O    Bott}  types . 

Double  circle  combinations  indicate  the  availability  of 
more  detailed  meteorological  data 
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WEATHER  SUMMARY 

January  temperatures  were  higher  than  their  long-term  averages  at  most  northern  stations  and  below 
average  at  most  southern  stations.  Precipitation  over  the  State  was  very  light.  The  soil  was  dry 
but  the  winter  grains  and  legumes  continued  in  fair  to  good  condition. 

Temperatures  were  several  degrees  above  the  long-term  averages  during  the  first  two  weeks  of  the 
month.     The  5th  was  unusually  warm  and  almost  all  stations  registered  their  highest  maximums  on 
that  date.     Maximums  on  the  5th  ranged  from  the  low  40' s  over  the  extreme  north  to  the  low  60' s 
from  East  St.  Louis  to  Mt .  Vernon  and  southward.     The  highest  temperature  for  the  State,  65°, 
occurred  at  Anna  1  NW,  Carbondale,   and  Harrisburg  on  the  5th.     Warm  weather  continued  over  the 
northeast  to  the  19th  but  a  cold  front  moved  into  the  State  from  the  west  on  the  15th  and  temper- 
atures over  the  south  dropped  sharply.     Chicago  registered  a  maximum  of  39°  on  the  16th  while 
Springfield's  maximum  on  that  date  was  only  18°.     Springfield's  minimum  for  the  16th  was  only  8° 
in  contrast  to  Chicago's  minimum  of  28°.     Arctic  air  began  pouring  into  the  State  late  on  the 
20th  and  continued  for  several  days.     The  21st  to  23d  was  especially  cold  over  the  northern  half 
of  the  State  and  most  stations  in  the  north  registered  their  lowest  temperatures  for  the  month 
during  that  period.     Monthly  minimums  at  southern  stations  came  on  other  dates.     Minimums  ranged 
from  -13°  at  Stockton  to  17°  at  Cairo.     Below-zero  temperatures  were  registered  as  far  south  as 
Vandalia.     Temperatures  did  not  drop  to  zero,  however,   at  several  stations  in  the  Chicago  area, 
and  at  many  other  stations  in  the  northern  half  of  the  State.     Minimums  were  -5°  or  colder  over 
several  northwestern  counties.     Chicagoans  enjoyed  another  mild  spell  from  the  24th  to  29th, 
Southern  Illinois  warmed  more  slowly  and  their  only  mild  days  during  the  last  decade  were  the 
27th  and  28th.     The  cold  front  which  crossed  the  State  on  the  afternoon  and  evening  of  the  28th 
sent  the  temperatures  tumbling  and  the  last  two  days  were  cold  over  the  entire  State.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  21.7°  at  Stockton  to  34.4°  at  Cairo.     Monthly  mean  temperatures 
were  above  their  usual  January  averages  from  Havana  eastward  and  northward  and  at  Effingham  and 
Newton.     Elsewhere,  below-average  monthly  mean  temperatures  were  the  rule.     Temperature  departures 
ranged  from  -4.7°  at  Mt .  Carmel  to  5.4°  at  Rockford  Airport. 

Light  snow  fell  over  the  northern  part  of  the  State  on  the  15th  and  16th.     Several  inches  fell 
over  the  south  on  the  18th  and  19th.     Moderate  snowfall  also  fell  over  the  southeast  and  south 
on  the  29th.     Light  rain  or  snow  occurred  locally  on  a  few  other  dates.     Snowfall  totals  ranged 
from  a  trace  at  Dixon  and  Sycamore  to  15.5  inches  at  Greenup.     In  general,  most  southern  stations 
received  6.0  inches  or  more  and  most  northern  stations  received  less  than  6.0  inches.  Although 
most  stations  received  more  snow  in  January  1956  than  in  any  January  since  1945,   the  total  pre- 
cipitation, which  includes  snowfall,  was  less  at  most  stations  than  for  any  January  since  1944. 
This  may  possibly  sound  paradoxical  but  is  true  because  so  much  of  the  January  1956  precipitation 
fell  as  snow  and  very  little  as  rain.     Precipitation  totals  (which  include  melted  snow  samples) 
ranged  from  0.11  inch  at  Antioch  and  Princeville  2  NW  to  3.43  inches  at  Brookport.     In  general, 
stations  south  and  east  of  a  line  from  Park  Forest  to  White  Hall  ,  a  few  stations  in  the  extreme 
northwestern  part  of  Illinois,  and  a  few  scattered  elsewhere  received  more  than  0.50  inch  pre- 
cipitation during  January.     Most  stations  north  and  west  of  the  line  from  Park  Forest  to  White 
Hall  received  considerably  less  than  0.50  inch.     Most  stations  south  and  east  of  a  line  from 
Greenup  to  Chester  received  more  than  1.00  inch  of  precipitation  during  January.     Several  sta- 
tions in  the  extreme  south  received  more  than  2.00  inches.     Only  a  few  stations  received  more 
than  half  as  much  as  their  long-time  average  January  amount.     Most  of  these  stations  were  in  the 
extreme  southern  part  of  the  State.     Several  counties  in  the  extreme  northeest  and  most  counties 
south  and  east  of  a  line  from  Park  Forest  to  White  Hall  received  between  25%  and  50%  of  their 
long-time  average  rainfall.     North  and  west  of  this  line  and  excluding  a  few  counties  in  the 
extreme  northwestern  part  of  the  State,  the  January  1956  precipitation  was  less  than  25%  of  the 
average  for  all  Januarys.     A  few  stations  received  less  than  10%  of  the  average. 

It  might  well  be  recalled  that,  in  general,  December  1955  was  the  driest  December  of  record  for 
the  State  of  Illinois.     The  drought  intensified  during  January  1956  which  was  among  the  driest 
Januarys  of  record.     A  few  shallow  wells  failed.     Soil  moisture  was  deficient  in  all  areas  of 
the  State.     Although  the  weather  was  favorable  for  outdoor  work  and  some  plowing  was  accomplished, 
the  top  soil  was  too  dry  for  field  work.     However,   the  winter  grains  and  legumes  made  fair  prog- 
ress.    Several  inches  of  snow  over  the  south  on  the  18th  and  19th  and  the  moderate  amounts  over 
the  south  and  southeast  on  the  29th  improved  the  soil  moisture;   it  continued  very  dry  over  the 
central  and  northwest.     The  weather  was  mostly  favorable  for  livestock  grazing  and  the  animals 
continued  in  excellent  condition. 


Lucius  W.  Dye 
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0.35 

30 

7.2 

4 

3 

•0 

0 

37.2 

16.6 

26.9 

-   1  .0 

58 

5 

-  5 

31 

1174 

0 

12 

29 

1 

0.67 

-  1,26 

0.62 

30 

5.5 

5 

30  + 

1 

1 

0 

38.2 

IB. 4 

28.3 

-   1  .4 

59 

5 

3 

31 

1133 

0 

1  1 

28 

0 

0.80 

-  1.59 

0.43 

30 

12.3 

5 

30 

3 

0 

0 

34.6 

13.6 

24.1 

-  1.2 

56 

5 

-12- 

21 

1259 

0 

14 

29 

2 

0,25 

-  1.70 

0.13 

15 

2.4 

2 

15  + 

1 

0 

0 

35. B 

17.1 

26.5 

-  O.B 

56 

5 

-  1 

23  + 

1188 

0 

12 

29 

2 

0.68 

-  1.38 

0.32 

30 

6.7 

4 

30  + 

2 

0 

0 

35.7 

17.5 

26.6 

-  1.4 

53 

6 

0 

23 

1  180 

0 

12 

31 

1 

0.45 

-  2.00 

0,12 

29 

9.2 

4 

30 

2 

0 

0 

36.8 

17. b 

27.3 

-  1.5 

59 

5 

-  3 

31 

1162 

0 

1  1 

30 

1 

0.75 

-  1,46 

0.32 

30 

7.5 

4 

25  + 

2 

0 

0 

39.8 

21.7 

30.8 

0.5 

56 

6 

6 

26 

1054 

0 

5 

29 

0 

1.23 

-  1.65 

0.39 

30 

9.0 

4 

19 

5 

0 

0 

38.8 

19.7 

29.3 

-  2.2 

55 

6 

3 

26 

1103 

0 

7 

31 

0 

1.48 

-  1.74 

0.63 

30 

10.6 

5 

19  + 

6 

2 

0 

36.0 

19.3 

27.7 

-  1.5 

56 

5 

2 

23 

1  150 

0 

13 

30 

0 

0.  76 

-    1 .60 

0.33 

30 

10.3 

5 

30  + 

2 

0 

0 

36.1 

19.5 

27.8 

-  0.7 

50 

5 

0 

23  + 

1147 

0 

11 

30 

3 

0.60 

-  2.02 

0.25 

19 

15+ 

2 

0 

0 

34.3 

17,4 

25.9 

0.9 

52 

5 

1 

23 

1208 

0 

12 

31 

0 

0.25 

-  1.72 

0.09 

2 

1.8 

1 

0 

0 

0 

34.9 

17.2 

26.1 

-  2.5 

56 

1 

2 

23 

1  199 

0 

14 

30 

0 

0.29 

-  1,55 

0.09 

16 

5.6 

2 

15  + 

0 

0 

0 

33.9 

15.2 

24.6 

55 

1 

1 

23 

1245 

0 

15 

3  1 

0 

0.61 

-  1,24 

0.25 

29 

7.7 

3 

15+ 

2 

0 

0 

34.7 

19.6 

27.2 

52 

5 

2 

23  + 

1154 

0 

12 

30 

0 

0.80 

-    1  ,42 

0.22 

29 

7.8 

3 

30  + 

3 

0 

0 

35.6 

18.0 

26.6 

1  .0 

50 

5 

-  3 

23 

1176 

0 

10 

30 

2 

0.41 

-    1  ,64 

0.17 

30 

3.8 

2 

30  + 

2 

0 

0 

36.4 

17.1 

26.8 

-  0.2 

56 

5 

1 

23 

1178 

0 

12 

29 

0 

0.24 

-  1,55 

o.io 

15  + 

2.4 

30  + 

2 

0 

0 

34.8 

17.0 

25.9 

-1.5 

57 

5 

-  1 

31 

1204 

0 

13 

30 

1 

0.57 

-   1  ,46 

0.14 

29 

5.6 

3 

2 

0 

0 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 
ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AP 

CHICAGO  WB  CITY 

CICERO 

DIXON 

FREEPORT 

FULTON  DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

JOL 1 ET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRIS   3  NE 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PONT  I  AC  . 

ROCHELLE   1  W 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFF 1 NGHAM 

GR IGGSVI LLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONV ILLE 

JEP^EYVILLE 

LA  HARPE 

L INCOLN 

MATTOON 

MORR ISONVILLE   1  E 
NEWT  ON 
PALEST INE 
PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

OUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVILLE 

SPRINGFIELD  WB  AP 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


Temperature 


Station 


:.ige 

1 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Uean 

Highest 

« 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

1  Departure 
1  From  Long- 
i  term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1  .10  or  Mor«  | 

0 

2 

0 

o 
(n 

or  More 

si 

sl 

0  * 
om 

ih.b 

16.5 

25,6 

-  0,4 

56 

5 

-  2 

23 

1215 

0 

1  3 

30 

1 

0.25 

-  1.61 

0.09 

1  6 

3.0 

2 

22  + 

0 

0 

0 

36.1 

18.3 

27.2 

52 

5 

0 

26  + 

1155 

0 

11 

30 

2 

0.93 

-  1.43 

0.35 

30 

8.5 

4 

30 

2 

0 

0 

3b. 4 

19.4 

27,4 

0,5 

52 

5 

1 

23  + 

1 162 

0 

1 1 

31 

0 

0.53 

-  1.54 

0.  19 

30 

7.2 

4 

30 

3 

0 

0 

35.9 

15.7 

26,3 

59 

5 

-  3 

31 

1191 

0 

12 

30 

2 

0.97 

0.35 

29 

9.8 

5 

30 

4 

0 

0 

36.5 

17.4 

27.0 

59 

5 

j 

23  + 

1171 

0 

13 

30 

0 

0 .  80 

-   1  .42 

0.36 

30 

8.8 

3 

19  + 

2 

0 

0 

34.4 

19.6 

27.0 

45 

5 

-  3 

31 

1 170 

0 

10 

30 

1 

0.87 

-  1.07 

0.45 

30 

7.4 

4 

30  + 

4 

0 

0 

37.4 

17.7 

27.6 

-   1  ,0 

58 

5 

-  3 

31 

1151 

0 

12 

29 

1 

0.52 

-  1.56 

0.29 

3C 

7.0 

4 

30 

1 

0 

0 

36.4 

Id.  1 

2  7.3 

-  1.6 

5  1 

5  + 

-  1 

2  3  + 

1  151 

0 

1  2 

30 

2 

0  . 94 

-  1.48 

0.40 

30 

9.0 

4 

30 

3 

0 

0 

27.1 

0.56 

7.0 

40,6 

23.1 

31.9 

59 

5 

5 

2  6 

1019 

0 

5 

2  7 

0 

1  .  59 

-  2.14 

0.67 

1  9 

9.1 

6 

1 9 

5 

1 

0 

37.7 

19.7 

2  8.7 

57 

3 

20 

1116 

0 

1  3 

30 

0 

0.52 

-  1.82 

0.34 

30 

8.0 

5 

30  + 

2 

0 

0 

41.8 

22.4 

32.  1 

-  2.9 

65 

1  1 

24 

1012 

0 

5 

23 

0 

1.81 

-  2.11 

0.59 

2  9 

9.2 

7 

1  9 

4 

2 

0 

37.  5 

20.2 

28.9 

-  3,3 

60 

5 

7 

3 1 

1111 

0 

12 

30 

0 

0.95 

-  1.63 

0.27 

1  8 

8.7 

3 

1 9+ 

^ 

0 

0 

41.8 

26.9 

34.4 

-  3.0 

64 

5 

1  7 

1  6 

94  2 

0 

5 

24 

0 

2.53 

-  1.95 

1.50 

2  9 

6.1 

5 

18  + 

5 

2 

1 

41.7 

20.5 

31.2 

-  3.7 

65 

^ 

4 

24 

1044 

0 

6 

30 

0 

1  .49 

-  2.03 

0.63 

19 

9.8 

8 

19 

3 

1 

0 

39.  7M 

19.  5M 

29. 5M 

-  2.0 

50 

5 

25 

1087 

0 

3  1 

0 

0.72 

-  1.91 

0.30 

30 

6.3 

2 

0 

0 

41.6 

21.5 

31.6 

54 

1 

9 

24 

1030 

0 

7 

2  9 

0 

1.55 

0.54 

29 

6.8 

5 

19+ 

5 

1 

0 

41.5 

21.4 

31.5 

-  2,2 

6  3 

5 

5 

2  0 

103  3 

0 

5 

28 

0 

1.43 

"  1.73 

0 .  60 

1  9 

5.5 

2 

39.4 

20.5 

30.0 

-  3.2 

63 

5 

3 

20  + 

1081 

0 

1  1 

29 

0 

0.52 

-  1.87 

0.27 

29 

8.3 

4 

30  + 

3 

0 

0 

42.0 

25.4 

33.7 

61 

6 

1  3 

26 

954 

0 

5 

27 

0 

2.71 

-  2.08 

1.20 

29 

7.5 

5 

19 

5 

3 

1 

39.  8 

21.5 

30.7 

-  2.4 

59 

5 

26 

1056 

0 

5 

28 

0 

1.31 

-  1.93 

0.50 

1  9 

7.4 

5 

19 

5 

1 

0 

39.0 

22.5 

30.8 

-  0.7 

55 

5 

5 

25 

1054 

0 

2  8 

0 

40  .  3 

23.0 

31.7 

-  2.5 

50 

5 

14 

9  + 

1031 

0 

7 

30 

0 

2  .04 

-  2.78 

0.78 

30 

6.5 

5 

19 

5 

1 

0 

3d.  7 

20.6 

29.7 

-  0.9 

59 

5 

7 

23  + 

1089 

0 

12 

27 

0 

0.78 

-  1.80 

0.22 

1  9 

11.0 

3 

19  + 

4 

0 

0 

43.3 

22.2 

32.8 

-  2.7 

65 

5 

5 

25 

994 

0 

4 

28 

0 

1.55 

-  2.45 

0.51 

29 

8.0 

5 

19  + 

3 

2 

0 

4  1.3 

23.7 

32.5 

54 

9 

24 

1002 

0 

7 

25 

0 

1.75 

0,75 

19 

9.5 

8 

19 

4 

1 

0 

41. 2M 

21.7 

3  1 ,  5M 

-  2.0 

60 

5 

26 

1027 

0 

4 

28 

0 

1.57 

-  2.19 

0.52 

19 

6.9 

6 

19 

3 

2 

0 

39.4 

17.4 

28.4 

-  4.7 

66 

5+ 

3 

25 

1125 

0 

6 

3  1 

0 

1.66 

-  2.35 

0.52 

30 

7.5 

7 

19 

5 

2 

0 

40.5 

21.3 

30.9 

-  1.5 

62 

6 

6 

26 

1048 

0 

8 

29 

0 

1.42 

-  1.89 

0.59 

30 

4.5 

4 

20  + 

4 

1 

0 

41.5 

21.3 

31.4 

-  3.2 

61 

5 

9 

25 

1035 

0 

27 

0 

1.76 

-  2.52 

0.58 

29 

6.7 

5 

19+ 

4 

2 

0 

38.7 

2  0.  8M 

29, 8M 

-  2.2 

57 

29 

5 

25 

1095 

0 

8 

30 

0 

40.8 

22.4 

31.6 

-  1.9 

54 

5 

5 

20 

1028 

0 

8 

27 

0 

0.72 

-  2.25 

0.34 

1  9 

6.2 

4 

19 

2 

0 

0 

3  1.1 

1.45 

7.5 

Precipitation 


TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  25 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   2  S 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

'GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

HARRISBURG 

MAKANDA  1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT   VERNON  4  N 

NEW  BURNS  IDE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIVISION 


I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


ALBION 
ALEDO  2  E 
ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANT  lOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

6L00MINGT0N  WATER  WORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
SROOKPORT  dam  52 
CAIRO  W6  CITY  R 

CANTON 

CAR60NDALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   4  E 
CARLYLE 
CARM  I 

CASEY 

CENTRALIA  <t  W 
CHANDLERVILLE 
CMANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON    1  S 
COBDEN  2  S 
OANV I LLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST    ST   LOUIS   PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  Id 
6LENDALE  £xP  FARM 
60LC0NDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 


2  N 


GRAND  TOWER 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRldLEY 
GRI6GSVILLE 

HARDI  N 
HARP IS6URG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLS60R0 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG   1  NW 

KEWANEE 

LA  HAHPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE   1  S 

LAHRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 
MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 

MATT DON 

HC  HENRY  2  S 

MC  LEAN5B0R0 

MEDORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AP  F 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR IS 

MORRIS   3  NE 

MORR I50N 

MOHRISONVILLE   I  E 
MT  CARMEL  3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 


1.5A 
1.35 
.78 


.07 

T 

.11  T 


.95 
.67 


1.75 
2.02 


Day  of  month 


13     14  15 


D.Ol 
D.19 


.32 
D.IO 


.17  T 
D.05  D.OA 


.17 

.57  T 


.05  T 
.76 


.07  T 
T 

.09 


28    29  30 


.11      .26  .32 


.02  T 
.25 

T  I 


,02      .22  .10 
T  T 
.12      .67  .20 


.06  .  1 
0.02  T 
.04  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT   VERNON  4  N 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNSlDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

"ALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  fOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  W6  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT [AC 

PRAIRIE  OU  ROCKER 
PRINCEVILLE  Z  NW 

QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 
ROBERTS   3  N 
ROCHELLE    1  W 
ROCK  FORD 
ROCKFORD 


NE 


ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPOPT 
RUSHV ILLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SKOKIE  I 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  I 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

TISKILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

UR8ANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANOALIA  CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


.59 
.87 
.39 
1.55 


4      5      6  7 


9      10     11  12 


Da?  of  month 
13  I  14  I  15 


T  T 
.11 

.06  T 


25     26  27 


28     29  30 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALBION 

MAX 
MIN 

51 

28 

48 
37 

50 
29 

43 
23 

59 

28 

57 

37 

47 

23 

36 
18 

38 
1  6 

36 

36 

4S 

23 

47 

26 

27 
12 

32 
17 

36 

34 

35 

39 

34 

27 

3C 

32 

30 

3; 

50 

55 

33 

45 

40.6 
2J>1 

ALEDO  2  E 

MAX 
MIN 

A6 

2  1 

43 

32 

37 
2  3 

37 
19 

56 

1  Q 

45 
1  7 

33 

35 

37 

32 

32 

39 

45 

42 

39 

22 
6 

27 
6 

29 

28 

21 

13 

14 

22 

2£ 

29 

35 

3! 

39 

37 

24 

2: 

33.2 
12.5 

ALTON   DAM  2b 

MAX 
MIN 

53 
27 

49 

32 

47 

29 

49 

28 

57 

2  8 

51 

2  0 

42 
2  1 

38 

37 

37 

32 

30 

44 

42 

36 

32 
10 

26 

13 

31 

29 

29 

27 

25 

25 

30 

34 

36 

4i 

55 

42 

23 

3) 

37.  7 
19.7 

ANNA   1  NH 

MAX 
MIN 

54 

26 

52 
34 

50 
29 

53 
2  7 

65 
27 

60 
35 

49 
1  9 

38 

42 

21 

33 

4C 

43 

46 

40 

29 
12 

31 

17 

34 

32 

37 

42 

35 

28 

31 

33 

36 

3i 

61 

60 

34 

36 

41.8 
22.4 

ANTIOCH 

MAX 
MIN 

39 

14 

37 

32 

35 

25 

31 

1  0 

43 

1  7 

36 
2  1 

33 
20 

31 
1  6 

31 

9 

32 

2  0 

33 
2  3 

38 
2  5 

41 

1 9 

43 
1  5 

34 

36 

22 

32 

22 

37 

33 

29 

19 

11 

24 

32 

31 

35 

32 

37 

35 

25 

25 

32.6 
17.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

41 

13 

39 
34 

36 

25 

31 
10 

43 

22 

39 
22 

36 

20 

32 
18 

34 
1  3 

33 
1  8 

33 
2  6 

41 

2  3 

44 

20 

40 
1  g 

38 
30 

39 
27 

34 

21 

39 

2  8 

34 

2  7 

32 
1 9 

22 

16 

29 

32 

30 
2  1 

33 

36 

39 
2  8 

39 
20 

27 
1 2 

3C 

34.7 
19.0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

BASE 

MAX 
MIN 

53 
2  5 

48 
2  8 

49 

28 

50 
2  8 

60 
2  7 

54 

2  5 

36 

1  7 

36 

1  8 

40 
1  9 

37 

31 

39 

42 

43 

35 

20 
11 

29 
16 

32 

30 

32 

30 

25 

25 

29 

30 

35 

3S 

56 

41 

25 

32 

37.5 
20.2 

8L00MINGT0N  NORMAL 

MAX 
MIN 

46 

45 
3  3 

48 

42 

52 

49 

38 

34 

35 

36 

33 

39 

45 

44 

42 

38 

11 

35 

20 

34 

34 

31 

27 

20 

27 

2S 

31 

33 

31 

44 

44 

28 

2S 

37,0 
19.4 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

53 

34 

52 
3  5 

53 

52 

64 

60 
3  3 

39 

39 

40 

39 

36 

38 

43 

46 

43 

26 
17 

32 
22 

35 

34 

34 

40 

35 

28 

30 

31 

36 

43 

61 

60 

33 

3£ 

41.8 
26.9 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

55 

52 

53 

54 

65 

58 

49 

37 

40 

32 

33 

41 

45 

47 

42 

32 
14 

30 

19 

33 
20 

33 

29 

37 
7 

42 
12 

30 
1 2 

28 
1 6 

30 

34 

40 

40 

30 

58 
32 

47 

30 

40 
1 9 

37 
1 5 

41.7 
20.6 

CARLINVILLE   4  E 

MAX 
MIN 

53 
2  2 

48 
32 

48 
2  6 

50 

58 
24 

52 

38 

35 

40 

36 

32 

38 

43 

45 

43 

21 

7 

27 
10 

33 

33 

32 

29 

22 

24 

29 

30 

34 

40 
2  7 

49 

46 
2  8 

29 
8 

28 
-  5 

37.6 
16.6 

CARLYLE 

MAX 
MIN 

53 

49 

55 

48 

60 

55 

47 

39 

37 

38 

35 

42 

45 

44 

40 

23 
10 

26 
17 

33 

32 

33 

25 

26 

31 

32 

36 

35 

47 

55 

29 

35 

39.  7 
19.5 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

44 

46 

38 

42 

43 

52 

53 

38 

33 

36 

36 

32 

42 

44 

43 

40 
10 

21 
11 

30 

37 

32 

33 

31 

31 

24 

26 

26 

33 

36 

45 

34 

21 

36.3 
16.7 

CHENOA 

MAX 
MIN 

45 

42 

39 

36 

54 

44 

37 

33 

36 

35 

32 

41 

44 

43 

38 
30 

32 
13 

33 
20 

36 

32 

31 

25 

17 

28 

30 

31 

34 

39 

45 

43 

25 

30 

35.8 
17.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

39 

39 

37 

30 

45 

40 

33 

29 

30 

35 

35 

37 

36 

39 

35 

37 
28 

34 

31 

34 

33 

33 

24 

19 

26 

29 

29 

29 

35 

41 

37 

26 

29 

33.4 
24.0 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

43 

38 

37 

31 

47 

39 

33 

30 

34 

35 

35 

38 

42 

44 

36 

39 

26 

35 
27 

39 

34 

31 

24 

18 

27 

32 

29 

31 

37 

41 

36 

26 

31 

34.6 
22.3 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

38 

39 
3  5 

38 

32 
1  7 

46 

32 

42 
2  7 

34 

2  8 

30 
26 

32 
2  1 

36 
3  1 

35 
30 

38 
34 

39 
3  1 

40 
33 

36 
29 

36 
29 

35 

32 

35 

34 

34 

24 
1 1 

18 

5 

28 
1 0 

29 
2  6 

30 
2  5 

31 
2  8 

33 
27 

41 
2  6 

37 
22 

28 
1 8 

30 
14 

34.2 
23. 2 

CICERO 

MAX 

MIN 

41 

40 

40 

34 

48 

42 

35 

33 

36 

34 
2  5 

35 

2  8 

40 
3  1 

46 

44 
24 

37 
3  1 

42 

29 

35 

27 

41 
3  1 

34 

2  9 

32 

2  3 

29 
1  5 

21 
I 

31 

5 

32 

2  1 

30 
24 

35 
2  7 

38 
23 

40 
28 

40 
2  5 

30 
14 

34 
10 

36.4 
22.9 

COBOEN  2  S 

MAX 
MIN 

64 

54 

51 

53 

63 

61 

54 

34 

34 

37 

33 

37 

42 

42 

40 

26 

10 

30 
17 

34 

2  2 

31 

2  7 

35 
1  3 

40 
1  7 

31 
1 4 

27 
1  5 

29 
9 

31 
2  2 

36 
14 

38 
29 

59 
35 

62 
31 

46 
17 

36 
15 

41.6 
21.5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

49 

42 

45 

35 

51 

44 

50 

33 

36 

37 

36 

44 

44 

43 

"•J  ; 

1  7 

35 
16 

36 

25 

38 

35 

34 

2  3 

30 
1  7 

29 
1  3 

24 
-  1 

25 
-  3 

28 
17 

31 
4 

40 

20 

44 

22 

44 
28 

30 
1  3 

31 
0 

37.6 
18.5 

DECATUR 

MAX 
MIN 

46 

44 

45 

41 

58 

53 

40 

36 

41 

40 

32 

45 

48 

45 

3  8  ! 

23 

9 

29 
16 

34 

32 

32 

28 

24 
1 0 

25 
1 

27 
1 1 

31 

20 

34 
6 

36 
25 

46 
32 

41 
2  8 

28 
8 

35 
1 

37.4 
18.6 

DIXON 

MAX 
MIN 

38 
1 4 

39 

35 

33 

48 

39 

37 

33 

36 

32 

31 

39 

45 

44 

38 

34 

24 

33 
17 

35 
2  9 

34 

2  6 

32 

18 

18 

14 

28 
-  2 

35 
9 

30 
1 9 

34 

20 

40 
23 

38 
30 

37 
16 

25 
1 1 

27 
5 

34.2 
16.9 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 
MIN 

54 

2  5 

50 

51 

52 

63 

55 

47 

38 

38 

37 

35 

41 

45 

47 

41 

27 
1  1 

30 
17 

35 

32 

35 

41 

35 

34 

30 

32 

38 

40 

57 

57 

35 

36 

41.6 
21.4 

EAST   ST   LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 
MIN 

55 

2  5 

50 

51 

51 

63 

57 

35 

39 

40 

39 

34 

37 

45 

37 

40  ' 

24 

10 

29 
11 

32 

31 

32 

31 

25 
1  5 

26 

29 

31 

36 
2  2 

39 
30 

61 
36 

56 
26 

30 
1  3 

33 
3 

39.4 
20.5 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

47 

40 

46 

44 

54 

53 

48 

33 

36 

38 

35 

44 

45 

45 

41 
26 

27 
6 

30 
16 

30 
2  6 

32 
26 

33 

22 

34 

23 

38 
1  3 

27 
3 

30 
12 

29 

20 

35 

38 
23 

46 
32 

42 
29 

37 
14 

32 
0 

38.3 
19.7 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

52 

2  8 

52 
42 

50 
26 

49 

60 

61 

52 

38 

40 

35 

35 

40 

44 

46 

46  ' 

30 
16 

29 
17 

38 

2  3 

35 
30 

36 

2  1 

43 

22 

38 
22 

31 

19 

32 
14 

31 

25 

36 
1  3 

39 
30 

53 
36 

58 
34 

35 
20 

37 
16 

42.0 
25.4 

FAIRF lELD 

MAX 
MIN 

50 
26 

48 

3  6 

48 
26 

44 

2  5 

59 

55 

46 

35 

37 

37 

34 

44 

43 

46 

42 

26 
1  1 

32 
16 

35 
26 

33 

28 

35 

20 

38 
12 

33 
14 

27 

1  3 

30 

10 

30 

22 

34 
5 

39 
2  1 

50 
33 

66 
33 

34 
17 

34 
12 

39.8 
21.6 

FLORA 

MAX 
HIN 

50 

28 

46 

3  7 

47 

2  7 

42 

23 

56 
2  7 

55 

3  6 

42 

2  1 

36 

1 9 

37 

38 

34 

44 

46 

45 

39 

25 
17 

31 
16 

35 

34 

35 

39 

30 

26 

33 
1 8 

30 
22 

32 
5 

37 
2  3 

47 
33 

51 
32 

32 
1  5 

34 
12 

39.0 
22.6 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

37 
7 

36 
33 

35 
19 

31 

7 

42 
1  5 

36 
16 

34 
1  5 

30 
10 

31 

31 

28 

38 

40 

40 

37 

33 
23 

31 

13 

33 

33 

2  7 

30 
1 1 

11 
-11 

8 

-  8 

23 
-  7 

32 
0 

30 
1 6 

33 
2  1 

36 
1  8 

36 
29 

35 
15 

21 
8 

22 
2 

31.6 
13.6 

FULTON  DAM  13 

MAX 
HIN 

40 
1  6 

40 
32 

36 
25 

35 

50 
1 9 

45 

34 

31 

34 

30 

28 

18 

16 

42 

39 

32 
1  7 

34 

13 

34 

33 

30 

15 

11 

23 

32 

31 

34 

36 

37 
30 

36 
16 

22 
g 

23 

32.9 
19.3 

6ALESBURG 

MAX 
MIN 

46 
2  3 

45 
24 

39 
20 

36 

12 

56 

2  5 

40 

36 

36 

37 

33 

27 

39 

46 

42 

37 

23 

8 

31 

13 

32 

27 

20 

13 
-  1 

14 

2 

25 
-  4 

30 
1 1 

31 
10 

34 
7 

36 

25 

42 

29 

30 
1  7 

25 

9 

30 
5 

33.5 
14.0 

GALVA 

MAX 
MIN 

45 
28 

44 
33 

38 
23 

35 

9 

55 
22 

41 

1 8 

37 

31 

37 

34 

32 

40 

47 

42 

39 
2  3 

26 
10 

34 
13 

35 
2  7 

33 

20 

24 
14 

18 

15 

2 

26 
-  3 

30 
10 

31 
18 

35 
1  3 

36 
23 

41 

32 

39 
18 

25 
9 

30 
4 

34.7 
15.8 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 
MIN 

50 
28 

52 

30 

52 
24 

48 
27 

58 

26 

60 

3  2 

38 
22 

34 

39 

34 

34 

44 

40 

47 

46 

24 
16 

28 

19 

36 

24 

32 
2  6 

36 

1  8 

42 
22 

34 

20 

26 
16 

30 
14 

32 
22 

34 
14 

40 
30 

56 
34 

58 
30 

32 
19 

34 
16 

40.3 
23.0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

53 
35 

49 
34 

49 
28 

47 

23 

59 

29 

56 
35 

38 
1  5 

37 
1 6 

39 
1  7 

39 
2  1 

34 

43 

45 

46 

41 

24 

8 

27 
11 

32 
24 

32 

26 

32 

1  3 

30 

22 

29 
1  2 

26 
7 

29 

10 

30 
2  1 

35 
6 

39 
27 

52 
34 

52 
26 

26 
1 1 

32 
7 

38.7 
20.6 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

54 
31 

52 

33 

45 

30 

51 

2  1 

55 

27 

53 
26 

32 
10 

34 
14 

38 
1  9 

36 
1  8 

34 
20 

38 

45 

42 

40 

21 

23 

8 

29 
2  1 

26 

19 

20 
2 

17 

7 

16 

10 

21 

3 

28 

12 

29 
1  5 

30 
16 

36 
26 

42 
32 

40 
2  3 

30 
6 

30 
6 

35.  1 
17.1 

HARRISBURG 

MAX 

56 

24 

54 

38 

52 
25 

50 
25 

65 
26 

60 

32 

50 
22 

39 
16 

40 
1  5 

37 
2  1 

38 
32 

47 
30 

45 

51 

44 

29 
14 

30 
16 

36 

34 

36 

45 
1 4 

38 
1  5 

30 
1  7 

32 
10 

33 
25 

36 
5 

43 

27 

58 
36 

60 
34 

36 
20 

36 
15 

43.3 
22.2 

HAVANA 

MAX 
MIN 

49 

23 

47 
34 

42 

26 

40 
17 

54 
2  1 

46 

23 

37 
13 

36 

15 

36 
14 

37 
18 

32 

23 

38 

20 

42 
17 

45 
18 

43  . 
20 

22 

26 

34 
25 

32 

23 

27 
16 

22 
1 1 

19 

9 

27 
2 

30 
12 

33 
20 

35 
10 

38 
25 

46 
33 

44 
26 

27 
10 

29 
3 

36.0 
17.7 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

52 
21 

48 

33 

48 
24 

44 

20 

59 
24 

55 

27 

42 
14 

40 
14 

39 
15 

40 
19 

37 
26 

42 
23 

44 

17 

16 

41 
20 

20 
9 

27 
10 

32 
23 

31 

25 

33 
14 

30 
1  6 

24 
1  1 

26 

3 

24 

3 

31 
19 

35 
3 

39 
26 

52 
34 

50 
24 

27 
8 

28 
-  8 

38.2 
17.2 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

46 
21 

40 
33 

40 
27 

34 
14 

47 

24 

46 

29 

37 

22 

32 
14 

30 
14 

35 
18 

34 

29 

42 
26 

42 
18 

41 

20 

36 
30 

35 
17 

36 

25 

35 
29 

33 

26 

32 
25 

26 
17 

19 
11 

26 

26 
11 

29 
18 

32 
8 

36 

20 

42 
26 

42 
29 

29 
12 

25 
3 

36.0 
19.  7 

See  r«Iereitce  notes  follo*liig  Station  lodez. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARV  1956 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONV 1 LLE 

MAX 

53 

52 

45 

58 

52 

36 

35 

38 

36 

34 

36 

44 

44 

42 

31 

24 

30 

29 

28 

27 

20 

25 

29 

31 

35 

38 

48 

48 

31 

28 

MIN 

19 

33 

22 

17 

25 

30 

1^ 

14 

11 

18 

2  1 

18 

14 

18 

23 

5 

8 

22 

23 

9 

12 

10 

3 

1  1 

19 

9 

27 

33 

26 

8 

-  5 

JERSEYVILLE 

MAX 

55 

49 

49 

50 

59 

53 

37 

38 

39 

3  7 

33 

35 

45 

45 

4  1 

23 

26 

30 

30 

34 

2  8 

24 

25 

3  1 

32 

36 

38 

52 

50 

28 

32 

MIN 

Z  7 

33 

24 

20 

25 

35 

13 

14 

15 

19 

23 

19 

15 

20 

21 

7 

12 

23 

23 

6 

16 

8 

5 

20 

17 

28 

35 

27 

13 

3 

JOL lET 

MAX 

'+3 

42 

37 

32 

45 

4  1 

-37 

34 

36 

3  3 

34 

43 

44 

4  1 

38 

41 

36 

39 

34 

33 

24 

19 

30 

3  1 

32 

33 

42 

41 

41 

28 

31 

MIN 

lA 

35 

28 

14 

24 

25 

25 

12 

16 

26 

28 

29 

21 

21 

31 

28 

29 

29 

28 

23 

14 

1 

3 

12 

16 

2  5 

19 

31 

26 

14 

9 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

A  1 

40 

39 

31 

44 

41 

35 

3  1 

34 

34 

33 

4  1 

4  1 

39 

35 

38 

34 

3  5 

33 

3  1 

28 

1  8 

2  7 

29 

28 

3  1 

37 

41 

40 

27 

27 

MIN 

14 

32 

25 

11 

19 

26 

20 

16 

13 

18 

26 

25 

15 

14 

26 

19 

20 

26 

25 

25 

13 

3 

-  2 

7 

14 

8 

16 

25 

25 

10 

-  3 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

42 

42 

38 

34 

44 

42 

35 

32 

34 

35 

33 

42 

43 

41 

37 

38 

35 

36 

34 

32 

29 

1  9 

2  8 

33 

29 

33 

38 

40 

40 

27 

31 

M  I  N 

I  7 

33 

26 

12 

22 

28 

21 

15 

13 

19 

27 

26 

18 

15 

30 

21 

21 

27 

26 

25 

14 

0 

9 

15 

10 

18 

26 

26 

11 

1 

KEWANEE 

MAX 

44 

4  1 

38 

35 

32 

30 

39 

47 

4  3 

38 

32 

32 

34 

32 

24 

1  5 

1  2 

24 

3  1 

31 

35 

36 

40 

39 

24 

28 

MIN 

18 

33 

24 

9 

18 

20 

16 

18 

20 

30 

11 

15 

28 

22 

14 

-  3 

-  3 

-  2 

9 

18 

11 

23 

32 

20 

10 

7 

LA  HARPE 

MAX 

5  1 

47 

40 

44 

56 

44 

32 

36 

37 

35 

32 

38 

45 

43 

39 

20 

25 

30 

27 

22 

29 

1  5 

23 

28 

30 

33 

36 

43 

39 

25 

30 

MIN 

27 

33 

25 

13 

22 

20 

10 

9 

10 

15 

18 

12 

1 1 

24 

9 

4 

5 

22 

15 

5 

-12 

5 

-  6 

11 

19 

4 

27 

34 

20 

8 

4 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

40 

35 

4  3 

39 

3  5 

3  5 

33 

46 

4  5 

40 

35 

35 

32 

3  6 

43 

42 

40 

25 

30 

MIN 

1  e 

36 

27 

11 

2  1 

21 

17 

12 

11 

16 

25 

19 

18 

IS 

32 

17 

19 

30 

29 

19 

7 

2 

1 

9 

19 

12 

22 

32 

24 

13 

9 

L INCOLN 

MAX 

45 

45 

42 

38 

56 

47 

39 

36 

37 

3  6 

32 

39 

46 

44 

40 

21 

29 

33 

31 

30 

22 

2  1 

26 

28 

32 

38 

36 

45 

43 

25 

29 

M  1  N 

24 

33 

26 

13 

24 

21 

1  3 

12 

11 

14 

25 

19 

15 

21 

20 

8 

14 

25 

24 

20 

14 

11 

-  1 

8 

19 

8 

25 

33 

25 

8 

-  1 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

3  8 

3  5 

39 

4  3 

45 

4  1 

28 

30 

4 1 

38 

28 

2  9 

3  1 

3  7 

38 

55 

62 

35 

36 

M  IN 

42 

36 

32 

27 

35 

41 

19 

16 

17 

22 

28 

25 

20 

25 

27 

12 

18 

22 

28 

14 

23 

14 

15 

9 

23 

18 

30 

36 

31 

17 

14 

MARENGO 

MAX 

M  IN 

MATTOON 

MAX 

3  3 

3  6 

33 

4  3 

44 

4  3 

20 

30 

32 

32 

2  9 

24 

23 

26 

27 

32 

37 

45 

39 

25 

30 

M  I  N 

26 

28 

25 

16 

^7 

20 

17 

15 

14 

20 

28 

26 

19 

18 

18 

10 

17 

27 

25 

20 

13 

12 

0 

5 

10 

2 

23 

32 

24 

6 

1 

MC  LEANSBORO 

MAX 

49 

49 

60 

58 

46 

40 

3  7 

34 

45 

45 

47 

4  1 

28 

32 

3  5 

34 

33 

41 

34 

27 

30 

33 

3  5 

38 

55 

58 

35 

35 

M  I  N 

22 

37 

26 

25 

29 

37 

21 

17 

17 

22 

31 

28 

22 

18 

26 

12 

16 

24 

28 

19 

14 

14 

15 

10 

23 

5 

24 

34 

32 

12 

14 

MINONK 

MAX 

42 

3  7 

3  7 

53 

4  3 

37 

33 

35 

34 

36 

3  7 

44 

44 

3  7 

37 

34 

1 7 

3  1 

32 

39 

42 

39 

25 

31 

MIN 

21 

33 

24 

8 

19 

20 

13 

9 

8 

15 

22 

19 

16 

19 

28 

13 

15 

28 

26 

18 

9 

5 

-  2 

7 

17 

12 

21 

30 

22 

10 

3 

MOLINE   WB  AP 

MAX 

4  5 

38 

3  5 

36 

55 

40 

35 

34 

36 

3  3 

28 

39 

47 

43 

38 

25 

29 

26 

20 

6 

1  1 

2  3 

29 

28 

3  3 

36 

40 

29 

23 

26 

M  I  N 

19 

28 

15 

11 

18 

12 

14 

10 

12 

19 

17 

17 

12 

24 

1  1 

10 

14 

24 

20 

4 

-10 

-  1 

-  6 

7 

13 

8 

26 

29 

16 

9 

6 

MONMOUTH 

MAX 

4  7 

45 

39 

37 

56 

45 

34 

35 

36 

32 

29 

38 

45 

43 

38 

20 

28 

32 

37 

22 

30 

M  I  N 

25 

34 

27 

13 

22 

20 

11 

12 

12 

15 

18 

14 

12 

23 

17 

9 

9 

23 

20 

8 

-  3 

4 

-  6 

8 

18 

5 

27 

33 

22 

10 

6 

MORRIS    3  NE 

MAX 

4  1 

39 

34 

46 

42 

32 

33 

33 

33 

34 

42 

45 

42 

38 

39 

35 

40 

4  1 

4 1 

32 

3  5 

M  I  N 

14 

35 

27 

12 

20 

26 

22 

21 

12 

18 

27 

25 

20 

16 

31 

22 

19 

28 

28 

27 

13 

0 

-  3 

8 

15 

14 

18 

29 

26 

13 

6 

MORR I50N 

MAX 

3  8 

3  5 

4  1 

45 

40 

35 

35 

-'e 

^3 

M  I  N 

13 

34 

24 

6 

16 

23 

14 

13 

11 

14 

21 

13 

12 

17 

17 

14 

28 

28 

14 

-  8 

-  6 

4 

17 

11 

24 

28 

17 

MORRISONVILLE    1  E 

MAX 

3  8 

36 

3  8 

33 

42 

44 

43 

38 

19 

27 

^3 

47 

30 

33 

M  I  N 

25 

33 

25 

17 

25 

31 

15 

14 

20 

20 

27 

25 

17 

18 

18 

7 

12 

25 

25 

15 

17 

10 

2 

13 

1 

26 

32 

29 

8 

-  3 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 

46 

42 

56 

56 

40 

3  5 

3  7 

36 

36 

45 

42 

46 

44 

34 

30 

2  4 

28 

30 

32 

39 

53 

37 

36 

MIN 

22 

23 

29 

29 

22 

29 

24 

19 

14 

14 

14 

27 

23 

18 

19 

13 

12 

13 

19 

26 

13 

12 

13 

10 

9 

3 

5 

5 

27 

21 

13 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

35 

3  1 

45 

40 

35 

32 

35 

30 

2  7 

39 

42 

42 

36 

33 

34 

3  3 

33 

30 

1  5 

10 

25 

3  1 

32 

33 

36 

37 

37 

22 

24 

MIN 

14 

34 

24 

8 

16 

16 

14 

1  1 

10 

17 

22 

17 

12 

18 

30 

22 

16 

27 

28 

14 

-10 

-  8 

-  5 

15 

23 

22 

30 

17 

9 

4 

MOUNT   VERNON  N 

MAX 

49 

4  8 

48 

60 

62 

47 

37 

37 

36 

34 

44 

45 

48 

41 

26 

30 

3  5 

32 

32 

40 

32 

26 

32 

32 

3  5 

38 

54 

56 

34 

33 

M  IN 

26 

35 

27 

24 

30 

2  7 

17 

17 

16 

2  1 

29 

27 

21 

25 

24 

10 

15 

24 

26 

16 

20 

12 

13 

13 

22 

6 

27 

34 

31 

15 

U 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

5  3 

52 

50 

50 

61 

58 

48 

36 

38 

35 

34 

44 

43 

50 

42 

28 

30 

34 

32 

3  5 

42 

35 

30 

30 

33 

38 

40 

55 

59 

35 

35 

M  I  N 

27 

34 

25 

23 

33 

33 

20 

17 

15 

20 

30 

26 

15 

16 

27 

13 

17 

19 

28 

13 

18 

16 

16 

10 

23 

9 

19 

35 

32 

18 

12 

NEWTON 

MAX 

4  8 

48 

43 

55 

56 

46 

37 

38 

3  7 

35 

4  7 

4  7 

46 

43 

26 

31 

35 

37 

2  9 

30 

32 

3  3 

39 

4  3 

45 

4  1 

36 

M  IN 

27 

35 

26 

20 

26 

33 

21 

18 

16 

23 

30 

29 

23 

18 

25 

1  1 

18 

27 

28 

25 

20 

17 

10 

1  1 

21 

6 

23 

31 

31 

15 

9 

OLNEY   RADIO  STATION 

MAX 

45 

40 

53 

54 

40 

34 

36 

36 

35 

44 

43 

44 

42 

32 

31 

30 

30 

57 

34 

32 

M  I  N 

28 

36 

26 

21 

30 

16 

18 

16 

20 

30 

29 

22 

24 

11 

16 

23 

27 

22 

17 

15 

12 

10 

21 

5 

24 

32 

30 

11 

11 

OTTAWA 

MAX 

3  5 

3  5 

33 

3  3 

34 

40 

47 

44 

39 

38 

37 

40 

24 

33 

M  1  N 

19 

35 

26 

11 

21 

21 

19 

13 

10 

16 

26 

21 

19 

19 

30 

18 

19 

30 

29 

19 

10 

2 

1 

10 

le 

1  5 

21 

31 

24 

13 

9 

PALEST INE 

MAX 

40 

3  9 

35 

36 

38 

3  6 

44 

44 

46 

44 

26 

32 

32 

M  IN 

22 

29 

25 

18 

24 

27 

22 

15 

12 

22 

30 

30 

23 

17 

24 

12 

15 

26 

28 

20 

20 

15 

9 

6 

17 

3 

19 

29 

3C 

13 

9 

PANA 

MAX 

44 

40 

56 

52 

38 

33 

36 

3  7 

32 

42 

42 

43 

37 

23 

28 

2  6 

2  2 

22 

2  8 

34 

46 

2£ 

30 

M  I  N 

2  7 

31 

26 

21 

27 

28 

16 

15 

16 

20 

27 

25 

18 

23 

23 

8 

13 

26 

26 

21 

15 

11 

2 

8 

19 

7 

25 

33 

27 

10 

4 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

4  7 

44 

4  1 

38 

50 

49 

36 

32 

34 

35 

34 

41 

43 

43 

38 

29 

33 

39 

3  3 

32 

32 

2  3 

24 

26 

26 

32 

39 

43 

44 

31 

29 

MIN 

25 

35 

26 

17 

28 

31 

25 

16 

15 

2  1 

30 

30 

19 

19 

29 

14 

17 

28 

27 

24 

20 

9 

0 

2 

13 

0 

19 

28 

30 

7 

0 

PARK  FOREST 

MAX 

4  5 

38 

38 

30 

46 

41 

34 

30 

34 

35 

35 

40 

42 

40 

36 

39 

35 

30 

27 

30 

32 

36 

26 

M  1  N 

14 

33 

20 

13 

27 

24 

23 

18 

15 

25 

27 

29 

19 

16 

27 

24 

22 

27 

26 

19 

8 

-  1 

-  1 

8 

13 

1  7 

18 

25 

22 

U 

6 

PEORIA   WB  AP 

MAX 

46 

4 1 

40 

35 

52 

41 

38 

35 

36 

36 

27 

39 

45 

42 

37 

23 

33 

M  I  N 

24 

28 

2  1 

13 

27 

15 

14 

17 

14 

19 

21 

21 

18 

27 

13 

1  1 

14 

27 

22 

15 

9 

6 

1 

14 

18 

15 

26 

32 

IS 

12 

8 

PONT  I  AC 

MAX 

35 

53 

42 

37 

33 

34 

35 

33 

40 

44 

43 

37 

34 

33 

30 

M  I  N 

19 

34 

25 

12 

21 

25 

19 

15 

13 

18 

27 

25 

22 

18 

30 

16 

21 

28 

27 

23 

12 

6 

2 

1  1 

18 

10 

22 

2S 

2! 

12 

5 

QUINCY 

MAX 

49 

50 

29 

36 

38 

35 

30 

3  7 

42 

42 

40 

21 

24 

MIN 

30 

32 

27 

22 

26 

22 

10 

16 

14 

1  7 

19 

14 

15 

30 

13 

4 

8 

21 

18 

4 

7 

10 

2 

11 

19 

1  7 

29 

37 

2; 

S 

8 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 

46 

3  1 

36 

40 

35 

24 

38 

45 

42 

38 

13 

23 

M  1  N 

29 

26 

25 

21 

27 

12 

10 

15 

17 

15 

17 

15 

1  3 

28 

9 

4 

8 

21 

8 

2 

7 

10 

1 

12 

19 

1  3 

28 

29 

u 

s 

6 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

40 

35 

52 

48 

37 

32 

35 

35 

32 

43 

45 

41 

37 

30 

35 

3  5 

3  3 

3  1 

24 

1  9 

26 

2  5 

30 

30 

35 

42 

3  7 

24 

26 

MIN 

22 

33 

24 

15 

23 

22 

20 

13 

17 

22 

29 

26 

22 

23 

23 

15 

27 

29 

27 

23 

1  5 

8 

2 

14 

19 

1  1 

22 

28 

23 

10 

2 

ROBERTS   3  N 

MAX 

42 

50 

44 

3  7 

33 

38 

34 

32 

42 

42 

37 

34 

36 

35 

34 

32 

26 

1  8 

28 

2  7 

30 

32 

36 

42 

43 

28 

2  8 

MIN 

19 

33 

15 

12 

21 

26 

20 

12 

19 

20 

27 

26 

17 

20 

28 

15 

24 

25 

26 

24 

14 

8 

-  3 

5 

17 

9 

20 

27 

26 

9 

-  2 

ROCHELLE   1  W 

MAX 

38 

39 

37 

32 

42 

38 

36 

33 

32 

32 

32 

38 

42 

40 

38 

36 

33 

36 

34 

32 

20 

18 

27 

31 

36 

34 

38 

38 

38 

24 

26 

MIN 

14 

33 

24 

10 

22 

22 

16 

14 

8 

14 

22 

20 

17 

18 

32 

25 

18 

26 

28 

17 

-  2 

-  4 

-  6 

12 

18 

20 

20 

28 

21 

11 

4 

ROCKFORD 

MAX 

41 

40 

37 

32 

43 

40 

35 

30 

33 

33 

33 

38 

43 

40 

39 

36 

33 

34 

34 

33 

19 

12 

25 

33 

31 

34 

37 

38 

38 

34 

25 

MIN 

12 

32 

24 

8 

12 

20 

18 

10 

9 

15 

23 

17 

12 

17 

29 

23 

15 

27 

21 

16 

-  5 

-  5 

-  2 

7 

20 

23 

19 

26 

18 

10 

4 

ROCKFORO   CAA  AP 

MAX 

39 

38 

35 

31 

42 

37 

36 

30 

32 

3  1 

29 

37 

44 

40 

37 

35 

32 

34 

33 

30 

14 

12 

25 

31 

30 

32 

37 

37 

30 

24 

27 

MIN 

10 

33 

15 

9 

18 

19 

19 

13 

10 

2  1 

20 

19 

14 

17 

30 

23 

20 

27 

28 

10 

-  3 

-  4 

-  1 

11 

21 

22 

18 

28 

15 

11 

5 

See  reference  notes  folloalog  Station  Ind«z. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

54 

28 

54 

35 

45 

26 

44 

16 

56 

26 

45 

22 

34 

12 

35 

16 

39 

12 

36 

1  6 

32 

20 

40 
17 

45 
16 

42 

23 

40 
23 

28 
5 

27 

8 

31 

2  3 

28 
17 

25 

9 

20 
8 

20 
10 

28 
! 

30 
10 

34 

15 

36 
10 

37 

28 

46 
35 

41 

25 

26 
10 

31 

5 

36.4 
17.  1 

SKOKIE 

MAX 
M  I  N 

SPARTA 

MAX 
MIN 

54 

3  2 

50 
34 

50 

30 

58 

27 

64 

34 

56 

33 

48 
15 

38 
15 

39 
16 

37 
2  1 

34 

28 

40 
25 

44 

19 

45 
22 

26 

26 
1  1 

30 
16 

33 

32 
27 

35 

5 

36 

26 

31 

12 

25 
15 

30 

8 

31 

22 

37 
19 

40 

30 

55 
36 

57 
32 

32 
15 

34 
14 

40.8 
22.4 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 

25 

43 
26 

43 

22 

41 
17 

57 

29 

48 

16 

37 
14 

35 
15 

37 
14 

35 
2  1 

31 
25 

37 
23 

18 

43 
21 

37 
13 

16 

8 

27 
14 

33 

25 

30 
21 

29 
18 

20 
11 

18 

12 

25 
2 

30 
1  1 

30 
13 

31 
7 

37 
27 

46 
35 

35 

20 

22 
5 

30 
-  1 

34.8 
17.0 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

35 
13 

35 
32 

34 
24 

30 

6 

41 

17 

39 
15 

ri 

13 

28 
10 

33 
10 

28 
17 

26 

20 

37 
14 

32 
14 

38 
23 

36 
29 

32 
23 

29 
12 

32 
24 

32 

25 

29 
10 

10 
-13 

8 

-10 

20 
-  7 

30 
3 

29 
14 

30 
20 

33 
15 

34 

29 

34 
13 

19 
6 

20 
0 

29.8 
13.6 

SYCAMORE 

MAX 

MIN 

39 
14 

37 

36 
16 

32 

9 

42 
21 

38 
21 

35 
18 

32 
13 

32 

9 

32 
17 

33 
20 

40 
20 

42 
15 

39 
18 

37 
28 

35 
24 

33 
18 

37 
26 

36 

27 

31 
17 

21 
1 

15 
-  4 

29 
-  2 

32 
19 

29 
19 

32 
20 

37 
17 

37 

37 
IS 

25 
9 

27 
4 

33.5 
15.6 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

50 
29 

45 
32 

42 
25 

40 
14 

56 
25 

43 

19 

34 
11 

35 
15 

37 
■15 

34 
15 

29 
18 

38 
15 

45 
17 

43 
23 

38 
17 

17 

6 

26 

8 

32 
24 

30 

18 

24 
14 

15 
6 

15 

6 

27 
-  2 

30 
13 

32 
18 

37 
10 

37 
26 

44 
34 

38 
23 

27 
8 

32 
8 

34.6 
16.5 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

45 

22 

43 
34 

41 

25 

38 
14 

52 
24 

51 

29 

38 
16 

35 
15 

36 
1  3 

36 
16 

34 

30 

42 
27 

45 
15 

44 
17 

4  1 

27 

26 
1  1 

31 

15 

35 

27 

33 

26 

32 
23 

29 
20 

22 
7 

24 
1 

25 
3 

28 
18 

31 

0 

36 
21 

41 

30 

43 
29 

30 
11 

29 
0 

36.  1 
18.3 

URBANA 

MAX 
MIN 

44 

23 

39 
32 

42 
25 

37 
15 

52 

26 

50 
22 

39 

19 

33 
15 

35 
17 

35 

20 

32 
28 

43 
25 

44 

20 

43 

23 

40 
20 

27 

1  3 

35 

23 

35 

29 

34 

27 

31 

23 

26 

17 

22 
10 

27 
1 

27 
13 

29 
17 

31 

12 

35 
23 

42 

29 

35 
23 

23 
9 

30 
1 

35.4 
19.4 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 
M  I  N 

51 

22 

45 
24 

46 
23 

44 
19 

59 

23 

55 
19 

38 
15 

36 
16 

38 
14 

39 
20 

32 
26 

44 
26 

45 
18 

17 

36 
17 

18 

8 

28 
11 

32 
23 

31 

21 

31 
18 

29 

9 

25 
15 

23 
6 

29 
4 

30 
2 

34 
1 

38 
27 

47 
34 

38 
22 

23 
-  5 

35 
-  6 

36.9 
15.7 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

51 

26 

44 

30 

44 

25 

43 

17 

59 

27 

50 

28 

37 
13 

36 
14 

38 
14 

3  7 
I  7 

31 
24 

40 
19 

44 
16 

43 
24 

38 
20 

26 

5 

27 
10 

31 

23 

30 
23 

29 
10 

26 
17 

23 
9 

24 

3 

27 
7 

31 
19 

32 
3 

37 
26 

47 
34 

46 
27 

34 
6 

28 
3 

36.5 
17.4 

WALNUT 

MAX 

MIN 

41 

1  9 

41 
33 

37 

24 

34 

9 

48 

2  2 

47 

22 

36 

14 

34 
1  1 

35 

6 

33 
14 

30 
19 

38 
15 

42 

12 

43 
23 

41 

30 

34 
15 

33 

15 

36 

28 

35 

28 

31 
17 

17 

2 

14 
-  2 

28 
-  3 

33 
7 

30 
20 

34 

13 

38 

22 

39 
30 

39 

20 

23 
11 

25 
5 

34,  5 
16.2 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

43 
18 

40 
34 

38 
27 

33 
14 

45 

23 

41 

29 

35 
22 

31 
14 

31 
15 

34 
2  1 

34 
28 

40 
27 

41 
21 

40 
17 

37 
30 

37 
19 

36 

24 

35 

29 

34 

26 

33 
26 

27 
16 

20 

9 

26 

1 

27 
15 

29 
17 

30 
6 

35 
17 

41 

25 

41 

28 

28 
13 

25 
-  3 

34.4 
19.6 

WAU<EGAN 

MAX 
MIN 

39 
14 

38 

33 

37 
26 

35 
10 

42 
18 

35 
23 

32 
21 

29 
24 

34 
10 

32 

22 

32 
26 

37 
25 

49 
19 

43 
16 

35 

30 

36 

25 

32 

23 

36 
26 

33 

28 

30 
19 

23 

0 

14 
-  4 

25 
2 

30 
15 

29 
24 

33 

23 

33 
19 

37 
28 

37 
21 

28 
12 

29 
7 

33.4 
18.9 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 

18 

40 
33 

35 
26 

30 
1  1 

42 

21 

38 
23 

32 
23 

30 
19 

32 
14 

30 
19 

31 
26 

39 
26 

40 
19 

39 

20 

36 
31 

37 
26 

33 
22 

38 
26 

34 

27 

31 
21 

22 

9 

16 
-  2 

26 
1 

29 
15 

28 
21 

31 
24 

34 
19 

37 
26 

38 
23 

25 
11 

28 
7 

33.0 
19.5 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

55 

21 

50 

33 

46 

27 

48 

20 

58 

23 

55 

30 

35 
14 

37 
16 

38 
13 

37 

20 

35 
23 

35 
19 

45 
IB 

43 
21 

41 

22 

23 

7 

25 

11 

31 

23 

29 
23 

30 
6 

27 
14 

22 

9 

25 

6 

30 
9 

31 
21 

35 
5 

38 
28 

48 
35 

48 
27 

30 
9 

30 
-  3 

37.4 
17.7 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

44 

27 

43 
34 

42 
25 

39 
15 

51 

20 

51 

32 

49 
11 

34 
14 

35 
1  3 

40 
18 

33 
29 

43 
27 

44 
14 

43 
21 

40 
25 

26 

9 

28 

15 

33 
26 

32 
27 

32 

22 

30 
20 

26 

7 

23 
-  1 

27 
3 

28 
19 

32 
-  1 

36 
21 

42 
29 

44 
29 

29 
11 

30 
1 

36.4 
18.  1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otadon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 1 
1 

7.1 
7 

5 

3 

3 

3 

3 

1.0 
4 

3 

1 

T 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 

0.7 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

1 

T 

2.2 
2 

1.5 

3 

T 
3 

2 

1 

1 

0.8 

1 

0.7 
2 

T 
1 

T 
1 

T 

2.0 

2 

1.0 

3 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

T 

0.3 
1 

0  .  1 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

2.3 
2 

2 

CAIRO  WB  C ITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

5.1 

T 
5 

3 

2 

T 

T 

T 

1  .0 
T 

1 

T 
1 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
1 

1.0 
1 

1 

1 

3.0 

4 

4 

T 
4 

4 

4 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

5.0 

5 

4 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

0.5 

T 

0.1 

T 

0.2 
1 

T 

T 

T 

0.  1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

0.1 

2.2 

T 

T 

0.5 

T 

3.0 
3 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.7 

1 

T 
1 

T 
T 

2.5 

3 

2 

0.5 
3 

T 
3 

2 

2 

T 
2 

1 

T 
T 

5.0 
4 

3 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1  .0 
2 

1.0 

T 

T 

1  .  5 

T 

2.5 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

1 

0.5 

1 

1 

T 
T 

0.5 

1 

1 

0.3 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

5 

4 

T 
3 

2 

T 
1 

1 

2.0 

3 

3 

T 
T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

1 

1 

3.5 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
2 

1 

1.5 

2 

3.0 
3 

2 

HARRIS8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

6.0 
5 

5 

3 

3 

2 

2 

1.0 
3 

T 
2 

T 
1 

1.0 
T 

T 

JOLIET 

SNOVJFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

0.1 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.7 
1 

0.9 

1 

T 
T 

0.8 
1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

r«f«reac« 
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Table  7-CONTINueO 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1956 


Day  of  month 


oration 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.3 

1 

0.6 

2 

2 

T 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

0.5 

2 

2 

2 

2 

1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

T 

1.0 

I 

0.2 
1 

0.4 

1 

T 
1 

0.1 
1 

1 

1 

T 

T 

4.0 
4 

4 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0.8 

0.2 

1 

T 
1 

0.2 

1 

1.0 

1 

T 
2 
0 . 2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

I 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.0 
2 

2 

2 

1.0 
3 

3 

3 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .  5 

2 

1 

0.3 

1 

1.0 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

MORRISONVILLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 
T 

2.0 

2 

2 

0.5 
3 

3 

3 

3 

0.5 

3.5 

MOUNT  VERNON  *  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

3.0 
3 

0.5 

4 

4 

4 

3 

3 

1.0 
4 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

1 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.7 
T 

0.4 

1 

1 

T 
T 

0.3 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 
T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.6 
1 

T 

T 

0.2 
T 

T 
T 

0.2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
1 

T 
3 

3 

T 
3 

T 
2 

T 
1 

0.1 
1 

0.5 

1 

1 

0.1 
1 

1.0 
2 

1 

T 
1 

T 

3.0 

T 

3 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.4 
T 

0.7 
1 

T 

0.5 
1 

1.5 

2 

0.2 
1 

0.2 
1 

0.4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

2.; 

2 

1.7 
3 

3 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.4 

0.9 

0.5 
T 

T 
T 

T 

T 

2.  C 
2 

2 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.1 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

0.7 
1 

T 

T 
T 

T 

0.4 
T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

0.5 

T 

0.2 
1 

T 
1 

1.0 

1 

0.9 

2 
0  . 2 

0.4 

2 
0 . 2 

0.5 

2 
0 .  2 

T 
2 
0  .  2 

2 
0 . 2 

2 
0 . 2 

0.4 

1 

2 
0 . 2 

T 
2 
0 . 2 

T 

1.4 

1.3 

3 
0 . 3 

? 
0 . 3 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

1.5 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

0.5 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  r-ND 

T 

T 

0.5 
1 

1.0 

1 

1 

T 
1 

0.4 
1 

0.2 

1 

0.2 
1 

0.2 

2 

2 

2 

1 

1 

0.5 
T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

T 

2.5 
2 

2 

1.0 

2 

T 

2 

2 

2 

1.0 

3 

3 

2 

T 

3.5 
4 

3 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

T 

1  .  5 
2 

T 
2 

1 

T 
1 

1 

0.2 
1 

1 

1 

1 

1.0 

2 

T 

T 

4.0 
4 

3 

Se«  refarence  notes  following  Station  Indaz. 
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STATION  INDEX 


JANUARY  19S6 


Station 

No. 

County 

9 

Longitude 

d 

Obsez- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

6 

ODunty 

« 

0 

« 

§ 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablee 

■0 

> 

m 

Temp. 

Precip. 

Index  I 

1 

B  I 
J3 

Longitu 

> 

<D 

Q 

d. 

a 

Precip.| 

AlbloD 
Aledo  2  E 

Alexis  Hater  Works 
Alton  Dan  26 
Anna  1  NV 

0055 
0072 
0082 
0137 
0187 

lercer 

Madison 
Union 

7 
4 

5 

38  22 
41  12 
41  03 

38  53 
37  28 

88  03 
90  43 
90  34 
90  11 

89  15 

447 

765 
694 
432 
640 

6P 

MID 

7P 

6P 
6P 
HID 
7A 
7P 

Bessie  Ellen 
HuKh  R.  Nesbltt 

Corps  of  Engineers 
J.   Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Louisville 
Haoklnaw 
Macomb 
Hakanda  1  NW 
Harengo 

5216 
5272 
5280 
5294 

5326 

Clay 
Tazewel 1 
HcDonough 

HcHenry 

38  47 
40  32 
40  28 

42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  37 

480 

620 
702 
680 
860 

6P 
6P 

IID 

6P 

ep 

6P 

[oy  B.  Dawkins 
:ecll  K.  Trimble 
II .  S.  Newell 
Harvey  B.  HartUne 
::ialre  Loofbourrow 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Antloch 

Arlington  Heights  4  SSE 

0195 
0203 
0247 
0330 
0338 

Lake*^ 

6 
1 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

620 
770 
680 
655 
744 

7P 
7P 

5P 
7P 

HID 

7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy   I ,    Kuf alk 
George  A.  Honenann 
Rev.    J.  DlGiacomo 
>hyB  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

7 

Marlon  2  W 
Uaroa 

HarsellleB  Lock 
Uarshall 

5334 
5342 
5364 
5372 
5380 

Fulton 
Williamson 
Uacon 
La  Salle 
Clark 

40  30 
37  44 

40  02 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  58 
88  45 
87  42 

546 
448 

720 
486 
606 

HID 

HID 
7A 

GP 

loseph  Ace  HcCance 
C.  N.  Danielsoo 

rorps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 
C 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 
0445 
0492 
0497 

0510 

Ful ton 
Cass 

St.  Clair 

4 

2 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

90  26 
90  32 
89  51 

r.40 

640 

434 
444 

HID 

7A 
7A 
7A 
MID 
HID 

Harold  L.  Bell 
George  E.  Grlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S .  Air  Force 

3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Mason  City 
Hat  toon 
HcBenry 
HcHenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

roles 

HcHenry 

HcHenry 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 

86  21 
88  16 
88  15 

425 

581 
718 
760 
742 

HID 

HID 
HID 
HID 
6P 

Carl  D.  Toallo 
Cen  III  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnings 

5/1/54 
2  3  5 
3 

C 

c 

Belvldere  Sewage  Plant 

Bloonington  Water  Works 
Bloomlngton  Noraal 

0583 
0598 
0608 
)761 

Franklin 

KcLean 

McLean 

6 

4 

1 

42  16 
40  20 

38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  01 

89  00 

753 
671 
474 
775 
830 

4P 

HID 

6P 
6P 
7A 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 

Uerl   L.  BurRln 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 
3 

2  3  5 

7 

HcLeansboro 

Hedora 

Mlnonk 

Holine  WB  Airport 

5515 
5539 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 
Warren 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

620 
755 
589 
770 

6P 

7P 
HID 
6P 

6P 
TP 
TP 

6P 

F.  G.  Frazler 
H.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  LJle  rialey 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookpor t  Dam  S2 
Cairo  WB  City 
Canton 

0781 
0873 
0993 
1166 

Scott 
Bureau 

1 
5 
4 

1 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

467 
795 
335 
314 

655 

MID 

HID 
HID 

J.S.  Civil  Aero  Ada 
:orpB  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 

3 

7  C 

Honticello 
Horrls 
Morris  3  KE 

Horrlsonville 

5791 
5820 
5825 
5833 
5841 

Piatt 
jruDdy 

rhrlstlan 

41  21 
41  24 

39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 
520 
549 

638 

6P 

5P 
7A 
6P 
5P 
HID 

Lee  F.  Giffin 
Ray  Webb 
)onald  H.  Pyatt 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carllnvllle  4  E 
Carlyle 

1265 
1280 
1288 
1296 
1304 

Macoupin 
Clinton 

Uadlson 

7 

37  44 

39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 
627 
461 
403 

6P 
6P 
7P 

7A 
6P 
7A 
6P 

lenry  B.  Hoelting 
Hun  Water  Ii  Pwr  PI 

George  C.  Danner 
Soli  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

C 

Morrlsonvllle  1  E 
Ht.  Camel  3  K 
Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Mount  Pulaski 

5846 
5893 

5917 
5927 

Christian 

Wabash 

Carroll 

Logan 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  56 
89  42 
89  17 

638 
400 

817 
585 
676 

7P 
6A 
7P 

7P 
6A 

6P 
5P 

ladlo  Sta.  WVMC 
James  F.  McCray 

Uva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

C 

Casey 

Centralia  4  W 
Chandlervllle 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 
1386 
1412 
1420 
1436 

Clark 

Coss 

Grundy 

Coles 

7 

2 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
88  10 

494 
485 
510 
685 

7A 

6P 
6P 

7A 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Snthoff 
Corps  of  Ennlneers 
Samuel  P.  Jenkins 

3 
3 

3 

2  3  5 

Uount  Sterling 
Uount  Vernon  4  N 
Hurphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

39  59 
38  22 
37  46 
36  23 
41  33 

90  46 

88  55 

89  19 
69  25 
86  26 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

5P 
7A 
HID 
6P 
6P 

loner  L .  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Hurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 
Kenneth  A.  Richard 

2  3  5 

3 
3 

7 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pup  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 
1S22 
1532 
1537 

McLean 
Randolph 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

5P 

5P 
7A 
HID 
HID 
HID 

C.  Herle  Parry 
Acklas  a.  Hartln 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist. 

2  3  5 
3 

C 
C 
C 

New  Boston  Dan  17 

Hew  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 

6093 
6159 

Mercer 
Richland 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  43 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
86  04 

548 

560 
513 

5P 
6P 
5P 

8A 
7A 

5P 

5P 

Corps  of  Engineers 
(arl  F.  Walker 

Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  Uayfatr  Pnp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1542 
1547 

1552 

1562 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 

595 
659 
602 
898 

HID 
HID 
HID 
HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

C 
C 
C 

c 

Oregon 

Oregon  Water  Works 
Ottawa 
Palestine 
Pan  a 

6490 
6492 
6526 
6558 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
B9  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 

696 

TP 
7P 
7P 

HID 

8A 

7P 
7P 

C'rnatlon  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

H.   U.  GaddlS 

C.   E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Papg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 
1577 
1S82 

Cook 
Cook 
Cook 

Cook 

3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 

87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 

610 
594 

HID 
HID 
HID 

HID 
HID 

HID 
MID 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

c 
c 

7  C 
C 

Paris  Sewage  Plant 
Park  Forest 

6605 
6610 
6616 
6661 

Edgar 
Edgar 
Cook 
Lee 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 
6P 

HID 

TP 
GP 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Robblns 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

C 

Chllllcothe 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobdeii  2  S 

1627 
1648 
1664 
1743 
1775 

Peoria 
Cook 
Wayne 
De  Witt 

3 
7 
1 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 
608 

746 

6P 

7P 
HID 
6P 
6P 

George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.   E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Peoria  Lock  b  Oiun 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Will 
Ford 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 

654 
722 
605 
670 

HID 

HID 
HID 
2P 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Hlna  Cutl 

Richard  H.  Melcher 
Rev.  c.  M.  Powell 

2  3  5 
3 
3 

C 
7  C 

C 

Colllnsvllle 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 
2140 
2143 

Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

4 

7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

89  59 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

555 
530 
675 
602 

7P 

HID 

HID 
HID 

7P 
7A 

William  E.  Bonn 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

C 

c 
c 

7  C 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 
Pontine 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 

6910 
6973 
6996 

Pike 

Livingston 
Randolph 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 

90  52 
88  37 
90  06 

724 
456 
647 

700 

6P 

HID 
6P 
7A 
7A 

MID 

Plttsfleld  W«r  Wks 
Lou  Gallow.->y 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Hiles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Davenport  ,  Iowa  L  &  D  IS 

Downs  2  NE 
Du  guoln  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 
2483 

Rock  Island 
Macon 

McLean 

4 
1 
6 
1 
4 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  58 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
670 
696 
794 
440 

HID 

7P 
6P 

HID 

7P 
7A 
HID 

6P 

CLOSED  ----- 
William  0.  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devine 
111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

C 

Princevllle  2  NW 

Prophetstown 

Qulncy 

(Juincy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7004 
7014 
7067 
7072 
7077 

Whiteside 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 

91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

TP 
HID 

6P 
HID 

TP 
HID 

Frank  S.  Stewart 
Pub  Svc  Co  of  N  111 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
3 

C 

c 

Dwlght  St .  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edelsteln 
Edwardsvll le 
Elf Ingham 

2502 
2614 
2642 
2679 
2687 

Livingston 
St.  Clair 

Effingham 

1 

1 
4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  38 
89  58 
88  33 

410 

554 

595 

7P 

HID 

7P 
MID 

State  Ref  lor  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
Radio  Station  WCRA 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AP  Base 
Red  Bud 
Rlchview 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adams 

Champaign 

Randolph 

Washington 

Ford 

2 
2 
7 

39  56 

40  20 

39  13 
38  22 

40  40 

91  24 

88  10 
90  00 

89  11 
88  11 

740 
444 

544 

786 

HID 

7P 

7A 
HID 
7A 

TP 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Kabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Bvanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 
2888 
2923 

Kane 

Hardin 

Jersey 

Livingston 

Livingston 

1 
5 
4 
3 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 

86  18 
90  22 

87  41 

88  31 

729 
357 
641 
625 

5P 

7P 
5P 
5P 
MID 
HID 

U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dist 
Dept.  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Rochelle  1  W 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7349 

7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 

6 
6 
6 
6 
4 

41  55 

42  17 
42  17 

39  32 

89  04 

89  05 

88  59 

89  06 
91  00 

798 
740 

850 
728 
470 

5P 
6P 

HID 

5P 
6P 
7A 
HID 

ep 

California  Pkg  Corp 

Hrs.  D.  S.  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

2  3  5 
2  3  5 

3  6 
2  3  5 

7 

Flora  ^ 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 

3109 
3257 
3262 

De^Wltt 
Clay 

Stephenson 

7 
7 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 
88  38 

88  28 

89  37 
89  36 

451 
732 
490 
762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 
HID 

7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagle 
Erman  0.  Deck 
John  Schroder 
Alvtn  H .  Tlmm 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

RushvUle 
Ste  Harle 
Salem 

Sbabbona  5  NNE 
Shawneetovn  New  Town 

7551 
7603 
7636 

7859 

Schuyler 

Dekalb 
Gallatin 

1 
7 

2 

5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  SO 
37  43 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 
88  10 

683 
500 

870 
350 

5P 
HID 
7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Hartln  D.  Walsh 
U.  of  III  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Galatla  1  W 
Galena 
Galesburg 
Gklva 

3290 
3304 

3320 
3335 

Saline 
KQOx 

5 
4 
1 
1 

41  54 
37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410 
611 
780 
849 

5P 

HID 

6P 

8A 
HID 

6P 
8A 

6r 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NW  111  .   Gas  b  Elec. 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7 

Sidell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

8147 
8184 

Vermilion 

Randolph 
Sanganon 
Sangamon 

7 
3 
4 

1 
1 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

67  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

eoo 

535 
589 
598 

6P 
HID 
HID 

7A 

6P 
HID 
HID 

Thelaa  Lane 
Chgo  Sanitary  Dist. 
Rove  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
CLOSED   

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5.114/54 

Gibson  City 
Gladstone  Dan  IS 
Glendslc  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 

348: 
3522 

Ford'^ 
Henderson 

1 

5 
5 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 
88  40 
88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

HID 

6P 
8A 
7A 
6A 

Hrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 

3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 

8278 
8293 
8353 
8389 
8452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Uoultrle 
De  Kalb 

4 

2 
6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  SO 
88  37 
88  41 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 
8P 

MID 

5P 

HID 

7P 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
E.  A.  Curtiss 
J.  F.  Prafckc 
Ray  Lindley 
Prank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

C 

7 

Grafton 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

357: 

3666 
3683 

Jackson 
Greene 
Cumberland 

7 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

725 
404 

367 
555 
554 

6P 
7A 
7A 
HID 

5P 

G.  W.  Nethery 
R.  Imogene  DeSherlla 
John  A.  Dickson 
Lloyd  S.  UedarlB 
Leonard  H.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

C 

Table  Grove 
Taylorvllle 
Tlsfcllwa 

8460 
8491 
8604 
8630 
6684 

Fxilton 
Christian 
Bureau 
Stark 

1 
1 
1 
1 
7 

40  22 
39  33 

41  17 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 

88  17 

734 

634 
512 
752 
653 

TP 
6P 

TP 
7A 

6P 

6P 

C.  A.  Ramnond 
John  W.  Coale 
OrviUe  L.  Weaver 
Ernest  R .  Robson 
DeKalb  Agrl .  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Grldley 
Grlggsvllle 
Hardin 
Barrlsburg 

3693 
3709 
3717 
3650 
13879 

McLean 
ISallne 

1 

1  5 

38  53 
40  45 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 
90  37 
88  32 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 
6P 
6P 

7P 
6P 
6P 
6P 

Deane  J,  McAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttnan 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr .  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandalla 

874; 
8750 
875( 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
7 
I 
2 

40  06 
40  OS 

40  07 

41  19 
38  59 

88  14 
88  14 
88  14 

88  59 

743 

730 
464 

HID 
HID 
7A 
7A 

Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 
C 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Havana 

Havana  No.  2 

Hlllsboro 
Hoopeston 

,3884 
3930 
3940 
4108 
[4198 

Sal ine 
jMason 
iMason 
Montgomery 

5 

1 

2 
7 

37  44 
40  18 
40  18 

39  09 

40  28 

88  31 
90  03 

89  29 
87  40 

451 
460 

720 
717 

7P 
6P 

6A 
7P 
8A 

7A 
6P 

W.  Harrison  Kibler 
L.  L.  Euleneuer 
Merle  L.  Blley 
Walter  E.  Belcher 
John  F.  Hushrush 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Vandalla  CAA  AP 
Vlrden 
Walnut 
Warsaw 

8783 
8860 
8916 
8976 
8990 

Macoupin 

Hancock 
Tazewell 

2 
J 

38  59 

41  33 
40  21 
40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 

714 
490 
740 

HID 

5P 

HID 
5P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewing 
£.  J.  Hacknan 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hutsonvllle 
HutBonvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 

|426S 
4312 
4317 
I4355 
14442 

|McLean 
ICrawford 

Crawford 

Rock  Island 

; 
7 

39  O'l 
39  Of 

88  56 
87  40 
87  40 
91  01 
90  14 

740 

554 
607 

6P 

HID 
HID 

7A 
8A 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  S.  Dry 
111  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Norbury  Sanatorium 

3 

2  3  5 

c 

Wauke''an 
Wayne  City 

9002 
9021 

904  ( 
9090 

Monroe 
Iroquois 

Marshall 

4 

1 

: 
1 

38  20 

40  46 

38  21 

41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 

385 
700 

6P 

6A 
TP 
MID 

E.  H.  Wolf 

H*°w*''Flagg'^'^'" 
Paul  P.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Jacksonville  Sewage  Pi 

Janesvl 11 e 

Jerseyvllle 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

'4447  Morgan 

4465  Cumberland 

4489  jjersey 
14530  IWlll 

4535  |W111 

1 
7 
1 
1 
1 

39  44 

39  22 
39  09 

41  32 

90  14 
66  15 
90  20 
68  06 
88  05 

575 

635 
543 

520 

6P 
6P 

HID 
HID 

6P 
7A 
KID 

Huniclpal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

c 
c 

West  Frankfort  6  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9221 
9241 
9274 
9354 

Franklin 
Du  Page 

Clay 
Shelby 

4 

1 
1 
7 
2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 

88  06 
90  23 
88  18 
88  36 
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7P 
7P 
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Westclon  GTI  Corp. 
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89  22 
86  05 
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7P 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  with- 
in a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,    indicate  distance   in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  arc  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  temperature  in  °F  .  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following    Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "VfTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observat ions ;  consequent 1 y  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 
variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  601  1/2  East 
Sprtngf  ield  Avenife  .  Champa i^  ,   Illinois . 

No  record   in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station   Index-      No  record  in  Tables  2  and  5   is   indicated  by  no  entry, 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

)f      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a'shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C",  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month, 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents,  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Governnent  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 
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ILLINOIS  -  FEBRUARY  1956 
WEATHER  SUMMARY 


February  was  warm,  rainy,  and  cloudy.  The  soil  moisture  conditions  improved  and  farm  operations  | 
were  normal  for  the  season.  ! 

Temperatures  averaged  near  or  slightly  below  seasonal  for  the  first  several  days  of  February.  A 
warming  trend  began  about  the  5th  and  the  mild  spell  continued  to  the  14th.     A  polar  front  crossed 
the  State  on  the  14th.     The  Arctic  air  which  then  covered  the  State  ended  the  mild  weather,   reducing  1 
the  temperatures  to  near  seasonal.     Colder  Arctic  air  poured  into  the  State  from  the  20th  to  22d .  i 
Many  northern  stations  had  registered  their  coldest  temperatures  for  the  month  on  the  3d.     The  22d 
was  cold  over  the  entire  State  and  most  southern  stations  registered  their  coldest  minimums  for  Feb- 
ruary on  that  date.     Monthly  minimums  ranged,   in  general,   from  near  or  slightly  below  zero  over  the 
north  to  20°  to  22°  over  several  southwestern  counties.     The  lowest  temperature  for  the  State,  -9°, 
occurred  at  La  Harpe  on  the  3d.     The  lowest  temperature  at  Cairo,   27°,   occurred  on  the  22d.  The 
24th,   26th,  and  29th  were  especially  mild  days.     Most  stations  registered  their  warmest  temperatures 
on  those  days.     Highest  monthly  temperatures  ranged  from  the  low  40 's  at  several  stations  in  the  ex- 
treme northeastern  part  of   Illinois  on  the  24th  and  26th  to  82°  at  East  St.   Louis  Parks  College  on 
the  29th.     Maximums  were  higher  than  70°  in  only  a  few  southwestern  counties.     Monthly  mean  tempera- 
tures ranged  from  24.4°  at  Stockton  to  43.6°  at  Cairo.     Monthly  mean  temperatures  at  all  stations 
except  Kankakee  3  SW  were  at  or  above  their  long-term  means.     Monthly  mean  temperature  departures 
ranged  from  -0.1°  at  Kankakee  3  SW  to  +5.2°  at  Newton.     Temperatures  averaged  3.0°  above  normal  at 
Cairo,    2.0°  above  normal  at  Chicago,   0.3°  above  at  Moline,    1.5°  above  at  Peoria,   and  1.1°  above 
normal  at  Springfield. 

Rain  or  snow  occurred  on  many  days  during  the  month.     The  most  important  snowfall  occurred  early  in 
the  month.     Chicago  received  8.3  inches  of  snow  on  the  11th.     The  heaviest  rains  occurred  in  con- 
nection with  cyclonic  activity  on  the  afternoon  and  evening  of  the  1st,   during  the  period  15th  to 
17th  and  on  the  24th.     The  greatest  24-hour  amount,    2.72  inches,   fell  at  Brookport  Dam  52  during 
the  period  ending  at  6:00  a.m.   on  the  2d.     Monthly  totals  ranged  from  0.57  inch  at  Quincy  Dam  to 
8.16  inches  at  New  Burnside.     Most  stations  over  the  southern  third  of  the  State  received  precipi- 
tation in  excess  of  three  inches.     The  extreme  south  received  more  than  six  inches.     The  extreme 
northwest  and  a  few  stations  in  the  extreme  west  central  received  less  than  an  inch.     Monthly  pre- 
cipitation totals  were  less  than  the  long-term  means  at  stations  in  the  extreme  northwest  and  the 
west  central.     The  totals  exceeded  the  long-term  means  at  most  stations  elsewhere.     They  were  more 
than  double  the  long-term  means  at  numerous  stations  over  the  southern  third  of  the  State.  Snow- 
fall ranged  from  a  few  flurries  at  several  southern  stations  to  over  eight  inches  in  the  Jackson- 
ville-Whitehall vicinity,   the  Aledo-Monmouth  vicinity,   and  over  several  counties  from  Windsor  to 
Chicago.     The  greatest  monthly  total,   17.8  inches,   fell  at  Park  Forest.     Sleet  and  glaze  occurred 
over  the  north  and  central  on  several  days. 

Mr.  L.   A  Joos ,   State  CI imatologist ,  Champaign,   Illinois,   summarized  the  agricultural  situation  as 
follows : 

Soil  moisture  conditions  were  much  improved  in  the  south  and  central  portions  but  were  still 
questionable  in  the  northwest  quarter.     With  average  temperature  conditions,   seasonal  advance 
was  about  normal.     Toward  the  latter  part  of  the  month,   scattered  oats  seeding  occurred  on 
high  and  well  drained  soils  in  the  far  south.     There  was  also  seeding  of  clover  in  winter 
grain  fields  plus  hauling  manure  and  even  scattered  application  of  commercial   fertilizer  in 
some  grain  fields   (wheat).     With  heavy  rains  near  the  Ohio  river,   there  was  some  flooding  of 
low  ground  but  nothing  unusual  for  the  season  of  the  year.     Snowfall  continued  to  be  heavier 
in  central  areas  than  in  the  north  but  there  were  no  heavy  storms  seriously  affecting  farm 
operat  ions . 

STORMS 

At  about  12:25  a.m.  on  the  25th,   a  tornado  after  crossing  the  Mississippi  River  from  Missouri,  hit 
Dupo ,   Imbs  Station,  Belleville,   and  Sumraerfield.     Six  persons  were  killed,   twenty  were  injured,  and 
property  damage  was  estimated  at  $1,700,000.     Inspection  of  the  damaged  sites  indicated  that  several 
tornadoes  occurred  over  the  area.     This  was  the  first  severe  tornado  to  occur  in  Illinois  in  Febru- 
ary since  1888.     The  tornado  in  1888  struck  Mt .  Vernon  and  in  its  62  mile  long  path,   left  16  dead 
and  property  losses  estimated  at  that  time  to  be  $400,000.     At  about  2:15  a.m.  on  the  25th,  wind  and 
hail  damage  resulting  from  a  tornado  which  moved  at  about  60  miles  per  hour,   struck  Richland  and 
Lawrence  Counties.     The  cloud  formations  were  observed  at  Olney  at  2:13  a.m.   and  at  Pinkstaff  at 
2:33  a.m.     Very  heavy  hail  fell  at  Olney  but  wind  damage  was  greater  at  Pinkstaff.     The  storms 
caused  personal  injuries  to  two  persons  and  property  damage  estimated  at  $800,000.     Crop  damage  was 
negligible  because  they  were  in  the  dormant  stage. 

In  addition  to  the  tornadoes  referred  to  above,  gusty  winds  and  hail  associated  with  thunderstorms 
caused  property  damage  estimated  at  $100,000  over  many  areas  in  southern  and  central  Illinois.  The 
stormy  conditions  prevailed  from  midnight  to  3:00  a.m.   on  the  25th. 

Lucius  W.  Dye 
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24 

11.8 

5 

2  + 

5 

2 

0 

MORRIS   3  NE 

38.0 

20.0 

29.0 

2.6 

52 

24+ 

-  1 

3 

1036 

0 

4 

29 

1 

1  .  79 

0.2  3 

0 .  72 

24 

9.5 

5 

1 1 

5 

1 

0 

MORRISON 

37.2 

17.  5M 

27. 4M 

2,3 

49 

29 

-  6 

3 

1085 

0 

7 

29 

2 

1.41 

-  0.05 

0.56 

24 

5.0 

2 

2  + 

5 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

35.0 

17.8 

25.4 

2,9 

48 

2  9 

-  4 

3 

1110 

0 

12 

29 

2 

0.95 

-  0.35 

0.60 

24 

1.5 

1 

2  + 

3 

1 

0 

OT  FAWA 

37.8 

22.3 

30.1 

2,8 

56 

24 

3 

3 

1005 

0 

5 

27 

0 

2.  10 

0.45 

0.75 

24 

5.1 

2 

2  + 

7 

2 

0 

PARK  FOREST 

35.0 

19.2 

27.1 

48 

24 

2 

3 

1091 

0 

1  1 

28 

0 

3.07 

1.42 

8 

1 

PONT  I  AC 

37.0 

22.7 

29.9 

1,3 

58 

24 

1 

3 

1012 

0 

9 

27 

0 

2.00 

0.15 

0.49 

24 

5.7 

3 

12  + 

8 

0 

0 

ROCHELLE   1  W 

35.5 

17.1 

26.3 

45 

25+ 

-  4 

3 

1116 

0 

12 

29 

2 

1.  17 

-  0.18 

0.35 

1  7 

8.6 

3 

9 

4 

0 

0 

ROCKFORD 

35.9 

17.7 

26.8 

3.0 

47 

29 

-  2 

3 

1102 

0 

9 

28 

2 

0.73 

-  0.79 

0.46 

24 

3.0 

2 

0 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

34.6 

17.4 

26.0 

4.0 

45 

29 

-  1 

3 

1  120 

0 

10 

29 

1 

1.18 

-  0.35 

0.51 

24 

4.7 

2 

2  + 

2 

1 

0 

SKOK IE 

R 

STOCKTON 

33.3 

15.4 

24.4 

46 

29 

-  2 

3 

1 168 

0 

13 

29 

2 

1.07 

-  0.15 

0.  50 

24 

4.5 

4 

2  + 

1 

SYCAMORE 

35.3 

17.3 

25.3 

2.6 

46 

2  6+ 

-  2 

3 

1115 

0 

1  1 

29 

1 

1.52 

0.05 

0.41 

2  4 

1 

9 

5 

0 

0 

WALNUT 

35.2 

19.8 

28.0 

2.1 

48 

24  + 

0 

3 

1055 

0 

1  1 

28 

1 

1.66 

0.10 

0.54 

24 

7.0 

4 

9 

5 

1 

0 

WAUKEGAN 

34.5 

18.4 

26.5 

2.1 

45 

25 

4 

22 

1  112 

0 

10 

29 

0 

1.45 

0.03 

0.35 

17 

9.0 

3 

17  + 

5 

0 

0 

WHEATON  COLLEGE 

34.0 

20.0 

27.0 

43 

24  + 

5 

,  3 

1095 

0 

1  3 

29 

0 

2.09 

0.44 

0.  66 

1  7 

9.5 

2 

9+ 

7 

2 

0 

DIVISION 

27,8 

1 .  74 

7.9 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

39.0 

23.8 

31.4 

2.7 

62 

24 

5 

3 

968 

0 

4 

27 

0 

1.68 

-  0,07 

0.42 

24 

6.6 

6 

12 

7 

0 

0 

CARLINVILLE  4  E 

43.0 

25.6 

34.3 

1,9 

70 

24 

14 

28 

883 

0 

1 

27 

0 

3.10 

1.14 

0.72 

24 

5.3 

3 

12 

9 

1 

0 

CHARLESTON 

AM 

39.9 

24.3 

32.1 

0,5 

58 

27 

4 

1 

948 

0 

5 

27 

0 

CHENOA 

37.3 

21.2 

29.3 

50 

24 

0 

3 

1030 

0 

8 

28 

1 

D  1.60 

-  0.28 

0.45 

24 

7.0 

5 

1  1 

7 

0 

0 

DANVILLE 

40.  5 

24.  1 

32.3 

2,4 

5  3 

24  + 

1  1 

4  + 

941 

0 

2 

25 

0 

2.52 

0.  70 

0.55 

25 

7.3 

8 

1 

0 

DECATUR 

40.9 

25.0 

33.0 

2,5 

60 

24 

10 

28 

920 

0 

2 

25 

0 

2.39 

0.42 

0.38 

24 

9.6 

5 

1 

10 

0 

0 

EFFINGHAM 

41.9 

28. 3M 

35.  IM 

4,2 

60 

14+ 

18 

22  + 

851 

0 

2 

24 

0 

5.78 

3.64 

0.97 

1  1 

0 

GRIGGSVILLE 

39.7 

24.2 

32.0 

0.7 

51 

29 

4 

3 

952 

0 

5 

25 

0 

0.61 

-  1.05 

0.27 

1 

4.5 

2 

0 

0 

HAVANA 

40.4 

23.7 

32.1 

2,5 

63 

24 

5 

3 

945 

0 

1 

27 

0 

1  .42 

-  0.20 

0.43 

24 

6.8 

5 

0 

0 

HILLSSORO 

45.  5M 

27. OM 

35.  3M 

3,5 

58 

24 

15 

22 

830 

0 

0 

3.82 

1,84 

0.75 

24 

9 

3 

0 

HOOPESTON 

38.0 

23.4 

30.7 

1.8 

51 

24 

2 

3 

989 

0 

7 

26 

0 

2.59 

0.52 

0.46 

11 

10.7 

5 

2  + 

10 

0 

0 

JACKSONVILLE 

41.9 

23.8 

32.9 

2,2 

59 

24  + 

10 

5 

925 

0 

2 

28 

0 

2.06 

0.48 

0.50 

1  1 

9.0 

5 

2  + 

9 

1 

0 

JERSEYVILLE 

44.3 

26.4 

35.4 

2,4 

75 

24 

15 

28 

353 

0 

1 

25 

0 

2.55 

0.71 

0.62 

24 

8.9 

4 

10 

1 

0 

LA  HARPE 

37.0 

20.4 

28.7 

0,6 

54 

29 

-  9 

3 

1043 

0 

9 

28 

1 

1.37 

-  0.18 

0.47 

24 

7.5 

2 

1  + 

5 

0 

0 

LINCOLN 

40.  1 

23.4 

31.8 

2,0 

65 

24 

8 

3 

955 

0 

1 

27 

0 

2.  14 

0.42 

0.42 

24 

11.4 

5 

9 

0 

0 

MATTOON 

40.9 

25.1 

33.5 

3.3 

55 

24 

15 

28 

908 

0 

2 

28 

0 

3.81 

1.78 

1.38 

24 

7.0 

7 

3 

I 

MORRISONVILLE   1  E 

41.8 

25.5 

34.2 

2,9 

68 

24 

12 

4 

887 

0 

1 

25 

0 

3,06 

1.31 

1.00 

24 

7.0 

5 

10 

1 

1 

NEWTON 

46.  3 

29.3 

37,8 

5.2 

67 

25 

17 

22 

782 

0 

0 

22 

0 

4.  58 

2.53 

1.22 

2 

4.3 

2 

1 1 

10 

4 

1 

PALESTINE 

45.  8 

29.0 

37.4 

3.8 

67 

25 

13 

22 

792 

0 

0 

23 

0 

3.  39 

1 .  30 

0.97 

1 

2.0 

1 

1  + 

0 

PANA 

41.3 

26.8 

34,1 

2.4 

65 

24 

15 

28 

889 

0 

2 

25 

0 

3.  72 

1.72 

0.71 

24 

8.5 

7 

10 

2 

0 

PARIS  WATERWORKS 

40.7 

27.0 

33.9 

3.5 

52 

24 

14 

5+ 

897 

0 

5 

24 

0 

PEORIA  WB  AP 

R 

37.  1 

22.5 

29.8 

1.5 

59 

24 

5 

3 

1014 

0 

8 

27 

0 

1.  11 

-  0.87 

0.39 

24 

5.2 

2 

1  + 

4 

0 

0 

QU I NC  Y 

39.3 

23.5 

31.4 

0.0 

52 

29 

-  1 

3 

957 

0 

7 

26 

1 

0.84 

-  0.75 

0.27 

1 

5.3 

4 

3 

0 

0 

QUINCY  CAA  AP 

39.3 

21.9 

30,6 

51 

29 

-  2 

3 

990 

0 

6 

27 

1 

0.84 

-  0.77 

0.31 

1 

3.4 

5 

3 

0 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

37.4 

23.9 

30,7 

54 

24 

1  1 

3 

988 

0 

9 

28 

0 

2.57 

0.91 

0.51 

1 1 

11.5 

6 

1  + 

7 

1 

0 

ROBERTS  3  N 

35.4 

22. OM 

29, 2M 

1  .4 

59 

24 

1025 

0 

8 

29 

1.85 

0.18 

0.55 

24 

10.1 

5 

1 1 

5 

1 

0 

RUSHVILLE 

41.1 

23.5 

32,3 

2.4 

53 

29 

2 

3 

940 

0 

5 

27 

0 

1.01 

-  0.45 

0.23 

1 

5.2 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

39.  5 

24.3 

31.9 

1,1 

68 

24 

12 

3 

953 

0 

3 

27 

0 

1.73 

0.05 

0.33 

7.3 

4 

2 

7 

0 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  follovloK  St«tlon  Index, 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1956 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Long- 
term  Uean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Long- 
term  Mean 

>. 
Q 

m 

s 

CD 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  oi  Days 

Max, 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1  .50  or  Morel 

1.00 
or  More 

si 

'd 

22.8 

30.6 

2  .  1 

60 

29 

2 

3 

989 

0 

2  6 

0 

1.09 

-  0.46 

0.15 

9 

6.5 

2 

2  + 

6 

0 

0 

*0.« 

25.0  ■ 

32.7 

67 

25 

9 

28 

929 

0 

2 

27 

0 

3.48 

1.56 

0.57 

24  + 

8.5 

3 

1  + 

11 

2 

0 

38.9 

24.3 

31.6 

2.6 

64 

24 

13 

3 

961 

0 

6 

27 

0 

2.43 

0.57 

0.49 

1  7 

10.3 

6 

11 

8 

0 

0 

43.6 

26.8 

35.2 

67 

24 

18 

5 

856 

0 

0 

28 

0 

4.28 

0.91 

24 

5.0 

5 

11 

9 

4 

0 

40.9 

24.  8M 

32. 9M 

68 

24 

U 

28 

922 

0 

2 

26 

0 

2.92 

1.16 

0.83 

24 

8.3 

4 

1  + 

8 

1 

0 

37.3 

22.3 

29.8 

58 

24 

-  3 

3 

101  1 

0 

6 

27 

1 

2.48 

0.88 

0.  70 

1  I 

11.8 

7 

11 

e 

1 

0 

43.  1 

25.0 

34.1 

2  .  1 

73 

24 

12 

28 

890 

0 

1 

27 

0 

2.41 

0.62 

0.53 

24 

8.0 

5 

2 

7 

1 

0 

41  .  IM 

26. OM 

33. 6M 

2.5 

64 

24 

1  3 

5 

911 

0 

2 

0 

4.  39 

2.26 

1.08 

2  4 

9.5 

6 

1  1 

12 

3 

1 

32.6 

2.52 

7.5 

48.4 

33.0 

40.  7 

67 

26 

18 

22 

698 

0 

0 

14 

0 

5.54 

3.15 

1.02 

24 

3.2 

T 

1 

y 

5 

1 

49.  1 

31.8 

40.5 

3  .  1 

70 

24 

22 

22  + 

706 

0 

0 

17 

0 

7.20 

4.27 

1.43 

17 

4.5 

T 

1  + 

11 

7 

45.4 

30.4 

37,9 

3.7 

73 

24 

22 

22 

78  1 

0 

0 

18 

0 

4.61 

2.55 

1  .48 

1 

8.5 

6 

1  1 

8 

4 

50.  7 

36.4 

43.6 

3.0 

68 

24 

27 

22 

614 

0 

0 

5 

0 

5.  78 

3.34 

1.79 

17 

0.9 

1 

1 

12 

4 

49.  7 

33.2 

41.5 

4.2 

73 

24 

2  3 

22 

678 

0 

0 

13 

0 

6.65 

4.12 

1.67 

2 

2.0 

2 

1 1 

9 

4 

46. 6M 

29. OM 

3  7.8M 

3.B 

70 

24 

21 

3  + 

777 

0 

0 

0 

4.07 

1.91 

1.48 

2 

5.5 

7 

3 

\ 

49.2 

32  .  1 

40.  7 

70 

24 

20 

22 

698 

0 

0 

1 8 

0 

6.  86 

1.29 

2 

12 

5 

48.8 

31.9 

40.4 

4.3 

70 

24 

22 

22 

707 

0 

0 

15 

0 

6.03 

3.72 

1.15 

2 

11 

5 

47. 3M 

29. 5M 

38. 4M 

2.5 

82 

29 

2  1 

22 

763 

0 

0 

0 

2.90 

0.86 

0.62 

I 

3.5 

6 

1 

8 

2 

49.  6 

34.0 

41.8 

66 

2  5+ 

20 

22 

658 

0 

0 

12 

0 

6.39 

3.19 

1.57 

2 

0.8 

0 

10 

5 

46.9 

31.7 

39.3 

4.0 

66 

24 

18 

22 

739 

0 

0 

19 

0 

5.54 

3.29 

1.07 

1.0 

T 

11 

9 

5 

46.  1 

30.5 

38.3 

4.3 

66 

24  + 

18 

22 

767 

0 

0 

20 

0 

4.  74 

2.62 

1.15 

2 

10 

4 

48.  6 

32.5 

40.6 

4.6 

65 

24  + 

22 

22 

705 

0 

0 

1  8 

0 

6.97 

3.57 

1.99 

15 

T 

T 

28 

9 

4 

44.  IM 

28. 3M 

36. 2M 

3.1 

68 

24 

19 

22 

838 

0 

0 

21 

0 

3.  57 

1.46 

0.58 

1  5 

6.5 

2 

1  + 

2 

50.7 

33.3 

42  .0 

4.4 

6b 

2  4+ 

22 

22 

656 

0 

0 

14 

0 

5.44 

2.73 

1.53 

2 

2.0 

T 

11 

11 

4 

49.2 

32.6 

40.9 

70 

24 

21 

22 

691 

0 

0 

16 

0 

6.29 

1.53 

2 

4.2 

1 

11 

11 

4 

48.  3 

31.6 

40.0 

4.2 

68 

24 

19 

22 

718 

0 

0 

18 

0 

5.61 

3.05 

1  .02 

2 

T 

1  + 

10 

5 

45.8 

29.6 

37.7 

2.7 

67 

25 

13 

1 

786 

0 

0 

18 

0 

5.62 

2.92 

1.30 

2 

T 

T 

11 

8 

5 

47.3 

30.6 

39.0 

4.3 

69 

24 

19 

22 

748 

0 

0 

20 

0 

4.56 

2.14 

1.6B 

2 

2.5 

3 

U 

8 

4 

49.  7 

32  .2 

41.0 

4.1 

67 

24+ 

20 

22 

689 

0 

0 

15 

0 

8.  16 

5.32 

2.53 

15 

5.0 

T 

1 

13 

5 

47.7 

32.0 

39.9 

3.9 

72 

24 

22 

22 

72  5 

0 

0 

17 

0 

4.93 

2.91 

1.24 

2 

6.7 

3 

11 

10 

4 

39.9 

5.54 

3.3 

Precipitation 


TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDALIA  CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEI^A 

WHITE  HALL   1  E 
W INDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE  SEWAGE  PLAN-T 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN   2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

EL IZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONOA  DAM  51 
GREENVILLE 
HARRISBURG 
<<AKANDA    1  NW 
LEANSBORO 
MI  CARMEL   3  N 
MOUNT  VERNON  4  N 
NEW  BURNSIDE 
OLNEY  RADIO  STATION 
SPARTA 

DIVISION 


/ 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Da7  of  month 

1 

2  1 

3 

4  1 

g 

7  1   8   1  9 

10  j 

11  1 

12 

13  1  14  j 

15 

16  1 

17  1 

18 

AL6 ION 

.38 

•  97 

.01 

.07 

T 

.05 

.20 

.02 

.05 

.73 

.16 

.72 

.25 

ALEOO  2  t 

.99 

.06 

.12 

.01 

.  10 

,27 

•  U 

•  05 

ALTON  DAM  26 

ANNA      1  NW 

7.20 

.50 

^*  13 

.08 

.29 

•  02 

.26 

.02 

.01 

I  .  30 

.54 

1  ^43 

.12 

ANNAWAN 

I. hi 

.04 

.35 

*  30 

•  09 

ANTIOCH 

I.  35 

T 

.  IV 

.08 

T 

.04 

.04 

.10 

.45 

ARLINGTON  HEIGHTS  SSE 

I  .62 

.0  7 

.02 

.32 

.05 

.  10 

.08 

•  44 

T 

AURORA  COLLEGE 

2  .  SB 

.08 

T 

.04 

.  13 

.20 

.08 

.01 

.27 

1.01 

AVON 

1.07 

.04 

.10 

.20 

.04 

.03 

BARRY 

.72 

*04 

.52 

T 

T 

BEAROSTOWN 

1 

.02 

.29 

.  10 

.04 

.16 

T 

.  12 

.02 

T 

T 

.12 

.11 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

<t .  61 

I  .46 

•  20 

.13 

.01 

.42 

•  ^  ^ 

•  04 

.09 

.62 

1.07 

• 

T 

.48 

.0  3 

BENTON 

5.46 

* 

• 

* 

.11 

.09 

.02 

1.0  1 

.21 

1.10 

.  32 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOM 1N6T0N  NORMAL 

1  .66 

.05 

.11 

.05 

.17 

.16 

.10 

T 

.02 

*31 

■T 

BLUFFS 

1.56 

'  1 1 

,10 

.  14 

.26 

T 

.07 

•  3  7 

*01 

BRADFORD  CAA  AP 

1.57 

.  12 

.03 

.0  7 

.33 

■  01 

BROOKPORT   DAM  b2 

7.27 

2.72 

.08 

•  06 

.09 

.21 

.02 

.  1  7 

.10  .30 

.  55 

.20 

1  .80 

CAIRO  W8  CITY  R 

6.  76 

1.14 

1.0 

.01 

.03 

.35 

.01 

.32 

T 

.16 

.07 

■  1  6 

.62 

T 

.40 

1  .  79 

.13 

CANTON 

1.25 

* 

.  1  1 

.12 

.20 

.15 

.03 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

6.65 

.  16 

•  93 

.43 

CARL  1 NV I LLE   4  E 

3.10 

.20 

.40 

.07 

.35 

.01 

.24 

.22 

.08 

CARLVLE 

4.07 

• 

.05 

.09 

.36 

.  10 

•  01 

•  22 

•  78 

CARMI 

6.37 

47 

1.19 

.18 

.08 

-02 

.04 

•  2  3 

.  10 

.  75 

.15 

.95 

.33 

CASEY 

4.63 

.31 

• 

.50 

.75 

.80 

.35 

.12 

CENTRAL  lA  *i  W 

5.65 

T  ^  ^ 

1.27 

.  15 

•  3  3 

.06 

.37 

.26 

.  76 

CHANOL  ERV I LLE 

1  1.20 

D.  17 

.20 

.15 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

2.57 

• 

.06 

.26 

.  1 1 

•  50 

.04 

•  3  9 

.07 

CHARLESTON 

CHENOA  ( 

>  1.60 

.  10 

T 

T 

.20 

.20 

T 

T 

.40 

T 

CHESTER 

5,67 

.  19 

CHI C AGO  UNIVERSITY 

2.87 

'if 

.0  3 

.  9 

.09 

.15 

1.06 

.  60 

.11 

.01 

CHICAGO  W6  AP  R 

2.26 

.14 

CHICAGO  W6  CITY  R 

2.54 

.15 

.02 

.  1  3 

.15 

.  14 

.  50 

.  76 

*  16 

T 

CHILL  KOTHE 

1.53 

.17 

.03 

.0  1 

.12 

T 

.07 

.04 

.16 

T 

CICERO 

2.62 

.01 

.08 

.21 

.13 

.10 

CLINTON    1  S 

2.40 

•  1  5 

.20 

.15 

T 

,27 

*  ?^ 

.  10 

.05 

•  20 

•  2  5 

COBOEN  2  S 

6.  86 

.66 

1.29 

■ 

.29 

^9 

.34 

.01 

.02 

1  .02 

.45 

1.06 

•  51 

DANVILLE 

2.52 

.06 

.05 

.  I  3 

.03 

.  1  1 

.15 

-Ov 

•  39 

.36 

•  05 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

1  5.59 

.32 

.15 

.06 

.15 

.  1 1 

.23 

T 

D.02 

.55 

.32 

DECATUR 

2.  39 

.29 

.  1  J 

.14 

.03 

.  I  9 

.32 

.14 

•  01 

•  3  5 

•  05 

D  I  XON 

1.38 

t 

' 

.05 

.03 

.  J6 

•  2  5 

DU  QUOIN  2  S 

6.03 

•  65 

•  1  5 

.10 

.  12 

•  ^'^ 

.04 

1 .06 

.  37 

1.0  1 

.20 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

2.90 

,62 

.02 

.13 

.  1  3 

.07 

.36 

.37 

.01 

EOWARDSVILLE 

4  .  30 

.38 

.03 

.  32 

T 

.09 

.40 

.98 

.03 

.05 

.37 

T 

EFFINGHAM 

5.78 

.  12 

1  *  56 

.02 

.01 

T 

.  33 

•  06 

.65 

EL  I2AHETHT0WN 

6.39 

.06 

.09 

•  10 

.20 

ELSAH 

3.03 

"2' 

'  "  5 

.30 

,09 

.  17 

.26 

.23 

.04 

.18 

.05 

FAIRF 1 ELO 

5.5* 

.36 

1.07 

.06 

.06 

.03 

,07 

.28 

.66 

.22 

•  76 

.23 

FLORA 

4.  74 

,40 

1.15 

.  16 

•  ^ 

.  32 

.56 

.33 

•  1  7 

FREEPORT 

.80 

.05 

.  I  5 

.0  8 

I 

.02  T 

•  05 

,11 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

.02 

.06 

06 

•  18 

FULTON  DAM  13 

1.14 

.17 

,02 

.03 

.06 

.05 

.17 

GALENA 

1  .70 

D.  19 

.04 

.02 

T 

T 

.  1  7 

GALESHURG 

1.91 

.05 

.2  1 

.06 

.03 

.31 

.05 

«02 

.4  1 

GALVA 

1.53 

.02 

.12 

.0  3 

.01 

.02 

•  28 

.02 

.07 

•  4  3 

GENESeO 

1.56 

.11 

.  30 

•  1  7 

•  1  1 

GIBSON  CITY 

2.17 

.  0 

.02 

.02 

T 

.46 

.  1  0 

.35 

•  05 

GLAO'iTONE  DAM  18 

1  .34 

.07 

.17 

.02 

.04 

.04 

.35 

.01 

T 

.  10 

GLENOALE   EXP  FARM 

GOLCONOA  DAM  51 

6.97 

.07 

.06 

.0  1 

' 

T 

.  1  3 

T  ' 

T  .05 

I  .  99 

•  02 

.  10 

1  .80 

GOLDEN 

.  82 

.24 

.02 

GRAFTON 

2.74 

15 

• 

29 

T 

.23 

J. 

16 

3 

* 

.2 

GRAND  TOWER  2  H 

6.07 

.04 

1  .63 

.07 

.  16 

.3V 

.95 

T 

.32 

1*44 

GREENUP 

GREENV 1 LLE 

3.57 

•  41 

.09 

•  66 

'  7  1 

•  02 

GRIDLEY 

*  7 

'n  3 

.24 

T 

GRI6GSV1LLE 

.61 

.27 

.03 

.  16 

.02 

.04 

HARDIN 

3.72 

.  70 

.30 

.23 

.35 

.22 

.22 

HARR ISBURG 

5.44 

.06 

.03 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

5.01 

1.65 

.02 

•  1  3 

.10 

.07 

•  20 

.  02 

.  54 

.  2  1 

1.38 

HAVANA 

.09 

.27 

.08 

08 

.  14 

.06 

.  12 

HAVANA  NO  2 

1.52 

.09 

.15 

•  13 

.  10 

.0 

.20 

HILLSBORO 

3.82 

.38 

.20 

.15 

.41 

.  iy 

.31 

.  50 

HOOPESTON 

2.59 

•  09 

•  19 

T 

,03 

.23 

HUTSONV I LLE  POWER  PLANT 

4.16 

1^25 

•  '  ^ 

.05 

.02 

•  05 

•  30 

•  14 

ILLINOIS  CITY  OA-/  16 

.  \  1 

•  21 

.05 

09 

.  1 1 

JACKSONVILLE 

2.06 

.07 

.23 

.16 

.  12 

50 

05 

05 

*  12 
* 

JERSEYVILLE 

2.65 

,33 

.  15 

,26 

.09 

.  19 

.  1  6 

T 

T 

•  14 

.04 

•  15 

.06 

JOL 1 ET  BRANDON  ROAD 

1.87 

.03 

.  1  8 

JOL  1  ET 

<  1.48 

* 

D.  15 

.  IQ 

,  1 1 

.02 

'  ; 

.01 

KANKAKEE   3  SW 

.04 

07 

KANKAKEE    4  r;w 

2.  80 

.05 

T 

,30 

KE1THS9URG   1  NW 

1.12 

.05 

.20 

T 

.36 

•  OS 

T 

KEWANEE 

1  .60 

.06 

,24 

LA  HARPE 

1.37 

.17 

.26 

LA  SALLE  PERU 

.05 

•  16 

02 

.17 

LA  SALLE    1  S 

1.70 

.  1 1 

.03 

.  10 

.06 

.0 

.49 

LAWRENCEV ILLE 

5.69 

1.42 

T 

.  14 

.40 

.32 

T 

.6V 

.04 

*26 

T 

LC  ROY 

1.93 

.11 

.09 

.  13 

.  14 

'^X 

•  10 

LINCOLN 

2.14 

.22 

.02 

.16 

.30 

MACK INAW 

MACOMB 

1.16 

.  10 

.  14 

.09 

,07 

.17 

.09 

•  0 

MAKANDA    1  NW 

6.29 

.38 

1.53 

.09 

.17 

,11 

.05 

.35 

.02 

1.12 

.42 

1.11 

.54 

MARENGO 

MARION  2  W 

5.56 

■  36 

1.45 

•  1  1 

.01 

.07 

.05 

MARSEILLES  LOCK 

.  1 1 

.01 

.02 

•  20 

.41 

MARSHALL 

5!90 

,16 

•  63 

.17 

.0  1 

.05 

'32 

0  1 

80 

1.0 

.26 

*09 
* 

MAT TOON 

3.81 

.51 

.04 

T 

.08 

.07 

.07 

.  1  7 

.15 

.03 

.57 

.32 

MC  HENRY  2  S 

1.53 

•  04 

•  20 

.  1 1 

•  10 

.  12 

• 

MC  LEANS6OR0 

5.61 

.45 

1.02 

.03 

,  11 

T 

\zz 

MEDORA 

3.13 

'  1 1 

.07 

.16 

'23 

.57 

•  07 

M I NONK 

1.50 

.15 

.07 

.05 

.  16 

T 

MOL INEWBAP  R// 

1.39 

.  1  7 

.06 

,24 

,08 

MONMOUTH 

1,93 

.30 

.15 

.06 

.06 

.53 

T 

MONT  I  CELLO 

2,21 

.09 

.23 

.06 

.22 

.26 

.10 

.08 

.  14 

.18 

MORK  IS 

2.07 

.06 

.06 

.  14 

.04 

T 

.  14 

•  53 

.03 

MORRIS   3  NE 

1.79 

T 

.05 

.05 

.02 

T 

.  15 

•  15 

•  03 

•  03 

.38 

T 

MORRISON 

1.41 

.03 

•  15 

.10 

T 

,06 

.20 

.  1  1 

.09 

•  23 

.24 

MORRISONVILLE    1  E 

3.06 

.20 

.15 

.20 

,03 

•  28 

.25 

.11 

MT  CAHMEL   3  N 

5.62 

1.30 

.01 

.03 

•  02 

.  10 

T 

.02 

T 

.  76 

.31 

.67 

MOUNT  CARROLL 

.95 

T 

•  10 

I 

.01 

.06 

T 

T  T 

•  1  1 
.43 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

>  3.55 

.46 

.35 

D  .50 

T 

.  36 

.25 

19     20  21 


1 . 10 

1.15 
.50 


1.30  2.00 


.32 
.76 
1.04 

1.38 
.32 

•  53 

•  62 
.41 


25     26     27  I  28     29  30 


.22 
T 

.  12 
,32 


.07 
.05 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
FEBRUARY  195b 


Station 

Totoi 

Day  of  month 

1   1   2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7   1    8   1  9 

10 

11  I 

12 

13  I  14  1 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19     20  21 

22 

23 

1  ^ 

24 

25 

 L 

26  27 

 1  

28 

MOUNT  PULA5KI 

i.sa 

.25 

T 

.10 

T 

.  16 

T 

.38 

T 

T 

.30 

>  12 

.01 

T 

.39 

.07 

.20 

MOUNT  STERLING 

1.09 

.  16 

.  1  7 

.  12 

.  1  5 

.03 

.  10 

.30 

.02 

.02 

MOUNT  VERNON  U  N 

A  .  56 

.02 

.28 

.  10 

.33 

.71 

.67 

.62 

NASHV 1 LL£    3  NW 

5.00 

1.18 

T 

.2^ 

.40 

.78 

.07 

NfWARK   7  E 

1.9^ 

.  12 

T 

.17 

.13 

.53 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1  .?8 

.  12 

.22 

.01 

.07 

.39 

T 

.06 

T 

T 

.  34 

.07 

NcW  BOSTON 

NEW  BURNS  I DE 

t'*B 

.  12 

.17 

.  30 

.03 

.  12 

^.  53 

.26 

.94 

.50 

.02 

.  39 

.  59 

T 

NEWT  ON 

.  19 

1  .22 

.07 

.0  1 

.06 

.35 

.03 

.  16 

.61 

.16 

.  10 

.60 

.  79 

.  1  1 

OREGON  WATERWORKS 

.  1  7 

T 

.09 

.30 

T 

.26 

.50 

.07 

.07 

OTTAWA 

2.  10 

.10 

.  10 

.07 

.06 

.  10 

.19 

T 

T 

.06 

.51 

T 

.75 

.  10 

.05 

PAL  EST  I NE 

3*39 

.03 

.01 

T 

ill 

.05 

.35 

.03 

.20 

.21 

.06 

.56 

.20 

^^^'^ 

3.72 

.37 

.  1  3 

.  16 

.08 

.42 

T 

T 

.16 

.  30 

.38 

.08 

.71 

.70 

.08 

PARIS  WATERWORKS 

.05 

.14 

PARK  FOREST 

3.07 

.  1 1 

.03 

.  I  8 

.  10 

1.33 

-29 

.13 

.01 

.59 

.25 

.05 

PAW  PAW 

1.77 

.  13 

.32 

.  10 

.55 

T 

.55 

.12 

T 

PA Y^ON 

1.0-1 

.2  7 

.  1  7 

.05 

.04 

T 

T 

.07 

.05 

T 

.17 

.04 

.02 

PEOR I  A  W6  AP  P 

1.11 

.17 

.02 

.06 

.08 

.09 

T 

.  1  1 

T 

T 

T 

T 

.39 

.  12 

.03 

PEOTONE 

2,31 

.08 

.  19 

40 

PETERSBURG  3  W 

PLEASANT  HILL 

1  .89 

.21 

.21 

.17 

.Ob 

.08 

.02 

I 

.06 

.13 

T 

.53 

.  1  7 

.25 

2.00 

.16 

.04 

.02 

.  10 

.22 

.22 

.11 

T 

.49 

.03 

PRA1R.1E  DU  ROCHER 

PRINCEVILLE  2  NW 

- 

- 

- 

- 

.0  1 

.  19 

.23 

T 

.07 

T 

T 

T 

.  77 

09 

03 

QUINCY 

.03 

.16 

.02 

.04 

.05 

.01 

.06 

.04 

QU  I NC  Y  <AA  AP 

.  Si. 

.  3  I 

.01 

.05 

.  U 

.01 

.03 

T 

.06 

.0  1 

.02 

.  16 

.02 

.02 

niiiNrv  MFwnRiai 

.12 

T 

.10 

.06 

.03 

.71 

T 

.26  T 

.16 

T 

.  IB 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.02 

.0  1 

T 

2.57 

T 

.24 

.01 

T 

.01 

.35 

27 

RED  BUO 

.  16 

.42 

.18 

.10 

.  89 

.26 

.06 

ROBERTS   3  N 

1.65 

.02 

.  30  T 

.09 

.20 

.22 

T 

.08 

.18 

T 

.56 

.15 

.05 

T 

.01 

.  J2 

T 

.35 

.29 

.05 

ROCkF ORD 

.  73 

.03 

.  15 

T 

.06 

T 

.03 

.t6 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

1.18 

.06 

.0*. 

.02 

.0^ 

.02 

T 

T 

T 

.25 

T 

.03 

.61 

.06 

ROCKPORT 

RUSHV 1 LL£ 

.23 

.08 

.  12 

.0^ 

T 

.03 

.05 

.16 

.09 

.0  1 

ii.  77 

.50 

.08 

.07 

.42 

.20 

.35 

.38 

.55 

1  .  14 

.08 

SALEM 

<..7l 

.  3^. 

.  12 

.05 

.04 

10 

30 

•  16 

.67 

03 

sMAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7.  It 

.  10  T 

.05 

.0  3 

.09 

T 

.06 

T 

.20 

T 

T  .01 

.53 

T 

.09 

.65 

•  34 

.99 

T 

.02 

■^lOELL 

2  .  60 

.i.2 

.  1  6 

T 

.  1  1 

.29 

.07 

.19 

.58 

T 

T 

.41 

.22 

.15 

^DQ  lire  I  Fi  n  uR  flD 

ii.  98 

.59 

.2i. 

.08 

.  18 

.05 

T 

.40 

.12 

T 

.26 

.89 

.15 

T 

• 

.80 

T 

S 

1.73 

.33 

.02 

01 

.  1*. 

.02 

T 

T 

T 

.05 

STOCKTON 

1.07 

.10 

.16 

.06 

.01 

.  I  4 

T 

.50 

.06 

SIREATOR 

.07 

.05 

T 

.40 

.04 

.4  1 

.  12 

1  .OV 

.03 

.  15 

.14 

.06 

.  13 

T 

T 

.06 

.04 

T 

T 

.  14 

.13 

.05 

T  i  Yf  flBU  1 1  1  F 

2.62 

.  35 

.44 

13 

56 

.11 

T I SHILWA  ! 

T 

.  32 

T 

D.05 

T 

T 

T 

.64 

.  60 

D.05 

TOULON 

1.95 

.05 

.  16 

.05 

.02 

.03 

.03 

.  19 

.06 

.03 

T 

.05 

.26 

.84 

.  1  1 

.07 

.  1  6 

.  2  1 

.  16 

.40 

T 

.24 

.40 

.07 

,31 

.57 

.57 

.16 

.31 

.0  1 

T 

.09 

.03 

T 

.43 

T 

.01 

.08 

.12 

.49 

.01 

T 

T 

T 

.37 

.  10 

.  Iti 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.9i. 

.  1  5 

.01 

.02 

.  12 

T 

.07 

.  12 

T 

.51 

.03 

.77 

.09 

.05 

VATjOALlA  CAA  AP 

'..26 

.39 

.02 

T 

.03 

.08 

.  1 1 

.0  3 

.  15 

.17 

T 

.55 

.05 

.45 

.  50 

T 

T 

.03 

.  79 

.02 

V 1 RDEN 

2.92 

.21 

.23 

.21 

.03 

.35 

.29 

T 

.03 

.06 

.29 

T 

T 

.83 

.06 

.31 

WALNUT 

1  .66 

.I'. 

T 

T 

.46 

.54 

WARSAW 

1.65 

.10 

.05 

.23 

.31  0.14 

.08 

.45 

.07 

.22 

WATERLOO 

3.01 

.15 

.  90 

.09 

.09 

T 

.50 

T 

■  18 

.0, 

.01 

,36 

.25 

.03 

WATSEKA 

2.'.8 

.05 

.20 

.05 

.04 

.  19 

.  70 

T 

.14 

.08 

.22 

.37 

.27 

.17 

WAUKEGAN 

l.'tS 

.03 

.  \i* 

.20 

.03 

.05 

.08 

.04 

.21 

.  35 

.27 

.05 

WAYNF  CITY 

<t.63 

.  56 

.06 

.  3  1 

.30 

.83 

.85 

.38 

.02 

WHEATON  COLLEGE 

2  .09 

.05 

.15 

.10 

.24 

.  12 

.05 

.54 

.  13 

WHITE  HALL    1  E 

2.41 

.08 

.35 

.26 

1 

.17 

.32 

.23 

.04 

T 

.07 

.06 

.02 

.  18 

WILCOX 

(i.67 

.66 

.09 

.  12 

.  32 

.  32 

.20 

.52 

.90 

.54 

WINDSOR 

.20 

.27 

.  1  2 

.  1  1 

T 

.  24 

.51 

.18 

.23 

T 

T 

1.08 

.  78 

.20 

DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1956 


Day 

Of  Month 

0; 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALBICN 

MAX 

3  3 

4  5 

4  3 

47 

50 

48 

54 

49 

4  5 

38 

38 

36 

54 

57 

54 

42 

46 

47 

46 

46 

44 

38 

48 

65 

67 

63 

56 

42 

62 

48.4 

MIN 

30 

33 

30 

32 

37 

39 

28 

35 

38 

32 

32 

32 

24 

45 

34 

38 

42 

33 

34 

27 

29 

18 

31 

43 

38 

34 

38 

24 

28 

33.0 

ALEDO  2  E 

MAX 

^4 

42 

38 

3  5 

35 

3  7 

32 

44 

38 

30 

29 

31 

3  3 

35 

33 

30 

28 

37 

47 

4  1 

50 

43 

33 

51 

35.8 

MIN 

19 

21 

-  8 

-  2 

24 

20 

31 

25 

5 

17 

24 

25 

19 

20 

''^ 

10 

19 

I  7 

14 

7 

24 

32 

20 

21 

21 

10 

1  9 

17.3 

ALTON   DAM  26 

MIN 

ANNA    1  NW 

36 

36 

56 

62 

60 

46 

53 

5  1 

54 

4  1 

70 

66 

6 1 

46 

63 

MIN 

29 

31 

30 

30 

29 

33 

27 

36 

34 

31 

29 

29 

28 

46 

34 

31 

34 

25 

26 

22 

22 

44 

36 

35 

37 

24 

3  1 

31.6 

ANT lOCH 

3  5 

34 

3  9 

29 

29 

33 

2  9 

43 

MIN 

15 

2  3 

3 

4 

1  3 

22 

22 

32 

29 

1  7 

22 

26 

20 

27 

13 

10 

15 

1  1 

4 

2 

5 

26 

24 

1  7 

18 

8 

17 

16.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

36 

3  5 

32 

34 

3  8 

39 

3  1 

30 

33 

2  9 

46 

46 

36 

30 

46 

MIN 

20 

21 

-  1 

8 

12 

27 

30 

30 

28 

1  7 

25 

23 

19 

26 

18 

29 

15 

20 

17 

10 

8 

15 

30 

26 

22 

22 

12 

18 

19.6 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

3  3 

3  5 

35 

39 

45 

54 

45 

42 

35 

38 

37 

53 

51 

4  1 

43 

46 

4  1 

44 

44 

3  7 

3  7 

44 

73 

66 

64 

52 

41 

67 

45.4 

MIN 

28 

28 

25 

25 

25 

34 

30 

36 

35 

31 

30 

25 

25 

34 

33 

" 

29 

33 

27 

26 

22 

32 

45 

36 

36 

30 

25 

3  1 

30.4 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

4  3 

40 

34 

3  3 

34 

44 

43 

38 

34 

33 

36 

36 

36 

34 

30 

38 

62 

61 

50 

47 

31 

52 

39.0 

MIN 

20 

26 

6 

13 

14 

27 

27 

36 

30 

27 

27 

27 

23 

31 

24 

24 

30 

20 

26 

28 

20 

13 

24 

34 

26 

26 

27 

10 

23 

23.8 

CAIRO  we  CITY 

39 

5  6 

65 

63 

52 

52 

52 

4  7 

55 

44 

56 

66 

67 

59 

66 

47 

62 

50.  7 

MIN 

33 

34 

34 

34 

35 

34 

32 

4  1 

37 

33 

33 

33 

31 

51 

39 

35 

40 

32 

33 

27 

38 

52 

40 

38 

36 

30 

34 

36.4 

CAR60N0ALE    SEWAGE  PLANT 

50 

40 

3  5 

56 

4  7 

50 

53 

52 

42 

45 

65 

6  1 

64 

46 

64 

49.7 

MIN 

31 

33 

31 

31 

30 

37 

30 

34 

38 

34 

31 

32 

26 

45 

34 

3  5 

33 

36 

26 

26 

23 

33 

42 

33 

36 

43 

26 

28 

33.2 

CARLINViLLE   4  E 

40 

41 

70 

52 

MIN 

20 

29 

18 

18 

15 

31 

27 

34 

31 

27 

27 

26 

17 

26 

25 

23 

29 

21 

26 

16 

29 

39 

29 

31 

29 

14 

26 

25.6 

CARLYLE 

MAX 

54 

48 

46 

64 

MIN 

23 

30 

21 

22 

23 

34 

30 

34 

31 

31 

29 

27 

24 

33 

34 

3  5 

29 

26 

26 

21 

26 

41 

35 

35 

31 

23 

29.0 

CHARLESTON 

MAX 

'1 

32 

3  3 

3  8 

48 

52 

37 

42 

32 

MIN 

25 

22 

22 

16 

18 

32 

32 

34 

29 

29 

28 

24 

19 

28 

27 

27 

29 

21 

15 

18 

20 

30 

31 

37 

15 

14 

24.3 

CHENOA 

37 

40 

30 

33 

48 

MIN 

17 

25 

0 

7 

8 

26 

30 

33 

30 

25 

26 

25 

18 

30 

22 

18 

23 

18 

17 

10 

21 

32 

23 

24 

25 

12 

22 

21.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

3  3 

■  40 

40 

30 

32 

34 

40 

32 

30 

43 

34.9 

MIN 

22 

24 

19 

23 

24 

28 

32 

33 

33 

27 

29 

27 

24 

28 

26 

2  I 

25 

22 

16 

14 

24 

36 

27 

26 

22 

16 

25 

25.  1 

CHICAGO   WB  AP 

MAX 

42 

3  7 

3  7 

32 

34 

3  9 

40 

3  1 

32 

34 

3  2 

36 

31 

26 

28 

34 

4  7 

38 

46 

33 

31 

46 

35.8 

MIN 

22 

19 

10 

16 

19 

29 

32 

33 

32 

25 

29 

27 

22 

26 

24 

18 

22 

19 

13 

10 

19 

34 

25 

24 

20 

14 

2  3 

22.9 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

4  1 

30 

32 

36 

32 

50 

4 1 

3  1 

41 

35.7 

MIN 

25 

25 

23 

25 

25 

29 

33 

33 

33 

28 

29 

28 

27 

28 

26 

21 

28 

21 

16 

14 

24 

35 

27 

27 

23 

16 

27 

26.0 

CICERO 

MAX 

36 

43 

43 

4  5 

36 

3  8 

3  3 

3  7 

39 

4  3 

34 

30 

34 

46 

50 

40 

49 

MIN 

22 

26 

12 

18 

20 

29 

32 

34 

32 

25 

29 

27 

22 

32 

23 

18 

21 

19 

13 

10 

19 

31 

27 

2  3 

26 

13 

23.5 

COeOEN  2  S 

MAX 

4  1 

4  1 

5  1 

52 

44 

42 

3  7 

36 

39 

55 

62 

47 

48 

61 

MIN 

29 

32 

30 

31 

29 

31 

27 

33 

35 

32 

29 

32 

25 

37 

34 

3  6 

42 

31 

37 

26 

27 

20 

32 

52 

35 

35 

37 

24 

30 

32.  1 

DANVILLE 

MAX 

33 

34 

50 

MIN 

18 

27 

13 

I  1 

12 

30 

29 

33 

33 

28 

27 

27 

23 

33 

28 

2  5 

26 

25 

22 

21 

1  1 

23 

34 

32 

26 

23 

11 

16 

24.  1 

DECATUR 

MAX 

32 

3  5 

3  7 

4  3 

3  3 

3  7 

46 

50 

33 

37 

59 

MIN 

21 

27 

1  5 

15 

16 

32 

29 

35 

32 

27 

28 

24 

23 

34 

28 

2  7 

23 

28 

19 

23 

15 

26 

36 

29 

28 

22 

10 

25I0 

DIXON 

MAX 

2  6 

3  3 

32 

4  1 

37 

4  3 

3  8 

3  7 

3  7 

37 

42 

3  7 

32 

30 

32 

48 

MIN 

20 

20 

-  1 

3 

10 

27 

26 

31 

27 

1  3 

21 

28 

24 

25 

16 

12 

23 

17 

10 

7 

16 

31 

25 

22 

21 

10 

19.  1 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

34 

3  5 

4  1 

40 

48 

40 

36 

3  7 

55 

60 

6 1 

45 

49 

64 

48.  8 

MIN 

28 

33 

30 

29 

30 

35 

27 

34 

34 

33 

30 

30 

26 

41 

34 

32 

35 

27 

27 

22 

32 

42 

36 

35 

37 

25 

31.9 

EAST    SI    LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

4  5 

3  7 

46 

68 

6  5 

82 

MIN 

26 

30 

24 

23 

25 

32 

29 

38 

34 

30 

30 

28 

24 

33 

27 

32 

26 

27 

21 

30 

41 

34 

34 

31 

24 

28 

29.5 

EFF INGHAM 

MAX 

5 1 

4  1 

38 

38 

60 

47 

47 

41.9 

MIN 

22 

31 

25 

24 

27 

34 

32 

33 

32 

27 

2d 

22 

23 

42 

31 

28 

27 

25 

28 

18 

28 

38 

32 

32 

22 

18 

28. 3 

EL  I  ZA6ETHT0WN 

MAX 

45 

53 

61 

MIN 

30 

35 

32 

33 

3  1 

37 

30 

36 

39 

34 

31 

32 

27 

44 

38 

34 

37 

28 

27 

20 

33 

42 

38 

35 

44 

2£ 

28 

34.0 

FAIRFIELD 

MAX 

42 

48 

60 

MIN 

28 

32 

30 

30 

27 

37 

28 

32 

36 

32 

32 

32 

32 

48 

33 

3  3 

4  1 

32 

27 

27 

26 

18 

30 

40 

36 

33 

34 

24 

31.7 

FLORA 

MAX 

40 

48 

61 

MIN 

27 

33 

29 

29 

26 

33 

30 

31 

32 

32 

31 

28 

24 

38 

33 

31 

33 

27 

27 

18 

30 

39 

36 

35 

32 

23 

26 

30.5 

FREEPORT 

MAX 

30 

29 

3  1 

3  3 

36 

36 

35 

31 

31 

47 

3  3.9 

MIN 

15 

9 

-  5 

8 

19 

25 

27 

23 

15 

2  1 

25 

25 

25 

12 

8 

20 

13 

7 

11 

29 

22 

18 

12 

7 

18 

15.6 

FULTON   DAM  13 

MAX 

27 

30 

32 

29 

40 

35 

4 1 

39 

3  8 

32 

4  1 

31 

31 

34 

40 

39 

3 1 

49 

35.2 

MIN 

1  8 

22 

-  3 

6 

1  7 

22 

27 

27 

10 

16 

26 

23 

23 

15 

10 

22 

17 

10 

7 

16 

30 

22 

20 

19 

9 

20 

16.9 

GALESBURG 

MAX 

27 

2  8 

3  1 

32 

39 

3  3 

43 

39 

36 

3  7 

3  5 

34 

33 

33 

5  1 

5  1 

3  3 

54 

M  I  N 

20 

-  7 

3 

12 

29 

22 

31 

19 

1  7 

25 

26 

25 

27 

2  1 

14 

21 

18 

16 

1  1 

25 

35 

21 

26 

19 

12 

19.4 

GALVA 

MAX 

2  7 

3  1 

34 

32 

4 1 

33 

34 

51 

M  I  N 

21 

22 

3 

9 

9 

27 

24 

33 

27 

12 

25 

27 

23 

28 

19 

13 

23 

19 

15 

10 

22 

33 

23 

20 

21 

11 

22 

20)4 

GOLCONOA   DAM  51 

MAX 

36 

3  8 

45 

50 

58 

sill 

MIN 

30 

31 

30 

31 

30 

30 

26 

34 

34 

30 

30 

28 

28 

46 

36 

3  7 

32 

35 

30 

28 

22 

32 

46 

36 

36 

34 

2t 

GREENVILLE 

MAX 

33 

34 

36 

36 

39 

4  1 

54 

4  3 

3  9 

39 

45 

65 

64 

MIN 

23 

31 

23 

23 

21 

33 

28 

33 

33 

29 

28 

29 

24 

37 

3  1 

27 

31 

25 

28 

19 

29 

39 

20 

2  6 

28.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

30 

2  8 

2  7 

34 

40 

4  1 

35 

31 

61 

M  I  N 

22 

19 

4 

7 

14 

31 

27 

35 

30 

20 

26 

26 

26 

31 

26 

15 

22 

19 

25 

16 

29 

38 

25 

34 

28 

i; 

35 

24.2 

HARRISBURG 

MAX 

36 

4  1 

42 

4  1 

49 

4  8 

56 

49 

40 

45 

53 

64 

50.7 

MIN 

31 

34 

3  1 

32 

31 

38 

30 

34 

38 

33 

32 

31 

25 

46 

36 

3  7 

33 

35 

28 

25 

22 

32 

43 

31 

36 

41 

26 

25 

33.3 

HAVANA 

MAX 

31 

34 

34 

33 

37 

35 

45 

42 

41 

3  8 

34 

36 

4  7 

4  3 

38 

33 

33 

40 

5  £ 

50 

3  3 

59 

MIN 

20 

26 

5 

13 

10 

30 

26 

33 

28 

22 

27 

26 

25 

30 

26 

25 

29 

25 

30 

20 

22 

16 

27 

36 

25 

26 

23 

15 

22 

23.7 

HILLSBORO 

MAX 

33 

37 

39 

37 

41 

41 

53 

40 

36 

44 

42 

39 

44 

43 

34 

68 

67 

61 

51 

43 

63 

45.5 

MIN 

21 

29 

19 

18 

1  7 

29 

33 

30 

30 

32 

29 

28 

22 

25 

16 

29 

39 

41 

33 

30 

18 

25 

27.0 

HOOPESTON 

MAX 

32 

32 

32 

33 

35 

34 

40 

40 

36 

33 

33 

34 

43 

42 

36 

32 

33 

35 

36 

36 

32 

30 

38 

61 

60 

53 

43 

30 

47 

38.0 

MIN 

16 

26 

2 

11 

10 

26 

32 

34 

32 

27 

29 

25 

23 

34 

29 

25 

32 

24 

25 

2  1 

20 

12 

22 

33 

30 

26 

26 

9 

19 

23.4 

See  refereoce  notes  following  Station  lodes. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1956 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

32 

33 

31 

35 

35 

34 

48 

44 

35 

34 

33 

49 

39 

37 

3  3 

35 

35 

42 

41 

33 

42 

69 

69 

58 

55 

36 

61 

MIN 

16 

26 

10 

30 

31 

29 

27 

30 

28 

24 

1  7 

26 

38 

2  7 

29 

2  £ 

14 

24 

JERSEYVILLE 

MAX 

3A 

35 

33 

31 

38 

35 

50 

46 

40 

35 

38 

36 

53 

50 

40 

40 

41 

46 

43 

36 

42 

75 

71 

61 

58 

39 

65 

MIN 

18 

29 

18 

30 

30 

32 

22 

29 

20 

26 

18 

30 

4C 

30 

34 

29 

1  5 

28 

JOLIET 

MAX 

28 

32 

35 

37 

39 

34 

43 

44 

36 

35 

34 

35 

39 

41 

34 

33 

38 

38 

28 

26 

34 

51 

49 

47 

44 

44 

MIN 

20 

25 

29 

2  5 

1 4 

1 1 

1 6 

32 

2  5 

16 

26 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

26 

31 

30 

37 

34 

32 

39 

39 

36 

32 

31 

34 

39 

36 

34 

32 

34 

34 

30 

27 

34 

51 

51 

46 

44 

29 

44 

MIN 

" 

2  6 

2  2 

18 

28 

7 

30 

19 

KANKAKEE   U  NW 

MAX 

27 

32 

35 

40 

39 

35 

40 

41 

38 

33 

32 

36 

37 

38 

35 

34 

35 

34 

30 

26 

35 

48 

49 

47 

41 

30 

45 

MIN 

2  8 

1 9 

1  1 

30 

2  3 

18 

29 

1 9 

1  6 

1  3 

6 

1  7 

3  1 

2  7 

2  3 

25 

1  3 

20 

KEWANEE 

MAX 

26 

29 

33 

34 

40 

33 

44 

40 

35 

37 

35 

35 

44 

39 

3  1 

36 

38 

33 

31 

28 

27 

38 

51 

44 

49 

36 

31 

51 

MIN 

2  7 

2  5 

2  7 

2  3 

29 

1  9 

22 

27 

32 

20 

21 

LA  HARPE 

MAX 

29 

29 

23 

30 

37 

34 

43 

39 

34 

35 

34 

32 

50 

44 

35 

34 

33 

38 

31 

31 

41 

51 

42 

50 

43 

32 

54 

MIN 

2  7 

2  3 

24 

27 

1 4 

2  6 

1  7 

20 

1 2 

26 

36 

2 1 

2  5 

2  3 

1 2 

21 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

27 

32 

36 

35 

41 

33 

45 

44 

36 

38 

36 

34 

42 

40 

34 

3  1 

33 

32 

35 

33 

30 

28 

36 

55 

45 

49 

38 

32 

48 

MIN 

2  2 

2  0 

1 

1  2 

2  8 

3  I 

35 

30 

24 

2  b 

26 

2  3 

29 

2  1 

24 

30 

1  7 

23 

19 

15 

1  1 

21 

34 

27 

26 

26 

14 

25 

L INCOLN 

MAX 

31 

34 

34 

36 

36 

34 

45 

41 

37 

37 

33 

36 

43 

43 

38 

3  3 

3  3 

36 

35 

40 

39 

33 

40 

66 

56 

56 

43 

34 

58 

MIN 

2  7 

2  7 

26 

30 

2  7 

22 

26 

3  5 

26 

26 

22 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

35 

38 

42 

39 

48 

45 

51 

47 

42 

36 

35 

38 

55 

61 

61 

46 

52 

49 

49 

48 

50 

42 

48 

70 

68 

61 

65 

43 

62 

MIN 

34 

28 

3  7 

35 

2  9 

30 

2  8 

46 

34 

36 

42 

3  1 

34 

26 

31 

2  1 

31 

43 

35 

36 

37 

25 

33 

MARENGO 

MAX 

MIN 

MAITOON 

MAX 

37 

34 

33 

32 

36 

36 

47 

43 

37 

33 

33 

34 

45 

52 

36 

40 

36 

40 

34 

34 

38 

65 

61 

57 

47 

32 

57 

MIN 

32 

3  1 

32 

2  9 

2  8 

2  8 

1  8 

32 

2  8 

28 

31 

2  6 

29 

2  9 

2  0 

1 6 

27 

37 

32 

3  1 

2  1 

1 5 

26 

MC  LEANSBORO 

MAX 

3A 

37 

43 

42 

49 

46 

54 

47 

43 

38 

35 

36 

58 

60 

53 

46 

49 

47 

47 

36 

43 

66 

66 

62 

59 

43 

62 

MIN 

36 

3  2 

30 

2  5 

34 

35 

42 

24 

MINONK 

MAX 

27 

32 

32 

36 

37 

33 

44 

43 

36 

37 

34 

38 

4  1 

40 

34 

35 

35 

34 

30 

30 

37 

60 

51 

49 

36 

31 

49 

MIN 

30 

2  7 

1  3 

2  7 

^2 

22 

29 

2  3 

19 

MOLINE   we  AP 

MAX 

26 

30 

32 

35 

38 

34 

44 

38 

37 

38 

35 

33 

43 

34 

31 

34 

37 

29 

29 

29 

37 

48 

35 

51 

31 

33 

51 

MIN 

22 

21 

24 

MONMOUTH 

MAX 

26 

30 

28 

33 

37 

32 

44 

38 

35 

37 

37 

33 

45 

41 

33 

32 

33 

34 

30 

26 

38 

50 

42 

51 

36 

33 

53 

MIN 

2  6 

2  3 

2  7 

2  9 

2  2 

24 

27 

1  8 

1  7 

1  1 

3  5 

2  1 

22 

12 

23 

MORRIS   3  NE 

MAX 

29 

33 

34 

38 

42 

37 

45 

43 

40 

37 

33 

36 

41 

40 

34 

36 

37 

35 

30 

31 

34 

52 

52 

49 

39 

33 

48 

MIN 

2  5 

g 

1 0 

2  6 

3  I 

3  1 

30 

2  2 

26 

2  3 

20 

18 

29 

1 6 

I  7 

1  6 

1  3 

Q 

1  5 

3  1 

29 

24 

28 

1 2 

20 

MORRISON 

MAX 

2B 

32 

32 

35 

40 

39 

41 

40 

37 

37 

37 

35 

41 

41 

36 

33 

37 

36 

29 

29 

35 

46 

43 

47 

45 

31 

49 

MIN 

2  0 

24 

-  6 

-  2 

2  1 

2  3 

2  9 

2  8 

1  1 

1  9 

2  3 

2  3 

1 6 

2  1 

26 

1 0 

1  1 

1  0 

6 

1  7 

32 

23 

22 

20 

9 

20 

MORRISONVILLE    1  E 

MAX 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

47 

43 

39 

35 

32 

34 

48 

46 

40 

39 

38 

42 

41 

36 

41 

68 

64 

58 

46 

33 

60 

MIN 

29 

1  9 

1  2 

1  3 

j  1 

28 

3  3 

33 

2  9 

2  9 

28 

2  9 

3  3 ' 

30 

26 

32 

2  8 

I  7 

28 

3  7 

32 

30 

25 

MT    CARMEL    3  N 

MAX 

34 

37 

38 

42 

43 

46 

46 

53 

51 

36 

36 

39 

54 

56 

49 

44 

47 

44 

42 

37 

50 

67 

47 

60 

54 

40 

MIN 

I  3 

3  1 

30 

30 

29 

28 

30 

29 

32 

34 

36 

33 

2  5 

25 

36 

33 

35 

23 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

29 

31 

32 

92 

39 

35 

40 

37 

37 

34 

37 

33 

41 

35 

32 

32 

36 

32 

26 

27 

34 

43 

40 

45 

37 

30 

48 

MIN 

1  8 

2  3 

0 

9 

2  1 

24 

3  1 

28 

1  7 

22 

28 

24 

24 

1  5 

18 

26 

19 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

33 

34 

4  1 

42 

49 

47 

54 

47 

43 

36 

33 

38 

56 

55 

50 

45 

48 

44 

43 

38 

43 

69 

67 

63 

61 

40 

62 

MIN 

2  7 

32 

29 

29 

2  7 

35 

27 

36 

35 

3  2 

29 

29 

2  3 

42 

32 

33 

39 

25 

NEW  eURNSIOE 

MAX 

36 

41 

40 

39 

48 

46 

51 

48 

43 

38 

35 

39 

56 

61 

59 

50 

51 

48 

53 

47 

47 

67 

67 

60 

65 

44 

62 

MIN 

36 

43 

26 

26 

20 

^' 

36 

43 

27 

NEWTON 

MAX 

36 

38 

42 

42 

45 

45 

54 

48 

45 

37 

35 

37 

52 

55 

50 

45 

42 

44 

39 

37 

43 

65 

67 

61 

57 

38 

60 

MIN 

1  9 

32 

28 

28 

22 

34 

32 

3  1 

36 

30 

32 

2  9 

2  4 

40 

32 

31 

36 

2  7 

35 

3  3 

24 

OLNEY   RADIO  STATION 

MAX 

MIN 

OTTAWA 

MAX 

27 

34 

35 

38 

41 

33 

47 

44 

37 

36 

37 

37 

41 

41 

36 

35 

37 

32 

30 

29 

35 

56 

44 

51 

37 

32 

47 

MIN 

2  1 

2  1 

3 

1  1 

14 

2  6 

3  1 

3  3 

30 

24 

23 

3  1 

1  8 

22 

20 

1  5 

1  1 

1  6 

33 

27 

26 

2  7 

14 

24 

PALESTINE 

MAX 

34 

37 

40 

40 

46 

44 

53 

50 

45 

35 

34 

38 

51 

55 

44 

44 

43 

47 

38 

36 

43 

64 

67 

60 

56 

36 

60 

MIN 

2  5 

3  1 

30 

37 

23 

PANA 

MAX 

33 

34 

32 

33 

36 

35 

48 

40 

39 

34 

33 

36 

46 

52 

37 

38 

36 

42 

34 

35 

41 

66 

63 

59 

48 

32 

60 

MIN 

30 

2e 

32 

26 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

33 

34 

35 

31 

38 

35 

47 

45 

40 

34 

32 

34 

48 

49 

39 

32 

39 

39 

38 

33 

31 

40 

62 

61 

57 

48 

31 

55 

MIN 

1  7 

28 

32 

22 

PARK  FOREST 

MAX 

27 

32 

31 

38 

39 

34 

38 

43 

35 

35 

31 

33 

36 

41 

32 

31 

35 

31 

26 

27 

34 

48 

39 

44 

33 

29 

44 

MIN 

1  7 

9 

21 

28 

20 

PEORIA   WB  AP 

MAX 

29 

30 

36 

34 

41 

32 

44 

42 

34 

37 

32 

32 

42 

40 

37 

38 

33 

34 

29 

31 

37 

59 

38 

50 

38 

30 

52 

MIN 

2  3 

14 

5 

1 2 

14 

30 

2  7 

25 

27 

23 

PONT  I  AC 

MAX 

27 

32 

33 

36 

37 

32 

42 

42 

37 

34 

32 

35 

40 

39 

34 

34 

36 

34 

31 

28 

37 

58 

56 

49 

40 

29 

46 

MIN 

1  9 

2  1 

1 

1 2 

1 2 

2  7 

3  I 

3  3 

30 

2  7 

20 

30 

I  7 

3  3 

2  7 

2  5 

26 

1 5 

24 

QUINCY 

MAX 

29 

29 

25 

34 

40 

33 

46 

40 

33 

36 

35 

32 

55 

42 

39 

36 

35 

44 

35 

31 

40 

56 

49 

56 

46 

40 

62 

MIN 

22 

1 9 

26 

28 

28 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

31 

29 

28 

33 

41 

33 

46 

41 

32 

39 

33 

34 

56 

40 

39 

38 

35 

43 

34 

32 

42 

57 

43 

56 

39 

40 

61 

MIN 

1  9 

6 

-  2 

fa 

1  3 

2  5 

27 

24 

24 

25 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

31 

32 

30 

34 

35 

34 

42 

39 

35 

31 

32 

32 

40 

43 

36 

3  3 

33 

36 

37 

37 

30 

31 

38 

64 

46 

53 

40 

30 

50 

MIN 

20 

1  9 

19 

31 

26 

31 

24 

20 

16 

24 

28 

26 

18 

ROBERTS  3  N 

MAX 

29 

31 

29 

34 

35 

34 

40 

40 

35 

33 

31 

35 

36 

39 

35, 

3  1 

33 

36 

35 

35 

30 

29 

36 

59 

56 

48 

40 

28 

45 

MIN 

2  2 

30 

30 

26 

28 

20 

'  ^ 

3  1 

21 

30 

20 

22 

20 

1  8 

1 1 

21 

32 

2  6 

2  5 

2  5 

1 4 

19 

ROCHELLE    1  W 

MAX 

30 

32 

32 

32 

40 

38 

42 

42 

34 

34 

36 

35 

38 

40 

33 

32 

32 

30 

36 

31 

27 

26 

31 

44 

42 

45 

41 

28 

45 

MIN 

18 

20 

-  4 

-  1 

10 

24 

24 

28 

27 

9 

19 

26 

21 

26 

14 

16 

25 

10 

22 

15 

6 

7 

13 

26 

22 

20 

18 

8 

21 

ROCKFORO 

MAX 

32 

30 

33 

34 

40 

37 

40 

40 

37 

35 

37 

35 

4  1 

39 

31 

32 

3  1 

35 

31 

27 

27 

32 

42 

4  1 

43 

40 

36 

47 

MIN 

16 

20 

-  2 

0 

8 

23 

28 

33 

26 

17 

22 

26 

25 

26 

13 

16 

26 

10 

21 

15 

7 

6 

13 

28 

24 

20 

17 

8 

16 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 

31 

30 

34 

36 

38 

37 

39 

37 

36 

34 

36 

35 

39 

35 

32 

31 

32 

33 

35 

26 

25 

26 

33 

45 

35 

45 

28 

32 

46 

MIN 

18 

5 

-  1 

2 

9 

24 

28 

30 

23 

1  7 

23 

26 

26 

23 

13 

21 

27 

11 

20 

16 

10 

7 

11 

32 

21 

20 

16 

9 

19 

See  r«f«reDce  notes  follovlng  Station  Index, 
-  20  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1956 


Day 

Of  Month 

:age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave] 

i  1 

32 

3  1 

3  7 

41 

41 

49 

42 

37 

39 

35 

34 

52 

40 

37 

3  2 

32 

38 

34 

42 

35 

32 

41 

61 

55 

56 

53 

37 

63 

41.1 

21 

24 

2 

10 

1  3 

31 

24 

35 

30 

19 

28 

22 

25 

31 

27 

26 

29 

1  7 

28 

1  9 

24 

14 

28 

37 

24 

2  7 

28 

1  5 

24 

23.  5 

49 

44 

36 

3  7 

35 

54 

53 

51 

44 

46 

45 

48 

45 

44 

40 

45 

72 

69 

64 

59 

43 

67 

47.7 

^9 

32 

27 

27 

29 

35 

29 

36 

35 

32 

29 

29 

26 

45 

33 

34 

39 

30 

40 

26 

30 

22 

32 

41 

35 

36 

35 

25 

31 

32.0 

4  1 

36 

36 

32 

34 

47 

42 

38 

34 

34 

38 

36 

4  1 

33 

35 

40 

66 

42 

56 

42 

35 

59 

39.5 

20 

19 

12 

14 

32 

28 

35 

31 

28 

28 

15 

25 

31 

28 

28 

30 

22 

26 

21 

20 

17 

26 

40 

27 

30 

21 

14 

24 

24.  3 

3  5 

36 

35 

35 

34 

34 

3  1 

40 

37 

34 

2  8 

30 

32 

34 

30 

23 

24 

31 

40 

37 

42 

35 

28 

46 

33.3 

1  3 

18 

-  2 

-  1 

7 

20 

25 

32 

26 

15 

17 

27 

25 

18 

10 

17 

23 

5 

16 

14 

5 

3 

10 

29 

20 

16 

14 

5 

18 

15.4 

35 

39 

40 

37 

36 

34 

35 

38 

36 

32 

30 

3  \ 

32 

36 

29 

26 

28 

32 

41 

46 

37 

30 

46 

35.3 

le 

2  1 

-  2 

2 

10' 

23 

27 

30 

24 

12 

19 

25 

2  1 

23 

15 

18 

27 

1  1 

19 

14 

8 

5 

1  3 

28 

24 

19 

19 

10 

18 

17.3 

35 

32 

48 

40 

35 

39 

3  1 

35 

49 

40 

35 

3  7 

32 

39 

32 

32 

41 

56 

46 

54 

44 

33 

60 

38.4 

20 

16 

2 

9 

13 

30 

25 

35 

30 

20 

27 

25 

24 

33 

26 

25 

29 

1  5 

26 

20 

2  1 

14 

26 

36 

22 

2  7 

25 

1  2 

25 

22.6 

34 

36 

35 

44 

40 

39 

34 

34 

34 

42 

49 

38 

38 

36 

40 

35 

34 

37 

64 

67 

56 

51 

29 

55 

40.4 

20 

29 

16 

20 

1  1 

31 

32 

30 

32 

28 

29 

27 

17 

34 

27 

27 

31 

26 

28 

22 

23 

13 

25 

34 

32 

28 

27 

9 

18 

25.0 

38 

34 

4  1 

39 

36 

32 

33 

33 

43 

47 

36 

35 

38 

37 

39 

31 

32 

47 

64 

43 

55 

41 

31 

52 

38.9 

2  1 

21 

13 

15 

1  7 

32 

33 

32 

29 

28 

28 

27 

19 

31 

27 

24 

30 

24 

24 

23 

2  1 

1  5 

25 

35 

29 

28 

20 

15 

20 

24.3 

52 

39 

34 

34 

34 

5  1 

55 

39 

40 

45 

42 

41 

43 

36 

35 

43 

67 

63 

60 

51 

37 

63 

43.6 

25 

26 

2't 

20 

18 

32 

27 

29 

31 

29 

29 

23 

19 

32 

31 

31 

32 

26 

28 

23 

2  1 

19 

28 

40 

32 

32 

26 

20 

25 

26.6 

3  3 

4  1 

38 

32 

33 

34 

47 

4  7 

38 

34 

35 

37 

38 

43 

36 

34 

41 

68 

62 

56 

50 

34 

60 

40.9 

17 

16 

14 

15 

31 

26 

34 

31 

25 

27 

22 

19 

35 

29 

28 

31 

22 

27 

20 

22 

15 

27 

37 

27 

32 

29 

11 

24 

24.8 

4  3 

4  1 

34 

3  7 

37 

34 

42 

40 

32 

3  1 

32 

30 

35 

3  3 

28 

27 

35 

48 

44 

46 

45 

30 

46 

36.2 

22 

23 

0 

4 

1  1 

26 

26 

33 

27 

13 

23 

27 

23 

25 

17 

22 

27 

13 

23 

17 

12 

9 

18 

31 

23 

24 

21 

1  1 

23 

19.6 

34 

3  3 

40 

41 

36 

3  3 

33 

36 

40 

44 

35 

34 

35 

35 

36 

33 

29 

36 

58 

56 

50 

43 

32 

45 

37.3 

1  3 

25 

-  3 

13 

14 

24 

32 

33 

32 

28 

28 

23 

13 

33 

28 

23 

31 

22 

22 

19 

18 

10 

20 

32 

3  1 

25 

26 

14 

18 

22.3 

38 

3  7 

39 

36 

36 

33 

35 

39 

37 

27 

2  9 

34 

33 

35 

30 

24 

28 

32 

42 

40 

45 

30 

31 

42 

34.5 

15 

20 

6 

8 

14 

27 

28 

30 

30 

19 

24 

26 

21 

27 

15 

23 

28 

12 

15 

1  1 

5 

10 

29 

24 

16 

20 

9 

18 

16.4 

3  1 

34 

3  8 

4  1 

35 

35 

3  1 

3  3 

36 

36 

32 

27 

32 

30 

34 

30 

26 

26 

30 

43 

43 

43 

39 

29 

43 

34.0 

19 

25 

5 

9 

15 

26 

30 

31 

2b 

20 

23 

25 

20 

29 

12 

22 

27 

16 

19 

1  5 

10 

7 

14 

29 

26 

21 

24 

11 

21 

20.0 

33 

33 

30 

33 

37 

35 

47 

47 

39 

35 

35 

35 

51 

50 

39 

39 

35 

38 

37 

44 

43 

35 

42 

73 

72 

60 

57 

35 

62 

43.  1 

22 

27 

l* 

14 

14 

32 

26 

33 

32 

20 

23 

21 

23 

28 

30 

30 

32 

21 

29 

21 

21 

18 

30 

40 

28 

30 

29 

12 

24 

25.0 

32 

>it 

35 

33 

37 

35 

46 

42 

34 

33 

34 

45 

53 

40 

33 

42 

40 

35 

40 

36 

35 

40 

64 

62 

57 

46 

32 

57 

41.1 

16 

30 

20 

22 

13 

29 

30 

31 

29 

29 

28 

18 

35 

28 

28 

32 

26 

28 

22 

26 

14 

27 

36 

31 

30 

28 

14 

25 

26.0 

RUSHVILLE 

SKOKIE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDALIA   CAA  AP 


WHEATON  COLLEGE 


WHITE   HALL    1  E 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

0.4 

T 

2.6 
T 

0.2 
T 

T 

0.2 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

1.0 

1 

3.0 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  3 

1 

0.3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

1  .  7 
1 

1 

1  .8 
3 

0.7 

2 

T 
1 

T 

T 

0.8 
1 

0.2 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 
I 

0.2 
T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
4 

4 

3 

T 
2 

T 

4.0 

2  . 1 

6 

T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1 

0.5 
1 

1 

T 

7 

T 

3.5 
4 

1  .3 

5 

2 

T 

T 

T 

0.3 

0.7 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

3.5 

2 

0.3 

3 

1.5 

1 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.4 

T 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

0.6 
1 

T 

8.3 

T 

T 
8 

T 

6 

3 
0.5 

2 
0.3 

0.6 
1 

1.0 
1 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

T 
I 

T 

0  .3 
T 

T 
T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  8 

0.5 

4.0 

T 

T 

2.0 

2 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
5 

T 
4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

4.0 
4 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.9 
4 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

1 

T 

I 
T 

T 

3.5 
4 

2 

1 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

EFF INGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

0.3 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

1.5 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1  .2 

1 

T 

T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

2 

2 

2 

1 

5.5 
1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  5 

T 

0.5 

4  .  5 

T 

T 

T 

0.2 

S«*  reference  notes  tollowlttg  Station  Index. 
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Table  7-CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1956 


Day  of  month 


otahOD 

11 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANKAKEE  3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1.5 

3 

3 

3 

2 

T 
1 

T 
1 

T 

1  .0 
1 

T 
1 

1.3 

2 

8.2 

9 

9 

2 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1  .0 

1 

T 

0.5 
1 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .5 

2 

0.8 

2 

2 

2 

1 

0.5 
1 

T 

T 

3.0 

1 

1 

0.5 
1 

1 

0.7 
T 

0.5 
1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

2.2 
5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

4.0 
4 

1  .  5 

4 

2 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

2.0 

2 

1  .  5 
1 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.2 

T 

1.0 

3 
0  .  2 

3 
0  .  2 

3 
0  .  2 

2 
0 . 2 

0.6 

2 
0  .  2 

1 

1  .7 

T 

1.0 

3 
0  .  3 

2 
0  .  3 

T 
2 
0  .  2 

T 
2 
0  .  2 

T 
1 

T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

3.0 
3 

1 .  5 
5 

5 

3 

2 

T 
2 

1 

T 

5.0 
4 

3 

2 

2 

1 

T 

1  .  5 

0.8 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

2.3 
2 

2 

1 

T 

0  .  3 

T 

T 
T 

T 

2.5 
1 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

MORRISONVILLE    1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
It 

1  .  5 

5 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

3.0 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

MOUNT  VERNON  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 
1 

0.9 
2 

T 

T 

0.1 

T 

T 
T 

0.2 

2.5 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.6 
T 

0.2 

2 
0.2 

2 
0.2 

1 

1 

T 

T 

T 

0.2 

0.4 

T 

1  .  8 

T 

T 
2 
0  .  1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0.5 

T 

0.5 

T 

PONT  I  AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.7 

2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

1  .2 

1 

2.4 
3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.4 
T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
2 

T 
5 

4 

2 

1 

T 
1 

1 

T 

0.1 
T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 

6 

T 
6 

6 

5 

4 

T 
2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

T 
4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.7 
3 

1 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

3.4 

3 

T 

0.5 
T 

5.0 
5 

T 
4 

3 

1 

T 

0.5 
T 

0.6 

1 

T 

ROCKFORO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 
T 

2.0 
2 

2 

1 

T 

0.2 
T 

0.3 

0.2 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 

T 

5.5 

3 

2 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

3.0 

2 
0  . 2 

0.2 

4 
0  . 6 

3 
0  .  5 

3 
0  .  5 

3 
0  . 4 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

0.2 
T 

2.9 

2 

0.2 

T 
3 
0  .  2 

1 

T 

T 
I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1  .0 

1 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

3 

2.0 
4 

4 

3 

2 

0  .  5 

2 

2 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0.5 
1 

1 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

1 

1.7 

2 

2 

2 

2 

T 
2 

0.8 

2.0 

2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.6 

0.8 

1 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

3 

1  .0 
3 

3 

3 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

4.5 

3 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1 

WHITE  HALL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
4 

1.0 
5 

4 

3 

2 

1 

T 

4.0 
4 

0  .  5 
3 

2.0 
2 

T 

reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


StaboD 

Index  No. 

County 

1  Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

g 

Obser- 
vation 
time 

1 
1 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Elevatii 

Temp. 

1  Precip.] 

Albion 

Edwards 

Bessie  Ellen 

Aleda  2  E 

0072 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Hugh  R.  Nesbitt 

2  3  5 

Alexis  water  Works 

0082 

41  03 

90  34 

694 

HID 

C 

AltoD  Dsm  26 

Corps  of  Engineers 

ADDS  1  HW 

Union 

J.  Bon  Hartline 

Henry 

Albert  E.  Croegaert 

Antloch 

0203 

1 

42  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

Boy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arllnffton  Helghtfi  4  SSE 

0247 

1 

42  02 

87  58 

680 

4P 

George  A .  Bonemann 

3 

Augusta 

Rtv.  J.  DlGlacoDO 

Aurora  College 

Kane 

>hys  Dept  Aurora  C. 

Avon 

Fulton 

Harold  L.  Bell 

0445 

Pike 

4 

39  41 

91  03 

640 

TA 

George  E.  Grlder 

3 

40  01 

90  26 

450 

TA 

Samuel  C.  Crowell 

3 

Beardstown  LaGrance  Dan 

Corps  of  Engineers 

Belleville  Scott   AF  Base 

0510 

St,  Clair 

U.S.    Air  Force 

Belvldere  Sewage  plant 

0383 

Boone 

City  of  Belvidere 

0598 

Hancock 

4 

40  20 

91  07 

671 

6P 

ioy  H.  Gibbons 

3 

Benton 

0608 

4 

38  00 

88  55 

474 

6P 

Benton, Water  Dept. 

3 

0761 

Merl  L.  Burgln 

Bloonlngton  Nornal 

0766 

McLean 

Harry  C.  Johnson 

Bluffs 

0781 

Vernon  A.  Nortrup 

Bradford  CAA  AP 

0873 

1 

41  13 

89  37 

795 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

Brookport  Dam  52 

0993 

Massac 

5 

37  08 

88  39 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

1166 

Alexander 

Canton 

1250 

Fulton 

?loyd  D .  Hammond 

Carbondale  Se«age  Plant 

1265 

JackBon 

John  L.  Woolen 

Carllnvllle  4  E 

Macoupin 

1 

39  17 

69  49 

627 

6P 

6P 

Renry  B.  Boeltlng 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1288 

Clinton 

2 

38  36 

69  22 

461 

7P 

2  3  5 

1296 

Carpenter  \  SW 

1304 

Soil  Cons.  Service 

Casey 

1329!ciark 

Walter  A.  Newlln 

Central  la  4  IT 

1386 .Mar  ion 

2 

38  31 

89  12 

494 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

Cbandlervllle 

1412 

1 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Lloyd  Sathoff 

3 

Cbannabon  Dresden  Isld 

1420 

Grundy 

Corps  of  Engineers 

Charleston 

1436 

Samuel  p.  Jenkins 

Chenoa 

1475 

McLean 

C.  Herle  Parry 

1491 

Randolph 

4 

37  54 

89  49 

400 

7A 

3 

Chicago  Cal  Tr  Hks 

1S22 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  Lakevlew  PmpSta 

1532 

Chicago  Loyola  Unlv. 

1537 

Chgo  Sanitary  Dist 

Chicago  Uayfalr  Pnp  Sta 

1542 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  N  Br  punp  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

67  42 

595 

MID 

C 

Chicago  Roseland  <^Dpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 ! Cook 

Chicago  San  Dist  Office 

1562  Cook 

Chgo  Sanitary  Dist 

Chicago  S.  Filter  Plant 

1564 

Cty  Engr  Wtr  purlf 

Chgo  Springfield  Pnpg 

1567 

3 

41  55 

87  44 

630 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  University 

1572 

3 

41  47 

87  36 

594 

HID 

HID 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1577 

hi 

U.S.  Weather  Bureau 

Chicago  m  City 

1562 

U.S.  weather  Bureau 

Chill Icothe 

1S27 

Finis  W.  Baujan 

Cicero 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

60S 

7P 

TP 

George  0.  Lukes 

2  3  5 

Clflne  Brown  Canp 

1664 

Wayne 

7 

38  31 

68  24 

- 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

C.  E.  Corrlngton 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

Floyd  G.  Anderson 

Colllnsvllle 

1825 

Uadlson 

William  E.  Bonn 

Coultervllle  Res. 

1944 

Randolph 

4 

38  12 

89  36 

530 

MID 

William  H.  Smith 

c 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

MID 

c 

Danville 

2140 

Vermilion 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vemlllon 

Danvl     e  Sewage  P 

Decatur 

2193 

I..COO 

William  B.  Coonradt 

Dlaon 

2348 

Lee 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

William  w.  Shuck 

2  3  5 

7 

Downs  2  NE 

2417 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

794 

MID 

c 

Du  Quoin  2  S 

2483 

2  3  5 

Dwlght  St.  Refornatory 

2502 

Livingston 

State  Bef    or  Women 

East  St.  Loulfi  Parks  C 

2614 

St.  Clair 

Parks  College 

Edelsteln 

2642 

I 

40  57 

89  38 

_ 

MID 

c 

Edwardsvllle 

2679 

4 

38  49 

89  58 

SS4 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham 

2687 

Effingham 

7  C 

Elgin 

2736 

K.ine 

W.   0.  Beckner 

Elizabethtown 

2750 

lUardtn 

U.S.  Forest  Ranger 

Elsah 

2800 

4 

38  57 

90  21: 

641 

5P 

The  Prlnclpla  Col. 

3 

Evanston  runplng  Sta. 

2688 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Falrbury  Waterworks 

2923 

Livingston 

Fairfield 

2931 

Wayne 

Earl  Wilson 

Farmer  City 

2993 

|De  Witt 

Norah  Yeagle 

Flora 

3109 

Clay 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

3257 

6 

42  18 

89  37 

762 

TP 

TP 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Fulton  Dan  13 

^3290 

Corps  o       ng  neers 

Galatla  1  W 

■3304 

Josephine  Harris 

Galena 

3312 

jjo  Daviess 

4 

42  24 

90  26 

611 

6P 

NW  111.  Gas  &  Elec. 

3 

Galesburg 

3320 

,Kdox 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

6A 

2  3  5 

Galva 

3335 

Arthur  E .  Johnson 

Geneseo 

33S4 

jrord 

Hrs.  M.  J.  Bessant 

Gibson  City 

3413 

Edward  P.  Bergstrom 

Gladstone  Dam  IB 

3455 

\ 

40  50 

91  04 

536 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Gleodale  Exp.  Farm 

3482  Pope 

37  26 

86  40 

500 

TA 

3 

c 

Colconda  Dam  51 

3523 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

T  C 

Golden 

3530  lAdams 

G.  W.  Nethery 

Grafton 

3572  .Jersey 

B.   Inogene  DeSherli 

Grand  Tower  2  N 

13595 

I  4 

37  40 

69  30 

367 

TA 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

;  1 

39  20 

90  12 

556 

MID 

Lloyd  S.  Hedarls 

c 

Greenup 

3683  Cumberland 

Leonard  M.  Hlchols 

GreeovlUe 

|3693  Bond 

Deane  J.  HcAllster 

Grldley 

13709  McLean 

Ezra  D.  Stoller 

Grlggsvllle 

3717  Pike 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

2  3  5 

Hardlo 

3850  icalhoun 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Harrlsburg 

3679  Saline 

Clyde  Plttman 

Harriaburg  Disposal  Pl 

3884  Saline 

W.  Harrison  Klbler 

Havana 

13930  iHason 

L.  L.  Euteneuer 

Havana  No.  2 

3940  luason 

I  1 

40  IG 

90  04 

460 

8A 

Herle  L.  Riley 

3 

Hlllsboro 

410 

1  Montgomery 

2 

39  09 

69  29 

720 

6P 

TA 

2  3  5 

HoopestoD 

419 

Vermilion 

John  F.  Mushrush 

J, 

BudKon  Lk  Bloomlngton 

14269  lUcLean 

III.  State  Wtr  Sur. 

autsonvUle 

14312  Crawford 

I 

Ed  S.  Dry 

HutBonvllle  Pwr  Plant 

Crawford 

1 

39  08 

87  40 

71 

111  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dan  16 

14355  Rock  Island 

41  25 

91  01 

554 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

Jacksonville 

4442  IKorgan 

'  1 

39  4^ 

Korbury  Sanatorium 

Jacksonville  Sewage  PI 

4447  Uorgan 

'i  1 

Hunlclpal  Sew  Trt 

Janesvllle 

|4465  Cumberland 

Albion  F -  Edwards 

c 

Jerseyvllle 

4489  Jersey 

'  1 

39  09 

90  2C 

635 

6P 

6P 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

453 

}  Will 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

JoUet 

4535  Will 

2  3  5 

T 

Kankakee  3  SW 

,4593  .Kankakee 

41  05 

87  55 

625 

61 

TA 

De  ber       .  oerner 

2  3  5 

T 

Kankakee  4  NW 

4598  Kankakee 

41  08 

87  5S 

631 

6P 

6P 

H  .  A  .  Durand 

2  3  5 

Kankakee  sewage  plant 

4603  Kankakee 

] 

41  08 

87  53 

642 

HID 

C 

Kelthsburi?  1  KW 

4655  Mercer 

41  06 

90  57 

540 

8A 

3 

Kewanee 

14710  iHenrv 

] 

41  14 

89  56 

6P 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

471 

1 

41  15 

89  54 

800 

HID 

'4823  Hancock 

1 

40  35 

90  58 

691 

TP 

TA 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

T 

Lanark" 

'4879  iCarroll 

42  06 

89  SO 

878 

HII 

Westcioa  GTI  Corp. 

C 

La  Salle  Peru 

4922  La  Salle 

: 

41  20 

89  08 

522 

TP 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923  LB  Salle 

1 

41  19 

89  06 

W«.   K.  Boehm 

3 

Lawrencevllle 

4959  Lawrence 

7 

38  44 

67  41 

510 

8i 

Radio  Station  WVHC 

3 

5036  McLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lere 

3 

Lincoln 

5079  l.ogan 

1 

40  OS 

89  22 

591 

TP 

TA 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  &  Dam 

5131  Will 

1 

41  34 

68  05 

S8S 

HIE 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  House 

5136  jwill 

41  34 

88  05 

S85 

MIE 

Chgo  Sanitary  Diet. 

c 
c 

Loulevllle 

S216  jClay 

1 

38  41 

68  3C 

48Q 

HIC 

Roy  H.  Dawkins 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

'  Longitude 

0 

Obser- 
vation I 
time  ' 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Elevati 

Temp. 

Hacklnaw 

5272 

Tazewell 

40  32  i 

89  22 

620 

eplcecil  K.  Trimble 

5280 

HcDonough 

40  28 

90  40 

702 

6P 

r.    S,  Newell 

Hakanda  1  NW 

5294 

4 

3T  38 

89  14 

660 

(9 

6P  . 

2  3  5 

Marengo 

HcHenry 

42  15  ; 

86  37 

6P 

6P. Claire  Loofbourrow 

Marietta 

Fulton 

546 

HIDlJoseph  Ace  UcCance 

C 

Marion  2  W 

Williamson 

448 

5P  1 

C.  N.  Oanlelson 

Maroa 

i364 

40  02! 

88  58 

720 

KID  John  E .  Kltowski 

C 

Marseilles  Lock 

5372 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A  1 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshall 

Clark 

6P 

!rnest  Thomas  Pine  , 

Mason  City 

Mason 

1 

car    D.  Tom  in 

Hat toon 

Coles 

HID 

HID  1 

Cen  111  Pub  Serv  Co ' 

2  3  5 

HcHenry 

i493 

HcHenry 

12  21 

68  16 

760 

HID  1 

Louis  J,  Althoff 

C 

HcHenry  2  S 

McHenry 

1 

42  19 

68  IS 

742 

John  J.  Barnlngs 

3 

6P 

r.  G.  Fraaier 

Hedora 

Hacoupln 
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5P 

2  3  5 

7 

Wilcox 

9274 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

HODthly  and  seasonal  snowfall   and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlmensioral  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "'F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUI V"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground .  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result   in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Climatologist  at  601  1/2  East 
Springfield  Avenue,  Champaign,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

it      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield.  , 
AM     Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of   1   inch  water  equivalent   to  every  10   inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data) . 
T       Trace ,   an  amount  too  small  to  measure . 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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ILLINOIS  -  MARCH  1956 


WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  during  March  averaged  near  seasonal.     There  was  relatively  little  precipitation.  Most 
stations  received  less  snow  than  is  usual  for  March.     Spring  seeding  of  small  grains  and  grass 
neared  completion  except  in  the  northernmost  counties  and  plowing  for  corn  and  soybeans  progressed 
ahead  of  normal. 

March  "came  in  like  a  lamb".     Daily  mean  temperatures  were  from  15°  to  18°  warmer  than  seasonal  and 
remained  several  degrees  above  seasonal  even  after  the  passage  of  a  mild  cold  front  on  the  3d.  The 
5th  and  6th  were  very  warm  over  most  of  the  State,     Daily  mean  temperatures  at  Springfield  were  26° 
and  27°  above  normal,  respectively,  on  those  dates.     Most  stations  south  of  a  line  from  Moline  to 
Chicago  registered  their  highest  maximum  temperatures  on  the  5th  or  6th.     North  of  the  line,  the 
highest  maximums  generally  occurred  on  the  25th  or  26th.     Monthly  maximums  ranged  from  55°  at  Wauke- 
gan  on  the  26th  to  87°  at  East  St.  Louis  on  the  6th.     A  cold  front  passage  on  the  afternoon  and 
evening  of  the  6th  ushered  in  the  first  cool  weather  of  the  month.     Most  stations  south  of  the  line 
from  Moline  to  Chicago  registered  their  coldest  temperatures  on  the  8th,     The  9th  and  10th  were  warm 
but  a  cold  front  crossed  the  State  on  the  evening  of  the  10th  and  was  followed  by  almost  two  weeks 
of  relatively  cold  weather.     Most  stations  in  northern  Illinois  registered  their  lowest  minimums  on 
the  13th.     Monthly  minimums  ranged  from  27°  at  Cairo  on  the  8th  to  8°  at  Mount  Carroll  on  the  13th. 
Mild  temperatures  prevailed  from  the  25th  to  28th  and  the  last  three  days  were  rather  cool.  Monthly 
mean  temperatures  ranged  from  32.7°  at  Antioch  to  49.5°  at  Cairo.     Monthly  mean  temperatures  at 
most  northern  and  southern  stations  were  lower  than  their  long-term  means.     They  were  above  the 
long-term  means  at  most  stations  in  central  Illinois. 

Precipitation  occurred  on  many  days  during  the  month  but  the  more  important  amounts  occurred  on  the 
3d,  5th  to  8th,   13th  to  18th,  27th,   and  28th.     Almost  all  the  precipitation  in  the  south  occurred  a 
as  rain.     Snow  occurred  in  northern  Illinois  on  the  7th,   8th,  and  during  the  general  storm  period, 
13th  to  18th.     Most  stations  west  of  a  line  from  East  St.  Louis  to  Springfield  to  Rockford  received 
less  than  an  inch  of  rain  during  March.     Monthly  totals  exceeded  one  inch  at  most  stations  east  of 
that  line.     Many  counties  in  the  extreme  south  received  more  than  two  inches.     The  greatest  monthly 
total,  3.65  inches,   occurred  at  Harrisburg.     The  least  monthly  total,   0.15  inch,   fell  at  Galesburg. 
Monthly  totals  were  less  than  the  long-term  means  over  the  entire  State.     They  were  less  than  half 
the  long-term  means  over  most  of  the  State  except  several  southeastern  counties  and  at  a  few  sta- 
tions along  the  Indiana  line  from  Hoopestown  northward.     Many  western  stations  received  less  than 
one-fourth  of  their  long-term  means ,     In  some  communities  March  1956  was  the  driest  March  in  20 
years  and  among  the  driest  of  record.     Snowfall  ranged  from  none  at  Benton  and  Mount  Vernon  to  8,0 
inches  at  Casey.     In  general,   the  southern  counties  and  the  northwestern  counties  received  less 
than  two  inches.     Most  central  and  northeastern  counties  exceeded  that  amount.     Several  stations  in 
central  Illinois  and  in  the  extreme  northeast  received  more  than  five  inches  of  snow  during  March. 

Much  of  the  limited  fall  leaf  development  of  winter  wheat  froze  back  during  the  winter  and  the  low 
temperatures  late  in  March  were  unfavorable  for  the  resumption  of  growth.     The  crop  was  short  in 
some  areas.     All  -vegetative  growth  was  retarded  and  the  germination  of  new  seedings  was  poor. 
Most  parts  of  the  State  had  sufficient  soil  moisture  for  immediate  needs  but  the  subsoil  reserves 
were  low  over  the  north  and  central  parts  of  Illinois.     The  weather  was  favorable  for  field  work  in 
all  but  a  few  southern  counties.     Plowing  for  corn  and  soybeans  progressed  ahead  of  schedule  and 
the  seeding  of  small  grains  and  grasses  neared  completion  in  all  but  the  northernmost  counties. 
Some  farmers  in  northern  Illinois  continued  to  haul  water  for  livestock. 

STORMS 

Two  tornadoes  occurred  in  Illinois  on  March  6.     The  first  of  these  occurred  in  the  Lexington  vi- 
cinity, McLean  County,   about  4:45  p.m.     Witnesses  reported  seeing  the  funnel  cloud  and  hearing  the 
roar  of  the  storm.     Property  damage  was  estimated  at  $40,^000.     The  second  tornado  on  that  date  oc- 
curred one  hour  and  ten  minutes  later  northeast  of  Buckley,   Iroquois  County.     About  ten  farmsteads 
suffered  heavy  damage.     Property  damage  was  estimated  at  $125,000.     Six  persons  were  injured. 
Large  hail  and  heavy  rain  fell  north  of  the  path  which  was  damaged  by  the  wind.     Strong  northwest 
winds  with  velocities  of  fifty  to  sixty  miles  per  hour  caused  $30,000  property  damage  over  north- 
eastern Illinois  late  on  the  10th. 

Lucius  W.  Dye 
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Direction 
of 

fastest  iriile 

Date  of 
fastest  mile 

■  B 

< 

< 

o 

B 

CL 
O 

I 

Q. 

O 

2 

Trace 

60-I0- 

.10-.49 

.50-99 

66T-00I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

CAIRO  WB  CITY 

11.7 

37 

S 

6 

3 

6 

4 

0 

1 

0 

14 

62 

5.0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

NE 

10 

10.8 

46 

5W 

10 

73 

77 

57 

69 

9 

7 

7 

0 

0 

0 

23 

49 

7.2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

W 

10 

1^.3 

49 

W 

10 

73 

75 

53 

57 

12 

5 

1 

0 

0 

0 

18 

59 

6.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

14.0 

49 

W 

10 

78 

50 

55 

10 

6 

2 

0 

0 

0 

18 

55 

5.7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

ssw 

11 

15.7 

48 

5W 

28 

70 

75 

50 

55 

4 

8 

2 

0 

0 

0 

14 

64 

5.6 
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TABLE  2 


Temperahire 


Station 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days. 

No.  of  Days 

3 

0 

1  Departure  1 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  oi  Day* 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Eleptb 
on  Grotrnd 

Date 

e 

0 
X 

0 
1 

e 

0 

s 

0 

ft 

0 
0 

°J 

01< 

5  t 

S  i 

on 

/.it 

87? 

0 

2  6 

0.69 

1,66 

0,38 

2  8 

2,2 

T 

7  + 

2 

0 

0 

5Z.  *  1 

* 

z,  * 
• 

995 

7^ 

J: 

1  .44 

0,84 

0,75 

2  8 

5.9 

T 

1  + 

6 

1 

0 

45  A 

?  5  *  R 

n 

J  3 

90  3 

0,67 

1,90 

0,25 

2  8 

1.9 

T 

7  + 

if  *  1 

^0  7 

1  *A 

0 

2  2 

0 

1,43 

0.31 

0 

Q 

^7  n 

5Q 

in 

1  A 

878 

0 

3 

2  3 

0 

1.10 

1,75 

2  6 

3,9 

2 

14 

7 

Q 

n  '  7 

?  1 

8  59 

0 

1  .  14 

1.42 

0.24 

2  7 

Q 

46«2 

2  9,2 

^7  7 

60 

° 

1.14 

1,56 

2  8 

4,6 

T 

7  + 

0 

4  5  •  0 

2  6,1 

36,0 

0,9 

60 

26 

: 

893 

0 

2 

2  3 

0 

1.17 

0*86 
* 

1 

8  + 

2 

42  •  7 

2  3,7 

3  3,2 

1,8 

60 

2  6 

9 

1  3 

Q70 

0 

2 

2  7 

0.72 

1*37 

7  fl 

1  *  3 

Q 

44*5 

2  5,9 

3  5,2 

0,4 

^t 

Q1  7 

0 

^ 

0.52 

173 

0*32 

2  8 

1 

6  + 

48«  5 

26,9 

70 

15 

:  ^ 

839 

0 

2 

2  6 

0.15 

2.50 

0,07 

16  + 

1.0 

1 

1 6 

0 

49  •  9 

2  5,0 

0 

1 

2  7 

0 

0,50 

1 

1 6 

0 

Q 

47,4 

2  9  ,  1 M 

7  1 

A? 

1  8 

0 

1 

0 

D  0,  73 

2*09 

0*26 

2  8 

2.7 

T 

12  + 

Q 

49,8 

26,2 

0,8 

77 

1  ^ 

ft?q 

0 

1 

2  5 

0,65 

2,01 

0.26 

2  8 

6.6 

14 

50  •  0 

27,4 

3  6,7 

72 

307 
807 

0 

J: 

1,20 

J 

14  + 

49«2 

2  5,6 

3  7,4 

0.6 

64 

2  5+ 

1  9 

1 3 

848 

^ 

0,56 

?  '04 

0*46 

2  a 

1  *  2 
* 

J 

7+ 

1 

Q 

Q 

46*6 

2  8,5 

3  8,7 

0,5 

64 

811 

0 

0.47 

*Q7 
* 

0  '  ?ft 

* 

0 

Q 

50  •  3 

2  7,1 

38,7 

0,3 

74 

6 

1  3 

1  3 

0 

1 

22 

1,06 

2  8 

14 

45#9 

26,2 

36,1 

1.1 

62 

2  6 

1 0 

1  3 

890 

0 

2 

24 

0 

0,54 

1  *Q4 

"7 

n*  3*5 

7  7 

0.7 

7  + 

Q 

0 

50,0 

27,5 

38,6 

0.5 

70 

5  + 

1  1 

8 

80  5 

0 

2 

2  4 

0 

0,71 

1  *  QZ. 

n* 

0*  3A 

ft 

^  *  ^ 

0 

50  •  3 

27,3 

38,6 

0,6 

6  3 

2  6 

1  5 

1  3 

806 

0 

2 

23 

0 

0,57 

7fi 

4B»  6 

24,3 

36,5 

1  .0 

63 

2  6  + 

9 

13  + 

817 

0 

1 

2  7 

0 

0,68 

1 '  70 

0*44 

1  2  g 

0  4 

44.4 

23.9 

34,2 

- 

1.7 

62 

26 

6 

13 

94  7 

0 

2 

2  7 

0 

0,59 

- 

1,46 

0.32 

26 

1,1 

1 

8 

48.8 

27.8 

38,3 

0.6 

64 

5 

16 

13  + 

818 

0 

1 

2  1 

0 

0,50 

2  .03 

0.32 

28 

0.2 

T 

7 

45.8 

26.6 

36,2 

61 

5 

16 

13 

866 

0 

2 

2  5 

0 

1,06 

1.71 

0.62 

6 

2.7 

1 

16 

49.6 

29.0 

39.3 

l.C 

73 

6 

16 

8 

790 

0 

1 

2  1 

0 

1,16 

1.52 

0,35 

24 

2.5 

2 

14 

45.  IM 

24.  7M 

34, 9M 

60 

26 

12 

13 

931 

0 

2 

29 

0 

0.68 

1,63 

0.35 

28 

1.3 

T 

15 

44.7 

24,9 

34,8 

1  ,2 

59 

25  + 

10 

13 

926 

0 

2 

26 

0 

0,65 

1,86 

0  .40 

28 

2,0 

43.0 

24.4 

33,7 

0,2 

60 

25  + 

1  1 

13 

962 

0 

27 

0 

1,02 

1.48 

0,36 

26 

1  .  6 

1 

14 

2 

0 

0 

42.2 

23.4 

32,8 

61 

26 

10 

13 

990 

0 

3 

26 

0 

0,42 

1.62 

0,21 

28 

0,5 

T 

7+ 

1 

0 

0 

43.5 

24,6 

34,1 

1,5 

61 

26 

12 

13 

948 

0 

2 

28 

0 

1  .06 

1.53 

0,26 

28 

1,4 

T 

15 

5 

0 

0 

48.1 

25, 3M 

36, 7M 

1  ,4 

62 

26 

1  4 

13 

670 

0 

1 

29 

0 

0,48 

2.00 

0.37 

28 

1,0 

1 

16 

1 

0 

0 

41.4 

24,7 

33,1 

2,3 

55 

26 

1  3 

13 

963 

0 

3 

28 

0 

1,70 

0,75 

0,90 

28 

5.2 

1 

23 

4 

1 

0 

43.8 

26,5 

35,2 

56 

26 

1  6 

8  + 

916 

0 

1 

26 

0 

0.77 

1.83 

0,29 

26 

3.4 

T 

1  + 

2 

0 

0 

36,3 

0.82 

2.2 

52  .  6 

29,3 

41,0 

0.7 

75 

6  + 

14 

8 

741 

0 

1 

22 

0 

1.22 

1.93 

0.46 

14 

6.7 

2 

14 

0 

0 

57.  1 

30.1 

43,6 

0.0 

85 

6 

1  5 

6 

661 

0 

0 

20 

0 

0.93 

2  .34 

0.40 

14 

3.0 

T 

14 

3 

0 

0 

51.6 

29,4 

40.5 

2,2 

75 

6+ 

1  7 

8 

752 

0 

0 

21 

0 

51. 8M 

27. 2M 

39.  5M 

74 

6 

785 

0 

1 

24 

0 

1.60 

1.20 

0.85 

6 

5.0 

T 

8  + 

5 

1 

0 

51.9 

30.3 

41.1 

0,9 

75 

5 

16 

8 

735 

0 

0 

20 

0 

0.69 

2.30 

0.32 

26 

3.0 

T 

16 

4 

0 

0 

54.0 

30,7 

42,4 

0,6 

79 

6 

1  5 

8 

696 

0 

0 

20 

0 

0,97 

2.45 

0.29 

14 

4 

0 

0 

53. 5M 

32,  6M 

43.  IM 

1.3 

76 

5 

1  8 

8 

669 

0 

1 

19 

0 

1,17 

2.50 

0.32 

7+ 

3.4 

4 

0 

0 

53. 9M 

30. 6M 

42, 3M 

0,6 

84 

6 

12 

8 

713 

0 

1 

22 

0 

0,33 

2,44 

0.32 

14 

4,5 

1 

0 

0 

55.5 

28,6 

42  ,  1 

0.6 

80 

6 

14 

8 

705 

0 

0 

24 

0 

0,65 

2,06 

0.30 

14 

5.0 

1 

0 

0 

57.  8M 

32.0M 

44, 9M 

0.9 

81 

6 

15 

8 

64  3 

0 

0 

19 

0 

1  ,08 

2.23 

0.65 

14 

3 

1 

0 

50.8 

30,1 

40,  5 

0.4 

72 

6 

1  7 

8 

754 

0 

1 

21 

0 

2.56 

0.65 

1.12 

7 

5.9 

T 

14 

8 

1 

1 

58.0 

30,2 

44.  1 

1,9 

84 

6 

1  3 

6 

647 

0 

0 

22 

0 

0.77 

2,06 

0.32 

14 

5.0 

T 

16 

3 

0 

0 

59.2 

31.0 

45.  1 

1.2 

85 

6 

14 

8 

616 

0 

0 

20 

0 

0.  60 

2  .44 

U.44 

14 

4.4 

T 

14  + 

2 

0 

0 

52.4 

27,9 

40,2 

0,1 

71 

5  + 

1  1 

8 

764 

0 

1 

23 

0 

0.28 

2.40 

0.17 

14 

3.0 

1 

16 

1 

0 

0 

53. 6M 

28,  9M 

41  ,  3M 

0,2 

80 

6 

14 

8 

730 

0 

0 

21 

0 

1.48 

1.65 

0.36 

28 

6.0 

4 

14 

7 

0 

0 

52.4 

30,4 

41,4 

0,3 

75 

5+ 

1  7 

8 

724 

0 

0 

21 

0 

1.16 

2.49 

0.27 

7 

3.5 

3 

15 

5 

0 

0 

55,7 

30,6 

43.2 

0,9 

81 

6 

16 

6 

670 

0 

0 

2  1 

0 

0,79 

2,23 

0,31 

14 

6.0 

1 

16 

2 

0 

0 

57.4 

33.7 

45.6 

2,7 

76 

5  + 

19 

8 

60  1 

0 

0 

1  7 

0 

1,61 

2.17 

0.77 

14 

4.5 

T 

16 

5 

1 

0 

55,4 

32,0 

43,7 

0,7 

77 

5 

19 

6  + 

656 

0 

0 

19 

0 

1,90 

2.11 

0.69 

14 

5,0 

T 

16 

5 

1 

0 

54,8 

31.4 

43.1 

0.4 

79 

6 

16 

8 

675 

0 

0 

19 

0 

1.28 

1.92 

0.49 

14 

4,5 

T 

14  + 

4 

0 

0 

53.0 

31,9 

42,5 

0.9 

75 

5 

19 

8 

693 

0 

0 

19 

0 

1.28 

2.38 

0.36 

7 

6,0 

5 

0 

0 

49,2 

28.6 

38,9 

0.6 

75 

6 

15 

8 

801 

0 

2 

23 

0 

0,54 

2.25 

0.20 

14 

4.5 

4 

14 

2 

0 

0 

54.4 

29.7 

42,1 

1.2 

81 

6 

1  1 

6 

700 

0 

0 

2  1 

0 

0.  56 

1.91 

0.32 

14 

6.0 

1 

14  + 

3 

0 

0 

52.8 

28,6 

40,7 

61 

6 

1  1 

8 

742 

0 

1 

24 

0 

0.56 

1.95 

0.40 

14 

5.2 

4 

14 

1 

0 

0 

49.9 

29.6 

39,8 

73 

6 

1  6 

6 

774 

0 

1 

22 

0 

1  .09 

2,08 

0.31 

.1  5 

5.1 

3 

15 

4 

0 

0 

50,8 

27.8 

39.3 

0,3 

73 

6 

15 

6  + 

787 

0 

1 

23 

0 

1.15 

1,65 

0,28 

14 

4.4 

1 

14 

5 

0 

0 

55.6 

29.4 

42,5 

0.7 

83 

5 

1  5 

8 

69  1 

0 

0 

23 

0 

0,35 

2.37 

0,22 

14 

3.5 

1 

0 

0 

52  ,5 

30.0 

41,3 

1  .  1 

83 

6 

1  5 

8 

730 

0 

0 

23 

0 

0,63 

2.68 

0.22 

14 

4.6 

3 

14 

2 

0 

0 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 
ANT lOCH 

AURORA  COLLEGE 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AP 

CHICAGO  WB  CITY 

C ICERO 

DIXON 

FREEPORT 

FULTON  DAM  13 

GALESeURG 

GALVA 

JOLIET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS  3  NE 
MORRI SON 
MOUNT  CARROLL 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PONT  I  AC 
ROCHELLE   1  W 
ROCKFORD 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOK IE 
STOCKTON 
SYCAMORE 
WALNUT 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANV ILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

LA  HARPE 

L INCOLN 

MATTOON 

MORRISONVILLE   1  E 

NEWTON 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVILLE 

SPRINGFIELD  WB  AP 


See  refereace  notes  followlos  stetion  lodex. 
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Dale 

Snow 

Sleet 
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Min. 
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• 
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s 

0 

S 

0 

o 
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or  More  j 

5  . 

s< 

'nl 

S  3 

bl 
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52 

.  7M 

28.  5M 

4  0.5M 

0 

.0 

80 

6 

1  3 

8 
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0 

1 

2  I 

0 

54 

.  1 
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.2 

42.2 

74 

5  + 

16 

8 
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0 

0 

20 

0 

1.41 

- 
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.03 

0. 

45 

14 

4.0 

T 

14  + 

5 

0 

0 

URBANA 

50 

.5 

29 

.6 

40.1 

- 

0 

.  1 

74 

6 

15 

8 

765 

0 

1 

2  1 

0 

1.07 

2 

.22 

0. 

29 

28 

5.4 

2 

15 

4 

0 

0 

VANDALIA   CAA  AP 

55 

.9 

29.8 

41.9 

79 

6 

17 

8 

710 

0 

0 

22 

0 

1.28 

0. 

25 

14+ 

4.3 

2 

14  + 

5 

0 

0 

VIRDEN 

55 

.9 

30 

.4 

43.2 

82 

6 

14 

8 

673 

0 

0 

20 

0 

0. 

64 

2 

.41 

0. 

28 

14 

5.8 

T 

14  + 

3 

0 

0 

WATSEKA 

51 

.  0 

29 

.0 

40.0 

72 

6 

1  6 

8 

766 

0 

1 

22 

0 

1  . 

94 

1 

.03 

0. 

83 

7 

3.2 

T 

7  + 

5 

1 

0 

WHITE  HALL   1  E 

5« 

.2 

31 

.  1 

44.7 

1 

.3 

83 

6 

1  5 

8 

630 

0 

0 

20 

0 

0. 

55 

2.50 

0. 

16 

14 

T 

T 

16 

3 

0 

0 

W  INDSOR 

54 

.  3 

30 

.  7 

42.5 

0 

.  3 

76 

6 

1  7 

8 

691 

0 

1 

20 

0 

1  . 

28 

2 

.41 

0. 

44 

14 

7.0 

2 

15 

4 

0 

0 

DIVISION 

42.0 

1  . 

05 

4.6 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

57 

.  6 

36 

.0 

46.8 

78 

5 

20 

8 

559 

0 

0 

13 

0 

2. 

89 

1 

.27 

1 . 

55 

7 

3.3 

T 

16 

3 

2 

1 

ALTON  DAM  26 

56 

.0 

31 

.  4M 

4  3.  7M 

82 

6 

19 

8 

652 

0 

0 

16 

0 

0. 

89 

2 

.47 

0. 

35 

14 

3.5 

2 

16 

2 

0 

ANNA     1  NW 

58 

.  5M 

35 

.  6M 

47.  IM 

0 

.6 

76 

6 

2  1 

8  + 

554 

0 

0 

1  3 

0 

2  . 

74 

1 

.55 

1 . 

22 

7 

1.0 

0 

6 

1 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

55.4 

33 

.6 

44.  5 

0 

.2 

84 

6 

19 

8 

630 

0 

0 

18 

0 

1. 

28 

2 

.02 

0. 

30 

1  5 

3.  1 

2 

15 

5 

0 

° 

CAIRO  WB  CITY  R 

58 

.9 

40 

.  1 

49.5 

0 

.5 

77 

26 

2  7 

8 

479 

0 

0 

3 

0 

2  . 

29 

2 

.43 

1. 

1  5 

1  3 

T 

T 

11  + 

5 

1 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

58 

.2M 

35 

.5 

46. 9M 

- 

0 

.7 

77 

6 

20 

20 

565 

0 

0 

15 

0 

2  . 

38 

1.43 

1.07 

7 

T 

T 

15  + 

4 

2 

l 

CARLYLE 

58.3 

31. 8M 

45.  IM 

0 

.0 

80 

6 

18 

8 

618 

0 

0 

1  8 

0 

1 . 

18 

- 

2 

.25 

0. 

5U 

14 

2.0 

3 

1 

COBDEN  2  S 

57 

.  7 

34 

.OM 

45. 9M 

75 

26 

19 

20 

592 

0 

0 

14 

0 

1  . 

50 

0. 

47 

7 

T 

0 

4 

0 

OU  QUOIN  2  S 

58.6 

35.0 

46.8 

0 

.3 

79 

6  + 

24 

20 

559 

0 

0 

1  6 

0 

2. 

71 

1 

.01 

1. 

63 

7 

4 

2 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

60 

.2 

31 

.8 

46.0 

0 

.4 

87 

6 

15 

8 

592 

0 

0 

2  1 

0 

1  . 

42 

2 

.01 

0. 

43 

14 

T 

0 

6 

0 

ELIZABETHTOWN 

59 

.0 

37 

.4 

48.2 

76 

5 

2  3 

8 

518 

0 

0 

1  1 

0 

2. 

93 

1 

.78 

1 . 

15 

7 

2.0 

T 

1  5 

5 

2 

FAIRFIELD 

56 

.9 

34.3 

45.6 

0 

.4 

76 

6 

20 

8 

598 

0 

0 

14 

0 

2. 

54 

1 

.29 

1. 

40 

7 

1.0 

0 

3 

2 

FLORA 

56 

.  7 

34 

.0 

45.4 

0 

.6 

77 

6 

20 

8 

606 

0 

0 

1  5 

0 

1  . 

89 

1 

.84 

0. 

75 

7 

4 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

55.8 

35.4 

45.6 

0 

.9 

74 

5 

22 

8  + 

599 

0 

0 

12 

0 

3. 

10 

1 

.71 

1. 

10 

7 

T 

T 

16  + 

5 

2 

GREENVILLE 

57. 8M 

33 

.2M 

45. 5M 

1 

.2 

81 

6 

1  6 

8 

600 

0 

0 

19 

0 

1  . 

79 

1 

.72 

0. 

70 

7 

T 

0 

4 

1 

HARRISBURG 

60 

.1 

35 

.7 

47.9 

0 

78 

5  + 

21 

8  + 

529 

0 

0 

14 

0 

3. 

65 

0 

.51 

2. 

00 

7 

1.0 

T 

15 

4 

2 

MAKANDA   1  NW 

58 

.5 

36 

.3 

47.4 

77 

6 

2  1 

8+ 

543 

0 

0 

12 

0 

2. 

81 

1. 

24 

7 

0.7 

0 

5 

1 

MC  LEANSBORO 

58 

.0 

34.7 

46.4 

0 

.  1 

76 

6 

20 

8 

573 

0 

0 

1  3 

0 

2  .46 

1 

.51 

1 . 

35 

7 

T 

T 

16 

4 

2 

MT  CARMEL   3  N  AM 

54 

.  4 

32 

.7 

43.6 

2 

.  3 

76 

6  + 

21 

8  + 

657 

0 

0 

18 

0 

2  . 

96 

1 

.37 

1. 

35 

7 

T 

T 

16 

7 

2 

MOUNT  VERNON 

57 

.  6 

33 

.5 

45.6 

0 

.3 

78 

6 

19 

8 

600 

0 

0 

20 

0 

0.0 

0 

NEW  BURNS  IDE 

59 

.  3 

34.5 

46.9 

0.5 

75 

6 

17 

20 

557 

0 

0 

15 

0 

2. 

55 

1 

.80 

0. 

94 

7 

1.  1 

T 

7  + 

4 

2 

0 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

SPARTA 

59 

35 

.  3 

47.3 

0 

.6 

81 

6 

19 

8 

545 

0 

0 

1  7 

0 

1  . 

31 

.14 

0. 

59 

7 

2.5 

T 

15 

3 

1 

0 

DIVISION 

46.3 

2  . 

26 

1.1 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


To 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

5 

6 

1 

7 

1 

8  9 

1 

10 

 ^ 

I 

11 



12 

 r 

13 

 [- 

14 

15 

 1— 

16 

 [- 

17 

- — 

18 

 1  

19  20 

 \  [ 

21 

 r 

22 



23  1 

24 

25  1 

1 

 p 

26 

— 

27 

 r 

28 

 r 

29 

 L 

30 

ALBION 

2.  89 

.02 

.05 

1  .65 

T 

 06 

~~68 

 33 

~~07 

.03 

ALEDO  2  E 

.69 

.0  1 

T 

.0  7 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.07 

T 

.01 

.  1 1 

T 

T 

.38 

.01 

ALTON  DAM  26 

.89 

.06 

.09 

T 

.35 

.26 

.03 

.05 

,05 

T 

ANNA     1  NW 

.01 

.02 

.04 

1,22 

T 

.40 

.39 

.33 

*04 

T 

.29 

ANNAWAN 

T 

.02 

.03 

T 

.08 

.04 

T 

.37 

ANT  lOCH 

l.t.*. 

T 

.  1  I 

T 

.03 

.13 

.14 

^ 

75 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

.79 

T 

.05 

.05 

.03 

.02 

.03 

.08 

.0  1 

.03 

,01 

.02 

.08 
,08 

.o; 

T 

.33 

.67 

•  0  1 

,07 

.06 

.04 

.02 

•  05 

.04 

.03 

T 

,01 

T 

.01 

.25 

T 

.34 

.19 

.01 

T 

.04 

,04 

.06 

eEAROSTOWN 

.SI 

.04 

T 

T 

.24 

.09 

14 

BELLEVILLE  SCOTT    AF  BASE 

1,28 

.13 

.08 

.08 

.  10 

T 

.22 

.12 

.30 

r 

.16 

T 

.06 

T 

,01 

T 

.02 
T 

.42 

T 

T 

T 

.23 

.08 

T 

.  1 1 

BENT  ON 

2.S2 

.06 

1  .43 

.  1  1 

.50 

,31 

.06 

.05 

BLOOM INGTON  WATERWORKS 

1  .02 

.06 

.01 

T 

.46 

,  16 

T 

.17 

.16 

BLOOM INGTON  NORMAL 

1.22 

T 

.06 

,20 

T 

01 

46 

16 

BLUFFS 

.72 

.  1  \ 

T 

.41 

.08 

.11 

T 

,01 

BRADFORD  CAA  AP 

.67 

.0  7 

,02 

.0  1 

.03 

T 

.01 

.07 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.37 

.03 

T 

BROOKPORT  DAM  52 

2.07 

.04 

.  58 

.  13 

T 

.oa 

1.03 

.21 

T 

T 

T 

CAIRO  W9  CITY  R 

2.29 

,04 

T 

.28 

.32 

.07 

T 

1.15 

.02 

•  16 

.09 

.01 

T 

.01 

.14 

CANTON 

.01 

.05 

20 

05 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

2.  3B 

.08 

1.07 

.  15 

^64 

.34 

.02 

T 

.08 

CARL  I NV I LL  E  4  E 

.93 

T 

.40 

.  30 

*12 

.05 

.04 

U  IB 

T 

.58 

.35 

,08 

.03 

CARM  I 

2.35 

•  ^  ** 

.02 

• 

.  1  7 

•  BO 

.35 

T 

CASEY 

1.70 

.;5 

.55 

.45 

.20 

,25 

CENTRALIA  U  W 

1.30 

.33 

.51 

•  43 

•  03 

CHANDLERV I LL  E 

0  ,33 

T 

C 

.33 

T 

T 

T 

T 

T 

CHANNAHON  DRESDEN    I SL 

.95 

.0  1 

•  0  5 

.  34 

.01  T 

.03 

T 

T 

.06 

.02 

.02 

.04 

T 

T 

.04 

.04 

.29 

CHARL  ESTON 

CHENOA 

1.60 

T 

T 

.85 

r 

T 

•  20 

.  10 

.25 

T 

I 

,20 

CHESTER 

2.  14 

T 

1.31 

,07 

.47 

.29 

T 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.43 

.01 

.26 

.  3  1 

.03 

.01 

T 

•  02 

.06 

I 

.06 

•  15 

T 

T 

T 

.03 

.  10 

.  19 

.16 

T 

T 

CH I C AGO  WB  AP  R 

1.10 

.04 

.  10 

.  1  2 

.01 

T 

T 

•  0  1 

.  15 

.04 

.04 

.  14 

•  01 

T 

T 

.03 

T 

.  10 

.  12 

.19 

T 

T 

CHICAGO  WbClTY  R 

1.14 

.01 

.04 

.04 

.03 

T 

T 

.01 

.14 

•  03 

.03 

.  1  1 

.01 

T 

T 

T 

.  1 1 

T 

.11 

.24 

.23 

T 

T 

CHiLLICOrHE 

.91 

T 

T 

.02 

.04 

.13 

.02 

.22 

.48 

CICERO 

1.14 

.01 

.09 

.05 

.03 

T 

.0  1 

.  14 

.07 

.  10 

■  01 

T 

.08 

.09 

.02 

!*.4 

T 

T 

CL I NTON    1  S 

,93 

.10 

.30 

.20 

■  10 

.12 

.  1 1 

T 

C03DEN  2  S 

1.60 

.01 

.47 

.43 

.39 

.28 

•  02 

D ANV I LL  E 

.32 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

1.34 

J 

.04 

.08 

.06 

.04 

T 

.27 

T 

.26 

•  02 

•  02 

.  18 

T 

.07 

.30 

DECATUR 

.97 

.06 

.09 

T 

T 

T 

T 

.29 

.21 

T 

•  15 

.11 

.02 

T 

.04 

^"'^'^ 

1,17 

.02 

.07 

.15 

•  03 

.02 

.02 

.  86 

T 

DU  QUOIN  2  S 

2.71 

.61 

.  32 

.08 

T 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

.  1 1 

•  35 

.4  3 

.OB 

•  30 

.  1  5 

EDWARDSV 1 LLE 

.72 

.25 

,07 

T 

.08 

T 

,23 

•  09 

T 

T 

EFF INGHAM 

1,17 

.oe 

.04 

.32 

.14 

.32 

T 

.27 

T 

i.oa 

EL  1 ZABETHTOWN 

2.93 

,0t) 

.02 

1,15 

.01 

.  04 

•  0  7 

.25 

•  ^  ^ 

.  42 

.  1 1 

,04 

T 

.0  1 

EL  SAH 

• 

,10 

.01 

.44 

.29 

FAIRF  lELD 

2.54 

.oa 

1  .40 

•  OU 

.57 

.  30 

.06 

.05 

FLORA 

1.89 

.  75 

.59 

*  34 

•  12 

.09 

FREEPORT 

.72 

.0  1 

.06 

.04 

^ 

.01 

.03 

•  02 

.02 

.01 

.02 

•  08 

.42 

FREEPORT    SEWAGE  PLANT 

.  71 

FULTON  0AM    1 3 

,52 

.03 

,03 

T 

.04 

.04 

.02 

.02 

.0  1 

.32 

.01 

GALENA 

,56 

.02 

.03 

.06 

,03 

T 

T 

T 

T 

T 

•  17 

.26 

T 

GALESBURO 

.15 

T 

.01 

T 

.07 

T 

T 

.07 

GALVA 

.50 

.03 

T 

r 

.05 

,12 

.30 

GENESEO 

.81 

.01 

.07 

.62 

GIBSON  CITY 

1.85 

T 

.  1  5 

.85 

T 

,05 

,22 

•  1 1 

''' 

.25 

T 

.22 

T 

GLADSTONE  DAM  18 

1  ,42 

.01 

T 

T 

T 

.  1 1 

.04 

.  10 

.05 

T 

.06 

1.05 

T 

T 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONOA  0AM  51 

3,  10 

.05 

1.10 

.25 

,03 

.97 

.41 

.06 

•  1  6 

.03 

GOLDEN 

1.  U 

.65 

.28 

•  IB 

GRAFTON 

.73 

.07 

.  4  1 

.25 

GRAND   TOWER  2  N 

2.3tl 

T 

T 

1  .26 

.22 

.03 

.64 

.21 

T 

GREENUP 

GREENV  1  LLE 

1.79 

.02 

.01 

.  70 

•''^ 

.26 

.03 

.  35 

6R IDLE Y 

1.21 

.03 

.02 

.20 

6R 1 GGSV I LLE 

.33 

T 

.01 

HARD  IN 

.  84 

.06 

.30 

.25 

.15 

HARRI SSURG 

3,65 

.04 

T 

.01 

.03 

2  .00 

.02 

•  0  3 

.0^' 

.20 

.  74 

.42 

.09 

.03 

T 

T 

.02 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

2.97 

HAVANA 

.  65 

.02 

.08 

.  30 

.08 

•  08 

,05 

''' 

.04 

HAVANA  NO  2 

.39 

.06 

.  10 

,03 

•  03 

.12 

.02 

.03 

HILLSBORO 

1,08 

.05 

.65 

.28 

.10 

HOOPESTON 

2.58 

.02 

.  12 

T 

,30 

1.12 

T 

.28 

.20 

.03 

.01 

T 

T 

.14 

.  12 

T 

.07 

.17 

T 

HUTSONV 1 LLE  POwER  PLANT 

1.61 

.20 

.  20 

.60 

*no 

*  ^? 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

.78 

.03 

•  02 

.04 

.0  3 

JACKSONVILLE 

.77 

.08 

.32 

.  26  ■ 

■  1 1 

JERSEYVILLE 

.  80 

.  0  1 

.0  3 

T 

T 

.44 

.22 

.06 

.03 

.01 

T 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

.44 

T 

.02 

.05 

.02 

.06 

T 

.02 

.03 

T 

.01 

.02 

.21 

JOL lET 

D  .73 

T 

.03 

.02 

C 

.02 

.05 

•  05 

•  10 

,18 

.02 

,26 

KANKAKEE    3  SW 

.65 

T 

T 

•  12 

T 

*  ^7 

.02 

.09 

'^n 

KANKAKEE   4  NW 

1.20 

T 

.01 

KEITHSBURG   1  NW 

T 

T 

T 

.04 

T 

.08 

.04 

T 

.28 

KEWANEE 

.58 

T 

T 

T 

.0  1 

.0  1 

.05 

.04 

T 

T 

.01 

T 

T 

.46 

.28 

LA  SALLE  PERU 

.47 

T 

T 

.05 

.02 

.04 

'^1 

' 

.02 

'n  ^ 

'  7^ 

LA  SALLE    1  S 

,43 

,02 

LAWRENCEVILLE 

2,05 

.  20 

T 

.39 

.67 

.33 

.22 

T 

*22 

.02 

LE  ROY 

1.42 

.OS 

.64 

T 

T 

.31 

.08 

■  02 

•  01 

.16 

.04 

.04 

.04 

L INCOLN 

.12 

.23 

.02 

.02 

.01 

.34 

.14 

•  12 

.12 

.01 

.36 

MACK INAW 

MACOMB 

.75 

MAKANDA    I  NM 

2.81 

07 

05 

1.24 

.02 

.03 

.  32 

.47 

.40 

•  01 

•  05 

.  1  5 

MARENGO 

MARION  2  W 

2  ,  76 

.07 

.03 

1  ,28 

T 

.15 

.  70 

.  36 

.06 

•  1  1 

. 

MARSEILLES  LOCK 

,65 

•  03 

.03 

MARSHALL 

1.52 

.0^ 

,01 

.  1  1 

T 

.53 

.42 

.19 

.2  1 

•  01 

.02 

MATTOON 

1.16 

.01 

.08 

.09 

.27 

.11 

.15 

•  17 

.20 

T 

T 

.08 

MC  HENRY  2  S 

1.45 

.03 

.  19 

.05 

.03 

.12 

T 

.05 

.10 

.12 

T 

.  12 

.62 

.02 

MC  LEANSBORO 

2.46 

T 

.03 

MEDORA 

.76 

.03 

T 

MINONK 

T 

.03 

T 

T 

.25 

,32 

.02 

.03 

.4  1 

MOLINE  WB  AP  R// 

,54 

T 

,02 

T 

T 

•  07 

T 

.03 

.05 

T 

.35 

.02 

T 

MONMOUTH 

.71 

.03 

T 

,02 

.10 

•  07 

.16 

.  1 1 

.07 

•  09 

.13 

MONT ICELLO 

,67 

.08 

.20 

.08 

.05 

MORR 1 S 

.72 

T 

.28 

.05 

.04 

T 

T 

.35 

T 

MORRIS    3  NE 

,57 

.21 

T 

T 

T 

T 

•  36 

MORRISON 

.68 

T 

.04 

.07 

.09 

T 

.06 

.05 

T 

.07 

MORR ISONV ILLE    1  E 

.  79 

.02 

.06 

T 

T 

.26 

.  1  3 

T 

T 

T 

T 

.02 

MT  CARMEL   3  N 

2.96 

.  13 

T 

1.35 

.  la  T 

.72 

T 

.21 

.13 

T 

.09 

T 

MOJNT  CARROLL 

.59 

T 

.03  T 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.07 

T 

.01 

.32 

,01 

,0  1 

MOUNT  OLIVE   2  NE 

D  .65 

T 

T 

T 

C 

.35 

D  .30 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


13 


14  1 

15 

16 

17  1 

18 

19  20 

21 

22 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1  30 

31 

.20 

T 

•  20 

T 

.  10 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

,30 

T 

.05 

T 

.11 

T 

.03 

.28 

T 

* 

.41 

.04 

.05 

.04 

* 

.37 

.18 

.22 

T 

.01 

.07 

.02 

.12 

.66 

T 

T 

.04 

.01 

T 

.32 

T 

* 

T 

T 

.2  1 

.16 

,03 

.16 

T 

,09 

.06 

.01 

,05 

.04 

,01 

T 

.07 

,08 

.01 

.43 

T 

* 

.07 

T 

.0  1 

''' 

•  0 

.08 

.16 

,02 

*  13 

05 

,32 

T 

T 

.  12 

T 

T 

'it 

*°5 

''' 

.35 

.01 

,24 

T  T 

•  0^ 

.03 

T 

T 

T 

.05 

.21 

T 

.ii 

.0  1 

.10 

.13 

T 

T 

.'*0 

T 

,06 

T 

T 

T 

T 

T 

.iL 

.11 

T 

.04 

T 

T 

* 

,03 

.08 

T 

T 

T 

31 

*04 

.25 

.05 

,05 

.17 

.01 

.02 

.08 

T 

T 

,  U 

.03 

,35 

T 

.Ot 

.03 

T 

T 

T 

.05 

.40 

.06 

.04 

T 

.02 

T 

.03 

T 

.02 

,05 

,28 

.  36 

T  T 

.zz 

.06 

.07 

15 

.26 

.06 

T 

.08 

T 

T 

'25 

1  9 

02 

.  1  1 

.04 

.03 

.04 

T 

,04 

T 

T 

T 

T 

T 

,01 

.01 

.02 

.21 

T 

.  10 

.03 

''.0 

'30 

*20 

^04 

.16 

T 

T 

.42 

T 

I20 

.  17 

.22 

'31 

.02 

.01 

T 

T 

T 

.02 

T 

.33 

.09 

T 

.02 

T 

T 

.37 

.37 

.  34 

T 

T 

T 

.15 

,06 

.05 

T 

.33 

.07 

.03 

.20 

.11 

.05 

.08 

.  14 

T 

T 

T 

.15 

.  1  3 

.90 

T  ,07 

.60 

T 

.01 

.0  1 

.06 

.08 

.02 

T 

.09 

.04 

,02 

.29 

T 

.  14 

.11 

.01 

.01 

.56 

.25 

.16 

.  10 

.40 

.16 

T 

,05 

T 

MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
"MOUNT  VERNON 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 
. OLNEY  RAO  10  STAT  ION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 
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42 

43 

44 

30 

29 

23 

28.6 

60 

64 

55 

65 

78 

81 

74 

37 

65 

69 

64 

41 

40 

40 

45 

43 

59 

61 

42 

45 

51 

57 

65 

58 

63 

69 

70 

58 

57.8 

40 

33 

41 

25 

44 

60 

21 

15 

25 

36 

27 

27 

20 

29 

30 

28 

28 

31 

25 

19 

28 

38 

38 

27 

25 

47 

47 

46 

27 

32.0 

57 

57 

52 

59 

71 

72 

69 

30 

54 

62 

54 

37 

42 

38 

36 

47 

43 

39 

44 

51 

62 

50 

43 

57 

63 

52 

62 

46 

41 

51 

60.  8 

35 

34 

34 

26 

41 

56 

30 

1  7 

24 

32 

28 

23 

20 

27 

23 

25 

28 

29 

20 

lb 

25 

37 

37 

27 

27 

40 

36 

40 

32 

30 

25 

30.1 

ALtDO   2  E 


ALTON  DAM  26 


ANNA    1  NW 


AURORA  COLLEGE 


BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 


BLOOMINGTON  NORMAL 


CAIRO  WB  CITY 


CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 


CARLINVILLE  4  E 


CHARLESTON 


CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO   WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 


OU   QUOIN   2  S 


EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 


EL  I  2ABETHT0WN 


FREEPORT 
FULTON  DAM  13 
GALESBURG 
GALVA 

GOLCONDA   DAM  61 

GREENVILLE 

GRIGGSVILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 


8«e  reference'  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1956 


JACKSONVILLE 
jERSEYViLLE 
JOL lET 

K.ANKAK.EE    3  SW 

KANKAKEE   '*  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANDA    1  NW 


MC  LEANS60R0 
M  I  NONK 

MOLINE   WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS   3  NE 
HORR ISDN 

MORRISONVILLE   1  E 
MT   CARMEL    3  N 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEV  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AP 
PONT  I  AC 
OUINCV 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

ROBERTS    3  N 

ROCHELLE   1  W 

ROCKFORO 

ROCKFORD  CAA  AP 


Day  Of  Month 


65      65  61 


60  58 
3A  31 


58  57 
36  3A 


61      62  55 


60      66  60 


5  7      60  AS 


61  60  itA 
37      33  2A 


57  57  AS 
33      33  35 


42      33  42 


60  60  65 
29      AO  AO 


60  66  60 
A2      37  A2 


59  67  63 
Al      33  Al 


59  65  60 
AO      34  43 


57      57  45 


61      65  54 


59      63  53 


58      60  50 


56      54  46 


60  5  8  4  7 
40      31  29 


57  56 
35  33 


58  57  51 
40      35  32 


A9  54  52 
25      30  30 


56      54  50 


55      55  44 


46  5=1 
B4      8  5 


62  52 
36  40 


61      64  54 


65  74  80 
26      40  54 


36      51  63 


61      75  75 


63      71  74 


64      70  61 


65  77 
27  45 


75  79 
45  59 


57      61  55 


69  75 
42  40 


60     66  73 


38  43 
79  81 


79  81 
44  48 


60  72  73 
26     AO  48 


59  70  73 
25      37  47 


50  43 
34  36 


57     49  39 


82      40  67 


56      33  53 


76  42 

29      2  1 


36  31  50 
16      14  24 


47  32  54 
20      11  24 


51  31  55 
28      17  21 


28      16  24 


76  48  35 
45      21  21 


A3  62 
2 1  30 


68  35 
32  19 


70  33 
33  19 


50  30 
28  16 


43  38 
20      1  I 


10      11       12  13 


66  63  40 
34      25  22 


60  5  5  3  5 
31      27  22 


60  57  39 
26     26  2A 


62      56  32 


65      60  30 


32     26  23 


55      34  29 


60      57  30 


58  32 
27  22 


54     50  35 


49     39  28 


64      58  40 


64      60  44 


64  58  43 
36      30  32 


63  55  33 
30      23  23 


64  55  43 
35     32  30 


62  56  40 
25      32  30 


29      26  19 


33      25  20 


61  54  36 
31      27  24 


6  5  60  3  3 
32      23  13 


66  35  31 
31      22  15 


64      AA  36 

32      29  24 


60     55  36 


48      35  29 


15     16     17  18 


18     28  25 


40      3b  48 

26      33  30 


24      28  26 


42  42  34 
10     25  22 


42      41  39 


42      45  41 

30      30  31 


39  38  33 
8     20  16 


17     27  26 


40  38 
17  27 


40  36  35 
11     22  19 


38  58  56 
24      29  30 


24      28  30 


39  44  39 
25      32  29 


39      46  43 

24      25  27 


38      47  45 


21     26  23 


20     29  28 


39      47  40 


35  55  43 
24      28  26 


45      60  58 


36  53  40 
26      24  30 


45      60  55 


39  48  42 
23      25  24 


23      30  25 


23      29  27 


23      26  27 


37  46  46 
15      29  22 


41      55  53 


49     35  56 


36  44  37 
13     29  22 


43      60  53 


4  7     60     5  7 


44     56  53 

28     28  33 


40  48 
21  27 


38  56 

27  29 


36  50 
27  25 


33  50 
21  29 


40  48 

24  28 


38  58 
21  29 


37  60 
24  28 


36  49 

26  28 


39  47 
26  26 


20     21     22     23    24    25     26     27     28     29  30 


39      46  51 


40      47  53 


39      44  51 

25      24  29 


16      16  21 


38  43  52 
19      18  23 


41      46  49 

20      IB  25 


40      45  47 

16      22  27 


21      18  26 


20      19  24 


41      46  54 


4  3  50 
21  27 


44  45 

21  26 


45  47 
17  25 


45  50 

20  25 


40  47 

21  21 


4  7  54 

20  22 


48  55 
17  26 


24     21  26 


45  50 
21  25 


43  50 
19  24 


46  47 

23  28 


45  51 

20  23 


55  58  54 
37      34  25 


57  64  58 
38     35  27 


50     46  40 


51      47  40 


35      33  24 


50      47  46 


47  50  42 
33      3A  22 


51      45  41 


55  53  47 
36      34  23 


57     65  65 

34      39  34 


53  62  42 
38      35  27 


34      34  21 


47      46  43 


47  47  42 
31      32  21 


56  51  43 
32      34  22 


48      48  42 

31      29  20 


37      36  26 


27      36  33 


54      65  60 


58  65  62 
32      35  35 


53  64  61 
40      37  32 


35      34  21 


38      34  27 


37     37  27 


52  58  47 
38      38  29 


50      44  38 


50      49  42 

35     31  22 


51     46  40 

36      35  23 


52  53  46 
35      36  24 


52  55  47 
31      33  25 


53  49  41 
38      34  28 


48      46  42 


49  45  40 
28      29  15 


48      40  36 


70  70  78 
30     42  46 


58  61  51 
26     32  40 


57     60  54 


28     26  41 


70  65  71 
30      39  44 


62  64  55 
30      36  43 


65  67  70 
28     40  41 


30     51  55 


59  ^8  69 
29      40  44 


26      49  53 


32  36 

70  66 

29  37  45 

61  63  58 

27  31  36 

61  63  63 

30  32  29 

63  69  71 

26  40  44 


27  32 

59  62 
31  27  22 

61  72  70 

25  45  50 

60  74 
25  52 

60  70 

28  44 


26     36  42 


59  70  68 
26      44  48 


60  69  69 
29     42  45 


57  65  67 
27      40  42 


57  56  51 
26     32  35 


64     66  65 

29      42  44 


60     63  63 


73  68  76 
32      43  45 


72  70  77 
30     43  46 


56  64  59 
30      40  40 


59  62  54 
27      37  39 


56  60  58 
26     28  34 


59  59  55 
26     27  35 


60     60  44 


66  56  48  61 
42     32     26  25 


65  56  52  58 
45     33  21 


55  49  39  51 
36     32     30  29 


58  51  40  50 
33      32      28  23 


57  53  40  50 
35     30     29  24 


53  46  36  53 
39      28      30  22 


67  51  45  57 
41      29      29  26 


55  45  40  55 
38     32     30  25 


60      46  43 
43      30      26  24 


70  65  53  65 
50      43  26 


31      26  24 


67  60  51  60 
51      41      28  30 


60  42  41  53 
41      29      28  24 


49  35  39  52 
33     28     26  21 


50  45  42  55 
41      27      30  24 


55      49  42 
36     31     28  25 


50  48  38  52 
37     27     29  20 


63  45  48  59 
40     30     25  24 


70  64  52  49 
51      A3  27 


46  41  37  50 
36     26     29  20 


67  54  50  60 
50     40     27  31 


70  65  55  66 
51     38     25  29 


67  60  49  58 
50     39     27  26 


54  47  40  52 
38     31     30  26 


65  48  48  57 
41      34      26  24 


64  49  49  57 
46     33     25  25 


50  ■  47  53 
34      26  24 


54  38  40  54 
36     29     29  26 


57  50  40  51 
40     31     2  9     2  7 


65  46  52  60 
40     29     27  28 


53  41  48  61 
34     27     27  26 


61  41  43  52 
40     30     27  28 


60  51  40  52 
39     30     29  25 


48  48  36  46 
32     32     26  24 


50  40  38  50 
33     27     27  29 


49  35  39  49 
31     27  28 


See  reference  Dotes  rollowlDg  Station  Index. 
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Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1956 


Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

RU^.HV  I  LLE 

MAX 
MIN 

62 

63 
32 

56 
32 

66 
28 

77 
53 

83 
4  7 

5o 
24 

37 
15 

60 
2  J 

6fc 
33 

60 
24 

35 
17 

46 
1  8 

43 
27 

42 
27 

36 

23 

58 
31 

50 
29 

39 
23 

46 

22 

51 

25 

53 
34 

52 

31 

49 

2  4 

67 
2  7 

71 
3  8 

74 
45 

62 

49 

49 

60 

55.6 
29.4 

S<OK I E 

MAX 
MIN 

SPARTA 

MAX 
MIN 

60 
<i3 

69 
30 

66 
44 

66 
34 

76 

30 

81 
6  1 

77 

30 

42 
19 

67 
32 

63 
40 

60 
31 

42 
31 

40 

25 

39 
32 

45 

29 

42 

28 

64 

29 

61 

36 

40 

28 

46 

23 

52 
27 

54 

33 

67 
38 

65 

32 

62 

30 

73 
49 

70 
55 

67 

50 

60 
39 

54 
2  7 

65 

32 

59.2 
35.3 

SPRINGFIELD   WB  AP 

MAX 
MIN 

63 
36 

61 

31 

53 
3  1 

66 

29 

76 
48 

83 
43 

43 
20 

35 
15 

59 
28 

63 
32 

41 

27 

36 
23 

42 
19 

39 
27 

41 

26 

34 
25 

54 

30 

37 

29 

38 
24 

44 

22 

49 

31 

53 
38 

54 
34 

42 
26 

65 

32 

69 
4  3 

72 
45 

64 
36 

45 

30 

47 

23 

56 
28 

52.5 
30.0 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

55 
3<. 

52 
29 

43 

28 

54 
24 

50 

35 

42 

33 

35 
23 

25 
14 

43 
17 

43 
28 

35 
19 

26 
11 

38 
10 

36 
18 

30 
13 

38 
15 

42 

28 

35 
19 

40 
1  3 

43 

23 

41 

27 

47 
27 

39 
29 

40 
1  2 

55 

30 

61 
26 

55 
35 

44 

3  3 

40 

35 

4  7 

42.2 
23.4 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

51 
32 

53 

30 

45 
30 

56 
24 

49 
34 

41 
36 

37 
22 

29 
13 

45 
16 

46 

2  8 

48 
22 

31 
16 

40 
12 

37 
24 

35 
18 

38 
16 

43 

26 

34 
26 

39 
18 

44 

19 

46 

23 

48 

32 

38 
31 

37 
18 

58 
26 

61 

30 

45 
34 

50 
32 

37 
26 

39 
2  6 

50 
22 

43.5 
24.6 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

62 
42 

62 
35 

55 

37 

68 
29 

73 
40 

80 
4  3 

49 

22 

35 
13 

57 
24 

65 

32 

58 
23 

32 
17 

44 
1  7 

41 

27 

40 
27 

34 

22 

55 

29 

40 

30 

40 

2  1 

45 

22 

51 
26 

52 
34 

53 
35 

44 

23 

69 
29 

66 
43 

52.  7 
28.5 

TUSCOLA 

MAX 
M  I  N 

54 

36 

60 

31 

56 

40 

60 

26 

74 
42 

74 
54 

73 

32 

33 
16 

60 
22 

62 
33 

56 

30 

39 

28 

43 
20 

41 

27 

42 
25 

40 

26 

52 
26 

48 
29 

38 
21 

44 

19 

51 
22 

53 
37 

55 

33 

51 
27 

58 
26 

65 
39 

68 
43 

67 
46 

56 

3  3 

49 
26 

54 
22 

54.  1 
30.2 

URBANA 

MAX 
MIN 

56 

39 

57 
33 

50 
30 

60 

28 

72 
42 

74 

48 

48 

21 

31 
16 

57 
21 

61 

33 

46 

28 

38 
23 

42 
21 

40 
28 

41 

25 

38 
27 

51 

27 

37 

27 

39 
21 

43 

22 

50 
25 

53 
37 

50 
33 

41 

28 

59 
30 

64 
4  1 

64 
43 

62 
39 

42 

29 

46 

27 

53 
27 

50.5 
29.  6 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
37 

54 

31 

54 

27 

64 

26 

76 
43 

79 
47 

47 

22 

37 
17 

65 
25 

64 
34 

50 
28 

40 
26 

42 
25 

39 
27 

44 
26 

35 
26 

57 

28 

41 

29 

40 

24 

46 

20 

52 

25 

54 
37 

64 

35 

44 

25 

61 

25 

68 
39 

69 
48 

63 
43 

46 

30 

49 
24 

58 
25 

53.9 
29.  8 

V  I  ROEN 

MAX 
MIN 

59 
40 

63 
33 

65 
41 

66 
29 

77 
45 

82 
55 

74 
26 

36 
14 

62 
25 

62 
34 

57 
25 

40 
20 

40 

20 

41 

27 

42 
25 

38 

23 

58 

27 

52 

29 

41 

22 

44 

23 

48 
25 

56 
37 

59 
36 

50 
25 

64 
28 

68 
41 

70 
44 

62 
42 

50 
31 

46 
23 

58 
27 

55.9 
30.4 

WALNUT 

MAX 
MIN 

58 
31 

56 

30 

53 
32 

57 
2b 

60 

32 

54 

35 

41 
26 

28 
15 

55 

20 

61 

30 

55 

23 

33 
17 

41 
14 

40 

2  7 

38 
21 

36 
16 

48 

27 

43 
23 

40 
19 

45 
2  1 

45 

2  7 

49 
3  1 

45 

32 

40 

16 

60 
30 

62 

32 

59 
24 

51 

48 
2  5 

38 
2  8 

53 
29 

46.  1 
25.3 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

57 
34 

57 
32 

50 
39 

60 

23 

70 
40 

72 
47 

68 
29 

30 
16 

54 

23 

61 

31 

57 
28 

37 

29 

42 
18 

39 
26 

41 

21 

40 
24 

46 

27 

42 

29 

39 
19 

43 

la 

51 

25 

54 

37 

49 
36 

44 

25 

56 

2  5 

63 

38 

55 
36 

62 
36 

50 
32 

40 
30 

50 
2  6 

51.0 
29.0 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

54 

31 

53 
32 

43 
30 

54 
24 

42 

35 

39 
35 

37 

23 

27 
15 

41 
16 

40 
2  8 

49 
23 

30 
16 

41 
13 

34 

23 

35 
18 

35 
20 

38 
27 

31 
27 

36 
20 

40 
20 

48 

25 

49 

23 

35 
3  1 

34 

15 

53 
2  1 

55 
3  1 

39 
33 

50 
32 

42 

38 

42 

41.4 
24.  7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

53 
32 

51 

32 

4a 

32 

54 
26 

51 
34 

43 

37 

38 

25 

28 
16 

44 
19 

52 
3  1 

52 
24 

33 
19 

38 
16 

3  6 
26 

33 
19 

36 
25 

38 
24 

34 
2  7 

34 

18 

40 

20 

47 

25 

48 
34 

43 

32 

35 
19 

55 
25 

56 
32 

53 
38 

50 
34 

49 

30 

38 
27 

49 
24 

43.8 
26.5 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

63 
42 

64 

33 

64 
41 

69 
24 

81 

43 

83 

56 

32 

27 

36 
15 

61 

25 

64 
34 

62 

26 

40 
20 

42 

20 

41 

29 

42 
27 

39 
25 

60 
28 

57 
31 

39 
26 

45 

22 

50 
26 

55 
38 

61 

38 

56 

28 

70 
28 

69 
42 

75 
47 

67 
40 

56 
32 

50 
22 

60 
28 

58.2 
31.1 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

55 
39 

62 
34 

55 
40 

61 

28 

75 
42 

76 
5  6 

73 

32 

32 
17 

61 
24 

61 

35 

55 
28 

40 
29 

42 
20 

39 
28 

42 
22 

38 
26 

52 
23 

52 
30 

40 
22 

43 
19 

50 

25 

51 
36 

61 

35 

51 

27 

60 
24 

68 

39 

67 
46 

63 
47 

55 
26 

46 
27 

56 
23 

54.3 
30.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaQon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

EVAP 
WIND 

171 

206 

132 

40 

84  7 

77 

165 

176 

147 

59 

83 

64 

.12 
122 

.02 
36 

.07 

71 

.08 
80 

.08 
80 

.09 
66 

.10 
51 

,09 
39 

.20 
158 

.  10 
74 

.25 
204 

.13 
70 

.17 
153 

.23 
57 

.19 
70 

.14 
45 

3544 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .0 

T 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

1  .5 
T 

T 

T 
T 

2.0 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

T 

T 
T 

0.1 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.6 
T 

0.2 
T 

0.2 

0.5 

0.2 

T 

T 

T 

T 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0  .  1 
T 

1  .4 

1  .5 
2 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.2 

T 

5.5 
2 

1.0 
T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

T 
T 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

T 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

I 

T 
T 

1.8 

T 

0.3 
T 

0.3 
1 

1  .4 
1 

0  .  1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 

1.5 

T 

DECA  ruR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

See  reference  ootee  (ollovlog  StKtloo  Index. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1956 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

D  IXON 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

0  .  5 
1 

T 
T 

T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  . 4 

2  .  0 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

T 

0  .  5 
1 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1  .  0 
T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  5 

T 

0.2 
T 

0.5 
T 

0.5 

1  .0 
T 

T 
T 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

5.5 
6 

T 

O.U 

1 

0.3 
T 

T 
T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
T 

T 

0.5 
1 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

- 

2.0 
2 

MOLINE  we  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0  .  5 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .0 

0  .  7 

1  .6 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0  .  1 

T 
T 

0.3 

T 

T 

T 

MORRISONVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

3.0 
1 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0.2 

T 
T 

4.1 

4 
0.2 

0.2 
T 

T 
T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2  .  3 

2 

1 

0.2 
1 

T 

T 
T 

T 

OUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 

4.0 
4 

1  .0 

T 
1 

T 

T 

RANTOUL  CHANUIE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0  .  4 

T 

T 

T 

T 

1  .4 

T 

3  .  1 

3 

0  .  1 
T 

0  .  1 
T 

T 

T 
T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

3.4 
1 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

0.4 
T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2  .  5 
T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0  .  1 
T 

0.3 

2  .  2 

3 
0  .  3 

1  .6 
T 

0.4 

2 
0  .  2 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0  .  5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

T 

0  .  2 
T 

1  .0 

0  .  2 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.2 

0  ,4 

T 

2  .  4 
1 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

2.0 
T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

reference  notes  fello.lng  st.llon  Indei. 
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STATION  INDEX 


otBtion 

Index  No. 

Latitude 

Longitude 

O 

Obser- 
vation 
time 

•^Dservei 

Refer 

to 
tables 

> 

Temp. 

1  Predp. 

Albion 

447 

lesBle  Ellen 

2  3  5 

lerc^r^ 

SP 

6P 

2  3  5 

Alexis  Water  Works 

larren 

694 

lun.  Water  Works 

C 

Alton  Das  26 

)137 

38  53 

90  11 

432 

HID 

7A 

Corps  of  Englaeers 

2  3  5 

A&nft  1  HW 

0187 

On  loo 

37  28 

89  15 

640 

7P 

TP 

J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 

7 

AnD»«n 

llbert  B .  Croegaert 

3 

Ant loch 

770 

loy  I .  Kufalk 

ArllDgton  BelgbtB  4  S8B 

:ook 

} 

680 

George  A .  Boneaann 

3 

Augusta 

0330 

lancock 

40  14 

90  57 

655 

HID 

Rev.  J.  DlGlacoao 

c 

Aurora  College 

0338 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

TP 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

AVOD 

Fulton 

640 

Barold  L.  Bell 

Pike 

640 

lOorge  B.  Grlder 

Beu-dBton 

Case 

\ 

450 

Saauel  C.  Crovell 

Beardston  LaGraage  Dam 

0497 

Brovn 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

c 

Belleville  Scott  AF  Beae 

0510 

St.  Clatr 

38  32 

89  51 

MID 

MID 

D.S.  Mr  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sevage  Plant 

City  of  Belvldere 

C 

jMCOCk 

671 

Benton 

Pranklln 

474 

Benton  Water  Dept. 

Blooalngton  Waterworks 

0761 

McLean 

40  30 

89  01 

775 

7A 

Herl  L.  Burgla 

3 

BlooalDgton  Norul 

0766 

UcLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

Barry  G.  Jobneon 

2  3  5 

7 

Bluffs 

Scott 

467 

Vernon  A.  Nortrup 

Bradford  CAA  Ap 

I.S.  Civil  Aero  Ada 

Brookport  Daa  52 

lassac 

\ 

335 

Corps  of  Engineers 

Cairo  IB  City 

1166 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

HID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Canton 

1250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Ha«inond 

3 

Carbondale  sevage  Plant 

Jackson 

420 

John  L.  Wooten 

Carlyle 

:iioton 

461 

7P 

tuD  Water  fc  Pvr  PI 

CarBi 

1296 

7 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  c.  Daooer 

3 

Carpenter  1  SW 

1304 

HadlBon 

4 

38  53 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cods.  Service 

C 

Casey 

Clark 

648 

Walter  A.  Nevllo 

494 

Chandlervllle 

:ass 

485 

Lloyd  Satboff 

Cbannahon  Dresden  Isld 

1420 

Grundy 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston  2  WNW 

1436 

7 

39  30 

88  12 

655 

6P 

7A 

Radio  Station  WEIC 

2  3  5 

Chenoa 

720 

C.  Herle  Parry 

Randolph 

400 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

Cook 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Lakevlev  PnpSta 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

IID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Onlv. 

1537 

3 

42  00 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  Bayfalr  Pap  Sta 

647 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Cook 

595 

Chgo  Sanitary  Diet 

Chicago  Roseland  pnpg 

Cook 

659 

Cty  EDgr  Wtr  Purlf 

Chicago  Sao  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  S.  Filter  plant 

1564 

Cook 

611 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

630 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  University 

Cook 

594 

Dnlv,  of  Chicago 

Chicago  WB  Airport 

1577 

Cook 

3 

41  47 

87  45 

610 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Chicago  WB  City 

1582 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Chllllcothe 

1 

460 

C^k^* 

3 

41  51 

George^D  ^Lukes 

Clsne  Brovn  Caap 

Wayne 

38  31 

- 

pure  Oil  Coapany 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

3 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

37  30 

89  15 

540 

6P 

Floyd  G-  Anderson 

2  3  5 

Colllnsvllle 

KadlsOD 

38  40 

Wllllaa  £.  Bonn 

Randolph 

38  12 

530 

Wllllaa  B.  Salth 

Crete 

Will 

41  27 

675 

Village  of  Crete 

Danville 

2140 

40  08 

87  38 

602 

TP 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sevage  Plant 

2145 

Vera 1 lion 

40  06 

87  36 

7A 

Danville  Sevage  PI 

3 

Mac  on 

39  51 

670 

William  B.  Coonradt 

Dlaon""^ 

41  51 

Wllllaa  W.  Shuck 

Dovns  2  KE 

McLean 

40  25 

794 

Du  Quoin  2  S 

2483 

37  59 

89  14 

440 

6P 

6P 

111.  state  Police 

2  3  5 

Dvlght  St,  Reformatory 

2502 

Livingston     |  1 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Womea 

C 

Bast  St.  Louls  Parks  C 

St.  Clair  4 

38  34 

410 

Parks  College 

Peoria 

40  57 

Edeardsvllle 

2679 

UadlBOD 

4  38  49 

S54 

Arthur  W.  Jaggers 

Etf Inghaa 

2687 

Ef f iDghaa 

7  39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

Radio  Station  WCRA 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

2736 

Kane 

1  42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Beckner 

3 

Ellzabethtown 

2750 

37  27 

357 

D.S.  Forest  Raoger 

2800 

38  57 

641 

The  prlnclpla  Col, 

Bvanston  Puaplng  Sta. 

2888 

42  02 

625 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Palrbury  Watenorks 

Livingston 

40  44 

88  31 

HID 

c 

Fairfield 

2931 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

2993 

De  Witt 

40  14 

732 

Norah  Teagle 

Fl^a*^ 

3109 

Clay 

38  40 

Bman  0.  Beck 

Freeport 

3257 

42  18 

762 

TP 

John  Schroder 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Alvln  W.  Tlma 

3 

c 

Fulton  Oaa  13 

41  54 

90  09 

592 

SP 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

GalatlB  1  W 

3304 

Saline 

37  51 

410 

Josephine  Harris 

3312 

Jo  Daviess 

42  24 

90  26 

6P 

NW  111.  Gas  It  Elec. 

Galesburg 

3320  Knos 

40  57 

780 

Jaaes  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335  IHenry 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

3384 

fleory 

41  27 

90  10 

639 

6P 

3 

Gibson  City 

Ford 

40  28 

753 

Edvard  P.  Bergstroa 

3455 

Henderson 

40  50 

Corps  of  Engineers 

Glendele  Exp,  Fara 

3482 

37  26 

500 

D.S.  Soil  Cons  Serv 

Golconda  Daa  51 

3522 

37  22 

88  29 

354 

HID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Golden 

3530 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Hethery 

3 

Grafton 

3572 

38  58 

R.  laogene  DeSherll 

3595 

37  40 

367 

Greeof leld 

3666 

39  20 

556 

Lloyd  S.  Hedarls 

Greenup 

3683 

Cuaberlaod 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

Greenville 

3693 

38  53 

89  24 

563 

TP 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

Grldley 

McLean 

40  45 

752 

Ezra  D.  Stoller 

3717 

Pike 

39  43 

685 

Ellen  Harvey 

Hardin 

3850 

Calhokin 

39  09 

90  37 

440 

Judge  Lee  Banks 

Barrlsburg 

3879 

Sal Ine 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Plttaan 

2  3  5 

7 

Harrlsburg  Disposal  Pl 

3884 

Saline 

37  44 

88  31 

6A 

W.  Barrlson  Klbler 

3 

3930 

40  18 

451 

L .  L ■  Euteneuer 

Hav^a  Bo  2 

3940 

UasoD 

40  18 

460 

Merle  L.  Riley 

BlllstKiro 

4108 

Uootgoaery 

39  09 

720 

Walter  E.  Belcher 

4198 

VernlllaD 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Hushrush 

2  3  5 

c 

BuftsoD  Lk  Bloontngton 

4269 

UcLean 

40  40 

88  56 

HID 

111.  State  Wtr  Sur. 

Butsonvllle 

4312 

Cravford 

39  07 

87  40 

" 

Bd  S.  Dry 

4317 

Crawford 

39  08 

87  40 

111  Public  Serv  Co 

Illinois  City  Dau  16 

Rock  Island 

41  25 

91  01 

554 

Corps  of  Engineers 

Jacksonville 

4442 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Sevage  PI 

4447 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Hunlclpal  Sev  Trt 

C 

Janesvllle 

4465 

Cuaberlaod 

39  22 

Albion  F .  Edwards 

39  09 

90  20 

635 

Bome  Ridge  Fam 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

453( 

41  30 

543 

Corps  of  Engineers 

Jollet 

453f 

Will 

41  32 

88  05 

520 

6P 

HID 

111  St.  Penltentlar 

2  3  5 

T 

Kankakee  3  SW 

Kankakee 

41  05 

87  55 

625 

6P 

TA 

Delbert  *.  Koemer 

2  3  5 

T 

Kankakee  4  KM 

4598 

Kankakee 

41  08 

87  56 

631 

6P 

6P 

2  3  5 

4603 

Kankakee 

41  08 

87  53 

MID 

Hun.  Sev.  Tr.  Plant 

c 

Kelthsburg  1  KW 

4655 

41  06 

90  57 

54C 

SA 

Verda  M.  Morris 

3 

Kevanee 

4710 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKSI 

2  3  5 

Kevanee  B^ker  Park 

4715 

41  IS 

89  54 

800 

HID 

Kevanee  Baker  Park 

c 

La  Haxpe 

4823 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

TP 

7A 

Jack  B.  Sharps 

2  3  5 

7 

4879 

42  06 

89  50 

878 

HID 

Wm .  B .  Aurand 

C 

La  Salle  Peru 

4922 

La  Salle 

41  20 

89  08 

522 

TP 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

7A 

3 

Lavrencevtlle 

4959 

Lavrence 

38  44 

87  41 

510 

8A 

Radio  Station  WVHC 

3 

LeRoy 

McLean 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lere 

3 

507! 

Logan 

40  09 

89  22 

591 

TP 

7A 

John  Zurktuner  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  L  Dan 

Will 

41  34 

88  OS 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Pover  House 

5136 

Will 

41  34 

88  05 

58! 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Louisville 

5216 

Clay 

38  47 

8B  30 

480 

HID 

Roy  H.  Davklns 

C 

t  DRAIMACT  CODE:     1.  Illinois    2.  EaflkaakU    3.  Lake  Michigan    4.  Hlsaiaslppl    5.  Ohio    6.  Rock  7- 
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OtaQon 

Index  No. 

<uOunty 

Drainage  I  1 

9 

•5 

-5 

£1 

J3 

Longitude 

fl 

O 

Obser- 
vation 
time 

vjbservei 

Refer 

to 
tables 

Elevati 

Temp. 

Precip.] 

Hacklnav 

5272 

Tazewell 

40  32 

89  22 

620 

6P 

Cecil  K.  Triable 

3 

5280 

IcDonough 

90  40 

702 

6P 

3 

Hakanda  1  NW 

5294 

Jackson 

37  38 

89  14 

G80 

BP 

larvey  B.  Bartllne 

2  3  5 

Marengo 

HcHenry 

42  15 

Claire  Loofbourrow 

Marietta 

5334 

Fulton 

40  30 

90  24 

546 

HID 

Joseph  Ace  HcCance 

C 

Marlon  2  W 

5342 

WlUlaason 

37  44 

88  55 

448 

,  1 
SP  1 

C-   N.  DBDlelson 

3 

5364 

88  58 

T20 

HID 

c 

Marseilles  Lock 

5372 

'a*^Salle 

II  20 

88  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Marsball 

5380 

riark 

39  23 

87  42 

606 

Ernest  Thovas  Pine 

5413 

Hason 

40  12 

89  41 

581 

HID 

Carl  D.  Toalln 

c 

Mat toon 

5430 

Coles 

39  28 

88  21 

718 

HID 

HID 

Cen  III  Pub  Serv  Co 

HcBenry 

5493 

88  16 

760 

HID 

^ouls  J.  Althoff 

C 

HcHenry  2  S 

54  98 

HcHenry 

42  19 

88  15 

742 

6P 

John  J.  BarnlDgs 

HcLeansboro 

5515 

Baallton 

38  05 

6P 

G.  Frazler 

2  3  5 

Hedora 

5539 

39  10 

90  OS 

620 

7P 

3 

Hlnonk 

5712 

Woodford 

40  54 

7P 

7P 

Boaer  C.  Parks 

2  3  5 

Hollne  WB  Airport 

5751 

flock  Island 

90  31 

589 

HID 

HID 

J.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Honaouth 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof.  Lyle  Plnley 

2  3  5 

7 

Uontlcello 

5791 

40  02 

Lee  F.  Giffln 

3 

Horrle 

5820 

Grundy 

41  21 

88  26 

520 

7A 

Ray  Webb 

3 

ICOrrls  3  KB 

5825 

Grundy 

41  24 

88  22 

6P 

6P 

>onald  H.  Pyatt 

2  3  5 

89  58 

603 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

HorrlsoDvllle 

5S41 

:hrlstlan 

39  25 

89  27 

638 

KID 

'rank°A.  "lowIs**" 

C 

Horrlsonvllle  1  E 

Christian 

39  25 

89  26 

638 

TP 

TP 

2  3  5 

Kt.  Carmel  3  H 

5893 

■abash 

38  27 

87  46 

400 

6A 

6A 

Radio  Sta.  WVMC 

2  3  5 

Hount  Carroll 

5901 

Carroll 

42  05 

89  58 

817 

6A 

Jaaes  F.  McCray 

?  3  5 

Hount  Olive  2  NE 

591T 

89  42 

685 

r.p 

3 

Hount  Pulaski 

5927 

Logan^*" 

40  01 

89  17 

676 

5P 

Alva  Bro^"""" 

3 

Mount  Sterling 

39  59 

711 

5P 

Soaer  L .  Reoaker 

3 

5943 

Jefferson 

38  20 

88  54 

480 

6P 

TA 

Clyde  E.  Deem 

2  3  5 

7 

Hurphysboro  Watervorks 

5983 

Jackson 

37  46 

89  19 

420 

HID 

iurphysboro  Wtr  Co. 

C 

Nashville  3  NW 

89  25 

505 

6P 

il.  E  .  Schlelfer 

3 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  33 

88  26 

707 

6P 

Kenneth  A.  Richard 

Nov  Boston  Dam  17 

6080 

Hercer 

41  11 

91  03 

546 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

6085 

41  10 

91  00 

571 

7A 

Karl  F.  Walker 

3 

Nev  Burnslde 

6093 

Johnson 

37  35 

88  46 

560 

5P 

5P 

Hae  HcCabe 

6159 

88  10 

513 

6P 

6P 

George  H .  Payne 

C 

Olney  Radio  Station 

6446 

Rlchllod 

38  43 

88  04 

520 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

Oregon 

Ogle 

42  01 

89  20 

TOO 

Carnation  Company 

c 

Oregon  Watervorks 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

T02 

8A 

Alan  Grant 

3 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

41  22 

83  50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  5 

6558 

Cravford 

87  37 

514 

7P 

7P 

2  3  5 

Pans 

6579 

Christian 

39  23 

89  05 

696 

7P 

TP 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  plant 

Edgar 

39  37 

735 

City  of  Paris 

Paris  Waterworks 

6610 

39  38 

87  42 

TP 

TP 

City  of  Paris 

2  3  5 

Park  Forest 

6616 

Cook 

41  29 

87  44 

708 

6P 

GP 

Park  Forest  Wtr  Co, 

2  3  5 

6661 

88  59 

928 

7A 

3 

Payso" 

6670 

AdLs 

39  49 

91  14 

640 

6P 

Edith  A°**Robblns 

3 

Peoria  Lock  b  Daa 

40  37 

89  39 

445 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

89  41 

654 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

peotooe 

6725 

Will 

41  20 

87  48 

T22 

2P 

Hlna  Cutl 

3 

Petersburg  3  W 

6760 

89  54 

605 

6P 

Richard  H.  Melcher 

3 

piper  City 

6819 

Ford 

40  45 

88  11 

670 

HID 

Rev.  C.  U.  Powell 

C 

plttefleld  Water».irks 

Pike 

39  39 

Plttsfleld  Wtrvks 

Pleasant  Hill 

6861 

Pike 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Gallovay 

3 

Pontlac 

6910 

Livingston 

40  53 

88  37 

647 

6P 

7A 

Ro^er  Williams 

2  3  5 

6973 

Randolph 

90  06 

396 

7A 

3 

c 

Princeton  1  S 

41  21 

89  28 

700 

Miles  W-  Bryant 

c 

prlncevllle  2  (ffl 

7004 

Peoria 

40  57 

745 

"ep 

Frank  S .  Stevart 

3 

7014 

41  40 

89  56 

625 

MID 

Pub  Svc  Co  of  N  111 

c 

iQulncy 

7067 

Adans 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.   H.  Gibson 

iQulncy  CAA  AP 

7072 

91  11 

762 

HID 

HID 

U.S.   Civil  Aero  Adm 

iQulncy  Dan  21 

7077 

Ad^ 

39  54 

91  26 

483 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Qulocy  Memorial  Bridge 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

Rantool  Chanute  AF  Base 

7150 

Champaign 

40  20 

88  10 

T40 

HID 

MID 

U.S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

36  13 

Dr.  B.  Le  Saulnier 

7244 

Washington 

2 

HID 

Roberts  3  N 

7336 

T 

40  40 

88  11 

T86 

TP 

TP 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

Rochelle  1  W 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

T98 

SP 

5P 

California  Pkg  Corp 

2  3  5 

Rockf ord 

7375 

Winnebago 

6 

42  17 

89  05 

T40 

6P 

6P 

F.  W.  Knovlton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

73T7 

Winnebago 

6 

42  17 

88  59 

850 

TA 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

3  6 

7382 

6 

89  06 

728 

HID 

MID 

2  3  5 

7 

Rockport 

7400 

Pike 

4 

39  32 

91  00 

4T0 

6P 

Homer  C.  Miller 

3 

Schuyler 

40  07 

6P 

Gain  Bros .  Greenbse 

2  3  5 

Ste  Marie 

7603 

' 

38  56 

88  01 

500 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

Salem 

Marlon 

2 

38  37 

88  57 

544 

5P 

Hartin  D.  Walsh 

3 

7833 

1 

88  51 

8T0 

MID 

U.  of  111  N.Exp  Fid 

C 

Shavneetovn  Nev  Tovn 

7859 

Gallatin 

5 

37  43 

88  10 

350 

TA 

Jake  H.  Stevart 

3 

Sldell 

Veralllcn 

39  55 

87  49 

3 

Skokle 

7988 

Cook 

3 

42  02 

8T  44 

603 

5P 

5P 

Murray  ti  Trettel 

2  3  5 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

Cook 

3 

42  01 

87  43 

600 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Sparta 

H147 

Randolph 

4 

89  42 

535 

GP 

6P 

Bove  V.  Horgan 

2  3  5 

T 

Springfield  WB  Airport 

8IT9 

1 

39  50 

89  40 

589 

HID 

HID 

D.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  6 

7  C 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 

Cook 

41  49 

C 

8293 

Jo  Daviess 

4 

42  21 

90  00 

1000 

5P 

5P 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

T 

Streator  3  N 

8353 

La  Salle 

I 

41  09 

88  50 

645 

SP 

Radio  Station  W1Z7 

3 

Sullivan  Waterworks 

8389 

2 

88  37 

686 

HID 

Ray  Llndley 

C 

Sycamore 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

8P 

TP 

Frank  Dean 

2  3  5 

7 

Table  Grove 

8460 

Pulton 

734 

CLOSED  ----- 

3/31/56 

Taylorvllle 

8491 

Christian 

I 

39  33 

89  IS 

7A 

John  w.  Coale 

3 

Tlskllwa 

8604 

Bureau 

41  17 

Orville  L.  Weaver 

3 

8630 

1 

89  52 

752 

5P 

3 

Tuscola 

Douglas 

7 

39  48 

88  17 

653 

6P 

6P 

DeKalb  Agrl .  Assn 

2  3  5 

T 

8740 

CbaapalgD 

7 

40  06 

743 

HID 

MID 

Slate  W.iter  Survey 

2  3  5 

8745 

Champaign 

7 

40  05 

88  14 

750 

MID 

C 

Urbana  Engr .  Campus 

8750 

Champaign 

40  07 

88  14 

730 

TA 

State  Water  Survey 

3  6 

Dtlca  Starved  Rock  Daa 

8756 

1 

88  59 

464 

TA 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandalla 

8T81 

Fayette 

2 

38  59 

89  OT 

503 

HID 

George  England 

C 

Vandal la  CAA  AP 

8TS3 

Fayette 

2 

38  59 

HID 

MID 

D.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Vlrden 

8860 

Macoupin 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  H.  ffatklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

8976 

Hancock 

4 

91  26 

490 

5P 

3 

Washington 

8990 

Tazevell 

1 

40  42 

89  24 

740 

MID 

E.  J.  Hackman 

C 

9002 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

SA 

B.  H.  Wolf 

3 

9021 

Iroquois 

I 

40  46 

8T  44 

634 

6P 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

9029 

3 

8T  51 

668 

TP 

TP 

R.  1.  Flngg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

7 

38  21 

88  35 

385 

TA 

Paul  F.  Nichols 

3 

Wenona 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

700 

HID 

Leonard  B.  Foley 

C 

West  Frankfort  8  E 

9140 

4 

37  54 

88  48 

480 

111  State  Wtr  Surv 

C 

Wheaton  College 

9221 

Du  Page 

41  52 

88  06 

753 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Ball  1  B 

Greene 

1 

39  26 

90  23 

5P 

2  3  5 

7 

9274 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

TA 

E.  Lowell  Routt 

3 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

Nina  U.  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  ideotlf Icatlon  numbers  Id  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  nunbere 
vlthln  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimeosioml  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  *F,  ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  bzsed  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  In  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  soowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CllBatologist  at  Station  A, 
Box  643,  Champaign,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry, 
-f^      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

J?      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  Indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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ILLINOIS  -  APRIL  1956 


WEATHER  SUMMARY 

April  1956  was  mostly  cool  and  dry  with  near  average  amounts  of  sunshine.     Monthly  mean  temperatures  were  below  the  long- 
term  average  at  most  stations  with  negative  departures  generally  1  to  3  degrees.     Relatively  cool  weather  prevailed  in 
the  far  south  with  negative  monthly  temperature    departures  of  3.4  degrees  at  Mt .  Carmel  and  2.9  degrees  at  Carbondale. 
The  Chicago  area  and  the  Lake  Michigan  shore  had  negative  temperature  departures  of  less  than  1  degree. 

April  followed  the  pattern  of  March  in  being  a  month  of  extremes.     April  had  25  days  with  temperatures  either  consider- 
ably above  or  considerably  below  normal.     The  first  six  days  were  very  warm  with  temperatures  averaging  about  13  degrees 
above  normal.     A  sudden  change  to  colder  late  on  the  6th  brought  light  snowfalls,  mostly  too  small  to  measure,  to  the 
north  and  central  sections.     The  remainder  of  the  month  was  dominated  by  persistent  cool  temperatures  and  northerly  winds 
with  short  periods  of  warming  occurring  at  approximate  weekly  intervals  (14th,  21st,  27th). 

Precipitation  was  fairly  uniform  and  totaled  two  and  one-half  to  four  inches  in  most  areas.     Heaviest  amounts  were  mostly 
at  northeastern  and  southern  stations.     Smallest  amounts  occurred  near  the  Mississippi  River  from  Warsaw  to  Aledo  and 
eastward  to  Princeville.     Monthly  amounts  appear  adequate  but  this  is  misleading  because  of  the  unfavorable  distribution 
within  the  month.     Only  the  southern  one-third  of  the  State  had  rainfall  when  needed  while  the  northern  two-thirds  was 
persistently  dry  until  the  last  week  of  the  month. 

A  severe  spring  drought  continued  from  March  and  was  most  severe  in  the  area  northwest  of  a  line  from  Quincy  to  Blooming- 
ton  and  north  to  Rockford.  During  all  of  March  and  the  first  20  days  of  April,  that  area  had  less  than  one  inch  of  pre- 
cipitation and  mostly  less  than  25%  of  the  long-term  means.  Among  the  driest  stations  was  Peoria  with  March-April  pre- 
cipitation up  to  April  23  of  0.87  inch  or  16%  of  the  normal,  5.51  inches  for  that  period.  Moline  during  this  period  had 
0.74  inch  or  15%  of  normal,  4.88  inches.  The  drouth  was  ended  by  the  general  rainfall  of  April  26-29th  although  cumula- 
tive effects  persisted  after  that. 

Strong  winds  were  common  during  April  especially  in  the  northwestern  counties  where  the  topsoil  was  also  dry  and  unpro- 
tected.    Dust  storms  were  heavy  on  6-7th  and  16-17th  and  also  occurred  on  3rd,  4th,  and  27th.     Some  roadside  ditches 
were  completely  filled  with  wind  driven  silt. 

Agricultural  field  work  progressed  rapidly  under  the  favorable  conditions  of  dry  weather.     Sowing  oats  was  completed 
early  in  the  month  followed  by  seed  bed  preparation  for  corn  and  soy  beans.     The  long  dry  spell  and  cool  weather  retarded 
pastures  and  hay  crops  in  the  northwest  and  north.     Oats  germinated  poorly  with  uneven  stands.     Topsoil  was  very  dry  in 
the  west-central  and  northwest.     Subsoil  moisture  storage  was  only  one-half  to  three-fourths  of  the  amount  normally  ex- 
pected at  this  season.     All  vegetation  was  retarded  by  cold  weather.     Apples  and  peaches  suffered  spotty  damage  from 
freezing  temperatures  but  crop  prospects  are  fair  to  good  and  much  better  than  in  1955. 

The  synoptic  weather  patterns  of  April  were  notable  for  "low  index"  circulation  which  tended  to  bring  strongly  contrast 
ing  air  masses  into  the  State  and  tended  to  favor  persistence  of  a  given  weather  regime  once  it  became  established. 
Precipitation  of  the  shower  type  occurred  on  the  2d,  3d,  7th,  8th,   16th,  and  17th.     More  uniform  rainfall  of  the  "over- 
running" or  "warm-front"  type  occurred  on  the  1st,  6th,  9th,  10th,  14th,   15th,  21st,  22d ,  23d,  24th,  and  25th.     The  storm 
period  of  26-29th  was  notable  for  the  simultaneous  occurrence  of  general  rainfall  and  of  showers  many  of  which  were 
locally  heavy. 

STORMS 

Severe  storms  were  numerous  and  tornadoes  or  wind-damaging  thunderstorms  occurred  on  six  days.     In  the  Chicago  suburb 
of  Wilmette,   a  tornado  occurred  very  early  on  the  2d.     With  a  path  only  10  yards  wide,   it  would  likely  have  escaped 
notice  had  it  not  occurred  in  a  populated  area.     April  3  was  a  very  active  tornado  day  with  two  confirmed  tornadoes 
(Deland  and  Arthur)  and  two  or  three  other  storms  which  may  have  been  tornadic.     Storminess  lasted  from  early  morning 
until  evening  with  some  of  the  heaviest  activity  in  northern  and  east-central  sections.     Widespread  damage  was  also 
caused  by  thundersqualls ,   hailstorms,  and  heavy  showers. 

April  26-29th  was  a  very  active  storm  period.     Thunderstorms  and  a  probable  tornado  struck  the  Geneseo  area  east  of 
Moline  on  the  26th.     The  27th  brought  a  tornado  near  Mt.  Sterling  and  two  or  more  tornadoes  near  Arlington.     The  night 
of  28-29th  brought  a  flurry  of  heavy  thunderstorms,  possibly  including  tornadoes,   which  caused  damage  from  Litchfield 
to  Champaign  County  and  south  as  far  as  Nashville. 

Storm  damage  during  April  probably  exceeded  $750,000  but  personal  injuries  were  few.     In  the  Chicago  area,   10  persons 
were  injured  on  the  3d.     Two  men  drowned  in  a  Litchfield  lake  when  wind  upset  their  boat  late  on  the  28th. 

For  further  information  on  April  severe  storms,   please  consult  the  monthly  Weather  Bureau  publication;  Climatological 
Data,  National  Summary. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS  | 
Coldest  station,  Waukegan  with  a  mean  temperature  of  44.8°.  ' 
Warmest  station,  Cairo  with  a  mean  temperature  of  58.4°. 
Hottest  temperature  was  91°  at  Quincy  on  the  27th. 

Coldest  temperature  was  19°  at  Freeport  and  Mt.  Carroll  on  the  24th. 

Hottest  days:   northern  division,  2,  3d;  central  division,   27th;   southern  division,  27th. 
Coldest  nights:     northern  division,  23,  24th;  central  division,  23d;   southern  division,  9th. 

Largest  monthly  precipitation  was  5.71  inches  at  Albion  with  more  than  5.50  inches  at  Carlinville,  Casey,  and  Marshall. 

Smallest  monthly  precipitation  was  1.37  inches  at  New  Boston  Dam  with  less  than  1.75  inches  at  Aledo  2  E,  Galesburg, 
Keithsburg,  Kewanee,  LaHarpe ,  and  Warsaw. 

Greatest  24  hour  rainfall   (between  observation  times):     4.61  inches  at  Barry  on  the  29th. 
Greatest  monthly  snowfall;     1.5  inches  at  Stockton. 

Daily  temperature  records  equalled  or  exceeded  at  first  order  Weather  Bureau  stations:  Chicago,  new  highs  on  2d  and  3d; 
Peoria,  equalled  high  record  on  27th;  Springfield,  new  low  record  on  23d. 

Lothar  A.  Joos 
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66 -OS 
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CAIRO  WB  CITY 

10.7 

38 

sw 

27 

2 

6 

5 

2 

1 

0 

16 

67 

4.4 

CHICAGO  we  AIRPORT 

NW 

13 

11.2 

w 

3 

65 

69 

^.9 

49 

5 

1 

6 

3 

1 

0 

16 

51 

6.6 

MOLINE  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

15.6 

69 

sw 

3 

61 

73 

44 

44 

5 

2 

4 

2 

0 

0 

13 

58 

6.1 

PEORIA  WB  AIRPORT 

l*.? 

51 

w 

7 

70 

47 

46 

5 

3 

4 

0 

1 

0 

14 

57 

6.2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

13 

15.2 

50 

w 

6 

63 

72 

47 

47 

4 

6 

3 

1 

1 

0 

15 

55 

6.4 
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Temperature 
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22 
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0 

0 

14 
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29 

T 

0 
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0.0 

80 

2 
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20 
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0 

0 

13 
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28 

T 

0 
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81 
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20 

23 
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0 
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0.4 
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3 
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3 
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23 
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27 

7 
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0.5 

82 
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28 

23 
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0 

0 

5 
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28 

T 

0 
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34.9 
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0 
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1.9 
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T 
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0.7 
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24 
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23 
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T 

T 

7+ 
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81 

3 
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0.36 
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0.2 
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7 
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0.5 
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23 
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* 

3  1 

63.4 

35.5 

49.5 
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2 
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T 

T 
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83 

27 
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24 
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0 

0 

12 

0 
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-  0.86 

0.73 

28 

0.3 

T 

7 

6 
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■ 
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85 

27 

2  6 

24 
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0 

0 

10 

0 

1,93 
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T 

0 

5 
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0.5 

82 

3 

2  0 

23 
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0 
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0 
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2 
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T 

T 

7 
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7 
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T 
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T 

7 
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0 

0 

10 
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T 

T 

8 
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0 

0 

18 
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0.92 
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1 
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T 

0 

6 
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0.8 

80 

3 

24 
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0 

0 

16 

0 
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28 

T 

7 
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67.2 
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0.3 

80 

3 
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0 

0 

15 

0 
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* 

27 

T 

0 

e 
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33.9 

46.3 

76 
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^, 
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0 

0 

15 

0 
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27 

1.5 

1 

7 

7 

4  1 
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33.2 

46.4 

O.S 

80 

2  + 

20 

24 

658 

0 

0 

17 

0 

3.75 

0.98 

1  47 

27 

T 

0 

4 

3  2 

63.2 

34.8 

49.0 

1.0 

81 

2 

23 

24 

477 

0 

0 

13 

0 
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0.12 

0.80 

29 

T 

0 

5 
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0.4 
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3 
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20 
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20 
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0 
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0.9 
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20 

7 
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0 

0 

10 
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29 

T 

0 
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1.5 

84 
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24 

23 
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9 

0 
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27 

25 
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C 
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-  0.17 

1.47 

29 

T 
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23 
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0.89 

29 

T 
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7 
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89 

27 

25 

23 

397 
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5 

0 
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0.3 
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27 

28 

8+ 
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0 
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29 

T 
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28 

23 
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0 
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0 
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0.23 

1.64 

29 
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24 

20 
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24 
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27 

21 

24 
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T 

0 

4 

1  0 
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27 
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-  0.22 
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T 

0 
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61.8 

36.5 
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89 

27 

23 

24 
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0 

0 
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0 
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-  1.13 
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28 

T 

0 
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28 
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0 
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0 
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0.4 

T 

7+ 
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23 
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9 

0 
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0.0 

4 
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37.9 

49.8 
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23 
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0 

0 

10 

0 

3.22 

-  0.20 
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28 

T 

T 

7 

5 

?  1 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 
ANT lOCH 

AURORA  COLLEGE 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AP 

CHICAGO  WB  CITY 

C  rCERO 

DIXON 

FREEPORT 

FULTON  DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

JOL lET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MINONK 

MOLINE   WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS   3  NE 
MORR 1  SON 
MOUNT  CARROLL 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PONT  I  AC 
ROCHELLE   1  W 
ROCKFORD 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOK  IE 
STOCKTON 
SYCAMORE 
WALNUT 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 

D I V  I  S  I  ON 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHARLESTON   2  WNW 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFF I NGHAM 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

HILL5B0R0 

HOOPFSTON 

JArKf,0NVILLE 

JERSEYVILLE 

HARPE 
-  INCOLN 
"lAT  f  DON 

tORR ISONV ILLE   1  E 

MEWT  ON 

PALESTINE 

'ANA 

'APIS  WATERWORKS 
'EORIA  WB  AP 
iUINCY 

JUINCY  CAA  AP 

'ANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

WBFRTS  3  N 

«JSHVILLE 

.PRINGFIELD  WB  AP 


S«e  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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APRIL  1956 
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450 

0 

0 

10 

0 

5.14 

1.81 

2.86 

29 

0.8 

0 

Q 

2 

67  •  0 

38,8 

52.9 

-  0.8 

87 

27  + 

26 

23 

377 

0 

0 

7 

0 

4.09 

0.47 

2.02 

29 

0 

3 

2 

63  •  7 

39.1 

51.4 

-  1.1 

31 

2  7 

26 

20 

410 

0 

0 

8 

0 

3.90 

0.14 

1.02 

25 

.J. 

0 

7 

3 

51.0 

3.51 

0.1 

66.  3 

4  3,0 

54.7 

85 

27 

33 

9  + 

328 

0 

0 

0 

0 

5.71 

2.05 

1.96 

3 

T 

0 

3 

4 

2 

63. AM 

40. 8M 

52  .  IM 

89 

27 

32 

24 

391 

0 

0 

1 

0 

2.63 

-  1.26 

0.87 

26 

0.0 

0 

3 

Q 

67.4 

43,6 

55.5 

-1.7 

83 

27 

31 

23 

308 

0 

0 

3 

0 

3.75 

-  0.85 

1.35 

15 

T 

0 

7 

3 

64.  1 

42  ,9 

53.5 

-  0.9 

87 

27 

29 

23 

371 

0 

0 

2 

0 

2.75 

-  1.29 

0.81 

29 

T 

0 

5 

4 

0 

69.0 

47.8 

58.4 

-  1.6 

85 

27 

38 

17+ 

235 

0 

0 

0 

0 

4.09 

0.13 

1.23 

15 

0.0 

0 

3 

3 

67.5 

41  ,0M 

54. 3M 

-  2.9 

85 

27 

29 

19 

344 

0 

0 

6 

0 

2.64 

-  1.48 

0.66 

10 

0.0 

0 

10 

1 

0 

68. OM 

38, OM 

53. OM 

-  2.0 

83 

27  + 

29 

9+ 

409 

0 

0 

6 

0 

2.83 

-  1.39 

0,77 

10 

0.0 

0 

2 

Q 

67. 6M 

42,2 

54. 9M 

84 

26 

28 

23 

310 

0 

0 

3 

0 

3.05 

1,10 

15 

0.0 

0 

7 

2 

65.  6 

43,0 

54.8 

-   1  .4 

85 

27 

28 

7 

335 

0 

0 

2 

0 

3.34 

-  0.37 

1.10 

29 

7 

2 

2 

67.  5M 

42  ,2M 

54. 9M 

-  1.8 

39 

27 

31 

9  + 

338 

0 

0 

3 

0 

3.47 

-  0.43 

1.50 

10 

0.0 

0 

5 

3 

1 

57.8 

44,8 

55.3 

84 

27 

34 

3  + 

295 

0 

0 

0 

0 

5.45 

1.10 

1.74 

15 

0.0 

0 

9 

3 

2 

55.5 

42,1 

53.8 

-  2.0 

83 

27 

29 

9 

356 

0 

0 

4 

0 

4.05 

0.39 

1.05 

10 

0.0 

0 

e 

4 

1 

55.5 

43.0 

54.3 

-  0.3 

82 

3  + 

31 

9 

344 

0 

0 

3 

0 

4.13 

0.36 

1.36 

10 

7 

3 

1 

64.9 

43.7 

54.3 

-  1.7 

82 

27 

33 

17 

343 

0 

0 

0 

0 

5.32 

0.90 

1  .  70 

4 

0.0 

0 

8 

3 

2 

66.3 

42.3 

54.3 

-  0.3 

83 

27 

30 

24 

343 

0 

0 

3 

0 

2.07 

-  1.79 

1.16 

29 

0.0 

0 

3 

2 

1 

58.6 

43.5 

56.1 

-  1.4 

87 

27 

31 

9+ 

303 

0 

0 

2 

0 

3.  58 

-  0.47 

0.88 

3 

0.0 

0 

9 

2 

0 

67.3 

45.0 

56.2 

84 

27 

31 

23 

292 

0 

0 

2 

0 

3.11 

0.68 

15 

!  0.0 

0 

7 

2 

0 

66.4 

42.7 

54.6 

-1.1 

84 

27 

30 

9 

335 

0 

0 

4 

0 

4.33 

0.42 

1.35 

10 

0.0 

0 

10 

2 

1 

53.5 

41.2 

52.4 

-  3.4 

84 

28 

31 

9 

393 

0 

0 

5 

0 

5.19 

1.29 

1.68 

3 

T 

0 

S 

i 

1 

54.9 

41.4 

53.2 

-  2.2 

83 

27 

28 

19 

379 

0 

0 

7 

0 

5.36 

1.55 

1.11 

29 

0.0 

0 

12 

4 

2 

67.9 

42.9 

55.4 

-  0.8 

84 

27 

29 

9  + 

315 

0 

0 

5 

0 

4.44 

0.02 

1.69 

3 

T 

0 

e 

3 

1 

67.7 

44.0 

55.9 

-  0.4 

85 

27 

30 

23 

304 

0 

0 

2 

0 

2.  19 

-  1.92 

0.89 

29 

T 

0 

4 

2 

0 

54.7 

3.  79 

T 

Precipitation 


TUSCOLA 
URBANA 

VANDALIA   CA4  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
W INDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

EL I2ABETHT0WN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  0AM  51 

GREENVILLE 

HARR I SBURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT  VERNON 

NEW  BURNSIOE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIVISION 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  40  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3  April  1956 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2^ 

3 

4   1  5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11  1  12 

13  I  14  1 

15 

16 

17  1  18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

ALBION 

* 

02 

* 

.23 

1  .09 

.0 

•  83 

•  02 

10 

• 

27 

41 

1 

.59 

ALEDO  2  E 

68 

* 

■ 

.40 

•  99 

•  02 

ALTON  0AM  26 

2 

63 

T 

.07 

Io3 

55 

16 

- 

0? 

0? 

87 

T 

.80 

.03 

ANNA      1  NW 

3 

75 

•  36 

*  16 

'08 

5  I 

I  35 

'o7 

10 

*03 

.34 

ANNAWAN 

T 

T 

.15 

T 

•  21 

T 

•  33 

1.31  1 

.34 

T 

ANTIOCH 

•  60 

•  08 

T 

20 

02 

02 

1^17 

1.70 

.94 

39 

* 

* 

1.37 

.91 

AURORA  COLLEGE 

2 

75 

T  .02 

•  04 

*  19 

.0 

1  3 

'  '  60 

.91 

.82 

T 

AVON 

2 

55 

•  1  7 

.01 

03 

,13 

•  24 

•  74 

.23 

T 

BARRY 

T  T 

.23 

T 

T 

T 

.31 

4.61 

T 

BEAROSTOW. 

.03 

T 

14 

03 

02 

20 

.12 

.70  2 

•  05 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

2 

75 

.0 

.06 

.0 

T 

•  81 

BENTLEY 

2 

03 

!o6 

.  10 

*  1  1 

*rt  1 

*  ^ 

- 

10 

* 

.21 

•  30 

BENTON 

3 

94 

•  92 

1  'o?" 

03 

37 

*  12 

04 

'  10 

03 

•  62 

BLOOM INGTON  WATERWORKS 

3. 

68 

.20 

.38 

.20 

.20 

.20 

T 

.03 

T 

•  33 

.  16 

T 

.96 

BLOOM INGTON  NORMAL 

^ 

13 

•  24 

*^! 

•  03 

.25 

.23 

.79 

06 

*09 

* 

* 

.51 

.62 

BRADFORD  CAA  AP 

2. 

80 

•  03 

- 

07 

.02 

.22 

• 

* 

1.90 

.2'. 

BROOkPORT   dam  52 

3 

41 

*05 

22 

'  16 

'  10 

58 

78 

85 

*  1  5 

02 

1  6 

02 

.17 

1  5 

CAIRO  WB  CITY  R 

09 

•  14 

.97 

.06 

.01 

.19 

.  79 

.02 

.10 

U23 

.07 

•  12 

•  03 

.01 

T 

•  35 

T 

CANTON 

^  ,  , 

.06 

.19 

.48 

• 

.26 

64 

.  10 

•  24 
* 

*  12 

66 

•  05 

• 

.41 

03 

CARLINVILLE   4  E 

5 

56 

*09 

1.55 

!o3 

*45 

'02 

*  j' 

T 

'ot. 

.90  1.20 

CARLYLE 

2 

83 

'23 

* 

*2  8 

23 

0  7 

'06 

'o3 

46 

•  65 

CARMI 

'  ^ 

.07 

.90 

.15 

1.33 

•  07 

.58 

.  18 

•  15 

•  13 

.01 

•  08 

.17 

•  10 

.25 

CASEY 

3.  10 

•  26 

.25 

•  10 

.05 

* 

•  15 

.  75 

CENTRAL  1 A  A  H 

CHANDLERVlLLE 

2 

80 

T 

.  10 

.10 

.95 

.65 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

30 

.05 

.08 

T 

.23 

T 

04 

02 

*07 

2.34 

.10 

.35 

.02 

CHARLESTON  2  WNW 

49 

.77 

.05 

•  09 

.08 

•  01 

.09 

.04 

.66 

.66 

CHENOA 

.26 

.22 

20 

45 

•  57 

.47 

63 

T  .20 

.11 

.01 

•  62 

.19 

.2  3 

.43 

_ 

07 

25 

1.52 

CHICAGO  UNIVERSITY 

19 

T  .23 

•  03 

.06 

.23 

■J 

•  04 

a 

.J. 

*29 

1  06 

1 .05 

•  90 

CHICAGO  W6  AP  R 

65 

T  .23 

.66 

>  14 

.10 

T 

'12 

.J. 

*  16 

*32 

1  •  1  E 

•  72 

.96 

CHICAGO  WB  CITY  R 

62 

T  ,07 

.76 

•  07 

.14 

.06 

T 

.13 

*01 

T 

.09 

•  24 

1.22 

.92 

.91 

CHILLICOTHE 

03 

22 

03 

! 

•  01 

.03 

•  27 

1.57 

10 

!  55 

1 1  7 

- 

T  ^  ^ 

. 

CLINTON   1  S 

2 

53 

•  10 

•  22 

•  01 

*  3  3 

•  35 

,.52 

C060EN  2  S 

3 

05 

.  34 

.DANVILLE 

54 

.44 

.31 

.15 

.20 

T 

.03 

.03 

.33 

.15 

.89 

.01 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

06 

32 

* 

16 

.10 

* 

•  45 

1.20 

.15 

DECATUR 

75 

*  41 

*02 
* 

'38 

20 

* 

* 

•  01 

*  - 

0<t 

.65 

1  .34 

DIXON 

2 

95 

•  08 

.13 

_ 

15 

* 

ilo* 

.  90 

.53 

.10 

OU  QUOIN  2  S 

3 

34 

.29 

T 

1.05 

.05 

.17 

.  30 

03 

06 

01 

10 

*  10 

1.10 

EAST   ST   LOUIS  PARHS  COL 

^ 

47 

.13 

•  03 

1.50 

T 

.27 

•  08 

.54 

•  92 

EDWAROSVILLE 

.29 

.  1  4 

T 

.07 

T 

•  65 

T 

1  04 

.03 

1  •  51 

EPF  I NGHAM 

.  64 

.10 

.23 

.08 

.  37 

T 

.07 

•  30 

•  05 

1.32 

1  .18 

ELGIN 

17 

.13 

.45 

.15 

•  03 

T 

0  1 

1.57 

1  .  10 

.69 

EL12A6ETHT0WN 

5 

45 

.04 

1  .50 

T 

.03 

.25 

.66 

.  1  1 

.33 

1  .  74 

T 

.30 

ELSAH 

^ 

87 

.14 

.06 

.04 

•  73 

.04 

•  04 

.02 

.95 

•  10 

.75 

FAIRFIELD 

.66 

.20 

1.05 

.05 

.50 

•  03 

10 

* 

.25 

•  26 

•  90 

13 

.42 

.27 

1.36 

.  32 

.  30 

•  83 

•  57 

FREEPORT 

5 

22 

.25 

.  04 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

5 

00 

.  72 

i  3  1 

T 

!oi 

•  14 

•  06 

1  .41 

!84 

•  80 

.36 

FULTON  0AM  13 

.29 

.  1  7 

.03 

T 

.01 

J 

•  05 

.15 

1  .40 

•  87 

•  90 

r 

GALENA 

•  2  6 

.27 

24 

01 

.03 

.15 

.01 

1  25 

.02 

1 

7^ 

* 

'27 

1*07 

6ALVA 

2 

11 

T 

'24 

GENESEO 

2 

52 

.J. 

*25 

J 

'23 

•  60 

.65 

•  79 

GIBSON  CITY 

54 

.19 

•  15 

.27 

T 

•  02 

.05 

.34 

.27 

.85 

2.40 

GLADSTONE  0AM  18 

2 

07 

* 

* 

' 

* 

.06 

•  12 

.25 

1  .78 

.01 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONOA  DAM  51 

5 

32 

03 

I  70 

47 

•  36 

.51 

1  .65 

•  10 

.04 

•  09 

.01 

•  01 

GOLDEN 

2 

52 

•  05 

63 

1  '48 

GRAFTON 

•  11 

T 

.62 

T 

.06 

T 

•  06 

T 

.45 

.61 

•  73 

GRAND  TOWER  2  N 

' 

T 

02 

.44 

19 

.  72 

.23 

T 

.  72 

T 

.09 

.02 

•  08 

59 

.08 

GREENUP 

9' 

T 

•  10 

.  10 

•  10 

GREENVILLE 

2 

07 

y 

•  60 

T 

.29 

.02 

GRIDLEY 

3 

71 

.15 

.21 

.06 

.06 

.22 

T 

.38 

>  *08 

6RIGGSVILLE 

60 

.48 

T 

T 

T 

.02 

1.00 

2.10 

HARDIN 

55 

.03 

1.33 

.  70 

5£ 

.  1  7 

!  86 

.40 

T 

.74 

.09 

.24 

.23 

.21 

T 

•  02 

01 

HARPIS6URG  DISPOSAL  PL 

2 

77 

T 

•  66 

•  19 

.  39 

T  ^  ^ 

HAVANA 

3 

68 

0  5 

*  12 

.07 

•  03 

*25 

I  5 

0  3 

45 

2  '  50 

03 

HAVANA  NO  2 

3 

60 

T 

.15 

T 

.09 

T 

T 

.  16 

.  12 

.23 

.35 

2.50 

T 

HlLLSBORO 

3 

98 

53 

25 

.  't9 

1  07 
* 

HOOPES  TON 

2 

63 

*  03 

•  14 

T 

02 

t  04 

2 , 

.42 

1.28 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 

3 

28 

* 

.28 

* 

.69 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

2 

28 

'oi 

!  11 

01 

05 

'  J  J 

24 

'ci 

JACKSONVILLE 

3 

38 

.24 

.  1 5 

.28 

.05 

T 

.66 

.44 

1.56 

JERSEYVILLE 

5 

10 

*- 

67 

05 

' 

17 

* 

1.04 

1  •OO 

JOL 1 E T  BRANDON  ROAD 

41 

'n7 

01 

.05 

T 

'  16 

1*41 

•  OB 

W92 

JOLiET 

4 

13 

• 

* 

.30 

1.60 

KANKAKEE    3  SW 

3 

69 

35 

T 

T 

•  02 

•  03 

18 

•  64 

.04 

2.09 

*02 

KANKAKEE  U  NW 

3 

46 

T 

.47 

•  42 

.01 

•  03 

T 

.15 

.59 

.20 

1.59 

KEITHSBURG   1  NW 

1 

51 

T 

07 

02 

.34 

1.08 

KEWANEE 

1 

48 

19 

I 

T 

•  03 

.02 

.25 

!oi 

.91 

KIRK WOOD  3  W 

LA  HARPE 

1 

61 

02 

15 

•  03 

•  02 

.04 

24 

•  26 

.85 

LA  SALLE  PERU 

3 

37 

T 

.01 

•  05 

.01 

T 

T 

T 

.15 

.60 

.62 

•  73 

T 

LA  SALLE   1  S 

3 

04 

.25 

04 

T 

•  0  3 

T 

T 

15 

56 

.31 

•  56 

LAWRENCEV ILLE 

5 

04 

.12 

•  6 

.07 

.09 

* 

* 

•  50 

LE  ROY 

3 

24 

.09 

'01 

_ 

* 

.52 

.80 

L INCOLN 

3 

55 

07 

*25 

•  02 

•  09 

T 

•  03 

.04 

40 

'02 

•  59 

01 

MACt?  1  NAW 

MACOMB 

2 

62 

•  01 

05 

* 

.01 

01 

15 

* 

42 

* 

* 

•  42 

.38 

MAKANDA   1  NW 

3 

1 1 

*47 

02 

66 

.12 

24 

.  68 

.02 

*05 

07 

.42 

MARFNGO 

MAPION  2  W 

2 

36 

10 

.  65 

.09 

.45 

•  1  9 

.13 

•  09 

•  04 

03 

.03 

T 

•  39 

MARSEILLES  LOCK 

32 

.01 

.26 

T 

•  16 

.02 

T 

.03 

.02 

T 

•  11 

•  85 

,15  < 

.05 

MAP&HALL 

5 

57 

34 

19 

T 

.45 

.04 

.03 

T 

.  56 

T 

.26 

•  78 

MATTOON 

3 

42 

' 

' .  , 

.08 

.02 

.  90 

•  80 

MC  HENRY  2  S 

35 

• 

'ni 

.03 

.05 

1.22 

1.74 

.64 

MC  LEANS60R0 

33 

*04 

*68 

'  17 

1,35 

•  '1 1 

•  30 

.40 

.02 

•  13 

.02 

.18 

.16 

.04 

•  41 

MEDORA 

50 

loa 

1.05 

.05 

T 

.45 

.03 

.05 

1.25 

.65 

.69 

MINONK 

2 

69 

.44 

•  17 

J 

T° 

.35 

.31  1 

.14 

T 

MOLINE  WB  AP  R// 

2 

15 

T 

.01 

T 

.15 

•  04 

T 

T 

.22 

•  22 

.  73 

.  14 

1 

93 

•  03 

.19 

.01 

T 

.15 

.  10 

.05 

•  27  1 

.14 

MONT ICELLO 

3 

18 

.16 

T 

•  23 

.02 

T 

.03 

.54 

.08 

•  66  1 

.23 

MORR  IS 

89 

.03 

.18 

T 

•  23 

T 

.04 

T 

•  11 

.48 

.14  2 

.65 

.03 

MORPIS   3  NE 

GO 

.04 

.18 

•  20 

T 

.  10 

.  89 

.34  2 

.05 

MORRISON 

3 

37 

.10 

•  05 

.40 

T 

T 

.20 

.77 

.41 

•  ^4 

MORRISONVILLE    1  E 

14 

T 

.47 

.  16 

.25 

.01 

.02 

.97 

•  03 

.02 

.87  1 

•  32 

MT  CaHMEL   3  "N 

5 

19 

T 

1.68 

.22 

.20 

T 

.56 

.58 

.46 

.07 

•  03 

.09 

T 

.76 

•  51 

.03 

MOUNT  CARROLL 

3 

61 

.45 

.26 

.18- 

.02 

.01 

T 

.06 

.09 

.17 

.96 

.56 

.01 

DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3— Continued  April  1956 


Station 

Total 

Dqy  of  month 

1 

2 

3 

4  5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

11  1  12 

13  1  14~| 

15 

16  1 

17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  1 

30 

MOUNT  OLIVE   2  NE 

'••ZO 

08 

61 

•  02 

1.29 

55 

MOUNT   PULASX 1 

3.  84 

■  OS 

•  04 

MOUNT  STERLING 

4.01 

T 

.01 

' 

MOUNT  VfRNON 

5.36 

10 

16 

65 

[21 

'  78 

33 

•  25 

.15 

•  04 

•  02 

.15 

•  37 

1 !  11 

1  04 

NASHVILLE    3  NW 

.  18 

.20 

.18 

.15 

.76 

.2*0 

.54 

NEWARK   7  E 

03 

09 

T 

•  31 

.13 

.96 

.35 

1  14 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1*37 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.06 

.05 

.23 

NEW  BOSTON 

1.75 

!o8 

T 

.09 

.05 

•  19 

1 .  34 

T 

NEW  BURNSIOE 

09 

1  69 

•  24 

T 

.71 

.07 

.25 

.73 

.12 

T 

.12 

.07 

.01 

T 

.  34 

NEWTON 

.06 

•  37 

.43 

.02 

•  07 

.17 

.05 

.07 

T 

1.12 

.03 

.71 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

•  05 

.04 

OTTAWA 

*.27 

'28 

'28 

T 

.02 

.13 

T 

■  78 

.85 

1.93 

PALESTINE 

4.31 

*97 

•  60 

•  51 

T 

•  27 

•  32 

■  IB 

.04 

.87 

T 

!  55 

PANA 

T 

T 

1.11 

T 

.16 

.23 

.02 

.05 

1.10 

T 

T 

.51 

1  .40 

PARIS  WATERWORKS 

20 

29 

34 

.12 

.03 

T 

66 

60 

.78 

PARK  FOREST 

5*11 

' 

.03 

PAW  PAW 

2.86 

'  2b 

T 

T 

T 

•  1  5 

1  loo 

1  39 

1  *04 

05 

PAYSON 

2.85 

J. 

24 

.02 

T 

.20 

y 

1  !o7 

1 1  30 

PEORIA  W8  AP  R 

T 

T 

.26 

T 

T 

T 

.01 

.04 

T 

.15 

.45 

.01 

1.94 

.24 

PEOTONE 

36 

39 

.04 

.12 

T 

50 

60 

1  04 

^'ao 

T 

T 

OLEASANT  HILL 

4.13 

0  1 

02 

02 

.07 

.27 

.03 

.06 

1.01 

'  59 

2  *00 

'ONT !AC 

3.11 

'  1  5 

0  3 

*22 

03 

.02 

T 

.05 

.  14 

23 

•  25 

1 199 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

.02 

.04 

.04 

T 

.46 

.08 

.  14 

.12 

T 

.05 

.22 

1.28 

T 

PRINCEVILLE   2  NW 

09 

.07 

.26 

09 

09 

1  10 

T 

T 

OUINCY  CAA  AP 

2.21 

Io4 

T 

.  1  7 

.10 

.01 

T 

.01 

T 

.09 

T 

.01 

1.59 

.19 

QUINCY  0AM  21 

■  2.35 

.  18 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

T 

.02 

T 

.21 

T 

T 

.01 

T 

.03 

.06 

.38 

1.97 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

19 

T 

•  02 

.09 

.42 

.12 

T 

.  86 

42 

• 

* 

* 

•  04 

T 

.14 

.03 

.25 

ROBERTS  3  N 

3.25 

*  22 

.02 

.24 

.02 

.05 

T 

.22 

.47 

.23 

1.78 

ROCHELLE  1  W 

3.78 

.03 

T 

T 

.08 

.01 

1.28 

ROCKFORD  . 

4.  92 

.39 

.42 

•  17 

.  10 

1.34 

1.50 

1  .00 

ROCKFORD  4  NE 

4.80 

•  22 

* 

• 

- 

.01 

* 

.40 

1.91 

1  40 

46 

ROCKPORT 

RU5HVILLE 

4.  10 

04 

02 

1  5 

.19 

.03 

•  82 

2  85 

57E  MARIE 

3.22 

.10 

.19 

.36 

.01 

.  30 

.24 

.13 

•  25 

•  02 

.05 

•  96 

.61 

SALEM 

2.67 

•  22 

.03 

61 

53 

'in 

*  36 

46 

.16 

.17 

.06 

.07 

03 

'  30 

.06 

SIDELL 

2.75 

* 

* 

* 

* 

* 

SKOKIE  R 

SPARTA 

2.19 

.01 

T 

.04 

.04 

T 

.60 

.09 

.18 

.03 

.07 

T 

T 

.08 

•  13 

.03 

.89 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

19 

07 

01 

* 

28 

.04 

T 

.02 

48 

.0  7 

1.51 

.  54 

5*36 

'  72 

39 

'21 

.01 

T 

.  1  8 

•  01 

2.0  3 

STREATOR  3  N 

2.62 

!o  1 

'23 

'0  1 

.06 

.05 

T 

T 

.  10 

•  01 

.  18 

.33 

1  .64 

T 

SYCAMORE 

3.76 

'o  7 

'08 

!  32 

.02 

.05 

.01 

1.47 

1.08 

TAYLORVILLE 

3.87 

.21 

.22 

.23 

.04  ,02 

.03 

.02 

•  92 

.09 

2.09 

TISKILWA 

03 

10 

.02 

T 

.27 

.25 

83 

.98 

2  51 

.01 

!  10 

.02 

.04 

■  04 

.22 

.05 

1  .03 

1  .00 

TUSCOLA 

3.36 

' 

.05 

.08 

.42 

.03 

.37 

T 

UR8ANA 

2.35 

'  0  7 

•  03 

Io5 

.01 

•  06 

!o2 

.37 

1.17 

URBANA  ENG  CAMPUS 

2.57 

.  12 

.03 

.03 

.  17 

T 

.03 

.04 

.02 

.45 

.47 

1.20 

.01 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

3.  38 

.  1  3 

01 

14 

47 

24 

2  10 

20 

03 

02 

51 

T 

.05 

T 

1.13 

!  1 1 

1  !  15 

VIRDEN 

3.99 

.05 

T 

T 

.32 

.02 

.05 

T 

.87 

T 

.53 

1  .99 

T 

WALNUT 

2.86 

.07 

.15 

T 

T 

•  22 

•  75 

.79 

.80 

WARSAW 

1.58 

.04 

.15 

.02 

.05 

.02 

.22 

1  .08 

WATERLOO 

1.99 

.05 

.11 

T 

.  52 

T 

.18 

T 

.06 

T 

•  01 

T 

T 

.  14 

.92 

T 

WATSEHA 

5.14 

.95 

.20 

.30 

.05 

T 

.  10 

•  02 

.15 

.31 

.20 

2.86 

T 

WAUKEGAN 

4.23 

.42 

.04 

.10 

T 

T 

.02 

T 

.06 

.01 

1.28 

1.44 

.86 

WAYNE  CITY 

3.57 

.30 

.41 

T 

.67 

.08 

.06 

.  12 

.41 

1.03 

WHEATON  COLLEGE 

3.65 

.08 

T 

.07 

T 

.12 

.01 

.96 

1.17 

1.04 

.01 

WHITE  HALL   1  E 

4.09 

.05 

T 

.25 

T 

.04 

.02 

1.18 

T 

.53 

2.02 

WILCOX 

4.33 

.10 

1.04 

.28 

.  70 

.50 

.21 

.80 

.70 

WINDSOR 

3.90 

.13 

.91 

.13 

.23 

•  06 

.02 

1.02 

.07 

.40 

.93 

Sm  r*f«T«Bc«  DoMa  follavlnc  Station  Iwlai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

0) 

Station 

« 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

ALB  I  ON 

MAX 

76 

bO 

81 

67 

75 

76 

64 

50 

52 

4  8 

64 

68 

66 

76 

7  1 

52 

57 

58 

67 

61 

75 

68 

58 

58 

57 

70 

85 

83 

75 

52 

66. 

3 

MIN 

47 

65 

60 

46 

45 

52 

35 

35 

33 

39 

41 

40 

39 

46 

47 

37 

37 

37 

36 

35 

39 

41 

33 

33 

40 

52 

53 

66 

41 

41 

43* 

0 

ALEDO   2  E 

MAX 

76 

81 

78 

63 

77 

78 

46 

38 

50 

55 

56 

57 

65 

76 

67 

50 

55 

61 

61 

66 

76 

66 

47 

60 

51 

64 

88 

79 

42 

45 

62. 

5 

MIN 

39 

59 

60 

37 

37 

41 

25 

25 

24 

35 

30 

32 

26 

46 

32 

34 

28 

26 

29 

24 

39 

37 

23 

22 

39 

36 

51 

36 

34 

29 

34. 

5 

ALTON   DAM  26 

MAX 

76 

79 

80 

66 

75 

75 

57 

52 

48 

44 

61 

65 

65 

72 

57 

56 

53 

57 

72 

61 

60 

51 

53 

61 

89 

72 

72 

47 

63. 

4 

MIN 

37 

53 

53 

36 

43 

43 

37 

35 

35 

36 

40 

39 

35 

46 

45 

36 

35 

41 

42 

40 

35 

32 

37 

45 

53 

47 

45 

39 

40« 

8 

ANNA   1  NW 

MAX 

72 

80 

76 

69 

73 

77 

65 

59 

47 

45 

63 

70 

70 

76 

71 

50 

60 

59 

69 

64 

75 

73 

57 

55 

69 

82 

83 

82 

77 

53 

67. 

4 

MIN 

51 

65 

63 

46 

40 

52 

33 

32 

33 

39 

40 

38 

41 

54 

44 

36 

33 

40 

38 

35 

42 

41 

31 

32 

42 

54 

63 

64 

46 

43* 

6 

ANT lOCH 

MAX 

58 

80 

79 

68 

71 

75 

59 

42 

53 

50 

58 

53 

60 

70 

60 

43 

44 

55 

53 

55 

64 

56 

46 

50 

47 

58 

73 

70 

36 

50 

57. 

9 

MIN 

29 

46 

59 

38 

35 

41 

31 

27 

29 

3  1 

30 

33 

30 

39 

35 

34 

33 

33 

28 

26 

48 

33 

28 

27 

34 

35 

41 

32 

33 

32 

34. 

3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

69 

60 

81 

62 

73 

74 

65 

41 

54 

49 

58 

59 

60 

74 

55 

46 

4  7 

58 

57 

57 

71 

57 

48 

53 

47 

59 

76 

65 

42 

50 

59. 

6 

MIN 

35 

57 

59 

39 

32 

42 

29 

29 

28 

32 

29 

28 

23 

41 

34 

33 

3  1 

33 

28 

24 

36 

39 

20 

25 

39 

33 

44 

34 

35 

32 

34. 

1 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

74 

81 

84 

65 

73 

78 

46 

52 

48 

44 

59 

66 

65 

79 

58 

48 

56 

59 

64 

61 

80 

64 

53 

56 

55 

70 

87 

80 

69 

48 

64. 

1 

MIN 

52 

67 

54 

43 

38 

42 

36 

35 

32 

40 

42 

36 

38 

48 

38 

39 

41 

37 

36 

39 

37 

29 

33 

45 

49 

65 

66 

46 

40 

42 

9 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

75 

80 

79 

76 

74 

74 

72 

38 

48 

49 

64 

65 

62 

78 

77 

5  1 

59 

62 

58 

79 

75 

49 

55 

55 

64 

82 

82 

50 

45 

64 

2 

MIN 

38 

62 

59 

40 

42 

20 

28 

35 

35 

37 

32 

32 

»3 

36 

35 

29 

29 

30 

28 

41 

40 

26 

26 

42 

40 

52 

40 

39 

35 

36 

9 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

75 

81 

80 

69 

75 

76 

55 

61 

52 

50 

65 

70 

7  1 

• 

79 

66 

60 

70 

66 

77 

76 

59 

58 

76 

84 

85 

84 

76 

57 

69. 

0 

M  1  N 

55 

64 

58 

50 

45 

48 

39 

39 

42 

43 

44 

42 

48 

58 

46 

43 

38 

44 

38 

44 

45 

44 

40 

39 

49 

59 

65 

67 

50 

47 

47 

8 

CAR60NDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

74 

79 

79 

75 

75 

77 

55 

57 

51 

49 

62 

70 

69 

79 

59 

60 

70 

63 

75 

72 

58 

56 

68 

78 

85 

84 

67 

59 

67 

5 

MIN 

49 

60 

64 

45 

34 

41 

42 

33 

31 

41 

40 

33 

35 

40 

43 

36 

32 

36 

29 

30 

33 

45 

30 

32 

39 

49 

63 

63 

40 

41 

0 

CARLINVILLE   <i  E 

MAX 

75 

82 

82 

66 

76 

76 

66 

57 

49 

48 

62 

68 

67 

79 

72 

62 

64 

62 

73 

73 

54 

57 

56 

66 

84 

78 

62 

50 

65 

9 

MIN 

44 

61 

56 

40 

38 

45 

32 

?0 

28 

38 

38 

30 

29 

44 

41 

34 

33 

32 

33 

27 

36 

41 

24 

28 

42 

41 

60 

51 

42 

36 

38 

5 

CARLYLE 

MAX 

75 

82 

80 

75 

75 

70 

50 

55 

60 

66 

72 

76 

74 

56 

60 

65 

70 

82 

•  69 

56 

56 

54 

69 

83 

83 

55 

68 

0 

MIN 

42 

50 

35 

32 

29 

42 

36 

34 

36 

44 

40 

38 

37 

36 

33 

31 

32 

39 

29 

32 

36 

44 

58 

42 

40 

36 

0 

CHARLESTON   2  WNW 

MAX 

73 

76 

78 

68 

71 

73 

63 

42 

46 

45 

62 

65 

62 

74 

72 

51 

52 

58 

64 

57 

76 

72 

54 

55 

51 

64 

81 

77 

66 

51 

63 

4 

MIN 

43 

63 

58 

39 

37 

45 

32 

30 

35 

38 

35 

30 

35 

41 

41 

35 

34 

30 

25 

25 

31 

30 

25 

29 

39 

46 

55 

51 

44 

38 

38 

0 

CHENOA 

MAX 

75 

60 

79 

68 

73 

74 

70 

37 

50 

53 

61 

66 

63 

76 

63 

45 

5  1 

60 

61 

57 

79 

69 

50 

59 

52 

63 

60 

78 

51 

47 

63 

1 

MIN 

27 

64 

35 

35 

40 

32 

27 

35 

33 

34 

30 

27 

40 

32 

33 

30 

29 

29 

25 

40 

24 

25 

41 

38 

55 

39 

38 

34 

34 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

66 

77 

80 

56 

70 

70 

44 

41 

44 

44 

47 

61 

53 

73 

49 

44 

4  5 

43 

45 

50 

69 

51 

43 

43 

48 

49 

77 

43 

42 

42 

53 

6 

M  1  N 

38 

62 

50 

41 

42 

44 

31 

31 

37 

38 

38 

40 

39 

48 

40 

35 

35 

36 

36 

34 

44 

36 

32 

34 

42 

44 

43 

38 

36 

37 

39 

4 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

68 

79 

81 

57 

73 

74 

44 

40 

51 

48 

53 

63 

61 

75 

49 

45 

50 

51 

54 

71 

51 

46 

46 

48 

55 

78 

45 

42 

47 

56 

3 

MIN 

39 

62 

49 

41 

38 

44 

30 

30 

34 

38 

36 

34 

34 

48 

39 

36 

35 

36 

31 

30 

43 

34 

29 

31 

42 

44 

45 

38 

36 

36 

36 

1 

CHICAGO   WB  CITY 

MAX 

64 

77 

80 

57 

72 

70 

46 

41 

46 

45 

49 

62 

55 

74 

50 

46 

46 

51 

69 

52 

43 

43 

50 

49 

76 

44 

41 

42 

54 

4 

M  I  N 

37 

62 

52 

42 

45 

46 

32 

31 

37 

39 

38 

43 

39 

50 

40 

36 

36 

37 

37 

35 

46 

37 

34 

35 

42 

44 

44 

37 

38 

37 

40 

3 

C I CERO 

MAX 

67 

80 

82 

67 

74 

75 

65 

41 

54 

50 

57 

63 

64 

77 

62 

53 

53 

56 

74 

59 

50 

51 

49 

55 

77 

73 

42 

49 

60 

4 

MIN 

36 

59 

61 

40 

37 

45 

31 

30 

33 

38 

36 

34 

33 

48 

39 

35 

34 

35 

32 

30 

44 

39 

28 

30 

40 

42 

47 

37 

38 

35 

38 

2 

C08DEN  2  S 

MAX 

72 

79 

78 

65 

73 

76 

61 

57 

48 

45 

60 

66 

70 

75 

65 

59 

67 

75 

71 

64 

65 

74 

84 

80 

81 

76 

60 

67 

6 

MIN 

50 

64 

52 

46 

38 

52 

45 

33 

33 

39 

40 

40 

40 

45 

44 

34 

33 

41 

32 

39 

40 

40 

28 

32 

43 

41 

52 

64 

45 

41 

42 

2 

DANVILLE 

MAX 

74 

72 

77 

66 

69 

71 

61 

37 

46 

47 

64 

69 

65 

82 

67 

59 

66 

57 

78 

61 

51 

53 

4S 

63 

79 

80 

68 

49 

62 

6 

MIN 

38 

59 

60 

40 

35 

40 

30 

29 

30 

37 

37 

30 

33 

42 

39 

35 

33 

32 

27 

28 

39 

39 

26 

31 

40 

44 

46 

46 

43 

37 

37 

5 

DECATUR 

MAX 

75 

81 

80 

64 

76 

75 

42 

44 

45 

45 

65 

68 

65 

81 

73 

50 

5  3 

60 

66 

60 

81 

68 

53 

57 

51 

65 

61 

75 

62 

45 

63 

5 

MIN 

43 

62 

60 

40 

37 

42 

29 

29 

36 

39 

38 

29 

29 

46 

39 

36 

34 

32 

28 

27 

38 

40 

24 

27 

42 

45 

56 

45 

43 

36 

3B 

4 

DIXON 

MAX 

73 

80 

79 

69 

74 

75 

69 

41 

55 

55 

62 

60 

61 

72 

60 

48 

60 

59 

58 

72 

55 

47 

53 

51 

61 

77 

56 

41 

47 

60 

7 

MIN 

34 

56 

62 

38 

32 

38 

28 

29 

30 

33 

28 

31 

26 

47 

34 

35 

32 

30 

28 

28 

40 

38 

24 

24 

42 

3* 

47 

36 

34 

26 

34 

9 

DU  QUOIN  2  5 

MAX 

75 

79 

79 

70 

73 

77 

67 

53 

48 

47 

60 

62 

67 

76 

72 

54 

5  7 

58 

65 

60 

76 

69 

60 

55 

65 

73 

85 

63 

78 

54 

66 

6 

MIN 

49 

66 

66 

44 

36 

50 

26 

33 

33 

40 

41 

36 

38 

50 

42 

33 

35 

36 

35 

33 

37 

43 

29 

33 

45 

53 

65 

66 

53 

42 

43 

>0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

79 

84 

85 

69 

76 

60 

61 

55 

46 

45 

63 

70 

69 

82 

70 

54 

59 

62 

67 

66 

84 

72 

53 

58 

56 

89 

82 

51 

67 

5 

MIN 

51 

65 

60 

42 

40 

42 

35 

34 

31 

39 

41 

36 

36 

49 

50 

35 

36 

4  1 

34 

34 

37 

44 

31 

32 

43 

57 

64 

45 

39 

42 

2 

EFFINGHAM 

MAX 

75 

78 

82 

63 

72 

76 

71 

45 

47 

45 

63 

69 

66 

58 

62 

64 

69 

71 

70 

54 

58 

53 

66 

85 

80 

75 

50 

64 

8 

MIN 

65 

60 

42 

43 

47 

34 

36 

33 

38 

39 

•32 

34 

36 

37 

39 

38 

33 

31 

29 

32 

34 

29 

31 

32 

43 

56 

64 

54 

37 

39 

9 

EL  I.'ABETHTOWN 

MAX 

75 

77 

78 

67 

75 

70 

68 

54 

51 

48 

64 

70 

69 

76 

74 

58 

67 

63 

72 

74 

60 

56 

69 

82 

84 

82 

79 

64 

67 

8 

MIN 

48 

63 

63 

50 

41 

51 

36 

34 

34 

40 

42 

41 

42 

46 

45 

34 

35 

35 

34 

38 

37 

50 

34 

35 

41 

61 

64 

66 

61 

40 

44 

8 

FAIR.  lELD 

MAX 

74 

60 

80 

67 

73 

76 

66 

50 

50 

46 

61 

67 

65 

75 

71 

57 

65 

58 

73 

70 

56 

55 

57 

68 

83 

81 

79 

55 

65 

5 

MIN 

45 

64 

64 

45 

36 

46 

35 

33 

29 

39 

41 

36 

36 

44 

46 

36 

36 

36 

31 

33 

37 

43 

31 

32 

35 

52 

58 

63 

53 

41 

42 

1 

FLORA 

MAX 

75 

60 

82 

69 

72 

75 

65 

47 

50 

47 

61 

66 

64 

76 

70 

58 

65 

59 

75 

70 

56 

57 

55 

69 

82 

81 

77 

52 

65 

5 

MIN 

47 

64 

63 

43 

42 

46 

35 

34 

31 

39 

41 

39 

39 

45 

45 

39 

38 

36 

32 

35 

39 

43 

32 

33 

46 

49 

59 

64 

50 

40 

43 

0 

FREEPORT 

max' 

70 

78 

78 

58 

71 

75 

58 

41 

55 

57 

61 

57 

60 

69 

57 

50 

59 

57 

58 

69 

55 

45 

53 

49 

5S 

75 

60 

38 

52 

59 

0 

MIN 

33 

53 

53 

37 

29 

40 

27 

28 

24 

27 

23 

29 

23 

45 

34 

33 

33 

31 

23 

21 

41 

37 

21 

19 

37 

31 

47 

33 

32 

27 

32 

4 

FULTON  DAM  13 

MAX 

74 

78 

77 

57 

71 

74 

45 

40 

51 

53 

59 

53 

61 

66 

59 

55 

54 

58 

65 

53 

46 

53 

49 

59 

78 

61 

40 

48 

57 

6 

MIN 

38 

49 

55 

39 

35 

42 

30 

30 

32 

35 

33 

46 

37 

36 

32 

33 

35 

30 

43 

4  1 

32 

31 

41 

36 

49 

36 

35 

33 

37 

GALESBURG 

MAX 

76 

81 

60 

62 

76 

76 

36 

40 

48 

52 

63 

58 

64 

77 

62 

61 

61 

60 

77 

57 

46 

55 

50 

63 

65 

57 

43 

46 

60 

5 

MIN 

41 

61 

43 

40 

38 

35 

28 

27 

28 

36 

31 

31 

26 

45 

38 

35 

29 

30 

26 

30 

43 

28 

22 

20 

40 

37 

52 

39 

35 

34 

9 

SALVA 

MAX 

76 

63 

82 

67 

75 

77 

67 

40 

51 

52 

62 

59 

64 

77 

67 

49 

5  5 

61 

61 

60 

67 

60 

48 

59 

54 

63 

65 

77 

43 

44 

62 

MIN 

32 

58 

62 

39 

36 

42 

27 

27 

31 

34 

28 

36 

32 

43 

34 

35 

29 

30 

30 

29 

40 

42 

25 

27 

40 

35 

50 

37 

36 

32 

35 

9 

GENESEO 

MAX 

74 

80 

79 

62 

75 

75 

58 

40 

53 

54 

63 

60 

63 

74 

67 

49 

54 

61 

60 

59 

74 

66 

47 

54 

51 

62 

83 

78 

41 

45 

62 

0 

MIN 

37 

59 

62 

36 

38 

38 

28 

28 

27 

33 

28 

33 

29 

47 

35 

36 

30 

32 

30 

29 

42 

42 

27 

25 

40 

35 

52 

36 

35 

30 

36 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

70 

78 

76 

62 

70 

68 

52 

54 

50 

46 

70 

66 

66 

74 

62 

58 

56 

64 

62 

72 

70 

58 

56 

68 

78 

82 

80 

74 

52 

64 

9 

MIN 

54 

63 

54 

45 

44 

44 

36 

34 

36 

40 

41 

40 

44 

48 

40 

35 

33 

38 

36 

36 

40 

40 

34 

34 

42 

58 

64 

64 

48 

43 

43 

7 

GREENVILLE 

MAX 

74 

82 

82 

74 

74 

76 

70 

52 

49 

46 

56 

67 

65 

79 

75 

51 

55 

60 

66 

61 

80 

78 

56 

56 

52 

66 

63 

78 

75 

50 

66 

3 

MIN 

47 

64 

63 

41 

41 

50 

33 

34 

32 

37 

36 

39 

37 

48 

44 

35 

35 

35 

38 

36 

40 

42 

32 

30 

43 

46 

61 

61 

50 

38 

42 

3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

76 

82 

77 

68 

76 

76 

62 

54 

46 

45 

61 

63 

67 

84 

76 

50 

55 

62 

64 

61 

84 

69 

54 

54 

57 

67 

89 

64 

50 

48 

65 

4 

MIN 

50 

60 

61 

40 

39 

39 

30 

29 

29 

37 

35 

39 

36  48 

39 

33 

29 

36 

36 

35 

40 

40 

25 

28 

44 

41 

55 

40 

40 

35 

38 

9 

HARRISBURG 

MAX 

76 

80 

82 

69 

77 

75 

70 

55 

50 

48 

65 

70 

69 

78 

72 

52 

60 

58 

68 

63 

75 

73 

59 

56 

70 

75 

87 

85 

80 

61 

66 

6 

MIN 

46 

64 

66 

49 

37 

51 

35 

33 

31 

41 

42 

37 

38 

45 

48 

33 

34 

40 

39 

33 

35 

45 

31 

33 

38 

55 

61 

66 

60 

41 

43 

6 

HAVANA 

MAX 

74 

86 

82 

71 

78 

78 

59 

47 

46 

52 

65 

66 

65 

82 

79 

50 

55 

64 

62 

62 

83 

79 

51 

5S 

53 

67 

69 

87 

49 

46 

66 

3 

MIN 

41 

61 

63 

43 

36 

40 

31 

28 

37 

37 

39 

31 

32 

44 

39 

38 

32 

33 

35 

31 

40 

40 

28 

28 

41 

42 

53 

43 

40 

36 

38. 

7 

HILLSBORO 

MAX 

74 

84 

82 

71 

75 

77 

74 

50 

49 

46 

63 

66 

64 

79 

72 

51 

56 

62 

63 

62 

81 

74 

55 

56 

53 

61 

82 

84 

65 

52 

66 

2 

MIN 

46 

64 

62 

40 

38 

45 

34 

32 

29 

38 

40 

31 

31 

46 

39 

35 

35 

.33 

36 

29 

36 

42 

28 

30 

42 

41 

46 

45 

44 

36 

39. 

1 
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Table  5  -  Continuecl 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL  1956 


HOOPESTON 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOLIET 

KANKAKEE    3  SW 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA   SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANDA    1  NW 


MC  LEANSBORO 


MOLINE  we  AP 


MORRIS  3  NE 


MORRISONVILLE   1  E 


MT  CARMEL   3  N 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT  VERNON 


NEW  eURNSIOE 
NEWTON 

OLNEy  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA   WB  AP 
PONT  I  AC 
QU INCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE    1  W 

ROCKf ORD 


Day 

Ol  Month 

t» 
« 

1 

2 

3 

'  \ 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

68 

72 

72 

60 

37 

52 

5  1 

64 

66 

63 

78 

72 

47 

50 

55 

60 

64 

76 

61 

51 

53 

47 

62 

60 

74 

62 

46 

62.1 

36 

61 

55 

42 

37 

43 

30 

29 

33 

36 

38 

29 

26 

43 

36 

36 

32 

31 

30 

24 

39 

41 

26 

26 

41 

44 

52 

43 

42 

77 

84 

81 

72 

78 

79 

75 

50 

45 

45 

62 

66 

67 

"82 

79 

52 

55 

61 

63 

62 

83 

81 

54 

57 

55 

66 

90 

89 

55 

45 

67.0 

64 

62 

40 

42 

44 

31 

30 

33 

37 

38 

29 

26 

44 

39 

32 

33 

31 

29 

27 

36 

46 

24 

23 

43 

40 

58 

47 

42 

79 

83 

80 

70 

76 

76 

72 

54 

52 

45 

61 

68 

67 

62 

77 

55 

57 

61 

64 

65 

81 

60 

53 

66 

66 

68 

66 

63 

60 

48 

67.3 

'i9 

63 

57 

39 

42 

44 

33 

31 

26 

37 

39 

32 

31 

45 

42 

35 

32 

37 

32 

32 

40 

41 

26 

28 

42 

41 

60 

55 

44 

37 

71 

80 

82 

72 

73 

74 

67 

41 

54 

51 

65 

63 

62 

76 

69 

47 

46 

58 

59 

57 

74 

66 

49 

54 

49 

62 

79 

76 

45 

49 

62.4 

33 

64 

63 

40 

42 

46 

30 

30 

36 

39 

39 

39 

36 

51 

43 

37 

36 

37 

39 

33 

34 

41 

33 

33 

42 

42 

54 

39 

39 

36 

40  •  3 

74 

78 

81 

70 

72 

73 

66 

38 

53 

51 

58 

65 

62 

77 

72 

47 

50 

57 

59 

56 

78 

68 

50 

54 

53 

62 

77 

75 

52 

46 

62.6 

34 

61 

58 

41 

30 

38 

29 

26 

30 

32 

36 

25 

25 

40 

33 

33 

29 

30 

24 

21 

43 

38 

20 

21 

36 

39 

47 

36 

37 

33 

34.  3 

73 

80 

81 

70 

73 

72 

69 

^7 

53 

50 

58 

65 

63 

76 

73 

46 

48 

57 

69 

55 

77 

70 

52 

64 

52 

61 

76 

73 

51 

49 

62.6 

36 

61 

59 

40 

33 

42 

29 

28 

31 

33 

36 

26 

26 

41 

34 

34 

31 

30 

26 

24 

39 

38 

24 

24 

40 

39 

49 

39 

36 

34 

35.5 

78 

86 

82 

71 

76 

80 

67 

36 

55 

54 

62 

60 

65 

77 

70 

45 

54 

63 

65 

65 

76 

67 

53 

61 

56 

66 

64 

54 

65.4 

36 

58 

62 

39 

35 

43 

28 

27 

30 

34 

29 

34 

29 

44 

34 

26 

31 

31 

28 

26 

42 

39 

23 

24 

25 

36 

37 

42 

34.9 

78 

82 

78 

62 

76 

77 

45 

40 

48 

52 

62 

57 

65 

78 

72 

57 

55 

60 

62 

60 

79 

66 

47 

54 

53 

66 

68 

60 

43 

46 

63.0 

42 

59 

60 

41 

38 

45 

28 

27 

28 

32 

28 

35 

26 

43 

35 

35 

29 

32 

31 

27 

39 

39 

26 

21 

31 

36 

40 

40 

35 

35 

35.5 

75 

84 

82 

66 

77 

78 

66 

41 

56 

54 

64 

63 

66 

77 

63 

49 

53 

60 

61 

60 

76 

63 

50 

56 

49 

66 

62 

76 

44 

46 

63.5 

37 

62 

62 

41 

33 

42 

30 

29 

35 

35 

31 

29 

26 

47 

36 

36 

33 

32 

26 

29 

46 

42 

26 

26 

43 

34 

51 

37 

36 

75 

84 

81 

65 

76 

77 

59 

44 

46 

48 

65 

66 

65 

81 

66 

49 

53 

62 

65 

60 

82 

68 

53 

57 

49 

66 

64 

75 

54 

45 

64.0 

41 

60 

60 

42 

36 

43 

30 

28 

36 

36 

37 

30 

28 

43 

37 

37 

32 

30 

26 

26 

39 

40 

25 

25 

42 

44 

53 

42 

42 

36 

37.6 

71 

79 

78 

69 

74 

76 

70 

55 

50 

45 

60 

67 

68 

77 

75 

52 

56 

57 

66 

65 

74 

70 

57 

55 

70 

79 

64 

61 

75 

61 

67.3 

53 

64 

64 

43 

46 

51 

33 

33 

43 

40 

40 

39 

41 

54 

46 

37 

34 

41 

41 

36 

43 

45 

31 

32 

41 

54 

64 

65 

57 

41 

45.0 

73 

76 

78 

61 

71 

74 

40 

43 

46 

45 

62 

64 

62 

75 

58 

48 

52 

67 

63 

58 

77 

61 

63 

55 

52 

64 

91 

75 

65 

47 

61.2 

42 

59 

53 

40 

38 

34 

31 

30 

36 

39 

38 

34 

34 

43 

38 

36 

36 

32 

27 

29 

39 

35 

28 

30 

43 

44 

59 

50 

42 

37 

38.6 

73 

78 

80 

67 

74 

74 

65 

53 

50 

47 

63 

69 

67 

76 

70 

53 

58 

59 

66 

61 

75 

70 

66 

65 

62 

70 

64 

82 

76 

66 

66.4 

46 

62 

64 

46 

35 

51 

33 

33 

30 

39 

41 

36 

39 

46 

47 

35 

35 

37 

32 

34 

38 

43 

32 

32 

38 

53 

62 

64 

55 

78 

83 

79 

65 

75 

77 

64 

37 

51 

54 

62 

67 

64 

78 

65 

49 

53 

62 

60 

57 

80 

67 

56 

55 

48 

64 

62 

76 

46 

46 

63.4 

36 

60 

57 

40 

34 

42 

31 

27 

32 

34 

33 

30 

29 

40 

34 

35 

31 

28 

30 

26 

37 

36 

22 

22 

41 

36 

50 

39 

37 

35.5 

75 

82 

78 

60 

76 

76 

35 

40 

51 

53 

61 

55 

64 

73 

46 

46 

53 

60 

60 

60 

73 

52 

47 

54 

52 

62 

63 

53 

41 

45 

59.0 

40 

59 

42 

39 

35 

34 

27 

28 

26 

34 

28 

31 

28 

44 

36 

35 

31 

33 

31 

30 

46 

33 

26 

23 

39 

39 

63 

36 

36 

3 1 

76 

82 

76 

62 

77 

76 

50 

38 

49 

53 

62 

57 

64 

77 

69 

48 

55 

60 

61 

61 

78 

64 

46 

65 

51 

63 

86 

82 

42 

46 

62.2 

41 

56 

60 

43 

40 

40 

29 

27 

26 

37 

27 

33 

31 

44 

35 

36 

29 

29 

35 

27 

44 

38 

27 

26 

43 

37 

63 

36 

37 

35 

74 

81 

82 

76 

76 

77 

72 

43 

55 

53 

61 

67 

65 

81 

72 

51 

53 

59 

63 

61 

81 

71 

52 

55 

53 

63 

79 

76 

45 

49 

64.9 

34 

60 

60 

41 

32 

40 

30 

29 

30 

33 

30 

27 

24 

45 

30 

35 

31 

32 

27 

24 

43 

41 

20 

21 

41 

36 

46 

40 

36 

34 

35.1 

73 

82 

80 

72 

75 

75 

71 

40 

56 

55 

62 

61 

63 

71 

65 

47 

53 

59 

59 

59 

71 

68 

47 

55 

55 

60 

76 

79 

46 

48 

62.8 

37 

55 

59 

38 

29 

34 

29 

28 

29 

32 

30 

26 

23 

45 

35 

35 

30 

31 

25 

24 

41 

37 

21 

21 

41 

32 

49 

36 

30 

28 

33.7 

69 

79 

80 

72 

74 

75 

70 

47 

46 

45 

63 

67 

64 

62 

78 

51 

54 

60 

63 

60 

81 

69 

53 

56 

56 

67 

62 

75 

62 

46 

64.6 

42 

60 

59 

39 

38 

46 

31 

30 

32 

39 

39 

33 

30 

42 

41 

35 

32 

30 

31 

28 

36 

42 

24 

27 

42 

44 

58 

48 

44 

61 

76 

78 

80 

63 

70 

73 

45 

48 

50 

45 

62 

66 

64 

74 

57 

49 

55 

66 

65 

57 

72 

66 

55 

57 

59 

69 

84 

62 

68 

63.6 

32 

49 

60 

47 

43 

46 

35 

34 

31 

34 

40 

38 

38 

41 

46 

38 

38 

36 

32 

32 

37 

44 

32 

33 

35 

45 

52 

66 

62 

42 

41.2 

72 

78 

77 

60 

73 

75 

60 

40 

56 

56 

64 

59 

61 

69 

64 

47 

51 

60 

56 

56 

70 

60 

46 

53 

50 

57 

77 

73 

39 

62 

60.5 

35 

55 

59 

37 

29 

38 

27 

26 

27 

29 

26 

28 

23 

47 

35 

34 

32 

32 

25 

22 

45 

39 

22 

19 

40 

31 

48 

35 

33 

26 

33.6 

72 

81 

79 

68 

72 

67 

56 

52 

49 

47 

61 

66 

65 

76 

70 

50 

57 

58 

65 

61 

76 

67 

66 

56 

58 

70 

63 

62 

75 

62 

64.9 

46 

65 

59 

43 

33 

47 

32 

32 

29 

39 

41 

36 

35 

45 

46 

36 

36 

36 

28 

32 

34 

42 

29 

32 

40 

50 

61 

66 

60 

42 

41.4 

73 

79 

78 

68 

74 

75 

72 

55 

51 

43 

62 

69 

69 

77 

74 

50 

60 

58 

67 

62 

75 

71 

58 

55 

70 

60 

64 

82 

79 

63 

67.9 

52 

62 

62 

46 

38 

51 

34 

34 

29 

39 

40 

34 

36 

49 

46 

34 

32 

39 

33 

31 

39 

46 

29 

32 

37 

55 

63 

64 

69 

41 

42.9 

75 

79 

80 

69 

74 

77 

73 

46 

49 

47 

65 

66 

65 

75 

75 

55 

55 

59 

65 

61 

75 

73 

57 

58 

57 

69 

65 

82 

79 

65 

66.7 

44 

63 

62 

42 

39 

49 

33 

31 

35 

38 

40 

37 

36 

44 

44 

37 

37 

33 

29 

32 

37 

42 

30 

32 

40 

47 

58 

63 

51 

39 

41.5 

74 

83 

80 

65 

75 

76 

66 

42 

55 

55 

64 

63 

64 

77 

62 

60 

52 

61 

62 

60 

77 

60 

51 

56 

49 

64 

61 

75 

46 

49 

63.  1 

38 

61 

61 

4  1 

34 

43 

30 

29 

35 

35 

32 

31 

29 

44 

36 

36 

33 

32 

28 

27 

40 

42 

29 

25 

43 

35 

50 

36 

37 

32 

36.9 

76 

77 

82 

67 

72 

75 

57 

47 

49 

45 

63 

68 

65 

76 

63 

51 

64 

57 

65 

56 

74 

65 

66 

56 

62 

67 

64 

62 

72 

55 

64.4 

42 

60 

60 

43 

36 

45 

32 

30 

35 

38 

38 

34 

33 

40 

44 

37 

35 

33 

30 

28 

36 

40 

28 

31 

38 

47 

56 

65 

44 

38 

39.9 

74 

82 

79 

65 

73 

76 

63 

48 

46 

44 

63 

67 

64 

76 

68 

51 

53 

60 

65 

60 

79 

71 

54 

67 

50 

66 

81 

75 

63 

47 

64.  1 

44 

63 

58 

40 

40 

47 

32 

29 

33 

38 

38 

33 

33 

45 

42 

37 

34 

33 

35 

31 

40 

42 

28 

■2  9 

41 

44 

59 

53 

44 

35 

40.0 

74 

76 

79 

68 

71 

74 

65 

39 

48 

45 

62 

65 

63 

78 

64 

49 

50 

64 

63 

55 

74 

66 

53 

55 

50 

64 

76 

66 

48 

62.0 

40 

60 

60 

42 

39 

45 

30 

30 

35 

40 

38 

34 

33 

42 

42 

40 

37 

30 

34 

29 

37 

40 

25 

31 

36 

46 

50 

44 

37 

3  6.9 

68 

77 

80 

57 

71 

73 

44 

38 

52 

49 

53 

63 

61 

75 

51 

44 

46 

50 

65 

54 

75 

47 

46 

49 

43 

59 

76 

50 

45 

47 

56.6 

37 

61 

51 

38 

36 

41 

29 

28 

30 

34 

32 

29 

26 

45 

34 

34 

32 

32 

26 

25 

40 

24 

26 

39 

41 

49 

39 

36 

33 

35.4 

75 

81 

80 

60 

74 

75 

37 

39 

48 

53 

63 

64 

62 

77 

52 

47 

54 

60 

61 

58 

77 

53 

47 

54 

48 

64 

86 

63 

48 

45 

60.2 

43 

61 

46 

42 

38 

36 

29 

28 

35 

37 

36 

35 

32 

44 

36 

36 

32 

32 

34 

30 

41 

33 

27 

27 

41 

42 

55 

40 

37 

36 

37.4 

74 

79 

79 

70 

72 

73 

69 

39 

50 

53 

61 

66 

62 

77 

68 

47  ■ 

■62 

59 

60 

56 

77 

69 

50 

53 

50 

62 

60 

78 

60 

46 

62.7 

36 

63 

59 

42 

36 

44 

30 

29 

35 

3  5 

36 

31 

30 

42 

37 

36 

32 

31 

29 

28 

42 

40 

27 

27 

42 

39 

61 

40 

39 

77 

80 

75 

67 

80 

77 

44 

52 

46 

48 

65 

61 

66 

84 

71 

47 

55 

62 

63 

65 

66 

68 

46 

67 

53 

67 

91 

60 

46 

47 

64.2 

48 

61 

56 

40 

43 

37 

31 

28 

30 

34 

32 

35 

30 

48 

39 

33 

30 

35 

35 

30 

44 

40 

28 

26 

43 

41 

58 

45 

40 

76 

81 

76 

63 

76 

78 

44 

48 

46 

48 

62 

61 

65 

80 

56 

47 

65 

60 

62 

61 

81 

57 

47 

57 

52 

67 

69 

63 

47 

46 

61.6 

45 

61 

42 

41 

39 

34 

30 

24 

29 

37 

32 

39 

33 

45 

35 

33 

29 

32 

30 

30 

40 

33 

25 

23 

44 

40 

56 

42 

36 

35 

36.5 

74 

76 

80 

60 

73 

74 

39 

37 

49 

50 

64 

64 

62 

79 

56 

46 

51 

57 

62 

56 

77 

55 

51 

63 

47 

6  1 

80 

70 

62 

J7 

61 

55 

42 

35 

39 

31 

29 

36 

38 

38 

36 

33 

40 

38 

38 

32 

31 

28 

30 

38 

34 

28 

26 

42 

45 

53 

44 

36 

37 

37.6 

75 

76 

78 

67 

72 

74 

69 

37 

52 

50 

62 

65 

63 

79 

70 

50 

50 

56 

61 

66 

60 

69 

57 

55 

50 

64 

78 

76 

64 

47 

63.  1 

34 

61 

40 

35 

42 

28 

28 

34 

35 

37 

28 

28 

38 

35 

36 

30 

32 

34 

33 

39 

40 

24 

25 

36 

41 

60 

40 

40 

35 

35.6 

68 

78 

78 

70 

72 

74 

70 

40 

54 

54 

60 

59 

60 

72 

67 

46 

50 

59 

56 

57 

70 

66 

46 

52 

52 

57 

74 

74 

40 

47 

60.  S 

28 

64 

58 

36 

32 

42 

26 

30 

28 

3  1 

27 

33 

26 

44 

33 

32 

30 

26 

27 

24 

38 

35 

22 

22 

36 

32 

43 

33 

32 

28 

33.4 

69 

79 

80 

70 

72 

75 

70 

42 

54 

54 

61 

61 

59 

70 

64 

46 

48 

56 

58 

59 

66 

62 

45 

52 

51 

59 

75 

74 

40 

52 

60.9 

33 

55 

61 

37 

31 

28 

28 

28 

29 

24 

30 

23 

38 

33 

36 

32 

31 

27 

22 

43 

37 

24 

21 

36 

33 

45 

39 

33 

30 

33.7 

ae«  reference  noteP  following  Station  Index. 


Table  5  •  Continued 


ROCKFOPD   CAA  AP 


RUSHVILLE 


5K0K IF 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

APRIL  1956 


<i3  1.5 


31     27  29 


Day   Ol  Month 


33     30  Si 


56  5b  68 
30  25 


68     56  56 


53  67  90 
42     40  55 


84     45  45 


SPARTA 

SPRINGFIELD  Wb  AP 
STOCKTON 


VANDALIA   CAA  AP 


WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE   HALL    \  E 

WINDSOR 


52      66  67 


70  76  76 
39      53  57 


68  80  80 
31      54  58 


75  76  78 
39      60  59 


39      60  52 


43      62  53 


74  82  81 
43      60  57 


42      40  51 


63      74  76 


3  3      56  60 


45      59  55 


61      72  74 


64      76  75 

36      33  38 


66     73  75 

37      39  48 


70  75  76 
3U      35  45 


74  73 

35  44 


70      73  72 


71 

37  45 


60  38  52 
26      27  25 


33  29  33 
37      39  48 


32     29  25 


58     59  47 

31     29  30 


72      40  55 


30      28  28 


29      28  28 


33      26  27 


67      44  47 


40      39  38 


39      39  32 


55     61  59 


46      64  66 


49  64  65 
38      39  34 


38      37  32 


43  63  68 
38      37  33 


34      38  29 


45  53  53 
31      29  32 


3  1      30  32 


38      39  32 


38      38  31 


37      50  46 


60  68  62 
29     46  34 


26      43  31 


28      39  40 


62      78  57 


63      77  57 


63      80  74 


6  3      7  5  70 


64  78  73 
30      43  38 


51  72  56 
30     39  35 


59  72  67 
29      44  35 


65  82  80 
29     45  41 


62  75  72 
31      50  41 


47  50 
33  32 


45  47 

33  30 


51  52 
36  34 


51  55 
36  36 


50  45 

35  30 


48  49 

36  31 


44  45 

33  32 


53  55 
35  35 


51  52 
36  36 


28      28  40 


25      23  42 


57  56 

28      2  3 


32      30  37 


60  59 
27  25 


55      55  70 


28  25 
63  63 


34     26  35 


71      56  56 


58      50  56 


56  44  52 
36      26  23 


55  46  53 
36      22  20 


76  53  55 
39      24  26 


31      23  29 


69      49  55 


62      51  55 


37      28  27 


62  48  5  1 
39      26  27 


81      50  56 


71  53  56 
40      28  29 


62      73  86 


43      45  61 


48  55  73 
37      30  47 


46  59  76 
37      33  45 


54  63  81 
40      45  52 


43      45  53 


53      67  82 


52      65  84 


55  63  79 
40      35  50 


43     53  75 


48      58  75 


56      67  87 


41      44      5  7 


67  59  45 
42      40  37 


69      40  50 


68  62  45 
45      39  36 


59      42  36 


79      63  48 


79      42  47 


33      35  33 


74      40  47 


52      44  37 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Ava 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.  14 

.24 

.  le 

.  17 

.20 

.  17 

.25 

.22 

.  13 

.08 

.09 

.10 

.20 

.06 

.23 

.16 

.31 

.06 

.18 

.  17 

.  32 

.  15 

.12 

.  14 

.05 

.19 

.41 

.26 

.09 

5.08 

WIND 

111 

204 

233 

186 

58 

36 

78 

136 

40 

69 

72 

28 

21 

48 

105 

49 

67 

82 

31 

28 

31 

132 

28 

41 

58 

67 

113 

221 

173 

59 

2505 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.32 

.  30 

.50 

.20 

.43 

.21 

.23 

.01 

.22 

.24 

.  35 

.22 

.15 

.29 

.33 

.32 

.22 

.  51 

.00 

.31 

.31 

.05 

.14 

.37 

.20 

7. 428 

WIND 

222 

221 

273 

152 

113 

160 

213 

137 

27 

101 

109 

84 

74 

150 

163 

167 

206 

134 

130 

79 

181 

125 

103 

130 

72 

145 

199 

154 

180 

4349B 

MAX 

56 

71 

81 

76 

65 

76 

79 

45 

47 

66 

65 

71 

79 

58 

50 

56 

61 

65 

58 

76 

53 

53 

63 

55 

68 

78 

62 

52 

63.  8 

MIN 

41 

41 

61 

39 

38 

37 

31 

37 

38 

33 

31 

33 

40 

38 

32 

31 

30 

32 

32 

38 

22 

23 

32 

42 

45 

59 

45 

37 

37.1 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

.03 

.14 

.12 

.15 

.  16 

.26 

.10 

.02 

.04 

.06 

.07 

.08 

.09 

.17 

.24 

.  10 

.08 

.14 

.  14 

.20 

.  20 

.13 

.13 

.15 

.15 

.03 

.13 

.16 

.06 

.07 

3.61 

WIND 

50 

51 

67 

50 

74 

40 

47 

56 

42 

22 

62 

19 

19 

33 

33 

44 

49 

56 

23 

33 

19 

51 

27 

38 

24 

30 

39 

84 

49 

39 

1289 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S«e  r«fareac*  notes  follosloR  Station  lodox. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  1956 


Day  of  month 


StatioD 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 
ANTIOCH 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BLOOM INGTON  NORMAL 

CARLINVILLE   4  E 

CHICAGO  WB  AP 

DANVILLE 

DECATUR 

DIXON 

EFFINGHAM 

GALVA 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
LA  HARPE 
LINCOLN 
MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MORRISON 

MORRISONVILLE   1  E 
OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 

PONTIAC 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 
STOCKTON 
SYCAMORE 
TUSCOLA 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

_  T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.5 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

« 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

See  reference  notes  follwing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


btabon 

Index  No. 

County 

1  Drainage; 

Latitude 

Longitude 

Obeex- 
vation 
time 

vjbservei 

Refer 

to 
tables 

> 

Temp. 

Precip.| 

0055 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Alodo  2  G 

0072 

lercer 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

lugh  R.  Nesbitt 

2  3  5 

AlezlB  water  Vorks 

0082 

41  03 

90  34 

HID 

C 

Alton  Da*  26 

H37 

lad 1 son 

* 

38  53 

90  11 

432 

HID 

TA 

'orpe  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  K« 

Onion 

640 

J.  Bon  Hartllne 

Anaavan 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Aatlocb 

0203 

Lake 

42  29 

88  06 

770 

7P 

TP 

Roy  I.  Rufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Belgbts  4  3SK 

0247 

42  02 

87  58 

3 

0330 

Hancock 

40  14 

90  57 

655 

KID 

lev.  J.  DlGlacoao 

C 

Aurora  College 

0338 

Kane 

41  45 

88  20 

744 

7P 

TP 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

Fulton 

40  40 

90  26 

640 

7A 

Harold  L.  Bell 

3 

Barry 

0445 

Pike 

39  41 

91  03 

640 

TA 

>0orge  E.  Grlder 

3 

Beard 8 town 

0492 

40  01 

90  26 

7A 

3 

Beards tovD  LaGrange  Daa 

0497 

JroM 

\ 

39  56 

90  32 

434 

IID 

;;orpB  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott  AF  Base 

OS  10 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

444 

MID 

D.S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sevage  plant 

05tl3 

42  16 

88  52 

753 

KID 

City  of  Belvldere 

C 

Beotley 

0598 

lancock 

40  20 

91  07 

671 

6P 

loy  H.  Gibbons 

3 

38  00 

88  55 

6P 

3 

BlooBlogton  Waterworks 

>76l 

icLean 

40  30 

89  01 

775 

7A 

Kerl  L.  Burgln 

3 

BlooBlngton  Normal 

McLean 

830 

4P 

larry  G.  Johnson 

Bluffs 

0781 

Scott 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  Ap 

0873 

bureau 

41  13 

89  37 

795 

MID 

D.S.  Civil  Aero  Ada 

3 

0993 

37  08 

88  39 

6A 

3 

Cairo  WB  City 

L166 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

MID 

KID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Fulton 

655 

rioyd  D.  Haaaond 

3 

Carbondale  Sewage  Plant 

1265 

37  44 

89  12 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carllnvllle  4  B 

Hacoupln 

39  17 

89  49 

627 

SP 

6P 

lenry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1288 

38  36 

89  22 

7P 

TA 

2  3  5 

Caral 

1296 

Irhlte 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C -  Danner 

3 

Carpent«r  1  S* 

Madison 

89  54 

520 

Soil  Cone .  Service 

C 

1329 

Clark 

39  18 

88  00 

6P 

3 

Centralla  4  W 

1386 

larloD 

38  31 

89  12 

494 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

Cbaodlervl lie 

1412 

40  03 

90  09 

6P 

3 

Chanaataon  Dresden  laid 

1420 

Gruody 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston  2  VNW 

ColeB 

655 

6P 

Radio  Station  WEIC 

2  3  5 

Chenoa 

1475 

McLean 

40  44 

68  44 

720 

5P 

5P 

C.  Herle  Parry 

2  3  5 

Cbester 

1491 

Randolph 

37  54 

89  49 

400 

7A 

3 

Chicago  cal  Tr  Wks 

1522 

3 

41  40 

87  36 

HID 

uhgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  Lakevlew  PmpSta 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

KID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

C 

Chicago  Loyola  Onlv. 

3 

42  00 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  Uayfalr  Pap  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

KID 

Cty  Engr  Wtr  Pvirlf 

C 

Chicago  N  Br  Puap  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

87  42 

595 

Chgo  Sanitary  Diet 

c 

Chicago  Roselaod  Papg 

1552 

3 

41  42 

MID 

c 

Chicago  San  Diet  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

602 

HID 

Cbgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

Cook 

87  38 

898 

Chgo  Sanitary  Dlflt 

c 

Chicago  S.  Filter  plant 

1564 

3 

41  45 

87  33 

611 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chgo  Springfield  pHpg 

1567 

Cook 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  Onlverslty 

1572 

3 

41  47 

87  36 

HID 

HID 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1577 

Cook 

3 

41  47 

87  45 

610 

HID 

HID 

U.S.  weather  Bureau 

7  C 

Chicago  WB  City 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

594 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Cblllicoth«> 

1627 

1 

40  55 

89  29 

460 

SA 

Plnls  W.  Baujan 

3 

Cicero 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

TP 

7P 

George  D .  Lukes 

2  3  5 

ClBne  Brown  Caap 

1664 

Wayne 

38  31 

88  24 

HID 

c 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E,  Corrlngton 

3 

Cobdea  2  S 

Union 

540 

6P 

Floyd  G-  Anderson 

2  3  5 

COlllnsvllle 

1825 

MadlsoD 

38  40 

89  59 

555 

HID 

Wllllaa  S.  Bonn 

c 

Coultervllle  Res. 

1944 

Randolph 

38  12 

89  36 

530 

HID 

millaa  H.  Salth 

c 

2011 

•  111 

41  27 

87  38 

KID 

Village  of  Crete 

Danville 

2140 

Terailion 

40  08 

87  38 

602 

TP 

TP 

Radio  Station  WDAN 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vera 11 Ion 

TA 

Danville  Sewage  pl 

3 

2193 

Macon 

39  51 

88  58 

670 

TP 

TP 

William  B.  Coonradt 

2  3  5 

Dixon 

Lee                    I  6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

Wllllaa  W.  Shuck 

2  3  5 

Downs  2  HE 

2417 

McLean 

40  25 

88  51 

HID 

Du  Quoin  2  S 

2483 

37  59 

89  14 

440 

6P 

6P 

111.   state  Police 

2  3  5 

Dvight  St.  Reforutory 

2502 

Livingston 

641 

State  Ref  for  Woneo 

c 

Bast  St.  Loula  Parks  C 

2614 

St.  Clair 

38  34 

90  11 

410 

TP 

TP 

Parks  College 

2  3  5 

Bdelsteln 

2642 

Peoria 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  B.  Keoyon 

2679 

MadlsOD 

38  49 

89  58 

554 

6P 

Bfflnghaa 

2687 

Efflnghaa 

39  07 

88  33 

595 

6P 

Radio  Station  WCRA 

T  C 

BlglD 

2736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

TP 

W.  0.  Beckner 

3 

Sllzabethtovn 

2750 

Hardin 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

Blaah 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlncipla  Col. 

3 

Bwanaton  Pulping  Sta. 

2886 

Livingston 

42  02 

87  41 

HID 

Falrhury  Waterworks 

2923 

Livingston 

40  44 

88  31 

691 

KID 

Dept.  of  Waterworks 

Fairfield 

2931 {Vayne 

451 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

2993 

De  Witt 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Norah  Teagle 

C 

Flora 

3109 

Clav 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

Ernan  0.  Beck 

3257 

42  IB 

89  37 

7P 

2  3  5 

Freeport  sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Alvln  W.  Tlaa 

3 

FultoD  Daa  13 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

Galatla  1  W 

3304 

Saline 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

3312 

Jo  Daviess 

42  24 

90  26 

611 

NW  111.  Gas  L  Elec. 

Galesburg 

3320 

40  57 

90  22 

HID 

8A 

2  3  5 

Calva 

3335 

41  10 

90  02 

649 

6P 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

Gcneseo 

3384 

639 

Hre.  M.  J.  Bessant 

2  3  5 

Gibson  City 

3413 

Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstroa 

Gladstone  Daa  18 

3455 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

Glendale  Exp.  Para 

3482 

37  26 

88  40 

7A 

Golconda  Daa  51 

3522 

37  22 

88  29 

354 

MID 

6A 

Corps  of  Engineers 

T  C 

Golden 

3530 

Adaas 

725 

6P 

G.  ».  Netbery 

3 

Grafton 

3572 

jersey 

38  58 

90  26 

404 

7A 

R.  iDOgene  DeSherll 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

37  40 

89  30 

367 

7A 

Greenfield 

3666 

39  20 

90  12 

HID 

Lloyd  8.  Hedarls 

Greenup 

3683 

Cuaberland 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  K.  Nichols 

GreeDvllle 

3693 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllater 

2  3  5 

7 

Grldley 

3709 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

GrtggBvlIle 

3717 

Ptke 

39  43 

90  44 

6P 

Ellen  Harvey 

3S50 

39  09 

90  37 

44C 

6P 

Barrlsburg 

3879 

Saline 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  PlttMP 

Barrlsburg  Disposal  Pi 

3884 

Saline 

6A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

3930 

HasoD 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

Bawana  No.  2 

3940 

Mason 

40  18 

90  04 

460 

8A 

Herle  L.  Riley 

Bllleboro 

410S 

39  09 

89  29 

TA 

4198 

40  26 

87  40 

717 

6P 

6F 

JOhn  F.  Hushrush 

2  3  5 

BudsOD  Lk  Blooalagton 

|4269  iHcLean 

740 

111.  State  Wtr  Sur. 

c 

Bntsonv 1 1 1 e 

4312 

Crawford 

39  07 

KID 

Bd  S.  Dry 

c 

BntBonvllle  Pwr  Plant 

4317 

ICrawford 

3d  OS 

87  40 

TA 

III  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Daa  16 

4355  iRock  Island 

41  25 

91  01 

554 

8A 

3 

C 

Jacksoavllle 

4442 

39  44 

90  14 

601 

6P 

6t 

Norbury  Sanatorlua 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  PI 

4447 

575 

Hunlclpal  Sew  Trt 

c 

Jftaesvllle 

446S 

Cuaberland 

39  22 

88  15 

KID 

Albion  F .  Edwards 

C 

Jerierwllle 

4489 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Boae  Ridge  Fara 

2  3  5 

Jollat  Brandon  Rd  Daa 

4530 

■  111 

41  30 

88  06 

TA 

IlP'st.  Penltentlar 

Joliet 

4535 

Will 

41  32 

88  05 

52C 

6P 

HID 

2  3  5 

Eukakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

41  OS 

87  55 

625 

6P 

TA 

Delbert  Koerner 

2  3  5 

T 

.  Eankakee  4  NV 

4598 

Kankakee 

41  08 

87  se 

631 

6P 

6P 

H.  A.  Durand 

Kankakee  sewage  plant 

4603 

Kankakee 

41  08 

87  S3 

642 

HID 

Hun.  Sew.  Tr.  Plant 

C 

Xaltbsburg  1  RW 

4655 

Mercer 

41  06 

90  57 

8A 

3 

4710 

Beary 

41  14 

89  56 

80( 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKBI 

2  3  5 

K0*anee  Baker  Park 

4715 

41  15 

89-  54 

800 

MID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

La  Barpe 

4823 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

7P 

TA 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

T 

Lanark 

4879 

Carroll 

42  06 

89  50 

878 

HID 

Wa.  8.  Aurand 

C 

La  Salle  pern 

4922 

La  Salle 

41  20 

89  08 

522 

TP 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

TA 

Va .  K .  Boeba 

Lavrencevllle 

4959 

Lawrence 

38  44 

87  41 

510 

8A 

Radio  Station  WTMC 

3 

L«Boy 

5036 

McLean 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  Lere 

3 

Llnooln 

S07S 

Logan 

89  22 

591 

TP 

7A 

John  Zurkaaaer  Jr. 

2  3  5 

T 

Lockport  Lock  t  Daa 

5131 

Will 

41  3i 

88  05 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

Lockport  Power  Bouse 

5136 

Will 

41  34 

68  05 

585 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Louisville 

5216 

Clay 

38  47 

88  30 

480 

KID 

Roy  H.  Dawklns 
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Station 

6 

•z 

County 

« 

m 

■1 

a 

o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

1 

3 

Longiti 

1 

9 

\2 

Temp. 

a 

1 

Hacoab 
Hakanda  1  NW 
Harengo 
Harletta 

52T2 
5280 
5294 
5326 
5334 

HcDonough 
Jackson 
HcBenry 
Fulton 

40  32 
40  28 

42  15 
40  30 

89  22 

90  40 

89  14 
88  37 

90  24 

620 
T02 

880 
546 

6P 

6P 
6P 

6P 

MID 

Cecil  K.  Triable 
W.  S.  Newell 
larvey  B.  Hartllne 
?lBlre  Loofbourrow 
Joseph  Ace  HcCance 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Harlon  2  W 
Haroa 

HarsellleB  Lock 
HarBhall 
Mason  City 

5342 
5364 
53T2 
5380 
5413 

Wllllaason 

:iark 
Mason 

37  44 

40  02 

39  23 

40  12 

88  55 
88  58 

88  45 
87  42 

89  41 

448 

T20 

606 
581 

5P 
MID 
7A 

HID 

C.  N.  Danlelson 
John  E.  Kltowski 

Ernest  Thoaas  Pine 
Carl  D.  Toalln 

3 

3 
3 

C 
C 

Kattoon 
KcHenry 
KcHenry  2  8 
HcLeansboro 

5430 
5493 
5498 
5515 
5539 

Coles 
KcHenry 

39  28 
42  21 

38  05 

39  10 

88  21 
88  16 
8tl  15  1 
88  32 
go  08 

718 
760 

458 

620 

HID 

HID 

HID 

6?l 
TP 

Cen  111  pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 

r.  C.  Frazler 
M.  P.  Dodge 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

HlDonk 

Hollne  ITB  Airport 
Hontlcello 

5712 
5751 
5768 
5791 
5820 

Woodford 
Rock  Island 

Piatt 
Grundy 

40  54 

41  27 

40  02 

41  21 

89  02 

90  31 
90  38 
68  34 
88  26 

755 
589 

659 
520 

7P 
HID 

6P 

TP 
HID 

6P 

7A 

Hoaer  C.  Parks 
D.S.  Weather  Bureau 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7  C 
7 

Harris  3  NB 
Horrlson 

HarrlBOQvllle  1  E 
Ht.  Carael  3  H 

5825 
5833 
5841 
5846 
5893 

Srundy 
:hrlBtlao 

41  24 
41  49 

39  25 
38  27 

88  22 

89  58 
89  27 
89  26 
87  46 

549 

603 

638 
400 

6P 
5P 

7P 

eA 

6P 
5P 
MID 

6A 

Donald  H.  Pyatt 
City  of  Morrison 

John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVHC 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 
C 

Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  ME 
Hount  Pulaski 
Mount  Sterling 
Mount  Vernon 

5901 
591T 
592T 
5935 
5943 

Carroll 
Macoupin 

Brown 
Jefferson 

42  05 
39  04 

39  59 
38  20 

89  58 
89  42 

89  17 

90  46 
88  54 

817 
685 

Til 
480 

7P 
6P 

6A 
f>P 
5P 

7A 

Jawes  F.  UcCray 
John  Lueneaann 

Boaer  L.  Renaker 
Clyde  E.  Deea 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 

Hurphysboro  Waterworks 

Nashville  3  HW 
1  Newark  T  E 
iNew  Boston  Daa  17 

New  Boston 

5983 
6011 
6069 
6080 
6085 

Jackson 
Washington 

Bercer 
Hercer 

37  46 

38  23 

41  11 
41  10 

89  19 
89  25 
88  26 
91  03 
91  00 

420 

505 

546 
5T1 

MID 

6P 
6P 

7A 

Htirpbysboro  Wtr  Co. 
B.  E.  Schlelfer 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 

3 

3 
3 

C 

New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 
Oregon 

Oregon  Waterworks 

6159 
6446 
6490 
6492 

John BOD 

Ogle 
Ogle 

37  35 
39  00 

42  01 
42  01 

88  46 
86  10 

88  04 

89  20 
89  20 

560 
513 

700 
702 

5P 
6P 
5P 

5P 
6P 
5P 

8A 

Kae  UcCabe 
George  H.  Payne 

Carnation  Coapany 

CLOSED  ----- 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

4/25/5( 

C 

7 

C 

Ottawa 
Palestine 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Waterworks 

6526 
6558 
e5T9 
6605 

Lb  Salle 
Crawford 

Edgar 

41  22 
39  00 

39  37 
39  38 

88  50 
87  37 

89  05 
87  41 
87  42 

474 

514 

735 
739 

7P 
7P 
7P 

7P 

7P 
TP 
TP 

TP 

John  A.  Beed 
B.  H.  Gaddls 

City  of  Paris 
City  of  Paris 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

Park  Forest 
Payaon 

Peoria  WB  Airport 

6616 
6661 
6670 
6706 
6711 

41  29 
41  41 

40  37 
40  40 

87  44 

88  59 

89  39 
89  41 

708 
928 

445 
654 

6P 
HID 

6P 
TA 
6P 

HID 

Park  Forest  Wtr  Co. 

Corps  of  Engineers 
D.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Petersburg  3  W 

Plttsfield  Waterworks 
Pleasant  Bill 

6725 
6760 
6819 
6833 
6861 

Will 

Pike 
Pike 

41  20 
40  01 

39  39 
39  27 

S9  54 
88  11 
90  48 
90  52 

722 
605 

724 
456 

SP 
HID 

6P 

Hlna  Cutl 

Richard  H.  Helcher 
Lou  Galloway 

3 
3 

3 

C 
C 

Prairie  du  Rocber 
Prlncevllle  2  NW 

6910 
69T3 
6996 
T004 
T014 

Livingston 
Randolph 

Whiteside 

40  53 
38  05 

40  57 

41  40 

88  37 
90  06 

89  28 
89  47 
89  56 

647 
396 

745 

625 

6P 

TA 
7A 
HID 

KID 

Roger  Willlaas 
Lewis  Tebeau 

Frank  S.  Stewart 

Pub  Svc  Co  Of  N  111 

2  3  5 
3 

3 

7 

C 
C 

c 

Qulncy 

QulDcy  CAA  AP 

Qulncy  Heaorlal  Bridge 
Rantoul  Cbanute  AF  B^se 

T067 
7072 
7077 
7082 
7150 

Adaas 
Cbaapalgn 

39  57 
39  56 

39  56 

40  20 

91  24 
91  11 
91  26 
91  24 
88  10 

601 
762 

740 

7P 
HID 

HID 

7P 
HID 

HID 

A.  B.  Gibson 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

Harry  A.  Vollbracht 
U.S.  Air  Force 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

2  3  5 

7 

c 

7  C 

Red  Bud 
Rlchvle* 
Roberts  3  N 
Rochelle  1  W 
iRockford 

7157 
7244 
7336 
7349 
7375 

Randolph 
Washington 

Ogle 

Winnebago 

2 

6 
6 

38  13 
38  22 

41  55 

42  17 

90  00 
89  11 

88  11 

89  04 
89  05 

444 

544 

798 
740 

7P 
5P 
6P 

7A 
MID 

6P 

Dr.  H.  Le  Saulnler 
Kabel  Hartln 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockport 
Rushvllle 
Ste  Harle 

7382 

7551 
7603 

Winnebago 
Schuyler 

6 
6 

1 

42  17 
42  12 

40  07 

38  56 

88  59 

89  06 
91  00 

90  34 
88  01 

850 
728 

HID 

6P 

TA 
HID 

6P 

TA 

Krs.  D.  S.  Cuaalngs 
U.S.  Civil  Aero  Ada 

Gain  Bros.  Greenbse 
Judson  E.  Caaeron 

3  6 
2  3  5 
3 

2  3  5 

Salea 

Shabbona  S  NNE 
Sbawneetown  New  Town 
Sldell 
Skokle 

7833 
7859 
7952 
7988 

Marlon 
Dekalb 

Verailton 
Cook 

2 
1 

7 
3 

38  37 

41  50 

39  55 

42  02 

88  57 
88  51 
88  10 
87  49 
87  44 

544 

870 

603 

5P 

5P 
HID 
TA 

5P 

Glen  R.  Hopkins 

U.  of  111  N.Exp  Fid 

Tbelaa  Lane 
Hurray  ft  Trettel 

3 

3 
3 

2  3  5 

C 

Skokle  H  Side  Tr  Wks 

Springfield  WB  Airport 
Stlckney  W  Side  Tr  Wks 
Stockton 

7990 
8179 
8293 

Cook 
Randolph 

Cook 

Jo  DavlesB 

3 
4 

1 
4 

42  01 
38  06 

41  49 

42  21 

87  43 
89  42 

89  40 
87  46 

90  00 

GOO 
535 

1000 

GP 
MID 

5P 

KID 

6P 
HID 

5P 

Chgo  Sanitary  Diet. 
Howe  V.  Horgan 

Cbgo  Sanitary  Dlst 
E.  A.  Curtlss 

2  3  5 
2  3  5  6 

2  3  5 

C 

7 

7  C 
C 

7 

Streator  3  N 
Sullivan  Waterworks 
Sycaaore 
Table  Grove 
Taylorvllle 

8353 
8389 
84  52 
84  60 
8491 

La  Salle 
Moultrie 

Fulton 
Christian 

1 

2 

1 
1 

41  09 

39  34 

40  22 
39  33 

88  50 
88  37 

88  41 

90  26 

89  18 

645 
686 

734 
634 

SP 
7P 

KID 

TP 

TA 

Radio  Station  WIZ7 
Ray  Llndley 

CLOSED  >  -  -  .  - 
John  w.  Coale 

3 

C 

2  3  5  7 
3/31/56 

TlskllwB 

Tuscola 
Urban a 

Drbana  Exp.  Para 

8604 
8630 
8684 
8740 

Stark 

Cbaapalgo 
Cbaapalgn 

1 

7 
7 

41  17 
41  05 

40  06 

40  05 

89  30 
89  52 
88  17 
88  14 
88  14 

512 

743 

750 

HID 

6P 
5P 
6P 

Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

Urbana  Engr.  Caapus 
UticB  Starved  Rock  Daa 

Vandal la  CAA  AP 
Vlrden 

8756 
8T81 
8783 
6860 

Cbaapalgn 
La  Salle 

Fayette 
Hacoupln 

7 
1 

2 
1 

40  07 

41  19 

38  59 

39  30 

88  14 
86  59 

89  07 
89  10 
89  46 

730 

532 
674 

HID 

6P 

TA 
TA 
HID 

6P 

Corps  of  Engineers 

U.S.  Civil  Aero  Ada 
E.  K.  Watkins 

3  6 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Walnut 

WasblngtoD 
Waterloo 

6916 
8976 
8990 
9002 
9021 

Bureau 
Hancock 

Monroe 
Iroquois 

6 
4 

1 

41  33 
40  21 

38  20 
40  46 

89  35 
91  26 

89  24 

90  09 
87  44 

714 
490 

TIT 
634 

5P 

5P 

8A 

6P 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 

E.  B.  Wolf 
Benjaaln  Jordan 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

C 

Waukegan 
Wayne  City 

West  Frankfort  8  B 
Wheaton  College 

9029 
9040 
9090 
9140 

9221 

Lake 

Harshall 
Franklin 
Du  Page 

3 

1 
4 

1 

42  21 

41  03 
37  54 
41  52 

87  51 

88  35 

89  03 
88  48 
88  06 

668 

700 
480 

T53 

7P 
5P 

TA 
KID 
KID 

SP 

R.  W.^Plagg^  ^ 

Leonard  B.  Foley 
111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
C 

Wblte  Hall  1  E 

Windsor 
Tatea  City 

9241 
9274 
9354 
9816 

Greene 

Clay 

Shelby 

7 
2 
1 

39  26 

38  38 

39  26 

40  47 

90  23 
88  IS 
88  36 
90  01 

5T8 
685 

5P 
6P 

5P 
TA 
6P 
HID 

OBcar  Watt 
g.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 
Dra  L.  Bell 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

NEW  STATIONS 

Barry  3  NW 

Barry  6  NB 
Barry  6  M 
Barry  6  NNE 
Barry  5  NNW 
Barry  3  W 

0446 
044T 
044  8 
0449 

0450 
0451 
0452 

Pike 
Adaas 
Adaas 
Adaas 
Adaas 

Pike 

39  43 
39  45 
39  47 
39  47 
39  47 
39  45 
39  42 

91  04 

91  02 

90  59 

91  03 
91  01 
91  05 
91  06 

590 
650 
810 
T60 
T20 
660 
700 

HID 
HID 
HID 
KID 
HID 
HID 
HID 

!}.  Russell  Hetcalf 
Dewey  L.  Andrews 
Paul  R.  Hull 
a.   Wllllaa  Davidson 
Orvllle  V.  Rlgg 
Dale  P. . Hartln 
Irving  J.  Lewis 

C 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

Baylis 
BayllB  4  KW 
Baylis  2  irw 
Kirkwood  2  NW 
Xlrkwood  3  W 

0480 
0481 
0482 
4764 
4765 

Pike 
Pike 
Pike 

Henderson 

39  44 
39  45 

39  45 

40  53 
40  52 

90  54 
90  58 
90  56 
90  47 
90  48 

840 

720 
760 
730 
700 

HID 
KID 
HID 
HID 

6P 

Kline  Bill 
Albyn  0.  Pearn 
Oeorge  L.  Holaes 
Andrew  C.  Toung 
Everett  L.  Trone 

3 

c 
c 
c 
c 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensioml  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65° F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  oj-  to  the  State  Climatologist  at  Station  A, 
Box  643,  Champaign,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data) . 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suiuiary) .  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,   Washington  25,  D.C. 
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ILLINOIS  -  MAY  1956 


WEATHER  SUMMARY 


May  was  a  pleasant  spring  month  with  temperatures  and  wind  above  the  average  while  sunshine  and  precipitation  were  mostly 
near  the  record  period  means. 

TEMPERATURES    Temperatures  during  May  were  rather  variable.     This  continued  the  pattern  of  April  but  the  changes  came 
with  less  suddenness  and  severity.     Six  days  had  temperatures  considerably  below  normal  and  these  were  well  scattered 
through  the  month.     Days  that  were  rather  warm  fell  mainly  in  two  periods.     The  warmest  single  period  was  centered  around 
the  12th  when  temperatures  above  90  were  recorded  in  all  sections.     The  period  27-30th  was  also  warm  but  cloudiness  and 
shower  activity  tended  to  mitigate  the  heat.     A  brief  warm  period  also  occurred  on  the  21st-22nd. 

Monthly  mean  temperatures  were  above  the  record  period  means  in  all  sections  of  the  State.     The  greatest  positive  temper- 
ature departures  were  found  from  Peoria  westward  to  Monmouth  and  La  Harpe  and  southwestward  to  Jerseyville.     The  coolest 
average  temperatures  occurred  in  the  extreme  northeast. 

RAINFALL    Since  May  temperatures  have  averaged  above  the  record  period  means,  precipitation  of  the  shower  type  predomi- 
nated.    Thunderstorms  occurred  somewhere  in  the  State  on  more  than  70%  of  the  days.     Showers  were  fairly  well  distributed 
in  time  and  space.     Monthly  rainfall  totals  were  mostly  in  a  normal  range  but  there  was  considerable  variation  in  local 
areas.     Driest  was  a  section  near  the  Mississippi  River  northeast  of  Quincy  where  monthly  totals  were  less  than  two 
inches.     There  was  also  less  than  two  inches  at  La  Salle  and  Mlnonk.     Largest  monthly  amounts  occurred  in  a  small  area 
near  Le  Roy  in  Mc  Lean  County  where  more  than  ten  inches  fell.     Other  wet  spots  were  Jerseyville,  Prairie  du  Rocher, 
Gibson  City,  Sparta,  and  Rantoul  with  each  reporting  more  than  seven  inches. 

STORM  RAINFALL  OF  MAY  26-27  Near-record  downpours  occurred  in  a  series  of  heavy  thundershowers  which  began  late  on  the 
26th  and  continued  until  late  evening  on  the  27th.  The  first  heavy  showers  occurred  northeast  of  Farmer  City  and  a  few 
hours  later  there  were  more  heavy  showers  a  short  distance  to  the  east.  The  axis  of  heaviest  rainfall  extended  from  Le 
Roy  to  east  of  Rantoul  and  thence  southeastward  toward  Danville.  Official  storm  totals  were  8.73  inches  at  Le  Roy,  and 
7.07  inches  at  Rantoul.  The  four  counties  affected  were  Champaign,  De  Witt,  Mc  Lean,  and  Vermillion.  The  Salt  Creek 
drainage  caught  the  early  showers  while  most  of  the  second  series  fell  over  the  Sangamon.  The  Sangamon  at  Mahomet  rose 
4  feet  in  3  hours  late  on  the  27th.  Most  of  the  flooding  occurred  in  rural  areas  with  damage  consisting  of  bridges  and 
roads  washed  out,  buildings  floodea,  fields  badly  eroded,  and  young  crops  of  corn  and  soybeans  drowned  out. 

Meteorologists  of  the  Illinois  State  Water  Survey  made  a  careful  field  survey  of  the  storm  area.     Following  analysis  of 
official  and  unofficial  reports,  an  area-depth  curve  was  constructed.     This  shows  that  an  average  9.9  inches  fell  over 
100  square  miles  and  7.1  inches  fell  over  1000  square  miles.     Their  reports  show  10.5  inches  at  Fisher  and  11.1  inches 
north  of  Bellflower. 


AGRICULTURAL  WEATHER    The  warm  and  showery  weather  of  May  did  much  to  make  up  for  the  cool  and  mostly  dry  weather  of 
April.     Oats  and  winter  wheat  came  along  nicely  but  straw  of  all  grain  crojjs  was  expected  to  be  short.     It  was  a  good 
month  for  field  work  with  only  occasional  delays  because  of  wet  soil.     The  planting  of  corn  and  soy  beans  had  a  near- 
average  beginning  but  moved  ahead  rapidly  so  that  the  job  was  completed  well  ahead  of  average  dates.     The  growth  of 
pastures  and  hay  crops  continued  to  lag.     The  harvest  of  first  crop  alfalfa  had  a  late  start  and  was  hampered  by  showers 
late  in  the  month.     Although  the  drouth  conditions  of  March  and  April  have  been  relieved,  the  aftereffects  were  still 
being  felt  in  west-central  and  northwestern  Illinois  where  hay  and  grain  yields  were  expected  to  be  short.     Some  local 
areas  were  still  quite  dry,  particularly  in  the  section  northeast  of  Quincy. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY    May  was  similar  to  April  in  being  a  month  of  low  index  circulation  but  this  was  not  so  pronounced 
during  May.     Surface  prevailing  winds  were  south  to  southwest.     Students  of  weather  cycles  will  be  interested  in  the  8-day 
recurrence  interval  of  2-day  cool  periods.     These  were  noted  on  April  30-May  1,  May  7-8,  May  15-16,  May  23-24,  and  May  31- 
June  1 . 


The  period  May  9  through  13th  was  notable  for  the  simultaneous  occurrence  of  a  tropical  air  mass  under  sunny  skies  and 
with  fresh  to  strong  southwest  winds.      Rainfall  during  that  period  was  limited  to  the  extreme  northern  areas. 

The  period  May  16th  through  the  20th  was  one  of  northwesterly  winds  aloft  with  weak  cold  fronts  moving  rapidly  through 
the  state  at  48-hour  intervals.     Cloudiness  and  light  rainfall  occurred  mostly  at  night  so  that  the  days  were  sunny  and 
pleasant  with  moderate  temperatures. 

The  period  May  26th  through  31st  brought  the  heaviest  rainfall  of  the  month  to  most  areas  as  a  convectively  unstable  air 
mass  persisted  in  advance  of  a  slowly  moving  low  pressure  system  lying  to  the  west  of  Illinois. 

SEVERE  STORMS  These  occurred  almost  entirely  during  the  second  half  of  the  month.  Only  two  small  tornadoes  were  reported. 
On  the  16th  a  tornado  struck  a  farming  area  northwest  of  Stockton  in  Joe  Daviess  County.  On  the  21st  another  small  tornado 
occurred  at  Onargo.     Damage  in  each  stoym  was  less  than  $50,000. 

On  May  22  a  series  of  heavy  thundersqualls  hit  central  and  east-central  sections  with  widespread  but  mostly  light  damage  by 
wind  and  hail.     The  flash  floods  of  May  26-27th  have  been  described  above.     On  May  28,  eight  cows  were  killed  by  a  single 
bolt  of  lightning  as  they  were  lined  up  at  a  wire  fence  near  Windsor. 

Memorial  Day,  May  30,  brought  widespread  damage  by  heavy  thunderstorms  in  a  band  extending  from  Belleville  east-northeast- 
ward across  the  state  to  Paris.     Damage  was  mostly  to  power  and  communications  lines  but  lightning  fires  and  heavy  rains 
took  their  toll.     Lightning  caused  one  personal  injury  in  the  Belleville  area  and  another  at  Homer. 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 


Coldest  Station:     Waukegan  with  a  mean  temperature  of  57.0°. 
Warmest  station:     Cairo  WB  City  with  a  mean  temperature  of  70.9°. 
Hottest  temperature:     96°  at  Morris  3  NE  and  Walnut  on  the  22d. 
Coldest  temperature:     29°  at  Freeport  on  the  8th. 

Hottest  days:     northern  division  12th  and  22d;  central  division  12th;  southern  division  12th  and  22d . 
Coldest  days:     northern  division  8th;  central  division  8th;  southern  division  1st. 

Largest  monthly  precipitation  total  10.85  inches  at  LeRoy  with  more  than  7  inches  at  Jerseyville,  Sparta,  Prairie  du 
Rocher  and  Rantoul . 


Smallest  monthly  precipitation  total:     0.81  inch  at  Warsaw  with  less  than  1  1/2  inches  at  LaHarpe  and  Quincy. 

(Continued  on  Page  52) 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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TABLE  2 


Temperature 
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8  + 

2 

0 

0 

0 

3.22 

_  0.97 

1.67 

2  9 

0.0 

0 

3 

2 

2 

GENES  EG 

514 
• 

A  3  '  5 

34 

g 

1 

0 

0 

0 

3.22 

-  0.82 

1.22 

2  9 

0.0 

0 

I 

2 

1 

JOL 1 E  T 

63*3 

92 

:^ 

?4^ 

143 

3 

0 

0 

0 

5.25 

1.71 

1.70 

1 0 

0.0 

0 

10 

4 

2 

KANKAKEE   3  SW 

75  •  2 

48*2 

6  1.7 

* 

92 

3  3 

171 

2 

0 

0 

0 

5.37 

1.33 

2.32 

2  8 

0.0 

0 

4 

1 

KANKAKEE  4  NW 

49*4 

24 

3 

0 

0 

0 

0.55 

1.19 

2  8 

0.0 

0 

9 

4 

KEWANE  E 

78  •  6M 

50.3 

64  .  5M 

3 

9  3 

^  2 

3  1 

3 

113 

4 

0 

1 

0 

3.28 

—  0.69 

1.36 

2  8 

0.0 

0 

3 

3 

2 

LA  SALLE  PERU 

76*  7 

50.8 

63.8 

94 

36 

8  + 

131 

3 

0 

0 

0 

1  •  70 

_  1,90 

0.53 

30 

0.0 

0 

6 

I 

0 

M  A  D  C  M  r~ 

MAK  t N  oU 

M I NONK 

7  7  •  3 

* 

* 

3  5 

13  7 

3 

0 

0 

0 

1.72 

_  2.06 

0.53 

3  0 

0.0 

0 

5 

Q 

uni    IMC     (.ID  AD 

MUL 1 N t    WH  AH 

In*  ^ 

c,n  '  7 

3 

0 

0 

0 

T  *  ^  1 

0 

5 

MONMOUT  H 

78  •  6 

52.8 

6  6.7 

3 

.8 

94 

1 2 

3 

0 

0 

0 

2.98 

1  *n4 

1.21 

7  ft 

n*n 

0 

5 

MORR  IS   3  N E 

77  •  0 

49.6 

6  3.3 

2 

.  5 

96 

2  2 

1 

139 

3 

0 

0 

0 

c  *  ^0 

0.86 

c 

n  *  n 

0 

7 

MORR I  SON 

75  •  9 

49.0 

62.5 

1 

.  9 

90 

12  + 

3  5 

8 

159 

3 

0 

0 

0 

5.48 

1.27 

1.37 

2  6 

0.0 

0 

8 

MOUNT  CARROLL 

72  •  5 

4  8.2 

60.4 

1 

.0 

87 

22 

8 

194 

0 

0 

0 

0 

6.56 

2.53 

1.57 

0.0 

0 

1 1 

f 

■ 

OT  T  AWA 

75«  1 

50.7 

62.9 

1 

.  2 

9  3 

22 

36 

8 

149 

2 

0 

0 

0 

2.18 

-  1.75 

?*4^ 

2  9 

0.0 

0 

8 

1 

0 

PARK  FOREST 

70  ■  9 

4  9.1 

60.0 

9  3 

22 

3  3 

24 

226 

2 

0 

0 

0 

5.49 

1.81 

9 

0.0 

0 

9 

3 

2 

PONT  I  AC 

75.5 

52.0 

63.8 

1 

.3 

90 

12 

36 

1  + 

131 

1 

0 

0 

0 

2.12 

-  1.59 

n*  RA 

30 

0.0 

0 

6 

1 

0 

ROCHELLE   1  W 

74,  0 

4  7.1 

60.6 

90 

22 

3  3 

3 

195 

1 

0 

0 

0 

4.68 

0.73 

n*  H5 

5 

0.0 

0 

10 

4 

0 

ROCKFORD 

72.9 

47.4 

60.2 

0 

.6 

91 

22 

32 

8 

210 

1 

0 

1 

0 

3.11 

-  0.78 

n  7fl 

29 

0.0 

0 

6 

3 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

70.7 

47.1 

68.9 

1 

.8 

92 

22 

33 

8 

242 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1.40 

1  AA 

9 

0.0 

0 

10 

4 

1 

SKOKIE 

R 

STOCKTON 

71.5 

47.6 

69.5 

88 

22 

30 

8 

221 

6.73 

1  .  89 

28 

0.0 

0 

10 

3 

1 

SYCAMORE 

73.2 

46. 6M 

59. 9M 

1 

.  1 

92 

22 

33 

8+ 

220 

1 

0 

0 

0 

4.18 

0.20 

1  5fl 

5 

0.0 

0 

7 

2 

2 

WALNUT 

77.6 

50.1 

63.9 

2 

.  3 

96 

22 

37 

4 

124 

3 

0 

0 

0 

4.21 

0.17 

1  *  15 

30 

0.0 

3 

1 

WAUKEGAN 

68.7 

45.3 

57.0 

1 

.3 

92 

22 

32 

8  + 

284 

1 

0 

2 

0 

2.56 

-  0.86 

0.60 

5 

0.0 

0 

10 

1 

0 

WHEATON  COLLEGE 

72.9 

47.7 

60.3 

91 

22 

33 

24 

208 

1 

0 

0 

0 

3.91 

0.14 

1  .  80 

10 

0.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

61.6 

3.77 

0.0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

77.7 

52.0 

64.9 

2 

.3 

92 

12 

35 

8 

117 

2 

0 

0 

0 

5.03 

1.87 

2.39 

27 

0.0 

0 

8 

4 

2 

CARLINVILLE  4  E 

79.0 

54.2 

66.6 

2 

.7 

92 

12 

37 

8 

92 

1 

0 

0 

0 

3.73 

-  0.40 

0.83 

30 

0.0 

0 

8 

3 

0 

CHARLESTON  2  WNW 

77.2 

52.5 

64.9 

1 

.2 

89 

12  + 

34 

20  + 

119 

0 

0 

0 

0 

3.92 

-  0.18 

1.20 

27 

0.0 

0 

9 

2 

1 

CHENOA 

76.9 

50.0 

63.5 

92 

12  + 

32 

8 

141 

3 

0 

1 

0 

3.41 

-  0.45 

1.40 

28 

0.0 

0 

5 

3 

1 

DANVILLE 

76.5 

52.1 

64.3 

3 

.0 

90 

22 

32 

20 

139 

1 

0 

1 

0 

5.89 

3.08 

3.84 

27 

0.0 

0 

10 

3 

1 

DECATUR 

77.6 

54.6 

66.1 

2 

.7 

90 

12  + 

38 

15 

98 

2 

0 

0 

0 

3.92 

-  0.21 

0.94 

23 

0.0 

0 

8 

2 

0 

EFFINGHAM 

79. IM 

90 

13 

35 

1 

1 

0 

0 

0 

4.42 

0.19 

1.00 

30 

0.0 

0 

9 

4 

1 

GRIGGSVILLE 

80.5 

66.7 

58.6 

4 

.5 

95 

22 

41 

15 

56 

4 

0 

0 

0 

1.96 

-  2.33 

0.90 

29 

0.0 

0 

3 

2 

0 

HAVANA 

80.4 

54. 6M 

57. 5M 

4 

.0 

95 

12 

35 

8 

87 

3 

0 

0 

0 

2.52 

-  1.30 

1.10 

25 

0.0 

0 

5 

2 

1 

HILLS80R0 

79.1 

•  54. 5M 

66.  8M 

2 

.7 

90 

12  + 

39 

1 

91 

3 

0 

0 

0 

4.40 

0.16 

0.95 

7 

0.0 

0 

4 

0 

HOOPESTON 

74.9 

52.5 

53.7 

1 

.7 

92 

12 

35 

1  + 

148 

2 

0 

0 

0 

4.56 

0.63 

1.97 

27 

0.0 

0 

B 

2 

2 

JACKSONVILLE 

80.  7 

53.9 

67.3 

4 

.  1 

94 

12  + 

37 

a 

93 

5 

0 

0 

0 

4.17 

0.00 

1.23 

26 

0.0 

0 

7 

4 

I 

JERSEYVILLE 

79.  8M 

54. 9M 

67. 4M 

3 

.0 

91 

12 

36 

1 

80 

0 

0 

0 

7.44 

3.38 

1.74 

31 

0.0 

0 

9 

7 

3 

LA  HARPE 

79.0 

53.2 

65.1 

3 

.8 

95 

12 

37 

8 

96 

4 

0 

0 

0 

1.16 

-  3.23 

0.38 

29 

0.0 

0 

4 

0 

0 

LINCOLN 

79.3 

53.5 

66.4 

3 

.4 

93 

12 

35 

24 

96 

3 

0 

0 

0 

4.70 

0.42 

1.45 

25 

0.0 

0 

5 

3 

3 

MATTOON 

76.0 

51.5 

63.8 

1 

.8 

89 

12  + 

34 

24 

144 

0 

0 

0 

0 

4.39 

0.09 

1.02 

27 

0.0 

0 

10 

2 

1 

MORR ISONV ILLE   1  E 

77.6 

54.1 

65.9 

3 

.0 

90 

12 

37 

24 

96 

1 

0 

0 

0 

5.  30 

2.39 

1.47 

2  1 

0.0 

0 

3 

7 

1 

NEWTON 

79.8 

55.4 

67.6 

4 

.4 

90 

12  + 

38 

1 

76 

3 

0 

0 

0 

5.43 

1.34 

2.08 

31 

0.0 

0 

7 

4 

1 

PALEST INE 

78.  1 

62.7 

66.4 

0 

.6 

91 

30 

35 

20 

109 

4 

0 

0 

0 

5.58 

1.54 

2.40 

30 

0.0 

0 

8 

4 

1 

PANA 

77.9 

64.0 

66.0 

2 

.4 

89 

12  + 

37 

1  + 

95 

0 

0 

0 

0 

4.51 

0.48 

1.08 

30 

0.0 

0 

8 

4 

2 

PARIS  WATERWORKS 

75.6 

53.3 

54.  5 

1 

,4 

88 

12  + 

35 

24 

125 

0 

0 

0 

0 

4.  72 

0.75 

1.67 

27 

0.0 

0 

6 

2 

2 

PEORIA  WB  AP 

R 

76.5 

53.0 

54.3 

3 

.3 

92 

12 

39 

15 

124 

1 

0 

0 

0 

5.20 

1.26 

3.09 

28 

0.0 

0 

5 

2 

2 

QUINCY 

80.3 

55.8 

58.1 

4 

.0 

95 

12  + 

40 

1  + 

81 

6 

0 

0 

0 

1  .45 

-  2.86 

0.40 

29 

0.0 

0 

5 

0 

0 

QUINCY  CAA  AP 

76.4 

53.7 

55.1 

93 

12 

34 

16 

117 

3 

0 

0 

0 

1.43 

-  2.69 

0.41 

27 

0.0 

0 

4 

0 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

75.0 

52.5 

63.8 

91 

12  + 

39 

8  + 

144 

2 

0 

0 

0 

8.94 

5.19 

5.01 

2  7 

0.0 

0 

7 

3 

2 

ROBERTS  3  N 

76.4 

51.5 

64.0 

3 

.0 

90 

12  + 

34 

6 

136 

2 

0 

0 

0 

4.30 

0.50 

1.94 

28 

0.0 

0 

9 

3 

1 

RUSHVILLE 

80. 9M 

53. 3M 

67.  IM 

3 

.7 

92 

12  + 

36 

16 

92 

5 

0 

0 

0 

4.22 

-  0.02 

1.31 

2  1 

0.0 

0 

7 

4 

2 

SPRINGFIELD  WB  Ak 

R 

76.3 

63.7 

55.0 

3 

.0 

92 

12 

37 

8 

120 

3 

0 

0 

0 

3.56 

-  0.63 

1.50 

25 

0.0 

0 

5 

2 

1 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTIhaiED 


ILLINOIS 
MAY  1956 


Temperatuie 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 

j  Term  Mean  j 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 

Term  Mean 

Greatest  Day 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max, 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

LlO  or  More 

£ 
1 

0 

o 
in 

or  More 

^  5 

o  * 

OS 

.  1 

OCO 

TUSCOLA 

78.4 

53.0 

65,7 

92 

22 

3  5 

24 

103 

4 

0 

0 

0 

3 , 

06 

-  1 

0  3 

0,77 

3  0 

0,0 

0 

8 

2 

0 

URBANA 

74,9 

52.2 

63.6 

2 

■  0 

91 

22 

36 

24 

148 

3 

0 

0 

0 

2  , 

92 

—  0 

9  1 

1,27 

2  7 

0,0 

0 

1 

1 

VANDALIA  CAA  AP 

76.3 

52,1 

64.2 

88 

12  + 

37 

1 

131 

0 

0 

0 

0 

5  , 

2  1 

1,30 

2  1 

0,0 

0 

9 

5 

1 

VIRDEN 

76.2 

53,8 

65,0 

91 

12 

37 

8+ 

99 

1 

0 

0 

0 

5  , 

08 

1 

09 

1,00 

30 

0,0 

0 

6 

6 

1 

WATSEKA 

75.  5 

51,0 

53,3 

9 1 

12  + 

3  5 

8  + 

145 

2 

0 

0 

0 

6  , 

5  5 

2 

2  6 

3,10 

2  8 

0,0 

0 

^ 

2 

2 

WHITE  HALL   1  E 

79.  1 

55.1 

57,1 

3 

■  3 

92 

12 

38 

15 

90 

4 

0 

0 

0 

4 , 

2  1 

0 

1  3 

1,15 

7 

0,0 

0 

8 

3 

1 

WINDSOR 

77.  5M 

53, 9M 

55, 7M 

2 

•  7 

90 

22 

33 

1  + 

104 

1 

0 

0 

0 

5 , 

10 

0 

6  3 

1,59 

2  7 

0,0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

65,6 

4  , 

44 

0.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

80 .  1 

56,3 

68,2 

90 

12  + 

40 

5  7 

3 

0 

0 

0 

5  , 

24 

1 

•  2  3 

1,91 

0,0 

0 

6 

4 

3 

ALTON  DAM  26 

77.0 

55,0 

56,0 

90 

1  3 

3  8 

6  8 

1 

0 

0 

0 

6, 

84 

67 

1,65 

0,0 

^ 

1 1 

4 

2 

ANNA     1  NW 

78  ■  5 

57,3 

67,9 

1 

«  5 

90 

2  1 

36 

6  1 

1 

0 

0 

0 

3  , 

46 

-  0 

» 80 

1,13 

7 

0,0 

0 

5 

3 

1 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

78 .  1 

56,0 

67,  1 

2 

•  4 

9 1 

1 2 

3  6 

82 

3 

0 

0 

0 

5 , 

4  I 

2 

•  16 

1,47 

1  5 

0,0 

0 

5 

4 

CAIRO  WB  CITY  R 

80.  5 

61,2 

70 , 9 

2 

•  1 

93 

21  + 

4  5 

\ 

35 

5 

0 

0 

0 

4 , 

95 

0 

,86 

1,51 

1  5 

0,0 

0 

5 

3 

2 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

79.8 

53, OM 

66, 4M 

-  0 

.3 

92 

22 

36 

85 

4 

0 

0 

0 

4, 

02 

-  0 

.33 

1,29 

27 

0,0 

0 

7 

3 

2 

CARLYLE 

79.3 

55,1 

57,2 

2 

.4 

93 

22 

40 

\ 

80 

4 

0 

0 

0 

3. 

96 

-  0 

.10 

1,10 

16 

0,0 

0 

10 

2 

1 

COBDEN  2  S 

81  .DM 

53, 4M 

57, 2M 

91 

28 

38 

46 

4 

0 

0 

0 

2. 

91 

1,60 

15 

0,0 

0 

4 

2 

1 

DU  QUOIN  2  S 

79.5 

56,9 

5  8,2 

2 

,0 

90 

30 

40 

58 

1 

0 

0 

0 

3  ■ 

2  5 

3 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

80,3 

56,3 

56,3 

1 

,6 

93 

12  + 

39 

72 

6 

0 

0 

0 

5. 

83 

1 

.63 

0.0 

0 

EL IZABETHTOWN 

79.  IM 

57,  9M 

68.  5M 

40 

50 

0 

0 

0 

0 

4  ■ 

54 

0 

,58 

2,11 

26 

0.0 

0 

5 

3 

2 

FAIRFIELD 

78.  3 

56,2 

67,3 

1 

,7 

89 

12  + 

40 

1  + 

77 

0 

0 

0 

0 

3. 

23 

-  0 

.80 

1,25 

26 

0,0 

0 

4 

3 

1 

FLORA 

78,3 

55,5 

66.9 

2 

,2 

89 

23 

39 

1  + 

81 

0 

0 

0 

0 

5. 

84 

1 

,87 

1,61 

2  1 

0,0 

0 

7 

5 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

77.2 

5  .',6 

67,4 

1 

,4 

90 

22 

42 

53 

1 

0 

0 

0 

4. 

15 

0 

,31 

1,41 

27 

0,0 

0 

8 

2 

1 

GREENVILLE 

77.4 

55,4 

66.4 

1 

•  5 

89 

12  + 

38 

SB 

0 

0 

0 

0 

0.0 

0 

HARRISBURG 

81,9 

57,2 

69,6 

2 

.5 

93 

22 

40 

51 

5 

0 

0 

0 

2 

44 

-  1 

,38 

0.85 

26 

0,0 

0 

6 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

79,0 

57,8 

58,4 

89 

30 

38 

57 

0 

0 

0 

0 

3 

97 

1,00 

7 

0,0 

0 

6 

3 

1 

MC  LEANSBORO 

60,1 

55,5 

57,8 

2 

,0 

92 

22 

39 

56 

4 

0 

0 

0 

3 

00 

-  0 

,70 

0,95 

25 

0,0 

0 

5 

3 

0 

MT  CARMEL   3  N  AM 

75,2 

54,5 

65,4 

-  0 

•  6 

89 

14  + 

40 

112 

0 

0 

0 

0 

4 

29 

0 

•  42 

1.40 

27 

0,0 

0 

8 

2 

2 

MOUNT  VERNON 

NEW  BURNS  IDE 

79,6 

56.4 

58,0 

2 

,2 

89 

21  + 

34 

51 

0 

0 

0 

0 

3 

49 

-  0 

,55 

1,13 

25 

0.0 

■  0 

6 

3 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

79.  8 

57,2 

58,5 

2 

,6 

89 

21  + 

37 

63 

0 

0 

0 

0 

7 

59 

3 

,48 

3,80 

7 

0,0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

67,7 

4 

47 

0,0 

Precipitation 


% 

WEATHER  SUMMARY  (Continued) 
Greatest  24-hour  rainfall  (between  observation  times):     7.68  inches  at  LeRoy  on  the  27th. 

Station  with  largest  number  of  days  with  1.00  inch  or  more  precipitation  between  observation  times:     Belleville  Scott  AF 
Base  (4  days) . 

Daily  temperature  records  exceeded  at  first  order  Weather  Bureau  stations:     Chicago,  new  high  records  on  11th,  12th, 
13th;  Peoria,  new  high  record  on  the  12th;  Springfield,  new  high  records  on  11th  and  12th.     Peoria  Weather  Bureau  Airport 
Station  reports  that  1956  precipitation  through  May  25  totaled  only  6.25  inches  which  was  the  driest  six-month  and  25-day 
period  in  the  station  record  going  back  to  1856.     The  second  driest  period  of  that  length  occurred  in  1917-18  when  10.76 
inches  was  recorded. 

Lothar  A.  Joos 


See  reterence  notea  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ALBION 
ALEDO  2  £ 
ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

8EARDST0WN 

BELLEVILLE   SCOTT    AF  BASE 

BENTLEV 

BENTON 

8L00MINGT0N  WATERWORKS 

8L00MINGT0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CAR80NDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVlLLE   4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  4  W 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W8  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICGTHE 
CICERO 
CLINTON    I  5 
COBOEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  OUOlN  2  5 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

EDWAROSVILLE 
■  EFFINGHAM 
ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
EL  SAM 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 


.02  .67 
T  .71 
.04  .73 


^ih     .10  .73 


.36 
.67 


.36 
.26 
.20 


1.01  .05 


Day  of  month 


13  14 


.28 
.09 
,3it 


15 


22     23  24 


25    26  27 


28     29  30 


.06 
.17 
.58 


1  .06 
1.31 


.01 

1.51 


.  19 

1.02 

1.20 
.07 
1.20 

.50 
.97 
.01 


1.59 
.89 
1.38 


,t,7  . 
.65 


.03 
.39 
,07 


GALENA 
GALES6URG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE   DAM  18 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 


2  N 


GRAND  TOWER 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRIDLEY 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBUR6 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILL5B0R0 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONV ILLE 

JER5EYVILLE 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG   1  NW 

KEWANEE 

KIRKWOOO   3  W 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE   1  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACKINAW 

MACOMB 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 
MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

HATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANS80R0 

MEDORA 

HINONK 

MOLINE  WB  AP  R 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORRIS 

MORRIS   3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE    I  £ 
MT  CARMEL  3  N 
MOUNT  CARROLL 


.43  .12 
.10 

.65  T 


.03  .05 
.05  .02 


.04      .05  ,52 
.02 

.50      .12  .05 

T 


.07  .16  .11 
.21  .08 


.14 
.06 


.04  .23 

,06  .02 


*02 
T 

.02 


.18 
.  1 1 
.13 


1,82 
1,67 
1.22 

2.00 


.76 

1.63 


.14     .13  1.45 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS  - 
MAY  1956  ^, 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1   1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7  1  f 

1 

1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13 

14  I 

15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29  { 

30 

31 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

4.81 

.02 

.40 

•  48 

.95 

^(j2  

•  37 

.40 

.62  I 

MOUNT  PULASm 

4*24 

MOUNT  STERLING 

3.32 

MOUNT  VERNON 

.25 

.06 

NASHVILLE  3  NW 

3.27 

T 

T 

.92 

1.30 

• 

.04 

.70  1 

NEWARK   7  E 

3.83 

.22 

.65 

.19 

.  99 

.04 

.05 

*09 

.45 

.  32 

•  64 

NEW  BOSTON  D*M  17 

T  T 

.03 

T 

T 

.39 

T 

-  , 

*02 

• 

1.47 

.  79 

NEW  BOSTON 

2.14 

T 

.04 

.36 

02 

0  3 

*  10. 

.66 

.82 

NEW  BURNSIOE 

3.49 

.  19 

.6'. 

T 

.84 

,08 

.11 

.03 

1.13 

.35 

•  33  J 

NEWTON 

5.43 

.02 

.65 

.46 

«B3 

•  36 

■  02 

.06 

2.08  1 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

'02 

OTTAWA 

2.18 

.28 

.36 

T 

.06 

.05 

.  1  6 

.09 

.11 

•  20 

.55 

T  1 

PALESTINE 

5.68 

.04 

.48 

•  61 

05 

'40 

*59 

T 

2.40 

■  34  1 

4. SI 

.03 

T 

.57 

.66 

.12 

.45 

.33 

.23 

.05 

1  .08 

UOO  i 

PARIS  WATERWORKS 

4.72 

.26 

.15 

T 

,49 

T 

.26 

1.10 

1.67 

.06 

•  44 

■  29  ; 

PARK  FOREST 

6.49 

T  .02 

.46 

.  79 

1.41 

1  .29 

.04 

.  36 

'  1  ? 

I 

.04 

.08 

.  14 

.22 

.  43 

.06  j 

PAW  PAW 

•  0  9 

•  90 

.55 

1.02 

A 

•  18 

•  03 

1.78 

,33 

T  ii 

PAYSON 

3.33 

.01 

.15 

.15 

T 

'  45 

60 

*  97 

,17 

PEORIA  WB  AP  R 

5.20 

T 

T 

T 

.01 

,  10 

.02 

T 

.02 

T 

•  48 

1  .24 

3.09 

.24 

PEOTONE 

3  .44 

.22 

.48 

.16 

.17 

.24 

.02 

,10 

.40 

•  11 

.10 

.77 

,67 

PETERSBURG  3  W 

3.  12 

_ 

•  10 

•  30 

*ln 

1*20 

1  .00 

PLEASANT  HILL 

,  44 

•  42 

•  09 

3,30  1 

PONT  I  AC 

2. 12 

.0 

.0 

.15 

T 

.01 

1  6 

09 

03 

*  03 

19 

*  27 

*03 

.86 

PRAIRIE  OU  ROCHER 

7.31 

2.25  . 

25 

.06 

1  .40 

.29 

.90 

T 

.18 

.67 

■  16 

.56 

.60  ! 

PRINCEVILLE  2  NW 

3.50 

.08 

.01 

.02 

.05 

.01 

.04 

.09 

T 

.21 

1.05 

1  .35 

.58 

•  01 

OUINCY 

1.45 

QUiNCY  CAA  AP 

.03 

•  06 

.0 

•  08 

.11 

.39 

QUINCY  DAM  21 

1.47 

^  ^  3 

*  03 

06 

22 

*20 

*02 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1.58 

T 

.05 

I 

.  12 

T 

T 

.04 

.10 

T 

.08 

T 

.17 

.23 

*01 

■  33 

.01 

ill 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

6.94 

.04  .09 

T 

T 

T 

T 

.47 

.06 

T 

.23 

.11 

1.06 

6.01 

.64 

.22 

.01 

T 

RED  BUD 

6.70 

24 

ROBERTS   3  N 

.12 

.10 

•  04 

^  *  64 

•  35 

ROCHELLE    1  W 

4.58 

'42 

'35 

2  6 

46 

02 

*  42 

•  1  4 

*  51 

"06 

*  17 

.04 

ROC<FORD 

3.11 

.15 

.70 

.32 

,52 

.02 

.10 

T 

T 

.12 

.03 

.37 

,78 

T  i 

ROCKFOflO  4  NE 

.12 

.04 

.28 

.46 

ROCKFORO  CAA  AP 

5.20 

.  10 

_ 

ROCKPOHT 

RUSHV ILLE 

4.22 

.04 

1  31 

13 

56 

05 

1  13 

.60 

I 

STE  MARIE 

A, 66 

.05 

.95  T 

.36 

.25 

.11 

.51 

.02 

•  30 

•  61 

T 

■  04 

1.48  1 

SALEM 

6.07 

.02 

.66 

.96 

.  10 

.80 

.21 

•  60 

•  64 

■  93 

.03 

SHAWNEE TOWN  NEW  TOWN 

2.00 

.13  . 

10 

.  40 

*  -  . 

.0 

•  16 

*  1 1 

SIOELL 

•  37 

.03 

* 

* 

ft 

.18 

,53 

•  35 

,  >5 

89 

SKOKIE  R 

SPARTA 

7.59 

3.80 

.04 

1.24 

.27 

T 

.81 

,95 

.03 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

3.56 

.02     T  T 

T 

.01 

T 

.31 

.02 

.28 

•  27 

T 

T 

1.50 

.08 

T 

.20 

T 

.87  ( 

STOCKTON 

5.73 

.25 

•  66 

.4  7 

.61 

•  03 

•  12 

.07 

.07 

* 

* 

* 

•  06 

1.98 

•  29 

•  24  ■ 

STREATOR  3  N 

.  16 

.07 

.01 

.  0  1 

.02 

.  41 

.05 

■  ^2 

■ 

.01 

.06 

.  50 

•  ^  ^ 

.  37 

SYCAMORE 

4.'  18 

1.58 

.  16 

1.05 

.0 

23 

■ 

.0 

.22 

TAYLORVILLE 

2.58 

.09 

.06 

.23 

.  19 

.23 

!64 

.08 

,37 

.69 

TISKILWA 

2.99 

.  1  1 

.15 

.07 

T 

.03 

.07 

T 

T 

.47 

1.49 

.60 

TOULON 

3.57 

•  06 

.  1  2 

.0  1 

•  06 

*nt 

* 

.  80 

1.63 

.06 

TUSCOLA 

.  32 

*07 
* 

*  ?n 

'  J.  1 

.17  ^ 

UR8ANA 

2.92 

05      '  1  5 

.0 

.25 

*  10 

T 

*49 

'01 

*  22 

1*27 

*02 

"22 

T 

•  07  J 

URBANA  ENG  CAMPUS 

2.65 

.20 

.06 

.26 

.  1  1 

.46 

.12 

.68 

.69 

,02 

.  12 

.13  J 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.00 

.24 

.20 

T 

.10 

.04 

.10 

.03 

.19 

T 

T 

T 

.15 

.13 

.11 

.71 

VANOALlA  CAA  AP 

5.21 

T  .06 

T 

.52 

T 

T 

.85 

T 

.07 

1.30 

•  09 

.36 

T 

.7* 

.15 

.08 

.21 

.55 

•  23  \ 

5.08 

.90 

WALNUT 

4,21 

.12 

.40 

.93 

.  10 

.24 

.16 

.15 

.03 

f 

.17 

.74 

1.15 

WARSAW 

.61 

.  12 

i22 

.06 

.42 

T 

WATERLOO 

6.70 

T 

U  12  . 

16 

.02 

1.21 

.51 

.60 

.01 

.03 

.26 

.50 

■  32 

.48 

.09 

1*49  ] 

WATSEKA 

6.55 

.11 

.12 

.08 

.02 

1.59 

.29 

.02 

.02 

•  17 

•  11 

3.10 

.01 

.47 

WAUKEGAN 

2.65 

.  12 

.50 

.02 

.36 

.02 

.02 

.15 

T 

.22 

T 

•  28 

.21 

■  01 

.19 

.12 

•  02  1 

WAYNE  CITY 

3.25 

1.  U  . 

04 

.41 

.11 

.11 

.04 

.89 

.51 

.03  • 

WHEATON  COLLEGE 

3.91 

.21 

.86 

.01 

.22 

1.80 

.03 

.03 

.06 

T 

.17 

•  02 

T 

.03 

.47 

WHITE  HALL    1  £ 

4.21 

T 

1.16 

.39 

.02 

T 

.64 

.54 

.45 

.05 

.27 

.36 

.33  • 

WILCOX 

4-.  4  7 

1.43 

.42 

.20 

.30 

.50 

.31 

.26 

.53 

.52  • 

WINDSOR 

6.10 

.19 

T 

.36 

.62 

.12 

T 

.44 

.32 

1.59 

.08 

.27 

1.11  • 

: 


I 


rmtmnac^  iwt**  follo*lnt  Stktlon  Index, 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

8> 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
<: 

A 1  n  t  AM 

64 

76 

79 

78 

87 

~88 

62 

80  1 

MIN 

40 

55 

50 

52 

47 

55 

54 

43 

52 

66 

67 

71 

68 

61 

55 

43 

48 

60 

42 

59 

67 

64 

41 

42 

60 

66 

66 

66 

68 

66 

66.3 

ALEDO  2  E 

56 

73 

66 

71 

74 

86 

76 

80 

76 

86 

78 

86 

82 

7 1 

77,9 

MIN 

39 

46 

36 

37 

46 

51 

40 

33 

54 

53 

68 

64 

66 

47 

52 

3  3 

49 

41 

47 

41 

54 

54 

49 

3': 

44 

56 

60 

60 

62 

63 

56 

49.  7 

ALTON  DAM  26 

67 

78 

89 

78 

64 

77  0 

MIN 

38 

43 

46 

49 

56 

56 

46 

42 

50 

58 

65 

67 

72 

58 

54 

46 

56 

52 

56 

47 

56 

65 

56 

4: 

50 

59 

6S 

64 

64 

65 

68 

55.0 

ANNA    1  NW 

67 

67 

83 

78 

74 

82 

84 

87 

84 

78  6 

MIN 

38 

64 

53 

54 

46 

66 

52 

42 

55 

65 

68 

70 

70 

56 

55 

44 

54 

53 

59 

50 

62 

68 

64 

45 

46 

61 

66 

65 

66 

69 

61 

67.3 

AWT  I  Al'U 

56 

60 

68 

82 

70 

67 

33 

76 

69  0 

MIN 

33 

40 

38 

36 

42 

43 

35 

32 

46 

39 

44 

54 

60 

50 

51 

37 

43 

39 

57 

46 

40 

3! 

45 

54 

55 

50 

69 

64 

56 

45.3 

AURORA  COLLEGE 

57 

66 

79 

70 

61 

74 

70 

81 

86 

83 

77 

72  3 

MIN 

38 

43 

38 

37 

44 

44 

37 

35 

53 

43 

61 

61 

67 

51 

51 

42 

38 

46 

36 

52 

53 

42 

33 

61 

54 

53 

62 

64 

63 

59 

47.6 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

61 

64 

76 

73 

78  1 

MIN 

36 

53 

44 

49 

49 

61 

47 

4  1 

53 

69 

69 

69 

70 

60 

55 

46 

56 

48 

52 

46 

61 

66 

52 

43 

47 

65 

69 

66 

64 

68 

5£ 

66.0 

BLOOMINGTON  NORMAL 

58 

63 

71 

76 

76 

82 

63 

85 

77  7 

MIN 

39 

50 

41 

42 

50 

57 

43 

35 

53 

68 

62 

62 

64 

53 

55 

41 

42 

50 

42 

60 

60 

46 

40 

42 

55 

65 

65 

66 

63 

64 

52.0 

CAIRO  WB  CITY 

68 

80 

85 

87 

70 

66 

82 

93 

62 

63 

72 

75 

8 1 

86 

91 

93 

83 

60  5 

MIN 

45 

59 

57 

56 

52 

69 

54 

49 

60 

67 

70 

72 

73 

60 

56 

58 

64 

56 

68 

73 

63 

50 

52 

64 

68 

69 

69 

72 

63 

61.2 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

66 

75 

78 

70 

85 

86 

83 

79 

85 

64 

65 

73 

83 

79 

60 

9 1 

92 

85 

70 

70 

75 

83 

66 

66 

90 

8 1 

79  6 

MIN 

36 

54 

47 

52 

41 

61 

53 

39 

49 

65 

65 

69 

70 

59 

55 

45 

43 

49 

49 

50 

67 

45 

42 

67 

67 

53.0 

CARLINVILLE  'i  E 

69 

75 

80 

85 

67 

70 

67 

74 

61 

82 

75 

87 

69 

86 

69 

73 

74 

66 

83 

67 

89 

77 

79  0 

MIN 

38 

48 

39 

46 

49 

65 

48 

37 

53 

65 

72 

69 

65 

54 

53 

42 

58 

40 

57 

69 

57 

39 

43 

59 

66 

66 

61 

64 

65 

54.2 

CARLYLE 

MAX 

67 

65 

77 

73 

65 

86 

72 

74 

86 

92 

92 

84 

64 

77 

83 

77 

75 

87 

93 

79 

74 

74 

67 

87 

90 

89 

6 1 

79,3 

MIN 

40 

42 

43 

47 

48 

57 

51 

42 

56 

60 

69 

71 

66 

58 

50 

42 

46 

58 

42 

62 

66 

61 

46 

53 

57 

69 

65 

63 

63 

65 

56.  1 

CHARLESTON   2  WNW 

70 

72 

60 

74 

76 

74 

84 

89 

87 

67 

74 

7 1 

81 

66 

65 

86 

76 

77.2 

MIN 

35 

51 

39 

44 

47 

65 

49 

37 

50 

65 

66 

69 

67 

57 

49 

40 

60 

39 

56 

34 

64 

66 

53 

34 

47 

57 

65 

64 

62 

64 

54 

52.5 

CHENOA 

69 

61 

70 

76 

85 

60 

62 

60 

85 

84 

81 

76  9 

MIN 

37 

48 

40 

41 

49 

55 

40 

32 

52 

53 

56 

54 

60 

53 

53 

35 

50 

40 

49 

38 

55 

62 

46 

34 

45 

55 

65 

59 

63 

64 

64 

50.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

57 

63 

71 

80 

90 

57 

58 

66 

75 

65 

66 

65 

73 

68  7 

MIN 

38 

47 

41 

40 

46 

43 

42 

43 

50 

42 

66 

68 

71 

55 

42 

40 

46 

44 

47 

47 

57 

56 

42 

43 

53 

57 

48 

50 

64 

66 

46 

49.6 

CHICAGO  WB  AP 

59 

66 

81 

7 1 

83 

92 

74 

67 

77 

69 

66 

71.0 

MIN 

41 

47 

41 

41 

47 

44 

42 

40 

55 

43 

66 

66 

72 

54 

43 

39 

45 

42 

45 

44 

58 

56 

44 

39 

55 

58 

52 

53 

65 

66 

47 

50.0 

CHICAGO  WB  CITY 

57 

64 

82 

92 

59 

66 

76 

65 

67 

MIN 

40 

45 

40 

40 

45 

42 

42 

42 

51 

43 

60 

66 

.71 

60 

45 

41 

46 

44 

47 

49 

61 

59 

42 

46 

54 

59 

49 

51 

65 

67 

47 

50.4 

CICERO 

86 

60 

67 

94 

73 

70 

78 

70 

90 

87 

73  0 

MIN 

39 

45 

43 

39 

45 

45 

41 

39 

53 

42 

54 

64 

72 

53 

55 

37 

46 

41 

48 

41 

57 

55 

43 

38 

54 

57 

53 

52 

63 

65 

59 

49.6 

COBOEN  2  S 

86 

65 

80 

81 

83 

65 

90 

85 

82 

60 

69 

91 

89 

90 

90 

61  0 

MIN 

38 

64 

51 

53 

51 

53 

46 

44 

70 

70 

69 

58 

55 

54 

48 

51 

51 

49 

50 

45 

50 

53 

60 

61 

60 

56 

50 

53.4 

DANVILLE 

61 

76 

82 

73 

80 

81 

90 

70 

66 

76 

70 

80 

78 

64 

69 

61 

76.  5 

MIN 

38 

48 

35 

41 

45 

56 

46 

37 

53 

67 

68 

67 

66 

57 

54 

41 

46 

40 

53 

32 

56 

67 

46 

34 

43 

55 

63 

64 

65 

67 

62 

52.  1 

DECATUR 

73 

63 

74 

78 

62 

70 

76 

74 

64 

87 

67 

77  6 

MIN 

42 

60 

40 

44 

51 

67 

47 

39 

54 

66 

66 

66 

69 

55 

54 

38 

^' 

41 

58 

42 

60 

68 

54 

40 

49 

57 

67 

65 

64 

62 

61 

54.5 

D  I  XON 

64 

67 

74 

67 

74 

74 

60 

79 

85 

MIN 

36 

44 

36 

36 

47 

47 

39 

35 

55 

48 

55 

59 

70 

61 

51 

36 

46 

41 

48 

44 

54 

57 

46 

36 

51 

56 

61 

55 

64 

65 

61 

49.5 

DU  QUOIN  2  S 

63 

78 

79 

79 

66 

69 

79 

70 

72 

75 

83 

65 

89 

79  5 

MIN 

40 

54 

50 

52 

46 

63 

54 

43 

51 

66 

66 

66 

68 

59 

56 

45 

58 

46 

61 

68 

67 

43 

45 

64 

67 

65 

64 

66 

65 

56.9 

EAST   ST   LOUIS  PARKS 

COL 

76 

70 

69 

61 

84 

8 1 

76 

90 

93 

83 

72 

70 

78 

85 

65 

90 

69 

63 

60  3 

MIN 

41 

39 

43 

50 

50 

63 

51 

41 

53 

69 

67 

67 

70 

58 

55 

55 

49 

57 

47 

62 

66 

65 

46 

47 

62 

67 

65 

66 

63 

66 

56.3 

EFFINGHAM 

70 

73 

60 

62 

61 

74 

62 

78 

76 

65 

89 

86 

70 

65 

86 

85 

89 

MIN 

36 

54 

43 

46 

49 

50 

39 

63 

52 

42 

47 

44 

60 

44 

59 

69 

41 

62 

68 

65 

ELI7.ABETHT0WN 

64 

61 

87 

MIN 

40 

57 

53 

52 

49 

57 

45 

53 

66 

68 

70 

72 

61 

56 

45 

53 

49 

60 

50 

62 

71 

67 

46 

46 

59 

66 

65 

64 

66 

68 

67.9 

FAIRFIELD 

80 

60 

76 

MIN 

40 

55 

49 

50 

50 

66 

54 

42 

51 

67 

66 

71 

66 

61 

55 

41 

53 

43 

60 

40 

56 

66 

64 

41 

43 

61 

67 

64 

63 

68 

66 

56.2 

FLORA 

62 

75 

MIN 

39 

53 

46 

49 

47 

66 

53 

41 

50 

67 

65 

71 

64 

60 

55 

42 

62 

45 

60 

39 

52 

70 

62 

40 

43 

61 

67 

65 

64 

68 

65 

55.5 

FREEPORT 

60 

78 

59 

66 

MIN 

34 

40 

34 

35 

45 

46 

35 

29 

54 

46 

50 

60 

66 

49 

46 

44 

39 

43 

42 

53 

54 

44 

36 

51 

56 

56 

53 

64 

65 

56 

47.0 

FULTON   DAM  13 

61 

67 

81 

76 

78 

88 

69 

76 

62 

76 

M  I  N 

37 

44 

44 

39 

47 

46 

42 

36 

56 

53 

57 

70 

71 

57 

54 

41 

49 

43 

52 

43 

56 

52 

49 

44 

50 

58 

61 

55 

63 

63 

58 

51.4 

GALESBURG 

63 

73 

79 

88 

68 

73 

85 

MIN 

42 

45 

40 

40 

50 

46 

41 

39 

51 

59 

71 

66 

57 

51 

45 

42 

50 

43 

57 

57 

50 

41 

48 

51 

64 

64 

64 

64 

54 

50.6 

GALVA 

90 

64 

71 

84 

79 

79 

67 

78 

75 

63 

85 

83 

76  4 

MIN 

40 

45 

43 

38 

48 

52 

40 

35 

53 

•51 

56 

64 

66 

50 

50 

46 

40 

51 

37 

54 

59 

59 

36 

45 

55 

61 

59 

62 

62 

56 

50.  1 

GENESEO 

62 

66 

88 

68 

62 

70 

MIN 

41 

45 

39 

39 

46 

52 

41 

34 

55 

54 

59 

64 

72 

51 

55 

38 

40 

53 

41 

59 

57 

50 

39 

47 

57 

64 

58 

65 

65 

60 

51.4 

GOLCONDA   DAM  51 

66 

61 

MIN 

42 

56 

52 

52 

50 

64 

50 

47 

56 

65 

67 

68 

70 

60 

50 

46 

53 

51 

60 

52 

64 

66 

56 

46 

49 

60 

66 

66 

64 

68 

63 

57!6 

GREENVILLE 

6  1 

73 

70 

62 

65 

6  1 

84 

89 

6  8 

61 

64 

61 

74 

76 

MIN 

38 

51 

45 

46 

49 

64 

50 

40 

52 

64 

67 

70 

66 

57 

54 

42 

54 

49 

58 

43 

59 

66 

60 

41 

46 

62 

67 

65 

63 

66 

64 

55.4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

6  5 

66 

92 

60 

70 

80 

MIN 

11 

49 

46 

45 

49 

65 

47 

47 

55 

66 

69 

70 

71 

56 

55 

41 

52 

49 

56 

47 

64 

70 

61 

49 

49 

60 

65 

67 

62 

67 

65 

56.7 

HARRISBURG 

MAX 

67 

75 

78 

73 

89 

87 

81 

69 

81 

86 

88 

91 

90 

64 

65 

66 

62 

84 

85 

84 

91 

93 

87 

70 

75 

73 

67 

89 

91 

92 

66 

61.9 

MIN 

40 

56 

51 

53 

45 

66 

55 

43 

50 

65 

66 

70 

70 

64 

56 

43 

52 

45 

60 

46 

62 

70 

68 

44 

41 

62 

65 

65 

63 

66 

66 

57.2 

HAVANA 

MAX 

60 

63 

74 

71 

83 

62 

70 

70 

84 

89 

89 

95 

94 

86 

73 

65 

75 

66 

84 

80 

86 

92 

89 

72 

76 

75 

87 

87 

68 

61 

79 

60.4 

MIN 

43 

49 

40 

45 

51 

46 

36 

56 

70 

69 

69 

69 

54 

56 

40 

55 

44 

57 

42 

56 

65 

56 

38 

48 

58 

66 

65 

64 

66 

64 

54.6 

HILLSBORO 

MAX 

62 

69 

79 

72 

32 

87 

79 

66 

78 

60 

85 

90 

66 

82 

71 

64 

76 

64 

85 

74 

87 

90 

66 

72 

72 

72 

80 

84 

90 

89 

78 

79.  1 

MIN 

39 

49 

44 

46 

59 

65 

47 

40 

53 

66 

66 

70 

66 

56 

53 

40 

46 

61 

44 

57 

66 

58 

42 

42 

51 

61 

62 

62 

f  2 

59 

54.5 

S«e  reference  notes  follovlDg  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
MAY  1956 


HOOPESTON 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOL lET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE   4  NW 


LA   SALLE  PERU 


MAKANDA   1  NW 


MC  LEANS80R0 


MOLINE   WB  AP 


MORRIS   3  NE 


MORRISONVILLE    1  E 


MT   CARMEL   3  N 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT  VERNON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AP 
PONT  I  AC 
OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE  1  w 

ROCKFORO 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


62      71  76 


58  61  66 
itO      1*1  42 


35      44  37 


61      62  68 


63  68  78 
45      43  36 


55      62  73 


62  66  73 
41      50  40 


38     54  52 


63  68  73 
36      48  42 


39      54  50 


36      46  40 

57  62  72 
42      45  38 


67     63  73 


60     62  71 


41      48  59 


75      84  81 


48      50  65 


40     41  50 


69      60  79 


41      50  56 


62  67  73 
40     48  50 


44      51  60 


76      83  83 


52      46  47 


65  68  31 
40      49  55 


70  80  75 
39      55  55 


39     47  51 


59  61  65 
36      42  36 


58     67  73 

39      50  43 


51     66  72 


57     60  58 


67  72  78 
34     54  52 


38      53  45 


40      46  41 


37     53  42 


62      70  75 


64     68  73 


41      44  41 


58     61  70 


40      49  42 


57  62  74 
42      49  44 


41      50  45 


58      62  70 


57     60  65 


35     42  35 


65  60  62 
36      46  46 


71  80  86 
46      49  65 


53      46  52 


60      58  57 


53      43  65 


74     82  87 


66     82  85 


69  81  87 
44      48  65 


66      78  85 


59      56  75 


62      78  75 


67     66  79 


63  85  74 
43     49  52 


60  72  82 
43      49  49 


40     47  58 


64      58  60 


60     60  51 


Day  Of  Month 


60      67  79 


80      68  84 


81      68  81 


58  64  82 
42      40  57 


57      63  78 


56      62  76 

39      35  52 


68      70  86 


67      69  85 


67      70  81 


65      55  77 


63  68  85 
40      35  55 


61     66  85 

42      38  57 


87     89  94 


84  86  91 
66      69  69 


45      60  64 


76  84  92 
4  7     60      6  5 


87  90  93 
51      68  64 


67      72  66 


67     68  67 


82     84  88 


65      61  69 


65      66  68 


86  89  93 
52      68  64 


75  88  94 
55     65  65 


68     54  52 


65  68  87 
42      41  53 


58  65  82 
39      33  54 


61  67  82 
39     35  56 


84      64  67 


36      33  55 


55      41  54 


82  68  78 
52      42  52 


63  66  83 
41      36  56 


63  66  80 
49      39  48 


72  67  76 
48      38  52 


65      57  76 


51      63  77 


43      40  55 


62     65  81 


48      40  56 


62      66  78 


60  66  80 
43      34  53 


58     63  76 

34      33  52 


59     65  76 


81  86  93 
45     55  66 


81  85  90 
51     55  59 


82      85  90 


60     67  70 


85  69 
50  55 


88  68 
50  55 


50      53  56 


83     82  90 


76     87  91 


34  85  90 
65     64  69 


66     65  70 


72  83  90 
55     67  69 


86  92 
70 


82  85  90 
51      61  67 


67  93 
71 


84  64  91 
68      67  69 


67     55  55 


90  70  70 
56      50  46 


92  86  67 

60  49  55 

92  69  75 

70  53  63 

90  83  70 

69  50  50 


87  89  66 
6  8     62      5  7 


65      50  49 


86  82  63 
68     60  55 


69      84  66 


89  84  66 
70      53  55 


90  78  62 
66      57  46 


65     55  53 


67     56  50 


69  76  60 

70  5  3  46 


59     53  47 


83  84  70 
71     51  55 


58     50  48 


91  78  63 
70      56  49 


33  85  90 
54      67  66 


76      84  66 

43     ,52  60 


52  85  35 
45     47  60 


38      50  43 


59  68  80 
41      52  46 


62      67  79 


67      73  87 


64  70  85 
37      49  42 


45      54  54 


65      80  82 


64  70  84 
35      47  40 


39     43  40 


65      73  85 


63  69  62 
36     45  40 


65      68  84 


4  3      4  5  44 


60  67  81 
37     45  40 


43      51  47 


63      76  81 


38      48  43 


63      75  30 


60     65  78 


58  65  78 
38     42  40 


62     72  84 


90  87  70 
68     54  54 


88  86  68 
68     47  50 


85  85  67 
66     49  44 


71  75  82 
52      39  56 


83  74 
59  42 


81      74  39 


83     74  80 


79      76  80 


77  77 
49  42 


52      40  56 


60      48  65 


75  76  84 
45      38  56 


60      4  3  60 


82      75  82 


49      39  52 


34     51  51 


60  70  80 
40      49  45 


60     70  79 


63      66  80 


34      45  40 


91  70 
55  40 


60      45  33 


78  72 
49  36 


75  72 
54  42 


93  71  74 
57      46  36 


92  81  72 
67     53  35 


82  69 
66  44 


76  77  85 
49     38  54 


50      44  58 

83  79  65 
48      42  57 


76  76  65 
60      40  54 


55     41  53 


60     75  60 


60     47  64 


79     77  35 


75  75  80 
49     40  53 


76     78  87 


76  77  85 
61     38  58 


71  75  84 
56     36  57 


67  73  79 
42      41  57 


78     76  82 


79  69  94 
56     47  61 


75     69  91 


67  78  87 
46     40  55 


79     76  82 


74  74 
46  57 


71  73  85 
46      59  67 


52      58  59 


74  73  78 
46      50  60 


47     51  62 


76  75  82 
45     57  62 


77  75  87 
47      56  66 


51      5  7  64 


76  73  87 
47      57  66 


67     75  82 


69  67 
41  34 


80  69 
63  40 


75  70 
48  36 


60     51  39 


87  70 
48  38 


85  68 
57  37 


89  73 
65  41 


66  68 
46  36 


89  65  71 
66      67  43 


90  88  70 
70      59  39 


93  70  70 
58      46  37 


61 

50  38 


38  61  69 
67     50  35 


93  63  63 
62     39  33 


87  68  70 
65     46  42 


80  67 
47  37 


95  87  73 
70     61  45 


90  74  71 
65     52  43 


69  68  67 
67     42  39 


89  84  72 
61      47  38 


81      86  86 
64      65      65  66 


87      89  88 


85  86  87  35 
65      63      66  64 


55     64     67  65 


78  85  85  79 
52      61      61  64 


53      62      62  63 


75  69  84 
47      58  67 


75  72  85 
44      61  66 


45      54  64 


76     75  66 

45     57  59 


75  76  63 
46     58  59 


74  73  81 
45     58  62 


58     61     62  60 


86  89  33  79 
65      64      66  56 


83  83  36  60 
56      56      64  61 


86  89  88  79 
64      63      65  62 


83      37      89  86 


65     62     65  55 


65      64      67  65 


34      89  86 
56     60      61  56 


78     85  63 
59      64      66  54 


81  86  64  30 
64     64     65  59 


55     64  65 


84  84  83  82 
56     62     65  60 


85  87  87  76 
63     62     66  63 


73  70  62 
39     60  64 


77     74  85 


77  71  80 
50     57  62 


75     66  86 


76  71  84 
44     60  67 


75  69  77 
45     56  65 


77     72  84 


82  87  69  89 
66     64     70  66 


60  63  62  78 
55     64     66  56 


64  87     88  65 

65  66     68  66 


88  67  90  85 
65      64      67  65 


82  82  84  76 
56      64      64  60 


89  89  91  77 
63     62     62  59 


85     87     87  77 


82     85  87 
64      65      67  62 


71  86  65  73 
51     65     66  48 


82  86  33  73 
64     63     67  66 


79  84  84  76 
56     64  65 


81     74  60 

4  3      3  9  54 


45     42  55 


90  88  66 
56     42  35 


91  84  65 
54     44  34 


75  79  91 
49      58  67 


73  74  86 
49     58  67 


75  68  82 
46     56  66 


46     68  66 


75  76 
48  66 


76     75  60 


86  90  84  80 
67     67     66  61 


66     63     67  51 


65      64      66  57 


30  85  61  80 
62      63      64  65 


64  82  62 
62     63  58 


80  85  84  83 
63     66     63  60 


3«e  reference  notes  followlag  StntloD  lodex. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAV  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
36 

60 
42 

60 

36 

61 

37 

57 
45 

58 

42 

59 

37 

64 

33 

75 
55 

65 
44 

86 
63 

85 
58 

65 
57 

70 
50 

67 
45 

56 
36 

66 
43 

81 

39 

63 

74 
40 

82 
55 

92 
54 

61 
4  1 

65 
36 

75 
52 

70 
56 

81 

77 

86 

65 

6: 

70.7 
47.  I 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

58 

<.o 

64 
43 

75 
43 

69 
43 

83 
43 

76 
45 

79 
48 

69 

36 

83 

88 
68 

88 
68 

92 
74 

92 
74 

88 

79 
55 

77 
36 

79 
55 

64 
46 

74 
42 

82 
42 

90 
55 

91 

72 

85 
56 

52 

78 
41 

74 

56 

88 
68 

90 
68 

66 
63 

83 
61 

82 
52 

30.9 
53.3 

SKOKIE 

MAX 

MIN 

SPARTA 

MAX 
MIN 

63 
37 

74 
53 

78 
47 

78 
50 

84 
50 

86 
66 

85 
52 

67 
41 

79 
53 

81 
66 

34 
69 

68 
69 

67 
68 

84 
58 

63 
55 

65 

42 

78 

56 

61 
60 

76 

52 

78 
48 

89 

62 

69 
67 

67 
67 

71 
43 

71 
49 

76 
62 

64 
65 

84 
66 

88 
65 

89 
67 

87 
65 

79.8 
57.2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

59 
43 

65 
48 

72 
44 

62 

47 

81 

50 

82 
52 

66 
43 

66 

37 

81 
56 

84 
68 

87 
69 

92 
66 

90 
66 

68 
55 

64 
49 

63 
40 

74 

50 

62 
45 

73 
50 

76 
43 

87 
61 

91 
66 

70 
46 

70 
40 

75 
47 

72 
59 

84 
68 

86 
67 

67 
66 

85 
67 

72 
56 

76.3 
53.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

52 
36 

58 
41 

57 

35 

59 

35 

57 
44 

56 

45 

56 
34 

64 

30 

76 
54 

76 
46 

81 
48 

82 
60 

64 
64 

83 
47 

65 
47 

58 

32 

66 
46 

80 
40 

79 
44 

74 

42 

80 
57 

88 
59 

66 
45 

62 
40 

73 
50 

76 

57 

63 
59 

79 
53 

83 
64 

83 
65 

77 
53 

71.5 
47.5 

SYCAMORE 

MAX 

MIN 

57 

35 

61 

42 

65 

37 

61 

35 

51 
44 

63 
45 

57 

35 

65 
33 

77 
52 

74 
42 

86 
50 

89 
60 

86 
69 

82 
50 

63 
49 

61 
34 

66 

42 

61 

38 

78 
44 

74 

36 

82 

92 
53 

61 
41 

69 
33 

76 

50 

70 
54 

79 
60 

76 

52 

88 
64 

84 
63 

76 
55 

73.2 
46.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

62 

39 

69 
50 

72 
40 

72 
44 

77 
48 

86 
62 

77 
48 

66 
39 

80 

50 

64 
66 

83 
66 

90 
68 

91 
69 

86 
56 

68 
53 

61 

38 

74 

50 

80 
41 

60 
56 

76 
36 

66 
54 

92 
66 

90 
53 

68 
35 

75 
46 

74 
57 

83 
66 

80 
61 

85 
62 

67 
60 

76 
63 

78.4 
53.0 

URBANA 

MAX 
MIN 

61 

39 

66 

49 

71 
43 

60 
43 

75 
48 

84 

50 

64 

40 

66 
39 

79 
53 

83 
66 

83 
66 

90 
68 

90 
69 

77 
56 

60 
48 

61 
40 

70 
49 

79 
45 

68 

45 

76 
42 

87 
56 

91 
65 

65 
40 

67 
38 

75 
46 

68 

57 

82 
66 

78 
65 

65 
64 

85 
66 

76 
57 

74.9 
52.2 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 

MIN 

62 

37 

71 
45 

75 
40 

63 
45 

83 
47 

85 
56 

65 
42 

65 

38 

76 
51 

82 
65 

83 
66 

88 
69 

66 
68 

77 
56 

62 

49 

62 
41 

75 
46 

79 
42 

75 
49 

75 

38 

86 
56 

66 
65 

70 
45 

67 

39 

73 
44 

71 
62 

84 
67 

66 
63 

86 
63 

87 
66 

77 
54 

76.  3 
52.  1 

VIROEN 

MAX 
MIN 

58 

39 

68 

50 

73 
45 

71 

45 

81 

49 

84 

65 

77 
46 

65 
37 

78 

52 

83 
63 

66 
66 

91 
65 

86 
62 

66 
53 

70 
52 

62 

37 

75 
51 

82 
45 

76 

59 

73 
41 

87 
54 

69 
67 

87 
56 

66 
4  1 

73 
45 

71 

58 

85 
66 

84 
66 

66 
63 

86 
64 

81 
65 

76.2 
53.8 

WALNUT 

MAX 
MIN 

58 
40 

60 
44 

68 
44 

67 

37 

63 
46 

64 

50 

67 

39 

69 
38 

84 
56 

78 
49 

89 
45 

93 
56 

92 
69 

88 
54 

70 
54 

63 
56 

70 

49 

84 

42 

83 
46 

77 
4  1 

84 

51 

96 

55 

83 
47 

60 
40 

80 
40 

76 
58 

85 
62 

80 
56 

87 
62 

83 
64 

83 
61 

77.6 
50.1 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

59 

38 

64 

45 

70 
41 

68 
41 

65 

47 

82 
53 

60 
42 

65 

35 

80 
54 

79 
51 

64 
68 

91 
63 

91 
66 

85 
54 

68 
53 

61 

41 

68 

45 

80 
41 

75 
50 

77 

39 

82 
55 

66 
63 

80 
47 

67 
35 

73 
49 

66 

52 

79 
64 

79 
59 

86 
63 

87 
63 

78 
63 

75,5 
51.0 

WAUKECAN 

MAX 
MIN 

53 
33 

60 
41 

60 

36 

54 
36 

46 

43 

54 

42 

49 

36 

55 

32 

75 
45 

70 
39 

86 
44 

67 
61 

82 
57 

82 
51 

66 
51 

55 
34 

62 
44 

78 
36 

73 

70 

39 

80 

56 

92 
48 

65 
40 

57 

32 

65 

49 

67 
54 

75 
52 

61 
48 

68 
56 

84 
65 

80 
56 

45.  3 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

56 

37 

60 
42 

61 

39 

59 

37 

58 
45 

70 
44 

52 

37 

63 
34 

74 
53 

74 
41 

84 
50 

89 
63 

66 
69 

86 
51 

69 
53 

59 
36 

65 
45 

76 
38 

77 
45 

69 

38 

62 
55 

91 
52 

87 
41 

65 

33 

73 
52 

70 
55 

77 
56 

70 
50 

67 
63 

85 
63 

61 
62 

72.9 
47.7 

WHITE   HALL    1  E 

MIN 

57 
40 

67 
49 

73 
40 

72 
40 

81 
51 

84 
67 

80 
48 

66 

39 

81 
52 

83 
66 

66 
71 

92 
68 

91 
67 

68 
54 

67 
54 

68 

36 

75 
56 

84 
45 

62 

59 

73 
43 

90 
57 

90 
72 

89 
58 

70 
42 

73 
46 

73 
59 

76 
67 

65 
65 

86 
62 

86 
66 

85 
66 

79.  1 
55.  1 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

62 

33 

69 

57 

73 
42 

80 
46 

85 
64 

77 
49 

65 
34 

77 
50 

63 
65 

83 
66 

69 
68 

89 
66 

83 
56 

65 

62 
41 

73 
52 

80 
44 

74 

56 

76 

35 

85 

57 

90 
66 

70 
54 

68 

33 

74 

45 

72 
58 

85 
66 

65 
64 

87 
62 

88 
67 

77 
63 

77.5 
53.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.06 

.09 

.11 

.16 

.16 

.23 

.16 

.19 

.24 

.24 

.27 

.  38 

.  39 

.11 

.04 

.22 

.23 

.27 

.16 

.13 

.24 

.27 

.09 

.41 

.03 

.42 

.18 

.20 

.27 

.31 

6  .47B 

WIND 

21 

33 

19 

17 

34 

84 

73 

41 

B8 

195 

165 

116 

146 

151 

125 

36 

20 

19 

22 

36 

17 

68 

50 

39 

59 

79 

112 

59 

38 

58 

73 

2093 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.32 

.04 

.07 

.19 

.18 

.45 

.16 

.23 

.37 

.24 

.05 

.09 

.04 

.22 

.17 

WIND 

26 

28 

87 

40 

105 

128 

63 

39 

111 

114 

49 

17 

22 

113 

65 

MAX 

86 

74 

66 

66 

58 

80 

76 

78 

94 

74 

78 

70 

88 

65 

71 

88 

MIN 

48 

47 

31 

39 

36 

42 

36 

50 

42 

32 

50 

61 

56 

64 

56 

57 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.39 

.07 

.29 

.22 

.21 

.39 

.40 

.29 

.37 

.31 

.45 

.29 

.17 

.00 

.43 

.31 

.22 

.40 

.30 

.40 

.  36 

.48 

.24 

.45 

.  12 

.20 

.32 

.39 

.33 

9.41B 

WIND 

47 

47 

53 

153 

76 

88 

106 

30  7 

167 

217 

237 

191 

213 

215 

77 

94 

146 

131 

101 

108 

121 

164 

133 

146 

92 

128 

144 

103 

91 

158 

116 

4170 

MAX 

46 

64 

70 

80 

75 

80 

87 

67 

72 

77 

87 

84 

88 

86 

72 

67 

67 

74 

83 

78 

78 

81 

92 

74 

79 

77 

72 

90 

92 

89 

89 

78.0 

MIN 

36 

42 

48 

47 

46 

49 

48 

39 

39 

53 

66 

65 

66 

54 

53 

40 

50 

47 

47 

42 

41 

51 

61 

42 

40 

44 

60 

67 

65 

66 

66 

51.3 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.06 

.06 

.12 

.21 

.10 

.30 

.28 

.16 

.22 

.12 

.19 

.24 

.31 

.29 

.14 

.03 

.25 

.22 

.29 

.29 

.  34 

.27 

.30 

.24 

.21 

.23 

.04 

.13 

.23 

6  .308 

WIND 

35 

32 

17 

25 

25 

46 

56 

47 

58 

91 

63 

75 

75 

75 

17 

16 

31 

30 

82 

8 

15 

27 

39 

32 

38 

48 

16 

64 

13108 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No.  1 

County 

O 

1" 

■3 

M 
(-4 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

WD  server 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

1 

Albion 

0OS5 

H4«rdB 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Al«»do  2  S 

0072 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

2  3  5 

O0B2 

Warren 

4 

41  03 

90  34 

694 

Hun.  Water  Works 

C 

AltoD  Dan  26 

4 

Tfl 

Corps  of  Englneere 

2  3  5 

0187 

Onion 

5 

37  28 

69  15 

640 

7P 

TP 

2  3  5 

7 

Aooawaa 

0195 

Beory 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  B.  Croegaort 

3 

0203 

42  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Arlington  Belghts  4  SSS 

0247 

Cook 

1 

42  02 

87  58 

660 

George  A.  Bonenann 

3 

Bancock 

1 

MID 

Rev.  J.  DlGlacomo 

Aurora  CoH^S^ 

0338 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

TP 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

Avon 

0356 

Fulton 

1 

40  40 

90  26 

640 

TA 

Harold  L.  Bell 

3 

Barrr 

0445 

39  41 

91  03 

640 

TA 

3 

0492 

Cass 

1 

40  01 

90  26 

4S0 

Saauel  C.  Crovell 

3 

B«ardBtovn  LaGranga  Dun 

I 

HID 

Corps  of  Engineers 

Belleville  Scott  AFBaee 

0510 

St,  Clair 

2 

38  32 

89  51 

444 

HID 

HID 

U.S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sewage  Pl«ot 

0583 

Boone 

6 

42  16 

88  52 

753 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

0598 

40  20 

91  07 

671 

6P 

3 

Bentoci' 

0608 

Franklin 

4 

38  00 

88  55 

474 

Senton  *ater  Dept. 

3 

BloonlDgtoD  WBter*oi-k8 

1 

TA 

Herl  L.  Burgln 

BloonlogtoD  Nornal 

0766 

UcLeao 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

Bluffs 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Hortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

41  13 

89  37 

795 

HID 

3 

Brookport  Dan  52 

0993 

KftBSac 

5 

37  08 

88  39 

335 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

Alexander 

4 

HID 

HID 

U.S.  weather  Bureau 

7  C 

Cantoa 

1250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Hammond 

3 

Carbondole  Se.age  Plant 

1265 

Jackson 

* 

37  44 

89  12 

420 

7A 

2  3  5  6 

1280 

Uacoupln 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

Henry^B  'Boelting 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1288 

Clinton 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

tluc  Water  &  Pwr  PI 

2  3  5 

Caral 

7 

6P 

George  c.  Danner 

Carpenter  1  S* 

1304 

lladlsoD 

4 

38  S3 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Casey 

1329 

Clark 

7 

39  IH 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

1386 

38  35 

89  07 

490 

6P 

3 

Cbandlervllle 

1412 

Caes 

1 

40  03 

90  09 

485 

Lloyd  Satholf  '"''^ 

3 

CbannaboD  oreBden  Isld 

1420 

Grundy 

1 

7A 

Corps  of  Engineers 

Charleston  2  WNW 

1436 

Coles 

7 

39  30 

88  12 

655 

GP 

7A 

Radio  Station  ITEIC 

2  3  5 

ChenoB 

1475 

lIcLean 

40  44 

88  44 

720 

5P 

C.  Herle  parry 

2  3  5 

Chester 

1491 

37  54 

89  49 

400 

7A 

3 

Chicago  cal  Tr  WkB 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  Lakeview  PmpBta 

1532 

Cook 

3 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  Hayfalr  Pap  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  N  Br  puap  Sta 

1547 

Cook 

41  58 

87  42 

595 

HID 

c 

Chicago  Roseland  pmpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

:ty  Engr  Wtr^urlf 

c 

Chicago  San  Dlst  Disp 

1557 

Cook 

3 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  San  Diet  Office 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

HID 

Cbgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  S-  Filter  plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chgo  Springfield  Papg 

1567 

Cook 

41  55 

87  44 

630 

MID 

c 

Chicago  Unlvereity 

1572 

cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1577 ; Cook 

3 

^ID 

U.S.  Weather  Bureau 

Chicago  WB  City 

1582 

Cook 

3 

41  S3 

87  38 

594 

HID 

HID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chinicotbe 

1627 

Peoria 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

1648 

Cook 

41  51 

87  46 

608 

7P 

TP 

2  3  5 

Clsne  SrovB  Caap 

1664 

7 

38  31 

88  24 

Pure  Oil  Conpany 

c 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

1 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

Floyd  G-  Anderson 

2  3  5 

Colllnsvllle 

1825 

UadlBOD 

4 

38  40 

89  59 

555 

HID 

WllllBoi  E.  Bonn 

c 

Coultorvllle  Res. 

1944 

Raodolph 

38  12 

89  36 

530 

HID 

c 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

Village  of  Crete 

c 

Danville 

2140 

Verallton 

7 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

Danville  Sevage  Plant 

2145 

Veraillon 

7 

40  06 

87  36 

TA 

Danville  Sewage  PI 

3 

Decatur 

2193 

Uacon 

1 

39  51 

86  58 

670 

7P 

TP 

William  B.  Coonradt 

2  3  5 

7 

2348 

41  51 

89  29 

696 

6P 

TA 

2  3  5 

7 

Downs  2  HE 

2417 

1 

40  25 

88  51 

794 

Ada  A.  Devine 

c 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Perry 

6P 

6P 

111.  state  Police 

2  3  5 

Dvlght  St,  Refornatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

c 

East  St.  LOuls  Parks  C 

2614 

St.  Clair 

4 

38  34 

90  11 

410 

TP 

7P 

Parke  College 

2  3  5 

2642 

40  57 

89  38 

HID 

C 

EdvardsvlUe 

2679 

4 

38  49 

89  58 

554 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Efflnghaa 

2687 

Eff Inghaa 

7 

6P 

Radio  Station  WCRA 

7  C 

Elgin 

2736  I  Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Heckner 

3 

EUzabethtovn 

2750 

5 

37  2? 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

2800 

Jersey 

38  57 

90  22 

641 

5P 

3 

Evanston  Puaplng  Sta. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

625 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Falrbury  Wateraorks 

2923 

Livln^aton 

I 

HID 

Dept.  of  Waterworks 

Fairfield 

2931 

Wayne 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farner  City 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  3$ 

732 

HID 

Horah  Yeagle 

C 

3109 

Clay 

3B  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

2  3  5 

Freeport 

3257 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

7A 

Alvln  W.  Tlma 

Fulton  Dan  13 

3290 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

Galatla  1  W 

3304 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

C 

3312 

Jo  DavlesB 

42  24 

90  26 

611 

6P 

3 

Galesburg 

3320 

Knoi 

1 

40  57 

90  22 

780 

HID 

Jaaes  Barrett 

2  3  5 

GalvB 

3335  Henry 

1 

6P 

Arthur  E .  Johnson 

Geoeseo 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  10 

639 

6P 

6P 

Mrs.  H.  J.  Bessant 

2  3  5 

Gibson  City 

3413 

Ford 

1 

40  2B 

86  23 

753 

6P 

Edward  P,  Bergetroa 

3 

345S 

Benderson 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Clendale  Exp.  Farn 

3482 

5 

37  26 

88  40 

500 

U.S.  Soli  Cons  Serv 

3 

C 

Golconda  Dais  51 

3522 

5 

HID 

6A 

Corps  of  Engineers 

7  C 

Golden 

3530 

Adana 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nothery 

3 

Grafton 

3572  .Jersey 

* 

38  58 

90  26 

404 

7A 

R.   laogene  DeSherlii 

3 

3595 

37  40 

69  30 

367 

7A 

3 

Greenfield 

3666  iGreene 

1 

39  20 

90  12 

556 

Lloyd  S.  Hedarls 

C 

Greenup 

3683  iCunberland 

7 

5P 

Leonard*  M.  Nichols 

Greenville 

3693 

2 

38  S3 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

Crldley 

3709 

UcLeao 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

3717 

Pike 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Bnrdln 

3850 

1 

39  09 

90  37 

440 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Barrlsburg 

3879 

5 

366 

6P 

6P 

Clyde  Pittaan 

Borrlsburg  DlspOBal  Pi 

3884 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

6A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

3930 

Hason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

Bavaal  Ho  2 

3940 

40  18 

90  04 

460 

8A 

3 

Hlllsboro 

4108 

iMontgonery 

2 

39  09 

89  29 

720 

6P 

Walter  E,  Belcher 

2  3  5 

RoopestoD 

4198 

Veraillon 

7 

6P 

John  F.  Mushrush 

2  3  5 

Hudson  Lk  Bloo.lDgton 

4269  llcLean 

1 

40  40 

88  56 

740 

HID 

111.  State  Wtr  Sur. 

C 

gutoonvllle 

4312  Crawford 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed  S .  Dry 

c 

4317 

Crawford 

39  06 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Daa  16 

4355 

4 

41  25 

91  01 

554 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

jAcknonville 

4442 

Uorgan 

1 

6P 

6P 

Korbury  Snnatoriua 

2  3  5 

Jacksonville  3e«age  PI 

4447 

iHorgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Hunlclpnl  Sew  Trt 

c 

Janenvllle 

4465 

7 

39  22 

68  IS 

HID 

Albion  F.  Edwards 

c 

4489 

Jersey 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Hoae  Ridge  Fara 

2  3  5 

Jo) lot  Brandon  Rd  Dan 

4530 

Will 

1 

41  30 

88  06 

543 

Corps  of  Engineers 

3 

4535 

Will 

1 

41  32 

88  OS 

520 

6P 

HID 

111  St.  Penltentlar 

2  3  5 

7 

Kankakee  3  3w 

,4593 

Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

625 

7A 

Oelbert  W.  Koer^er 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  N« 

|4598 

Kankakee 

1 

41  08 

87  58 

631 

6P 

6P 

M.  A.  Dtirand 

2  3  5 

4S03 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

HID 

C 

Kelthsburg  J  NW 

'4655 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

6A 

Verda  H.  Korrls 

3 

14710 

Henry 

1 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kf^anee  Baker  Park 

4715 

iBenry 

1 

41  15 

89  54 

MID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

I.a  Berpe 

|4623 

Bancock 

1 

40  3S 

90  56 

691 

7P 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

Lanark 

4879 

Carroll 

42  06 

69  50 

878 

HID 

Wa.  E.  Aurand 

C 

La  Salle  Peru 

4922 

ILa  Salle 

1 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Westclok  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  l  s 

'4923  La  Salle 

I 

41  19 

80  06 

7A 

Wa.  K.  Boeha 

3 

LawrencevlUe 

49S9 

iLawrence 

7 

38  44 

67  41 

500 

6A 

Radio  Station  WVMC 

3 

^5036  lIcLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  Lere 

3 

Lincoln 

5079 

Logan 

1 

40  09 

89  22 

591 

TP 

7A 

John  Zurkaner  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  k  Daa 

5131 

Will 

1 

41  34 

S6  05 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  Bouse 

5136 

Will 

1 

41  34 

86  05 

585 

MID 

Chgo  sanitary  Dlst. 

C 

Louisville 

5216 

Ctay 

7 

38  47 

88  30 

460 

MID 

Roy  H.  Dawkins 

c 
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Station 

County 

0 

S 

S 

no 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

0 
T3 

jg 

« 

1 

1 

J3 

Longiti 

XI 

> 

m 

Temp. 

Precip.| 

Hackloaw 

Hakanda  1  NW 

Uarengo 

Marietta 

52T2 

5294 
5326 
5334 

Tazewell 

Jackson 
McBenry 
Fulton 

40  32 

37  38 
42  15 
40  30 

89  22 

90  40 
69  14 
88  37 
90  24 

620 
702 
660 
880 
546 

f3> 

6P 

6P 
6P 

6P 
6P 
MID 

:ecil  K.  Triable 

Harvey  B.  Hartlioe 
Claire  Loofbourrow 
Joseph  Ace  UcCance 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Marion  2  W 

Marseilles  Lock 
Marshall 
Mason  City 

5342 

5372 
5380 
5413 

Williamson 

La  Salle 

Clark 

Hason 

37  44 

41  20 

39  23 

40  12 

88  53 
86  58 

88  45 
67  42 

89  41 

448 

720 
486 

606 
561 

5P 
HID 
TA 
6P 
MID 

C.  N.  Danlelson 

rorps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 
Carl  D.  Toalln 

3 
3 

C 
C 

Uattoon 

McBenry  2  S 
HcLeansboro 
Medora 

5430 

5498 
5515 
5539 

Coles 

HcHenry 
Hamilton 

39  28 

42  19 

38  05 

39  10 

88  21 
86  16 
86-15 
88  32 
90  06 

718 
760 
742 

458 
620 

MID 

6P 

MID 

6P 
6P 
TP 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

John  J.  Baroings 
F.  G.  Frazler 
M.  Ft  Dodge 

2  3  5 
3 

2  3  5 

Mlnoak 

Monaoutb 

Montlcello 

Morris 

5712 

5766 
5791 
5620 

Woodford 

Warren 
Piatt 

40  54 

40  55 

40  02 

41  21 

89  02 

90  31 
90  38 
88  34 

88  26 

755 
589 
770 
659 
520 

TP 
HID 

6P 

TP 
HID 

6P 
SP 

Hoaer  C.  Parks 

Prof.  Lyle  Finley 
Lee  F.  Clffln 
Ray  Webb 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  T 

3 

3 

C 

iWrrls  3  HE 

Horrleonville 
Morrlsonvllle  1  E 
Ht.  Camel  3  N 

0625 

5B41 
5846 

5893 

Grundy 

Christian 
CbristlBQ 

41  24 

39  25 
39  25 
38  27 

68  22 
89  58 
89  27 
89  26 
87  46 

549 

603 
636 
638 
400 

6P 
5P 

TP 
6A 

6P 
SP 
MID 
TP 

Donald  U.  pyatt 

Frank  A.  Lowis 
John  R.  Lowis 
Radio  Sta.  WVHC 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

c 

Mount  Carroll 

Mount  Pulaski 
Mount  Sterling 
Hount  Vernon 

5901 

5927 
5935 
5943 

Logan 
Jefferson 

42  05 

40  01 

39  59 
36  20 

89  58 
89  42 

89  17 

90  46 
68  54 

617 
685 

711 
480 

TP 

6P 

6A 
PP 
5P 
5P 
7A 

James  F.  HcCray 

Alva  Brown 
Hoaer  L .  Renaker 

Clyde  E .  Deem 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5  7 

Murphysboro  Wateraorks 

Newark  T  E 

New  Boston  DaM  IT 

Hew  Boston 

5983 

6069 
6080 
6065 

Kendall 
Mercer 

37  46 

41  33 
41  11 
41  10 

89  19 
89  25 
86  26 
91  03 
91  00 

420 
505 
707 
546 
571 

HID 

6P 
6P 
8A 
7A 

Murphysboro  Wtr  Co, 

Kenneth  A.  Richard 
Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 

3 
3 
3 
3 

c 

New  Burnside 

Olney  Radio  Station 
Oregon 

Oregon  Waterworks 

6093 

6446 
6490 
6492 

Johnson 

Richland 

Ogle 

Ogle 

37  35 

38  43 
42  01 
42  0] 

88  46 
88  10 

88  04 

89  20 
89  20 

560 
513 
520 
700 
T02 

5P 
6P 
5P 

5P 
6P 
5P 
HID 
8A 

Mae  UcCabe 

Radio  Station  WVLK 
Carnation  Coapany 

CLOSED   

2  3  5 
2  3  S  7 
4/25/56 

c 
c 

Ottawa 
Pana 

Paris  Sewage  Plant 

6526 

6579 
6605 
6610 

La  Salle 

Christian 

Edgar 

Edgar 

41  22 

39  23 
39  37 
39  38 

86  50 

87  37 
89  05 
87  41 
87  42 

4T4 
514 

696 
T35 
T39 

TP 
TP 
TP 

TP 

7P 
7P 
7P 
MID 

7P 

John  A .  Beed 
R.  M.  Caddis 
C.  E.  Schumacher 
City  of  Paris 
City  of  Paris 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

c 

Payson 

Peoria  Lock  k  Daa 
Peoria  WB  Airport 

6616 

6670 
6706 
6711 

Cook 
Adaas 
Peoria 

41  29 

39  49 

40  37 
40  40 

67  44 

88  59 
91  14 
69  39 
69  41 

T08 
928 
640 
445 
654 

6P 
MID 

6P 
7A 
6P 
HID 
MID 

Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  RobbUe 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

c 
c 

Peotone 
Piper  City 

Plttsfield  Waterworks 
Pleasant  Hill 

6725 

6819 
6833 
6861 

Will 

Ford 
Pike 
pike 

41  20 

40  45 

39  39 
39  27 

87  48 
69  54 

88  11 
90  48 

90  52 

722 
605 
670 
724 
456 

2P 
6P 
HID 
HID 

6P 

Ulna  Cutl 

Rev.  C.  M.  Powell 
Plttsfleld  Wtrwks 
Lou  Gillowoy 

3 
3 

3 

c 
c 

Pontlac 

Princeton  1  S 
Prlnceville  2  NW 

6910 

6996 
7004 
7014 

Livingston 

Bureau 
Peoria 
Whiteside 

40  53 

41  21 

40  57 

41  40 

88  37 
90  06 

89  28 
89  47 
89  56 

647 
396 
700 
745 
625 

6P 

7A 
7A 

MID 
6P 

HID 

Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 
pub  Svc  Co  of  H  111 

2  3  S  7 
3 

3 

c 
c 

c 

Qulncy  ^ 

Qulncy  Dam  21 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Rantoul  Cbanute  AF  Base 

7057 

7077 
7082 
7150 

Champa ign 

39  57 

39  54 

39  56 

40  20 

91  24 
91  11 
91  26 
91  24 
88  10 

601 
762 
483 

740 

TP 
MID 

MID 

7P 
HID 
8A 
7A 
MID 

A.  B.  Gibson               12  3  5 
U.S.  Civil  Aero  Ada  !  2  3  5  7 
Corps  of  Engineers    !  3 
Harry  A.  Vollbracbt  '  3 
U.S.  Air  Force              2  3  5  7 

c 

c 

Red  Bud 

Roberts's  H 
Rochelle  1  W 
Rockford 

7157 

7336 
7349 
7375 

Randolph 

Ford 
Ogle 

2 

7 
6 

6 

36  13 

40  40 

41  5S 

42  17 

90  00 
89  11 

88  11 

89  04 
89  OS 

444 

544 

786 
798 
740 

5P 
6P 

7A 

7P 
5P 
6P 

Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Uartin 
R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

c 

Rockford  4  NE 

Rockport 
Rusbvllle 
Ste  Marie 

7400 

7551 
7603 

Schuyler 

4 

1 
7 

42  17 

39  32 

40  07 
38  56 

66  59 

89  06 
91  00 

90  34 
88  01 

8S0 
728 
470 
683 
500 

HID 
6P 

7A  jMrs.  D.  S.  Cuamlngs 
MlDiu.S.  Civil  Aero  Adn 
6P  jHomer  C.  Miller 
6P  jGalo  Bros.  Greenhse 
7A jjudsoD  E.  Cameron 

3  6 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 
3 

Salea 

Shawneetown  New  Town 

Sldell 

Skokle 

7636 

7659 
7952 
7988 

UarloQ 

Gallatin 
Veraillon 
Cook 

2 
5 

I 

38  37 

37  43 

39  55 
42  02 

88  57 
88  SI 
88  10 
87  49 
67  44 

544 

870 
350 

603 

5P 

5P  Glen  R.  Hopkins 
HID  jU.  of  111  N.Exp  Fid 
7A  iJake  B.  Stewart 
7A  Thelaa  Lane 
5P  Hurray  k  Trettel 

3 

3 
3 

2  3  5 

c 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

Springfield  WS  Airport 
Stlckney  ■  Side  Tr  Wks 
Stockton 

7990 

8179 
8278 
8293 

Cook 

Sangaaon 
Cook 

Jo  Daviess 

3 

1 
I 

42  01 

39  50 

41  49 

42  21 

87  43 
69  42 
69  40 
67  46 
90  00 

600 
535 
569 
686 
1000 

6P 
HID 

5P 

HID 
6P 
HID 
HID 
5P 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dlst 
E.  A.  Curtlss 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

2  3  5  7 

c 

c 

c 

Streator  3  N 

Table  Grove 
Taylorvllle 

8353 

8452 
8460 
8491 

La  Salle 

De  Kalb 
Fulton 
Christian 

1 

6 
1 
1 

41  09 

41  59 
40  22 
39  33 

88  50 
88  37 

88  41 
90  26 

89  18 

645 
666 
840 
734 
634 

8P 
TP 

HID 
TP 
7P 
7A 

Radio  Station  WI77 

Frank  C.  oLn 

CLOSED  -  -  -  -  - 
John  W.  Coale 

3 

2  3  5  7 
3/31 /56 
3 

c 

Tiskilwa 

Urbana  Ezp.  Farn 

8604 

8684 
8740 
8745 

Champaign 
Champaign 

1 

7 
7 

41  17 

39  48 

40  06 
40  05 

69  30 
69  52 
88  17 
68  14 
88  14 

512 
752 
653 
T43 
750 

6P 
MID 

6P 
5P 
6P 
HID 
HID 

Orvllle  L .  Weaver 
Ernest  R.  Robsoo 
DeKalb  Agrl .  AssD 

CLOSED  -  -  -  - 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

5/31 /sr. 

Urbana  Engr.  Caapue 

Vandalia 
Vandalla  CAA  AP 
Virden 

8750 

8781 
8T63 
6860 

Chaapalgn 

Fayette 
Fayette 

7 

2 
2 
1 

40  07 

38  59 

38  59 

39  30 

68  14 

88  59 

69  07 

89  10 
89  46 

730 
464 

503 
532 
6T4 

HID 

6P 

TA 
7A 
MID 
MID 

6P 

State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  M.  Katklns 

3  6 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Walnut 

Washington 
Waterloo 

8916 

8990 
9002 
9021 

Bureau 

Tazewel 1 

Monroe 
Iroquois 

1 
1 

41  33 

40  42 

38  20 
40  46 

69  3S 
91  26 
69  24 
90  09 
87  44 

T14 
490 
740 
717 
634 

5P 

6P 

5P 
5P 
MID 

Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 
E.    J.  Hackaan 
E.   H.  Wolf 
Ben J aa In  Jordan 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

c 

Wayne  City 
Weoona 

West  Frankfort  6  E 
Wbeaton  College 

9040 
9090 
9140 
9221 

Marshall 
Franklin 
Du  Page 

7 
1 
4 

1 

36  21 
41  03 

37  54 
41  52 

87  51 

88  3S 

89  03 
88  48 
88  06 

666 
385 
700 
480 
753 

TP 
5P 

TP 
TA 
MID 

5P 

R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
111  State  Wtr  Sorv 
Wheaton  College 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

White  Hall  1  E 
WllCOJt 
Windsor 
Yatee  City 

9241 
9274 
9354 
9616 

Clay" 
Shelby 

1 
7 

2 
1 

39  26 

38  38 

39  26 

40  47 

90  23 
86  IS 
88  36 
90  01 

578 
685 

SP 
6P 

SP 
TA 
6P 
HID 

Nina  H.  Ryherd 
Ora  L.  Bell 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 

c 

NEW  STATIONS 

Barry  3  HI 
Barry  4  H 

Barry  6  N 
Barry  6  NHE 
Barry  5  NKW 
Barry  3  W 

0446 
0447 
0446 
0449 
0450 
0451 
0452 

Pike 

Adaas 
Pike 

4 
4 

4 

39  43 
39  45 
39  47 
39  47 
39  47 
39  45 
39  42 

91  04 

91  02 

90  59 

91  03 
91  01 
91  05 
91  06 

590 
650 
810 
760 
720 
660 
TOO 

HID 

HID 
HID 
HID 
KID 
HID 

G.  Russell  Uetcalf 
Dewey  L.  Andrews 
Paul  R.  Hull 
G.  willlaa  Davidson 
Orvllle  V.  Rlgg 
Dale  P.  Martin 
Irving  J.  Lewis 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

BayllB 
BayllB  4  NV 
BayllB  2  HV 
Klrkwood  2  NV 
Rlrkvood  3  W 

0480 
0481 
0482 
4764 
1765 

Pike 

Pike 

Pike 

Warren 

Benderson 

4 
4 
4 

4 

39  44 
39  45 

39  45 

40  53 
40  52 

90  54 
90  56 
90  56 
90  47 
90  48 

640 

T20 
T60 
T30 
TOO 

HID 
HID 
HID 
KID 

6P 

Kline  Bill 
Albyn  0,  Pearn 
George  L.  Bolaes 
Andrew  C.  Young 
Everett  L.  Trone 

i  ' 

c 
c 
c 
c 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlmensloaal  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  in  'F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  §5°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  Cllmatologlst  at  Station  A^ 
Box  643,  Champaign,  Illinois. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

»       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AU    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.C. 
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WEATHER  SUMMARY 


June  was  generally  hot  and  humid  with  below-average  rainfall  and  above-average  sunshine  amounts.     It  was  the  second 
successive  month  of  above-average  temperatures  and  was  in  strong  contrast  with  June  1955  which  was  cloudy,  cool,  and 
rainy . 

TEMPERATURE     The  warmth  of  June  was  most  marked  in  northern  and  northwestern  portions  where  monthly  mean  temperatures 
were  3°  to  4°  above  average.     Southerly  areas  were  relatively  cool  with  negative  temperature  departures  as  large  as 
-0.9°  at  Carbondale  and  -1.2°  at  Mount  Vernon. 

Temperatures  during  the  month  were  rather  uniform.     The  beginning  was  quite  cool  with  daily  maximums  near  60°  on  the 
1st.     All  stations  reported  their  monthly  lowest  temperatures  during  the  first  three  days.     The  long  hot  spell  which 
lasted  from  the  6th  through  the  24th  had  many  moderately  warm  days  and  nights  but  little  extreme  heat.     Daily  maximums 
during  this  period  were  mostly  near  90°  while  minimums  were  often  below  70°.     However,   there  was  much  personal  discomfort 
because  of  high  humidity,  above-average  sunshine,   and  light  winds.     Pleasantly  cool  weather  followed  after  the  24th  but 
temperatures  and  humidity  were  again  on  the  rise  at  month-end. 

RAINFALL     With  temperatures  and  sunshine  both  being  above  average,  monthly  rainfall  was  below  average  at  most  stations. 
There  were  14  stations  which  had  less  than  25%  of  their  long-term  averages.     There  were  23  stations  with  above-average 
rainfall.     Area  distribution  of  rainfall  was  spotty  and  uneven.     Small  wet  areas  occurred  at  or  near  Barry,  Cairo, 
Carlyle,  Danville,  Sparta,   and  Waukegan.     Some  of  the  driest  areas  were  spotted  near  Chicago,  Bradford,   and  Shawneetown. 
One  of  the  sharpest  contrasts  in  rainfall  was  between  Glenview  (north  of  Chicago)   with  a  monthly  total  of  0.70  inch  and 
nearby  Waukegan  with  5.54  inches. 

Most  June  rainfall  occurred  during  the  period  June  15-22  and  most  of  it  fell  as  local  showers.     Thunderstorms  were  a 
daily  phenomenon  from  the  12th  through  the  26th.     The  cloudy  period  of  June  14-17  had  both  steady  rainfall  and  showers. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY     June  normally  exhibits  some  tendency  toward  spring-like  conditions  but  such  a  tendency  was 
missing  this  year.     June  1956  reminded  one  of  an  average  July  with  its  hot  and  dry  weather,   light  southerly  winds, 
abundant  sunshine,   and  a  lack  of  sudden  temperature  changes.     Most  fronts  and  lows  stayed  well  to  the  north  and  rain- 
fall occurred  almost  exclusively  as  air  mass  showers.     The  principal  exception  to  this  precipitation  pattern  occurred 
during  the  warm,  cloudy,   and  rainy  period  of  June  14-17.     This  condition  resulted  from  a  low  aloft  which  took  five  days 
to  move  from  the  Gulf  of  Mexico  to  northern  Illinois. 


During  the  first  half  of  the  month,  an  anticyclone  aloft  persisted  in  the  area  lying  to  the  west  and  southwest  of  Illi- 
nois. This  effectively  limited  precipitation  and  cloudiness  over  Illinois  although  considerable  moisture  was  available 
at  lower  levels  of  the  atmosphere. 


AGRICULTURAL  WEATHER     Soil  moisture  supplies  continued  to  decline  during  the  first  half  of  the  month.     There  was  recovery 
in  some  areas  later  in  the  month  depending  upon  the  chance  occurrence  of  showers.     Wheat  combining  was  delayed  by 
showers  and  was  lagging  at  month-end.     However,  the  quality  and  yields  of  wheat  were  better  than  had  earlier  been  ex- 
pected.    Oats  progressed  normally  but  straw  was  short  and  crop  prospects  only  fair.     Fruit  crops  did  well  during  the 
month . 

The  corn  crop  started  the  month  in  only  fair  or  average  condition.     However,  the  influence  of  warm  weather  and  showers 
pushed  the  crop  to  a  record  high  of  condition  at  month-end.     Soybeans  also  showed  good  stands  and  excellent  growth.  The 
pressure  of  cultivating  these  two  rapidly  growing  crops  was  such  as  to  interfere  with  the  harvest  of  grain  and  hay. 

SEVERE  STORMS     During  this  month  the  occasional  violent  destruction  by  spring  storms  was  supplanted  by  more  numerous  but 
generally  less  destructive  summer  thunderstorms.     Tornadoes  were  scarce  with  only  two  occurrences  reported.  Much 
property  was  destroyed  by  lightning  and  there  were  frequent  hits  on  electric  transmission  lines.     The  worst  hazard  to 
power  companies  was  the  breaking  of  lines  by  trees  damaged  by  thunderstorm  winds.     Almost  every  thunderstorm  day  brought 
several  such  occurrences.     Hail  damage  to  crops  increased  during  June.     Either  there  was  more  hail,  or  farm  crops  such 
as  grain,  corn,  and  soybeans  were  more  advanced,  and  hence  more  susceptible  to  damage. 

Almost  all  reported  storm  damage  occurred  in  the  second  half  of  June  and  most  was  during  the  week  of  June  15-21.  June 
15  had  many  reports  of  wind  and  lightning  damage  in  north  and  central  portions.     June  17  brought  a  tornado  to  a  resort 
area  south  of  Savanna  but  damage  was  not  heavy.     Other  damaging  lightning  and  hailstorms  occurred  near  Bloomington  and 
Auburn  later  on  the  17th.     Scattered  thunderstorm  damage  occurred  again  on  the  18th  in  east-central  and  north-central 
portions.     A  man  was  killed  by  lightning  at  DeKalb. 

June  19  and  21  were  peak  storm  dates.     The  19th  brought  flash  flooding  by  heavy  showers  in  the  Kewanee  area.     Many  heavy 
thunderstorms  occurred  during  the  late  afternoon  and  evening  in  a  broad  band  extending  from  Quincy  to  Monmouth  and  east- 
southeastward  across  the  State.     Damage  from  heavy  showers,   lightning,   hail,   and  severe  winds  was  reported  from  many 
points  with  a  total  damage  of  more  than  $100,000.     At  Pittsfield  a  tornado  wrecked  a  radio  station  at  about  8:00  p.m. 
On  the  21st,  extremely  heavy  showers  caused  flash  flooding  in  an  area  extending  from  west  of  Danville  northward  to 
Cissna  Park.     A  windsquall  damaged  a  baseball  grandstand  at  Danville  in  the  afternoon.     Scattered  damage  also  occurred 
on  that  date  in  northwest  Illinois. 

Thunderstorm  damage  continued  on  the  22nd,   24th,   and  26th  but  was  lighter  and  more  widely  scattered.     June  storm  damage 
totaled  somewhere  between  1/4  and  1/2  million  dollars  but  was  divided  between  many  dozens  of  individual  storms. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS' 
Warmest  station:     Quincy  with  a  mean  temperature  of  77.4°. 
Coldest  station:     Antioch  with  a  mean  temperature  of  69.1°. 
Hottest  temperature:     101°  at  Quincy  on  the  24th. 
Coldest  temperature:     34°  at  Morris  3  NE  on  the  3rd. 

Hottest  day:     Northern  Division,  11th;  Central  Division,  11th;  Southern  Division,  24th. 
Coldest  night:     Northern  Division,  3rd;  Central  Division,   2nd;   Southern  Division,  2nd. 

Largest  monthly  precipitation  total:     6.70  inches  at  Danville,  with  more  than  5.50  inches  also  at  Barry,  Cairo,  Carlyle, 
Greenville  and  Waukegan. 

Smallest  monthly  precipitation  total:  0.25  inch  at  Bradford,  with  0.50  inch  or  less  also  at  Annawan ,  Stockton,  and  Walnui 
Greatest  24-hour  rainfall   (between  observation  times):     3.42  inches  at  Danville  on  the  21st. 
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0. 

25 

16 

4 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

84. 

2 

63. 

6 

73. 

9 

4. 

5 

97 

12 

44 

3 

35 

10 

0 

0 

0 

0. 

78 

- 

3. 

37 

0. 

22 

15 

0. 

0 

0 

3 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

80. 

0 

65. 

1 

72  . 

6 

4. 

4 

96 

12 

45 

1 

49 

4 

0 

0 

0 

1. 

35 

- 

2  . 

13 

0. 

6  1 

1  6 

2 

2 

0 

CICERO 

85. 

9 

52  . 

B 

74  . 

4 

5  ■ 

1 

97 

11  + 

42 

3 

31 

12 

0 

0 

0 

1 . 

84 

- 

1. 

75 

0. 

59 

1  7 

0  . 

0 

0 

^ 

1 

0 

DIXON 

84. 

5 

50. 

0 

72. 

3 

2  . 

8 

95 

21 

39 

3 

34 

6 

0 

0 

0 

2  . 

32 

- 

1. 

77 

1 . 

95 

2  2 

0. 

0 

0 

2 

1 

1 

FREEPORT 

83. 

0 

59. 

2 

71. 

1 

3  . 

1 

93 

11 

38 

3 

37 

5 

0 

0 

0 

3. 

80 

- 

0. 

39 

2. 

41 

1  7 

0. 

0 

0 

3 

2 

2 

FULTON  DAM  13 

85. 

0 

62  . 

7 

73. 

9 

5. 

2 

97 

24 

44 

3 

22 

10 

0 

0 

0 

1. 

32 

- 

2  . 

93 

0. 

48 

2  4 

0  . 

0 

0 

5 

0 

0 

GALESBURG 

85. 

4 

61  . 

5 

73. 

5 

98 

30 

4  1 

2 

22 

11 

0 

0 

0 

4. 

2  8 

0. 

47 

2  . 

0  7 

20 

0. 

0 

0 

5 

2 

2 

GALVA 

85 . 

2 

59. 

9 

72. 

6 

2  , 

0 

94 

11  + 

40 

3 

28 

9 

0 

0 

0 

0. 

99 

- 

3. 

01 

0. 

40 

20 

0. 

0 

0 

5 

0 

0 

GENESEO 

85. 

52  . 

5 

74. 

0 

94 

1  1 

41 

3 

25 

11 

0 

0 

0 

1 . 

60 

- 

2. 

57 

1. 

24 

1  9 

0. 

0 

0 

3 

1 

1 

JOLIET 

86. 

0 

61  . 

7 

73. 

9 

9 

9  5 

10  + 

44 

3 

24 

9 

0 

0 

0 

4. 

62 

0. 

48 

1. 

8  1 

1  9 

0. 

0 

0 

6 

4 

2 

KANKAKEE   3  SW 

86. 

5 

58. 

7 

72. 

5 

2, 

"7 

97 

12  + 

38 

3 

36 

12 

0 

0 

0 

1 . 

37 

- 

2, 

25 

0. 

95 

2  2 

0. 

0 

0 

3 

1 

0 

KANKAKEE  4  NW 

84  . 

4 

50. 

0 

72. 

2 

95 

11  + 

39 

3 

35 

5 

0 

0 

0 

1. 

34 

- 

2  , 

25 

0. 

82 

2  2 

0. 

0 

0 

3 

1 

0 

KEWANEE 

86, 

5 

59. 

4M 

73. 

OM 

2, 

5 

96 

10 

39 

3 

27 

14 

0 

0 

0 

1 . 

6  1 

2  , 

27 

1  . 

3  1 

1  9 

0. 

0 

0 

2 

1 

1 

LA  SALLE  PERU 

87. 

5 

51  . 

9 

74. 

8 

3, 

5 

99 

11 

39 

3 

25 

14 

0 

0 

0 

2. 

00 

- 

1, 

57 

1  . 

54 

22 

0. 

0 

0 

3 

1 

1 

MARENGO 

MINONK 

35. 

5 

58. 

8 

72. 

7 

2 

0 

97 

12 

37 

3 

34 

1  3 

0 

0 

0 

0. 

72 

- 

2 

83 

0. 

3  1 

1  5 

0. 

0 

0 

3 

0 

0 

MOLINE  WB  AP 

R  // 

85. 

5 

52. 

4 

74. 

0 

3 

2 

94 

10  + 

42 

3 

25 

12 

0 

0 

0 

1 , 

55 

- 

3 

08 

0  , 

70 

1  9 

0. 

0 

0 

4 

1 

0 

MONMOUTH 

86. 

0 

62. 

1 

74. 

1 

3 

1 

96 

19 

42 

2  + 

22 

13 

0 

0 

0 

2  , 

62 

- 

1 

95 

0. 

55 

20 

0. 

0 

0 

5 

2 

0 

MORRIS  3  NE 

86. 

4M 

60. 

7M 

73. 

6M 

3 

9 

97 

10  + 

34 

3 

35 

11 

0 

0 

0 

2, 

03 

- 

1 

27 

0. 

75 

1  8 

0. 

0 

0 

5 

2 

0 

MORR I  SON 

86. 

0 

59. 

7 

72. 

9 

3 

95 

1 1 

39 

3 

29 

14 

0 

0 

0 

58 

1 

71 

1 . 

3  7 

2  2 

0, 

0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  CARROLL 

83, 

0 

60, 

0 

71  . 

5 

3 

0 

91 

11  + 

39 

3 

34 

3 

0 

0 

0 

0, 

98 

- 

3 

45 

0, 

36 

1  7 

0, 

0 

0 

3 

0 

0 

OTTAWA 

85 , 

6 

62 , 

2 

73. 

9 

3 

0 

98 

1 1 

40 

3 

24 

0 

0 

0 

44 

56 

2  2 

0 

0 

^ 

3 

I 

PARK  FOREST 

83, 

4 

60, 

8 

72. 

1 

94 

11  + 

39 

2  + 

43 

7 

0 

0 

0 

3, 

43 

0 

07 

1 , 

47 

1  7 

0, 

0 

0 

6 

3 

1 

PONT  I  AC 

84, 

1 

52  , 

5 

73. 

4 

1 

5 

93 

10  + 

40 

3 

27 

5 

0 

0 

0 

14 

1 

09 

0. 

7 1 

22 

0 

0 

0 

2 

0 

ROCHELLE   1  W 

85, 

1 

59, 

8 

72  , 

5 

95 

11 

35 

3 

34 

8 

0 

0 

0 

0. 

82 

3 

29 

0 

4  5 

^  ^ 

0 

0 

0 

0 

0 

ROCKFORD 

85, 

7 

60, 

3M 

73. 

OM 

4 

2 

95 

1  1  + 

37 

3 

24 

13 

0 

0 

1 

06 

3 

06 

0 

50 

2  2 

0, 

0 

0 

1 
1 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

85, 

5 

51 

1 

73, 

4 

6 

3 

97 

11 

39 

3 

29 

11 

0 

0 

0 

1 

52 

2 

59 

0 

56 

2  2 

0 

0 

0 

4 

0 

SKOKIE 

R 

STOCKTON 

83 

8 

50 

2 

72 

0 

93 

19 

40 

1  + 

35 

7 

0 

0 

0 

0 

41 

3 

82 

0 

14 

19 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

O " L  AMU  K  t 

86 

4 

59 

2M 

7  2 

4 

5 

97 

1  1  + 

35 

3 

34 

13 

0 

0 

0 

2 

27 

1 

73 

0 

61 

15 

0 

0 

0 

5 

2 

0 

WALNUT 

87 

5 

51 

9 

74 

7 

3 

8 

97 

11 

40 

3 

26 

16 

0 

0 

0 

0 

50 

3 

33 

0 

40 

17 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

WAUKEGAN 

80 

5 

59 

0 

69 

8 

3 

9 

94 

13 

36 

2  + 

63 

3 

0 

0 

0 

5 

64 

2 

39 

2 

09 

1  7 

0 

0 

0 

7 

3 

3 

WHEATON  COLLEGE 

85 

5 

60 

2 

72 

9 

95 

10  + 

38 

3 

34 

9 

0 

0 

0 

1 

10 

2 

87 

0 

58 

22 
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0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

72 

8 

1 

96 

0 

0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

86 

.2 

52 

.OM 

74 

IM 

2 

.2 

95 

11 

42 

3 

25 

11 

0 

0 

0 

1 

.53 

2 

.58 

0 

.99 

17 

0 

.0 

0 

3 

1 
1 

0 

CARLINVILLE   4  E 

85 

■  8M 

51 

9M 

74 

4M 

1 

.5 

95 

19  + 

40 

2 

21 

0 

0 

0 

2 

.23 

1 

.93 

1 

38 

20 

0 

0 

0 

4 

1 

CHARLESTON  2  WNW 

85 

•  6 

50 

■  7 

73 

2 

0 

,5 

93 

12  + 

41 

2 

22 

8 

0 

0 

0 

2 

.99 

0 

.80 

1 

.58 

19 

0 

0 

0 

6 

1 

1 

CHENOA 

85 

.  8M 

51 

IM 

74 

OM 

96 

1  1 

37 

3 

28 

0 

0 

0 

1 

.00 

2 

.60 

0 

.62 

22 

0 

.0 

0 

3 

1 

0 

DANVILLE 

84 

.  3M 

60 

,9 

72 

6M 

2 

.2 

96 

10 

38 

2 

35 

0 

0 

0 

6 

.  70 

3 

.08 

3 

.42 

2  1 

0 

0 

0 

6 

4 

2 

DECATUR 

85 

.5 

51 

.6 

73 

5 

1 

.0 

95 

11 

40 

2 

26 

8 

0 

0 

0 

2 

.  55 

1 

.03 

1 

.11 

22 

0 

.0 

0 

4 

2 

1 

EFFINGHAM 

86 

.9 

51 

.1 

74 

.0 

2 

.2 

95 

24 

4  1 

2 

2  1 

11 

0 

0 

0 

3 

.59 

0 

.78 

1 

.60 

19 

0 

.0 

0 

8 

2 

1 

GRIGGSVILLE 

88 

.  3 

64 

.  7M 

76 

■  5M 

3 

.3 

97 

10  + 

44 

2 

14 

14 

0 

0 

0 

1 

.97 

2 

.35 

0 

.70 

20  + 

0 

.0 

0 

2 

0 

HAVANA 

67 

,9 

63 

,1 

75 

.5 

2 

.9 

97 

2  4 

43 

2 

17 

16 

0 

0 

0 

1 

.90 

2 

.;)0 

0 

.43 

15 

0 

.0 

0 

8 

0 

0 

HILLSBORO 

87 

>  6 

62 

.  5M 

75 

.  IM 

2 

.0 

97 

24 

41 

14 

17 

0 

0 

0 

3 

.66 

0 

.43 

3 

.06 

20 

0 

.0 

0 

3 

1 

1 

HOOPESTON 

84 

.5 

51 

.9 

73 

.2 

2 

.0 

95 

12 

41 

3 

29 

5 

0 

0 

0 

2 

.85 

1 

.05 

1 

.05 

1  9 

0 

.0 

0 

5 

3 

1 

JACKSONVILLE 

87 

.3 

52 

.2 

74 

.8 

2 

.5 

95 

11  + 

42 

2 

19 

14 

0 

0 

0 

2 

.42 

1 

.55 

0 

.34 

26 

0 

.0 

0 

5 

2 

0 

JERSEYVILLE 

85 

.3 

53 

.  3 

74 

.8 

1 

,4 

94 

24 

48 

3 

14 

12 

0 

0 

0 

3 

.50 

0 

.48 

2 

.42 

20 

0 

.0 

0 

4 

1 

1 
1 

LA  HARPE 

85 

•  8 

52 

.4 

74 

.6 

3 

.4 

98 

19 

38 

2 

1  7 

14 

0 

0 

0 

3 

.48 

1 

.  19 

2 

.01 

20 

0 

.0 

0 

7 

1 

i-INCOLN 

87 

.6 

51 

.  1 

74 

.4 

2 

.5 

97 

21 

41 

2  + 

22 

13 

0 

0 

0 

3 

.08 

0 

•  74 

1 

.21 

23 

0 

.0 

0 

5 

2 

2 

MATTOON 

85 

.  3 

51 

.8 

73 

.6 

2 

.4 

94 

11  + 

43 

2  + 

29 

8 

0 

0 

0 

3 

.17 

0 

.93 

1 

.53 

19 

0 

.0 

0 

5 

1 

1 

MORRISONVILLE   1  E 

86 

a  S 

52 

.  1 

74 

.5 

2 

•  5 

95 

12  + 

43 

2 

22 

1  1 

0 

0 

0 

3 

•  75 

0 

.33 

1 

.73 

15 

0 

.0 

0 

5 

2 

2 

NEWTON 

88 

.3 

52 

.6 

75 

.6 

3 

.3 

9  7 

24 

42 

16 

14 

0 

0 

0 

0 

.90 

3 

.35 

0 

.35 

15 

0 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALEST INE 

87 

.3 

60 

.4 

73 

.9 

0 

.0 

95 

11  + 

40 

2 

28 

1  3 

0 

0 

0 

.04 

1 

.94 

0 

.75 

19 

0 

.0 

0 

5 

2 

0 

PANA 

85 

.6 

61 

.9 

74 

.  3 

1 

,7 

9  6 

12 

4  3 

2 

21 

1  1 

0 

0 

0 

3 

.  73 

0 

.40 

1 

.■39 

22 

0 

.0 

0 

5 

3 

2 

PARIS  WATERWORKS 

85 

,  7 

52 

.2 

74 

.0 

1 

.9 

94 

10  + 

40 

2 

27 

6 

0 

0 

0 

4 

.01 

0 

.18 

2 

.21 

22 

0 

.0 

0 

6 

2 

2 

PEORIA  WB  AP 

R 

84 

.0 

63 

.4 

74 

.  1 

3 

94 

11 

43 

3 

25 

1  1 

0 

0 

0 

0 

.98 

2 

.90 

0 

.49 

15 

0 

.0 

0 

4 

0 

0 

QUINCY 

89 

.9 

54 

.9 

77 

.4 

3 

•  9 

101 

24 

44 

2 

10 

17 

0 

0 

0 

2 

.55 

1 

.94 

0 

.72 

20 

0 

.0 

0 

5 

3 

0 

OUINCY  CAA  AP 

85 

.  7 

53 

.5 

74 

.7 

95 

19  + 

43 

2 

18 

10 

0 

0 

0 

3 

.11 

1 

.37 

1 

.02 

1  9 

0 

.0 

0 

5 

2 

1 
1 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

64 

.6 

63 

.9 

74 

.  3 

94 

11  + 

43 

3 

28 

9 

0 

0 

0 

2 

.04 

1 

.75 

1 

.05 

2  1 

0 

.0 

0 

6 

1 

ROBERTS  3  N 

84 
88 

.  8 

60 

.8 

72 

.8 

2 

.4 

95 

11  + 

39 

3 

29 

7 

0 

0 

0 

4 

.37 

1 

.15 

1 

.50 

22 

0 

.0 

0 

7 

4 

1 

RUSHVILLE 

.4 

96 

24 

42 

2 

18 

0 

0 

0 

2 

.90 

0 

.97 

0 

.  96 

20 

0 

.0 

0 

5 

3 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

85 

63 

.7 

74 

.6 

2 

,  7 

93 

11  + 

43 

2 

23 

9 

0 

0 

° 

3 

.09 

1 

.09 

1 

.03 

22 

0 

.0 

0 

5 

3 

1 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 

JUNE  1956 


Temperatuie 


Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

1  Departure  1 

froni  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total  ' 

1  Departure  1 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatert  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|.10  or  Motej 

1.50  or  Morel 

or  More 

:l 

3  i 
nm 

"I 

on 

86 

,  5 

60. 2M 

7  3.4M 

94 

12  + 

4  1 

2 

24 

12 

0 

0 

0 

2.34 

1.71 

0.80 

1  9 

0.0 

0 

4 

3 

0 

65 

.  1 

5Z,6 

73.9 

3  .n 

95 

11  + 

43 

3 

30 

9 

0 

0 

0 

1.89 

1.98 

0.59 

19 

0.0 

0 

5 

2 

0 

bi 

•  6 

60.5 

73.1 

94 

24 

42 

2 

26 

9 

0 

0 

0 

3.  11 

1 .  39 

19 

0.0 

0 

5 

2 

1 

«6 

.  1 

52.9 

74.5 

94 

24 

42 

2 

13 

1  3 

0 

0 

0 

2.17 

1.78 

0.76 

7 

0.0 

0 

5 

2 

0 

84 

.8 

61.4 

73.1 

95 

11 

41 

2 

32 

8 

0 

0 

0 

1.33 

- 

2.29 

0.43 

22 

0.0 

0 

6 

0 

0 

65 

>  8 

62.9 

74.9 

2.0 

9  4 

24  + 

44 

2 

15 

14 

0 

0 

0 

3.64 

0.30 

2.28 

20 

0.0 

0 

5 

2 

1 

85 

■  ')M 

61.  3M 

7  3.9M 

1  .  6 

94 

12  + 

4  2 

3 

23 

0 

0 

0 

5.36 

1.12 

3.24 

1  9 

0.0 

0 

6 

2 

2 

74.3 

2.86 

0.0 

87 

,9 

53.4 

75  .  7 

98 

12 

43 

2 

17 

14 

0 

0 

0 

3.91 

0.20 

2.00 

19 

0.0 

0 

5 

3 

1 

85 

7 

64.3 

75.0 

94 

19 

49 

2 

1  1 

10 

0 

0 

0 

3.  12 

- 

0.84 

1.25 

20 

0.0 

0 

5 

2 

2 

86 

OM 

62  .  OM 

7  4.  6M 

- 

0.5 

95 

24 

43 

2 

1  3 

10 

0 

0 

0 

3.59 

0.53 

1  .  14 

25 

0.0 

0 

5 

4 

2 

36 

.4 

65.1 

75.8 

1.9 

96 

24 

48 

2 

15 

1  1 

0 

0 

0 

4.01 

0.11 

2.20 

1  9 

0.0 

0 

4 

2 

2 

65 

9 

67.3 

77.  I 

0.7 

98 

24 

51 

2 

6 

1  3 

0 

0 

0 

5.61 

1.77 

1  . 65 

2  1 

0.0 

0 

7 

5 

2 

86 

3 

61.5 

74.2 

- 

0.9 

95 

21  + 

42 

2 

14 

I  3 

0 

0 

0 

3.24 

- 

0.85 

1.03 

17 

0.0 

0 

5 

4 

1 

87 

,  6M 

62.  5M 

75. IM 

1.5 

97 

19 

44 

17 

0 

0 

0 

5.64 

1.54 

3.40 

20 

0.0 

0 

7 

3 

1 

52  .3 

5  1 

2 

0 

0 

0 

2.75 

1.10 

2  5 

0.0 

0 

5 

2 

1 

36 

lAM 

62.1 

74.  3M 

0.6 

97 

24 

43 

15 

0 

0 

0 

2.23 

1.75 

0.90 

20 

0.0 

0 

5 

2 

0 

88 

2M 

54.  7M 

76.  6M 

1  .  1 

98 

24 

46 

2 

10 

1  5 

0 

0 

0 

2.90 

0.80 

1.97 

20 

0.0 

0 

4 

1 

1 

35 

5 

53.2 

74.9 

96 

24 

43 

2 

1  1 

9 

0 

0 

0 

0.93 

2  .  85 

0.47 

25 

0.0 

0 

2 

0 

0 

85 

•  8 

61.6 

74.2 

0.3 

95 

24 

40 

2 

21 

10 

0 

0 

0 

2.95 

1.07 

1.80 

20 

0.0 

0 

4 

2 

1 

86 

62.5 

74.3 

0.3 

95 

24 

43 

2 

17 

n 

0 

0 

0 

1.70 

2.18 

0.88 

20 

0.0 

0 

6 

1 

0 

85 

3 

54.  1 

74.7 

0.0 

97 

24 

42 

2 

2  1 

9 

0 

0 

0 

1  .33 

2.52 

0.50 

27 

0.0 

0 

4 

1 

0 

83 

7M 

63. 3M 

7  3.  5M 

0.1 

47 

2 

15 

8' 

0 

0 

0 

5.72 

1.52 

0.0 

0 

69 

7 

52  .0 

75.9 

0.3 

98 

24 

4  1 

12 

17 

0 

0 

0 

1.59 

2.30 

0.55 

1  5 

0.0 

0 

4 

1 

0 

c!5 

5 

53. oM 

74.  7M 

95 

24 

44 

2 

14 

8 

0 

0 

0 

5.14 

1.81 

26 

0.0 

0 

6 

4 

2 

68 

61.4 

74.  a 

0.2 

96 

24 

41 

2 

16 

1  5 

0 

0 

0 

1.03 

2.79 

0.59 

20 

0.0 

0 

3 

1 

0 

36 

52.6 

74.7 

0.0 

97 

13 

41 

2 

24 

10 

0 

0 

0 

1  .  85 

2.40 

1  .00 

19 

0.0 

0 

3 

1 

1 

6  5 

1 

ol  .  3 

73.2 

1.2 

95 

24 

41 

2 

22 

5 

0 

0 

0 

2.98 

1.15 

1.57 

20 

0.0 

0 

7 

1 

1 

86 

» c 

61.3 

73.7 

0.7 

95 

24 

39 

2 

17 

9 

0 

0 

0 

2  .09 

2.04 

0.87 

25 

0.0 

0 

4 

1 

0 

Hfa 

7  4.  7M 

1  .0 

96 

24 

42 

2 

17 

0 

0 

0 

1.33 

2.47 

0.0 

0 

0 

87 

1 

75.5 

o.a 

97 

24 

4  5 

2 

10 

1  2 

0 

0 

0 

5.34 

1.74 

2.  14 

24 

0.0 

0 

5 

4 

2 

74.9 

3.09 

0.0 

Precipitation 


TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 

DIVISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  25 

ANNA     1   NW  ' 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY  R 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST  LOUIS  PARKS  COL 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENV ILLE 
HARRISBURG 
MAKANDA  1  NW 
MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N  AM 

MOUNT  VERNON 

NEW  BURNS  IDE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIVISION 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


mvi!?nn  "^7^^^  V-  ^""^l  ?r  V  ^'^I'f^^     Northern  Division,   16  at  Walnut;   Central  Division,   18  at  Rushville;  Southerni 

Division,   17  at  Harrisburg.      (Central  Illinois  sliould  average  6  or  7  June  days  with  90°  or  higher.) 

Daily  temperature  records  at  first  order  Weather  Bureau  stations- 
record  on  the  13th. 


Chicago  set  a  new  high  on  the  12th  and  equaled  the 


Lothar  A.  Joos 
State  Climatologist 
Champaign,  Illinois 


See  reference  notes  tolloilng  Station  Index 
-   64  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1956 


Day  of  month 


ALBION 
ALEOO  2  E 
ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 


ANTIOCH 

ARLINGTON  HeiGHTS  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT    AF  BASE 

RENTLEY 

BENTON 

BLOOM IN6T0N  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
SROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  W6  CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  E 
CARLVLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  i*  NNE 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
I    CHICAGO  W6  AP  R 
CHICAGO  WB  C I TY  R 

!  CHILLICOTHE 
I  CICERO 
i    CLINTON   1  S 
I    COBDEN  2  S 
DANVILLE 

'    DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DECATUR 
DIXON 

DU  QUOIN  2  5 

EAST  ST   LOUIS   PARKS  COL 

I  EDWARDSVlLLE 

'  EFFINGHAM 

'  ELGIN 

.  ELIZABETHTOWN 

I  EL  SAM 

I 

!  FAIRFIELD 

■  FLORA 
FREEPORT 

'  FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

,  FULTON  DAM  13 

GALENA 

GALESBURG 

6ALVA 

.  GENESEO 

I    GIBSON  CITY 

i    GLADSTONE  DAM  18 
'    GLENDALE  EXP  FARM 
I    GOLCONDA  DAM  51 
I  GOLDEN 
GRAFTON 

!  GRAND  TOWER  2  N 

;  GREENUP 

■,  GREENVILLE 

'  GHIDLEY 

'  GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 

■  HOOPESTON 

,    HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
;    ILLINOIS  CITY  DAM  16 
;  JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 
,    JOLIET  BRANDON  ROAD 
JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSeURG  1  NW 
KEWflNEE 
KIRKWOOD  3  W 
KlR'^WOOD  2  NNE 
LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE   1  S 
LAv/PENCEVlLLE 
LE  HOY 
L  IN''0LN 

MACK INAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
■^AREMGO 
MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANS80R0 

MEOORA 
MINONK 

MOLINE  WB  AP  R/ 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORP  IS 
M0RP15   3  NE 
MORP ISON 

MOftRlSONVlLLE    1  E 
MT  CARMEL   3  N 


.02  .09 
T  T 


.03 
.01  .OS 


.01  .01 
.02  .53 


1  .9A 

i.eo 


1*27  1.26 


22     23     24    25     26  27 


1.14  1,07 


1.3*. 
1.11 
1.95 


.07 
.41  T 
.03  1.21 


.07 
.55 
.43 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


JUNE  19 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   1  2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  n  1  12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  30 

MOUNT  CARROLL 

.96 

.09 

T 

•  01 

T 

.36 

.07 

.08 

.19 

T 

.08 

.10 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

3.83 

.05 

.07 

.49 

1.83 

.54 

•  63 

.22 

MOUNT  PULASKI 

T 

.20 

.10 

1.89 

T 

.53 

.14 

1.60 

.09 

MOUNT  STERLING 

.04 

.30 

MOUNT  VERNON 

.19 

.10 

.33 

.14 

1.57 

.29 

.36 

NASHVILLE   3  NW 

2.77 

T 

T 

T 

T 

T 

.12 

T 

1.90 

T 

.50 

.15 

T 

.10 

NEWARK   7  E 

1.15 

.04 

.22 

• 

.50 

.09 

.20 

.10 

NEW  BOSTON  DAM  17 

T 

.04 

•  04 

.03 

.30 

.13 

.22 

.04 

•  30 

.11 

NEW  BOSTON 

05 

.41 

.37 

•  43 

NEW  BURNSIOE 

* 

.05 

T 

.04 

.33 

.06 

.03 

.02 

.67 

.47 

.22 

NEWTON 

.90 

T 

T 

.  35 

T 

.09 

.02 

•  32 

.01 

.  10 

.01 

OLNEY  RADIO  STATION 

1  133 

.02 

.25 

.22 

•  84 

OTTAWA 

.17 

T 

.  19 

.05 

.02 

.58 

.58 

1.66 

«  19 

PALESTINE 

.  30 

•  02 

.19 

.01 

PANA 

.01 

.03 

.06 

.03 

1.05 

.68 

.12 

1.39 

.32 

PARIS  WATERWORKS 

4.01 

.02 

T 

•  1 1 

.06 

.  16 

.22 

1.10 

.12 

2.21 

•  02 

PARK  FOREST 

3.43 

.13 

T 

T 

1.47 

.  10 

.86 

.05 

.21 

PAW  PAW 

1  .00 

•  15 

T 

.15 

.34 

.40 

PAYSON 

* 

* 

T 

1.26 

PEORIA  WB  AP  R 

* 

.0  1 

.08 

T 

.49 

T 

.03 

.12 

.12 

T 

.13 

PEOTONE 

2.93 

T 

.30 

1.02 

.4  1 

.10 

.80 

.30 

T 

PETERSBURG  3  W 

.50 

- 

.03 

1  .00 

PLEASANT  HILL 

T 

.21 

.  34 

.03 

•  04 

3.  10 

.16 

.02 

.50 

PONT lAC 

.27 

T 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

' 

.  12 

.  10 

.04 

.  12 

.07 

.80 

.32 

T 

1.66 

.26 

prince:ville  ?  nw 

1.58 

.09 

T 

.  32 

•  10 

.12 

.62 

i06 

.  lb 

.  11 

QUINCY 

2-55 

.68 

•  20 

.64 

.01 

.07 

.  72 

.23 

QUINCY  CAA  AP 

3.11 

T 

T 

T 

.05 

.02 

1.02 

.33 

.42 

T 

.79 

QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2.11 

*  50 
* 

T 

.47 

.'44 

.03 

.46 

.01 

.01 

T 

.  19 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

2.04 

T 

.  14 

T 

T 

.12 

.13 

.42 

.03 

T 

1.05 

.15 

T 

RED  BUD 

3.19 

.  14 

.16 

.08 

.27 

.13 

1.67 

T 

.37 

.37 

ROBERTS   3  N 

4.37 

lee 

.22 

T 

.67 

.10 

1.50 

.86 

T 

.11 

ROCHELLE    1  W 

ROCKFORO 

.02 

.  12 

.29 

T 

.60 

.03 

T 

ROCKFORD  4  NE 

.65 

.01 

.26 

.30 

.02 

.01 

.05 

ROCKFORD  CAA  AP 

1.52 

T 

.27 

.28 

T 

T 

.32 

.56 

.06 

.03 

ROCKPORT 

5k48 

.27 

T 

.  34 

.50 

.08 

1  .60 

li  15 

.14 

1.22 

.18 

RUSHV ILLE 

2.90 

.05 

.26 

STE  MARIE 

1.07 

T 

.03 

T 

.16 

.28 

.32 

.01 

.15 

.02 

.08 

SALEM 

4.  74 

.^3 

.08 

.88 

2  .00 

.11 

.26 

.54 

.35 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

.67 

.06 

.06 

•  16 

.02 

T 

T 

.28 

.03 

.06 

S IDELL 

1  .65 

.07 

T 

'.54 

.07 

.37 

.60 

SKOK I E  R 

SPARTA 

5.34 

•  07 

T 

T 

.06 

.08 

.39 

.07 

1.15 

T 

2.14 

.56 

.82 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

3.09 

.02 

•  18 

.03 

.08 

.09 

T 

T 

.65 

.02 

.72 

1.03 

.27 

T 

STOCKTON 

.41 

•  01 

.05 

.01 

.01 

.  14 

.07 

.12 

STREATOP  3  N 

3.  62 

T 

•  22 

T 

.05 

.23 

.39 

.40 

1  .01 

.26 

1.25 

.01 

SYCAMORE 

2.27 

.08 

.02 

.43 

.38 

.02 

TAYLORV I LLE 

T 

1.16 

.09 

.49 

.18 

.14 

.02 

.11 

TISKILWA 

.82 

T 

T 

.74 

.06 

1.24 

.10 

.03 

r 

.87 

.05 

T 

.15 

.03 

•  0  1 

TUSCOLA 

.02 

* 

•  08 

.01 

T 

.02 

.80 

.12 

.55 

.03 

URBANA 

1  •  89 

T 

T 

.13 

.59 

•  57 

''' 

.  1 1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

2.12 

.02 

.07 

.12 

.13 

.68 

.78 

.27 

•  05 

UTICfl   STARVED  ROCK  DAM 

2.95 

.  10 

•  11 

T 

.48 

.06 

.60 

1  .30 

.02 

.28 

VANDAL lA  CAA  AP 

3.11 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

1  .39 

.  1  1 

T 

.83 

.41 

.32 

V  I RDEN 

2.17 

T 

.76 

T 

•  01 

.29 

•  31 

.03 

.66 

T 

T 

T 

.11 

WALNUT 

.50 

T 

•  40 

T 

.10 

1.77 

•  66 

.06 

•  09 

.04 

.07 

.52 

•  11 

.20 

WATERLOO 

2.83 

.  15 

•  03 

T 

.13 

•  40 

1.52 

.52 

.02 

.06 

WATSEkA 

1.33 

.11 

.22 

•  26 

•  20 

.11 

•  43 

T 

T 

WAUKEGAN 

5.54 

.01 

•  10 

.15 

2.09 

1.59 

T 

1.17 

•  15 

.21 

.07 

WAYNE  CITY 

2.68 

.52 

.10 

•  26 

.34 

1  .40 

.  16 

•  08 

WHEATON  COLLEGE 

1.10 

T 

T 

•  oa 

.16 

.10 

.  12 

T 

•  58 

.06 

T 

T 

T 

WHITE  HALL  1  E 

3.64 

•  01 

•  17 

T 

T 

.55 

.05 

2.28 

.13 

.  12 

.33 

WILCOX 

1.15 

.35 

.08 

.72 

WINDSOR 

5i  36 

.43 

.02 

i.07 

.13 

3,24 

.15 

.20 

.05 

.07 

MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  ol    1955-56  ILLINOIS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

] 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

1 

June 

Total 

Long-term 
July-June 

ALBION 

T 

- 

.2  1 

9.1 

3.2 

3.3 

T 

- 

ALEDO   2  E 

T 

2>3 

4.7  1 

1.4 

11.1 

2.2 

T 

21.7 

ALTON  0AM  26 

ANNA     1  NW 

2.4  j 

9.2 

4.5 

l.O 

T 

17.1 

ANNAWAN 

T 

3.0 

1.4  I 

3.9 

6.1 

.4 

T 

14.6 

ANTIOCH 

T 

T 

T 

4.8 

2.0 

1.2 

6.9 

5.9 

T 

20.8 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  5SE 

3.0 

1.0 

9.0 

- 

AURORA  COLLEGE 

e'l 
'- 

X 

2  3.1 

AVON 

3.3 

2.5 

1 

T 

BARRV 

T 

1.0 

7.0 

- 

- 

- 

BEAROSTOWN 

1.0 

- 

- 

6.8 

6.0 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

T 

T 

•  1 

8.7 

8.5 

3.1 

T 

20.4 

6  ENT  L  E  Y 

5.0 

T 

12.5 

BENTON 

2.0 

8.9 

1.0 

11.9 

BLOOMINGTON  WATERWOR»;S 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6,5 

- 

BLOOMINGTON  NORMAL 

T 

4.3 

6.1 

3.7 

6.6 

6.7 

T 

27.4 

BLUFFS 

T 

.5 

1.2 

7.5 

6.0 

5.0 

T 

20.2 

BRADFORD   CAA  AP 

15.3 

BRO0K.PORT  0AM  52 

1.0 

6.0 

T 

T 

7.0 

CAIRO  WB  CITY 

.9 

6.1 

.9 

T 

7.9 

8.7 

CANTON 

T 

- 

4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

.  7 

9.8 

2.0 

T 

12.6 

CARLINVILLE  4  E 

20.  5 

CARLYLE 

T 

T 

6.3 

5.5 

2.0 

13.8 

CARMI 

T 

1.0 

9.3 

1.0 

1.0 

12.3 

CASEY 

1.1 

1.0 

11.0 

5.5 

8.0 

26.6 

CENTRALIA  4  NNE 

T 

T 

7.0 

5.5 

1.0 

- 

- 

" 

CHANDLERV I LLE 

CHANNAHON   DRESDEN  ISL 

T 

5.0 

4.7 

1  .  8 

9.5 

1.5 

T 

22.5 

CHARLESTON  2  WNW 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

CHENOA 

■ 

T 

5.3 

3.0 

5.0 

7.0 

5.0 

T 

25.3 

CHESTER 

T 

4.5 

5.0 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   WB  AP 

T 

2.1 

1.2 

13.2 

3.9 

T 

26.3 

32.1 

CHICAGO   WB  CITY 

CHILLICOTHE 

2.8 

1.3 

1.9 

5.6 

2.2 

T 

13.8 

CICERO 

T 

7.3 

2.6 

1.5 

11.5 

4.6 

T 

27.5 

CLINTON   1  S 

3.0 

4.5 

9.0 

14.0 

7.0 

T 

37.5 

COBDEN  2  S 

.  9 

6.8 

T 

DANVILLE 

4.5 

~ 

6.5 

7.3 

3.0 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

3.0 

* 

8.8 

U.2 

- 

* 

DECATUR 

T 

1.1 

3.0 

8.7 

9.6 

T 

T 

3.3 

5,8 

1  . 5 

T 

14.6 

DU  OUOIN  2  S 

T 

.5 

5.5 

EAST  ST   LOUIS   PARKS  COL 

T 

T 

8.3 

3.5 

T 

11.6 

EOWARDSVILLE 

T 

T 

T 

7.6 

7.2 

2  .  3 

T 

17.1 

EFFINGHAM 

T 

■  5 

6.5 

3.4 

X 

8.2 

3,5 

a  7 

7.0 

4.1 

T 

2  3.5 

ELI2ABETHT0WN 

2.3 

7a5 

a  8 

2.0 

12.6 

ELSAH 

.3 

.7 

11.0 

6.0 

6.0 

T 

24.0 

FAIRFIELD 

- 

T 

7.4 

1.0 

1.0 

~ 

FLORA 

T 

T 

2*9 

FRE  EPORT 

5.7 

8.2 

1,3 

T 

19.6 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

liO 

5.0 

9.0 

3.0 

3.7 

1.4 

.2 

23.3 

FULTON  DAM  13 

T 

3.0 

4.1 

3.4 

3.1 

1  .  3 

T 

14.9 

GALENA 

T 

~ 

~ 

~ 

~ 

* 

~ 

GALESBURG 

3.0 

3.0 

1.6 

5.5 

1.0 

T 

14.0 

T 

2.4 

2.0 

1  .  9 

5.9 

.  8 

T 

13.0 

GENESEO 

T 

3.5 

10.3 

1.0 

T 

GIBSON  CITY 

T 

T 

5.1 

1.9 

3.4 

7,7 

3.5 

.  1 

21.7 

GLADSTONE  0AM  16 

T 

1.5 

.5 

2.7 

9.0 

1  .  3 

T 

15.0 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONOA  DAM  51 

.  5 

6.5 

T 

X 

7.0 

GOLDEN 

T 

1.0 

1.0 

6a0 

5.3 

7.0 

T 

20.3 

GRAFTON 

.5 

T 

8.5 

- 

4.0 

■ 

GRAND  TOWER  2  N 

.8 

6.5 

2.0 

T 

9.3 

GREENUP 

T 

15.5 

GREENVILLE 

T 

6.5 

T 

17.5 

GRIDLEY 

7.0 

3.0 

3.0 

10.0 

4.0 

T 

27.0 

GRIGGSVILLE 

.5 

2.5 

6.  5 

4.6 

4.5 

18.6 

HARDIN 

~ 

~ 

- 

- 

- 

- 

~ 

HARRISBURG 

T 

2.0 

8,0 

2.0 

1.0 

13.0 

HARRISBURG   DISPOSAL  PL 

HAVANA 

3.5 

2.3 

5.4 

6.8 

5.0 

T 

23.0 

HAVANA   NO  2 

3.0 

2.8 

- 

- 

HILLSBORO 

- 

■ 

- 

- 

- 

■ 

HOOPESTON 

T 

4.9 

3.7 

7.2 

10.7 

5.9 

.2 

32.6 

a  5 

a  3 

1,5 

2.6 

T 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

1.2 

2<e 

1.5 

2.2 

T 

- 

JACKSONVILLE 

T 

2.0 

1.5 

6.5 

9.0 

5.0 

T 

24.0 

JERSEYVILLE 

T 

T 

1  .  7 

1.1 

12.3 

8.9 

4.4 

T 

28.4 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

T 

6.0 

3.0 

1.6 

8.0 

1.0 

T 

19.6 

T 

6,7 

2.7 

T 

KANKAKEE    3  SW 

5.2 

5.4 

5.4 

13.5 

6.6 

T 

36.1 

KANKAKEE   4  NW 

T 

5.4 

6.5 

6.6 

14.0 

5.6 

.2 

38.3 

KEITHSBURG   1  NW 

2.0 

2.0 

2.6 

10.0 

.5 

T 

17.1 

KEWANEE 

T 

1  .4 

.8 

5.5 

1.2 

T 

KIRKWOOD  3  W 

■ 

KIRKWOOD   2  NNE 

LA  HARPE 

T 

2.5 

3.0 

2.4 

7.5 

3.0 

T 

18.4 

LA  SALLE  PERU 

T 

6.5 

3.6 

2.6 

8.5 

1.1 

.1 

22.4 

LA  SALLE   1  S 

4.5 

2.0 

4.5 

T 

LAWRENCEVILLE 

T 

T 

T 

12.4 

2.8 

T 

LE  ROY 

T 

5.0 

2.5 

5.0 

6.0 

4.0 

T 

22.5 

LINCOLN 

T 

2.8 

2.7 

6.7 

11.4 

6.0 

T 

29.6 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of    1955-56  ILLINOIS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Marcti 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

MACK  I NAW 
MACOMB 

T 

- 
2  lA 

- 
2.4 

- 
2.2 

- 

5.6 

- 

7 .  7 

■ 

- 

20.5 

MAKANDA    1  NW 

4.2 

,  7 

16.8 

MARENGO 

T 

MARION   2  W 

- 

1.5 

10.0 

1.0 

T 

T 

- 

MARSEILLES  LOCK 

7.0 

2.0 

1.5 

4.0 

T 

14.5 

MARSHALL 

2.0 

T 

^- 

T 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

- 

3.1 

2.4 

10.3 

3.9 

T 

- 

MC  LEANSBORO 

T 

T 

6.9 

- 

T 

- 

MEDORA 

- 

1.5 

•  5 

8.5 

8.0 

6.0 

T 

- 

MINONK 

T 

T 

5.0 

3.0 

2.0 

10.9 

2.8 

T 

23.7 

MOLINE   WB  AP 

MONMOUTH 

T 

3.5 

4.0 

3.0 

11.8 

3.3 

T 

25.6 

MONT ICELLO 

T 

3.7 

2.3 

6.8 

9.5 

5.3 

1.0 

28.6 

MORRIS 

3.5 

3.5 

.  5 

8.5 

.5 

T 

16.5 

MORRIS    3  NE 

T 

5.0 

3.0 

1.0 

9.5 

T 

T 

18.5 

MORR I  SON 

f 

15.7 

MORRISONVILLE   1  E 

2.0 

2.0 

7.5 

7.0 

6.0 

T 

24.5 

MT  CARMEL  3  N 

T 

T 

.5 

7.5 

T 

T 

T 

8.0 

MOUNT  CARROLL 

T 

3.9 

lOlO 

3.0 

1.6 

1.1 

.4 

20.0 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

1.0 

T 

10.5 

5.0 

6.5 

23.0 

MOUNT  PULASKI 

3.8 

^'J 

26.6 

MOUNT  STERLING 

T 

4.0 

4.4 

4.5 

T 

MOUNT  VERNON 

T 

4.5 

2.5 

- 

- 

NASHVILLE   3  NW 

4.0 

7.0 

1.5 

T 

12.5 

NEWARK   7  E 

8.0 

" 

2.0 

6.8 

T 

T 

NEW  BOSTON  DAM  17 

'- 

2.6 

°1 

16.5 

NEW  BOSTON 

1.1 

NEW  8URNSIDE 

.9 

6.7 

5.0 

1.1 

T 

13.7 

NEWTON 

1.5 

•  4 

9.0 

4.3 

4.5 

T 

19.7 

OLNEY   RADIO  STATION 

- 

- 

- 

- 

OREGON  WATERWORKS 

1.8 

6*0 

3*5 

OTTAWA 

6.8 

3.0 

1.3 

5.1 

.2 

T 

16.4 

PALESTINE 

2.8 

T 

10.5 

2.0 

5.0 

T 

20.3 

PANA 

T 

- 

1.3 

10.3 

8.5 

4.5 

T 

- 

PARIS  WATERWORKS 

T 

3.3 

- 

- 

6.0 

T 

- 

PARK  FOREST 

2*0 

4.8 

'- 

PAW  PAW 

3.0 

6.5 

'- 

1 

. 

PAYSON 

T 

1.8 

2.2 

4.4 

4.0 

5.1 

T 

17.5 

PEORIA  WB  AP 

T 

T 

2.2 

2.3 

1.8 

5.2 

4.5 

T 

16.0 

21.5 

PEOTONE 

T 

4.0 

3.0 

4.0 

17.0 

2.0 

T 

30.0 

PETERSBURG  3  W 

PLEASANT  HILL 

T 

1.0 

2.4 

5.5 

3.9 

3.2 

T 

16.0 

PONT  I  AC 

T 

A. 3 

1.7 

2.0 

6.7 

2.5 

T 

17.2 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

T 

T 

3.5 

- 

- 

- 

PRINCEVILLE  2  NW 

T 

7.8 

3.0 

1.2 

1.7 

T 

QU I NC  Y 

QUINCY  CAA  AP 

1.2 

1.0 

7.7 

3.4 

5.2 

T 

18.5 

QUINCY  DAM  21 

.7 

2.3 

- 

3.0 

3.0 

- 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

T 

.5 

1.5 

7.0 

3.0 

6.0 

T 

18.0 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

T 

3.4 

3.5 

7.8 

11.6 

5.1 

•  4 

31.8 

RED  BUD 

T 

5.1 

ROBERTS  3  N 

T 

3.6 

1.9 

3.8 

10.  1 

4.4 

.2 

24.0 

ROCHELLE   1  W 

T 

T 

5.7 

9.0 

1.5 

8.8 

1.3 

T 

26.3 

ROCKFORO 

T 

4.5 

4.5 

_ 

3.0 

2.0 

T 

- 

ROCKFORD  «  NE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ROCKFORO   CAA  AP 

T 

4.1 

5.2 

.  1 

4.7 

1.6 

T 

15.7 

ROCKPORT 

_ 

RUSHVILLE 

T 

3.4 

1.1 

2.4 

5.2 

3.5 

15.6 

STE  MARIE 

T 

T 

7.  5 

4.0 

_ 

_ 

SALEM 

T 

T 

- 

- 

- 

SHAWNEETOWN   NEW  TOWN 

.2 

8.1 

T 

T 

T 

8.3 

SIDELL 

3.5 

2.V 

5.4 

11.4 

5.5 

T 

28.7 

SKOKIE 

SPARTA 

T 

.1 

5.2 

5.7 

2.6 

T 

13.5 

SPRINGFIELD  WB  AP 

T 

2.0 

1.7 

6.6 

7.3 

4.6 

T 

22.2 

19.5 

STOCKTON 

1*0 

4.0 

9.8 

5.0 

4.5 

.5 

1.5 

26.3 

STREATOR   3  N 

_ 

.  1 

SYCAMORE 

_ 

5.7 

J 

1.4 

T 

TABLE  GROVE 

T 

T 

4.2 

2.1 

3.0 

6.6 

_ 

_ 

_ 

_ 

TAYLORVILLE 

1.8 

2.0 

10.0 

11.0 

- 

T 

- 

T I SK I LWA 

T 

T 

TOULON 

T 

2.8 

3.6 

2  .  7 

5.8 

1  .  7 

.2 

16.6 

TUSCOLA 

T 

2.5 

2.8 

8.5 

S.5 

4.0 

T 

26.3 

URBANA 

T 

T 

4.5 

2.5 

7.2 

10.3 

5.4 

.4 

30.3 

URBANA   ENG  CAMPUS 

- 

- 

UTICA  STARVED   ROCK  0AM 

6.3 

4.1 

2.5 

T 

T 

VANDAL lA   CAA  AP 

T 

T 

T 

20,\ 

VIRDEN 

T 

1.8 

2.1 

8.8 

. 

5.8 

T 

27.3 

WALNUT 

T 

3.0 

1.0 

1.0 

13.0 

WARSAW 

.9 

1.1 

2.5 

6.3 

2.8 

15.6 

WATERLOO 

T 

T 

5.9 

6.8 

7.1 

T 

19.8 

WATSEKA 

T 

4.5 

4.9 

7.4 

11.8 

.8 

32.6 

WAUKEGAN 

T 

T 

5.2 

1.7 

2.7 

9.0 

5.2 

T 

23.8 

WAYNE  CITY 

7.3 

1.5 

T 

T 

WHEATON  COLLEGE 

T 

7.5 

2.9 

.  9 

9.5 

T 

24.2 

WHITE   HALL    1  E 

T 

.5 

2.2 

7.0 

8.0 

T 

T 

17.7 

WILCOX 

WINDSOR 

T 

3.0 

3.0 

9.0 

9.5 

7.0 

T 

31.5 

BEGINNING  WITH  JANUARY  1,    1956,    HAIL  WAS  EXCLUDED  FROM  THE  SNOWFALL  TABLES. 


See  reference  notes  following  St&tlon  Inde;<. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Ol  Month 

Slalion 

ol 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

ALB  ION 

MAX 

6  0 

71 

75 

81 

86 

87 

67 

85 

86 

39 

96 

98 

91 

87 

67 

o6 

90 

92- 

90 

90 

95 

95 

90 

96 

92 

87 

90 

86 

87 

93 

6  7.9 

M  1  N 

f>  1 

43 

46 

5  1 

57 

59 

64 

66 

62 

65 

66 

67 

64 

66 

66 

66 

70 

63 

69 

72 

72 

71 

70 

66 

70 

61 

67 

58 

63 

63.4 

ALEDO  2  E 

MAX 

63 

73 

75 

83 

83 

66 

78 

85 

89 

95 

96 

95 

94 

86 

90 

87 

63 

94 

98 

90 

96 

89 

91 

93 

86 

82 

62 

78 

89 

94 

86.8 

M  1  N 

4  1 

48 

49 

56 

55 

6  1 

60 

57 

59 

58 

61 

65 

60 

65 

65 

65 

64 

67 

66 

65 

6  7 

66 

69 

62 

66 

5  8 

52 

52 

64 

59.7 

ALTON   DAM  26 

MAX 

71 

72 

80 

81 

80 

62 

87 

86 

92 

92 

93 

65 

66 

85 

64 

87 

93 

94 

92 

93 

93 

68 

92 

90 

85 

86 

30 

64 

67 

35.  7 

M  I  N 

49 

54 

5  7 

61 

64 

64 

67 

60 

63 

6  1 

70 

64 

67 

69 

6  0 

67 

72 

63 

6  1 

68 

69 

72 

7  1 

69 

6  7 

68 

69 

62 

69 

64.3 

ANNA   1  Nw 

MAX 

70 

71 

82 

85 

82 

87 

67 

89 

90 

95 

93 

83 

81 

62 

7  8 

81 

90 

90 

91 

94 

93 

90 

95 

64 

64 

66 

86 

85 

89 

66.0 

M  I  N 

50 

43 

47 

5  5 

56 

5  7 

64 

61 

60 

65 

67 

63 

63 

63 

65 

.  66 

68 

7  1 

66 

6  8 

72 

70 

74 

64 

66 

65 

63 

60 

66 

62.9 

ANT lOCH 

MAX 

59 

60 

68 

76 

79 

83 

79 

82 

83 

85 

87 

92 

93 

89 

76 

7  8 

75 

72 

77 

88 

86 

81 

85 

85 

76 

62 

79 

75 

61 

87 

60.0 

M  i  N 

37 

38 

52 

43 

48 

5  8 

61 

56 

60 

64 

66 

67 

67 

66 

64 

56 

65 

63 

69 

66 

66 

66 

6  7 

54 

56 

55 

5  1 

52 

61 

58.2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

61 

64 

72 

80 

81 

86 

82 

83 

89 

94 

95 

93 

92 

68 

84 

36 

84 

88 

65 

87 

94 

85 

69 

89 

83 

85 

63 

77 

84 

69 

84.4 

M  I  N 

41 

39 

36 

44 

48 

51 

59 

62 

53 

59 

62 

66 

65 

62 

69 

69 

69 

66 

66 

69 

66 

63 

67 

71 

58 

63 

54 

52 

52 

63 

59.0 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

63 

69 

76 

79 

84 

8  1 

85 

36 

86 

92 

94 

94 

85 

65 

85 

85 

88 

92 

92 

91 

94 

95 

91 

96 

88 

86 

91 

34 

66 

89 

66.4 

M  I  N 

51 

48 

51 

56 

5  7 

6  1 

61 

66 

66 

62 

65 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

73 

75 

73 

69 

68 

70 

67 

65 

60 

68 

65.1 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

69 

70 

70 

79 

82 

65 

84 

85 

89 

93 

95 

93 

92 

88 

87 

87 

84 

90 

90 

39 

92 

92 

90 

93 

93 

64 

85 

64 

64 

39 

66.  2 

M  I  N 

48 

44 

42 

48 

57 

56 

62 

62 

56 

61 

67 

71 

62 

69 

68 

66 

68 

70 

69 

70 

69 

70 

72 

63 

70 

59 

56 

56 

65 

62.0 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

68 

73 

79 

80 

83 

62 

87 

90 

38 

69 

92 

91 

79 

82 

82 

84 

91 

9  1 

91 

96 

92 

96 

94 

98 

83 

85 

9  3 

86 

87 

92 

66.  9 

M  I  N 

5  5 

5  1 

54 

57 

63 

6  3 

63 

68 

68 

65 

6  7 

72 

66 

65 

70 

70 

70 

73 

74 

74 

75 

73 

72 

71 

70 

72 

69 

70 

65 

74 

67.  3 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

MAX 

73 

71 

77 

80 

84 

83 

87 

88 

87 

90 

93 

94 

85 

85 

84 

80 

87 

92 

90 

92 

95 

94 

91 

95 

86 

86 

90 

85 

90 

90 

66.6 

M  1  N 

52 

42 

44 

50 

54 

5  4 

55 

60 

59 

54 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

66 

68 

62 

68 

56 

66 

61.6 

CARLINVILLE   U  E 

MAX 

70 

70 

74 

80 

82 

81 

63 

87 

92 

93 

94 

89 

88 

69 

8  1 

88 

92 

95 

89 

94 

93 

89 

95 

92 

87 

87 

86 

66 

90 

86.  8 

M  I  N 

5  1 

40 

44 

49 

54 

60 

62 

61 

60 

62 

67 

64 

66 

69 

67 

69 

69 

71 

66 

70 

72 

70 

70 

65 

64 

60 

60 

53 

60 

61.9 

CARLYLE 

MAX 

70 

71 

76 

81 

83 

84 

65 

68 

68 

93 

94 

95 

67 

64 

67 

84 

90 

95 

97 

94 

94 

93 

89 

69 

95 

91 

87,6 

M  I  N 

52 

■*4 

47 

52 

57 

58 

59 

62 

60 

59 

6  1 

64 

69 

67 

67 

68 

70 

70 

72 

68 

71 

70 

66 

69 

56 

66 

62.5 

CHARLESTON   2  WNW 

MAX 

72 

68 

71 

77 

80 

83 

63 

83 

66 

92 

92 

93 

89 

89 

85 

85 

86 

93 

86 

86 

92 

69 

90 

93 

92 

86 

67 

80 

63 

89 

65.6 

M  I  N 

49 

4  1 

4  9 

4  7 

5  1 

5  3 

5  7 

64 

53 

56 

64 

63 

65 

65 

67 

67 

66 

71 

67 

66 

67 

68 

70 

70 

67 

65 

60 

59 

51 

62 

60.  7 

CHENOA 

MAX 

65 

68 

72 

80 

84 

85 

84 

85 

89 

95 

96 

94 

93 

89 

88 

87 

86 

92 

92 

68 

94 

93 

90 

93 

92 

66 

85 

85 

85 

86.  8 

MIN 

4  7 

45 

37 

49 

54 

56 

59 

63 

54 

63 

66 

70 

68 

62 

68 

66 

68 

69 

69 

68 

68 

67 

70 

72 

61 

69 

58 

55 

52 

61.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

50 

51 

60 

76 

65 

80 

81 

71 

81 

85 

89 

94 

93 

87 

83 

82 

84 

79 

63 

67 

31 

82 

62 

90 

66 

86 

64 

69 

64 

89 

79.  1 

MIN 

4  5 

4  7 

46 

54 

54 

55 

64 

60 

60 

69 

69 

74 

75 

71 

70 

70 

71 

69 

64 

72 

71 

71 

73 

63 

59 

63 

63 

59 

60 

65 

63.5 

CHICAGO   WB  AP 

MAX 

56 

59 

69 

80 

74 

67 

84 

61 

89 

92 

94 

97 

95 

90 

86 

91 

87 

85 

86 

69 

93 

83 

90 

92 

70 

87 

85 

77 

67 

92 

84.2 

M  I  N 

46 

45 

44 

5  3 

55 

56 

64 

66 

60 

6  7 

7  1 

73 

72 

68 

72 

72 

71 

72 

66 

71 

70 

70 

71 

64 

60 

65 

62 

59 

58 

64 

63*6 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

53 

52 

60 

78 

64 

79 

82 

75 

61 

89 

90 

96 

95 

89 

82 

82 

85 

60 

79 

69 

80 

82 

82 

94 

66 

67 

84 

71 

65 

89 

80.0 

M  I  N 

46 

4  7 

48 

56 

54 

5  7 

66 

61 

67 

72 

71 

78 

77 

73 

7  1 

71 

72 

69 

6  5 

7  3 

72 

^' 

64 

59 

66 

64 

59 

62 

68 

65.1 

CICERO 

MAX 

60 

62 

74 

84 

76 

67 

83 

83 

91 

96 

97 

97 

96 

92 

88 

90 

86 

66 

86 

90 

94 

63 

92 

93 

80 

69 

85 

78 

86 

92 

85.9 

M  I  N 

44 

4  5 

42 

52 

54 

5  5 

62 

6  7 

5  8 

64 

69 

7  1 

71 

69 

72 

70 

69 

72 

66 

70 

70 

69 

69 

75 

60 

63 

59 

57 

56 

63 

62.6 

COBDEN  2  S 

MAX 

M  I  N 

52 

5  1 

54 

55 

5  3 

54 

54 

5  9 

61 

6  1 

59 

65 

67 

66 

65 

63 

65 

66 

69 

68 

71 

70 

69 

6  7 

6  5 

6  5 

65 

68 

5  7 

65 

62.3 

DANV I LLE 

MAX 

72 

66 

73 

79 

81 

85 

62 

69 

88 

96 

95 

93 

90 

84 

35 

64 

65 

90 

65 

87 

60 

86 

84,3 

M  I  N 

48 

3  8 

40 

5  1 

54 

5  5 

5  6 

6  7 

53 

55 

65 

65 

64 

64 

66 

67 

66 

69 

67 

68 

70 

68 

71 

72 

65 

66 

60 

62 

5  3 

61 

60.9 

DECATUR 

MAX 

63 

72 

72 

80 

83 

82 

82 

65 

88 

92 

95 

94 

86 

86 

86 

85 

67 

93 

91 

86 

93 

67 

90 

93 

66 

66 

87 

81 

85 

69 

85,6 

M  I  N 

50 

40 

42 

4  7 

54 

6  3 

62 

62 

54 

56 

63 

62 

67 

67 

67 

66 

69 

71 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

67 

70 

59 

58 

55 

65 

61,6 

D  I  XON 

MAX 

62 

66 

70 

79 

83 

83 

82 

85 

89 

92 

94 

92 

91 

69 

67 

67 

64 

89 

91 

89 

95 

85 

68 

69 

81 

78 

81 

79 

84 

69 

34.  5 

M  I  N 

45 

4  1 

39 

44 

52 

53 

63 

60 

54 

5  6 

6  1 

63 

66 

65 

68 

69 

68 

67 

71 

69 

69 

67 

69 

66 

58 

64 

57 

53 

54 

66 

60.0 

DU  QUOIN   2  S 

MAX 

73 

70 

75 

80 

84 

82 

84 

87 

87 

91 

93 

93 

83 

84 

86 

81 

89 

92 

92 

90 

94 

93 

91 

97 

87 

86 

69 

85 

86,4 

MIN 

52 

43 

45 

50 

55 

58 

55 

62 

62 

5  7 

58 

66 

65 

65 

65 

67 

68 

68 

72 

67 

72 

72 

70 

68 

65 

66 

63 

67 

55 

66 

62.  1 

EAST   ST    LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

68 

74 

78 

80 

83 

80 

84 

89 

89 

95 

94 

94 

85 

65 

68 

84 

90 

96 

95 

94 

97 

97 

93 

98 

90 

90 

92 

67 

90 

86.2 

MIN 

52 

46 

58 

62 

57 

6  1 

63 

65 

67 

5  8 

62 

68 

66 

66 

68 

68 

70 

68 

73 

67 

72 

76 

71 

70 

67 

69 

65 

57 

65 

64.7 

EPF  I NGHAM 

MAX 

67 

70 

72 

81 

83 

84 

82 

84 

89 

92 

93 

90 

92 

66 

66 

87 

89 

93 

94 

89 

93 

90 

83 

95 

91 

69 

92 

89 

37  89 

66.  9 

MIN 

53 

4  1 

43 

52 

5  3 

56 

5  8 

6  1 

55 

5  6 

5  7 

60 

66 

66 

6  7 

65 

66 

67 

69 

65 

67 

7  1 

72 

70 

66 

6  9 

62 

63 

56 

60 

61.1 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

78 

70 

76 

80 

82 

82 

86 

86 

88 

89 

93 

91 

88 

66 

83 

66 

88 

91 

90 

91 

93 

92 

88 

96 

88 

62 

86 

68 

87 

91 

86.6 

M  I  N 

52 

43 

4  7 

5  3 

56 

5  7 

63 

64 

60 

65 

66 

66 

66 

66 

68 

68 

66 

70 

7  1 

73 

72 

72 

70 

66 

6  3 

60 

58 

67 

63.2 

FAIRFIELD 

MAX 

72 

68 

73 

81 

84 

87 

86 

33 

85 

69 

94 

95 

90 

66 

66 

86 

90 

94 

89 

67 

94 

93 

88 

96 

91 

68 

88 

84 

36 

91 

86.  8 

M  I  N 

5  1 

40 

4  3 

4  9 

5  3 

54 

5  5 

63 

56 

5  7 

59 

62 

65 

67 

66 

67 

66 

68 

69 

69 

71 

72 

71 

70 

66 

66 

61 

69 

55 

62 

61.6 

FLORA 

MAX 

69 

71 

74 

79 

83 

84 

82 

84 

87 

91 

92 

93 

81 

65 

65 

84 

88 

92 

90 

38 

94 

89 

90 

96 

91 

87 

90 

85 

86 

90 

66.0 

MIN 

53 

43 

45 

50 

54 

56 

57 

64 

58 

59 

62 

66 

65 

66 

66 

67 

68 

69 

69 

63 

72 

73 

71 

70 

67 

66 

64 

66 

55 

63 

62.5 

FREEPOPT 

MAX 

62 

68 

70 

78 

82 

62 

79 

04 

88 

91 

93 

90 

90 

67 

65 

86 

64 

66 

89 

87 

92 

63 

67 

87 

77 

76 

81 

75 

8: 

68 

83.0 

M  I  N 

46 

39 

3d 

48 

48 

52 

6  3 

56 

52 

5  7 

61 

62 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

70 

66 

68 

68 

65 

70 

58 

63 

5  7 

50 

52 

66 

59.2 

FULTON   DAM  13 

MAX 

61 

71 

74 

78 

86 

64 

76 

82 

92 

93 

91 

90 

90 

67 

66 

67 

87 

91 

94 

89 

92 

87 

69 

97 

82 

79 

81 

78 

85 

90 

65.0 

M  I  N 

5  1 

47 

44 

50 

55 

56 

63 

64 

58 

63 

65 

66 

73 

65 

70 

68 

69 

67 

70 

70 

71 

72 

69 

64 

6C 

66 

63 

59 

56  63 

62.  7 

GALESBURG 

MAX 

70 

72 

74 

64 

83 

84 

74 

86 

89 

90 

93 

93 

91 

62 

85 

65 

79 

91 

95 

66 

92 

90 

90 

92 

87 

60 

63 

77 

85 

98 

85.4 

MIN 

44 

4  1 

44 

5  1 

58 

60 

61 

58 

56 

60 

63 

65 

69 

65 

68 

68 

70 

69 

69 

68 

68 

69 

70 

67 

65 

6C 

56 

56 

56  66 

61.5 

GALVA 

MAX 

62 

71 

72 

81 

83 

85 

73 

86 

89 

93 

94 

94 

91 

85 

87 

36 

63 

91 

69 

87 

93 

89 

91 

93 

35 

61 

63 

79 

37  93 

85.2 

MIN 

48 

43 

40 

47 

55 

54 

61 

60 

57 

65 

67 

67 

65 

61 

66 

66 

66 

67 

6  5 

64 

6  5 

67 

65 

60 

66  55 

55 

52 

63 

59.9 

GENESEO 

MAX 

60 

70 

73 

80 

83 

83 

79 

85 

90 

93 

94 

93 

91 

67 

89 

86 

83 

91 

91 

69 

93 

89 

91 

93 

37  6C 

84 

79 

66  91 

65.  5 

M  I  N 

50 

45 

41 

49 

54 

55 

64 

61 

56 

6  3 

66 

66 

70 

65 

69 

68 

71 

65 

69 

69 

70 

71 

69 

7  3 

62 

66  60 

58 

56  69 

62.5 

GOLCONDA   DAM  51 

MAX 

63 

68 

75 

78 

84 

62 

84 

86 

64 

86 

90 

89 

84 

62 

84 

85 

69 

92 

90 

92 

84 

93 

93 

97 

66 

62 

90 

66 

6£ 

92 

85.3 

MIN 

5  1 

42 

48 

54 

56 

58 

62 

64 

65 

62 

64 

66 

66 

66 

68 

68 

66 

68 

70 

70 

74 

72 

72 

6  6 

68 

66 

64 

66 

62 

69 

64.  1 

GREENVILLE 

MAX 

72 

68 

72 

77 

79 

8  1 

81 

63 

83 

68 

90 

91 

85 

84 

85 

62 

86 

86 

91 

93 

66 

86  68 

67 

63  67 

83.7 

MIN 

54 

47 

49 

54 

57 

60 

60 

64 

63 

63 

67 

66 

67 

67 

68 

67 

69 

70 

67 

71 

66     69  65 

66 

6 

66 

63.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

68 

72 

76 

82 

84 

60 

84 

86 

87 

97 

93 

95 

93 

67 

89 

89 

87 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

97 

93 

91 

89 

84 

8t 

92 

63.  3 

MIN 

48 

44 

54 

57 

61 

62 

62 

62 

5  8 

68 

69 

66 

70 

68 

69 

67 

69 

73 

66 

73 

75 

70 

72 

67     66  63 

65 

67  65 

64.  7 

HARRISBURG 

MAX 

78 

72 

78 

34 

87 

90 

89 

69 

92 

96 

97 

90 

65 

68 

90 

92 

94 

91 

93 

97 

97 

93 

98 

93  6S 

89 

89 

90  94 

69.  7 

M  I  N 

52 

41 

43 

50 

54 

54 

54 

62 

61 

55 

58 

63 

64 

67 

66 

67 

72 

66 

72 

73 

72 

70 

65 

7 

62 

70 

53  65 

62.0 

HAVANA 

83 

85 

86 

90 

94 

94 

95 

9  1 

85 

90 

82 

65 

9  5 

94 

92 

95      90  86 

83 

8' 

95 

MIN 

52 

43 

45 

5C 

56 

59 

63 

63 

60 

62 

64 

64 

68 

65 

70 

67 

69 

69 

72 

66 

68 

70 

72 

7; 

70      70  61 

61 

54  65 

63.1 

HILLSaORO 

MAX 

67 

78 

75 

77 

61 

83 

79 

92 

90 

93 

93 

95 

90 

86 

81 

63 

88 

94 

94 

95 

94 

93 

94 

97 

9 

90  90 

90 

89  87 

87,6 

MIN 

59 

41 

43 

51 

57 

61 

63 

59 

56 

63 

63 

66 

66 

68 

66 

69 

71 

70 

68 

69 

73 

76 

72 

75 

61 

60 

55  61 

62,5 

See  reference  notes  follovlng  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day 

Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOOPEST  ON 

MAX 
MIN 

66 
Ul 

65 
42 

68 
41 

79 
51 

82 
56 

84 
58 

62 
58 

83 
66 

87 
54 

92 
59 

94 
67 

95 
70 

92 

69 

8  7 
66 

66 
69 

68 
68 

67 

69 

8  9 
70 

87 
69 

8  5 
68 

9 1 
71 

67 

70 

9  1 
67 

63 

68 

60 

57 

55 

89 
61 

84,  5 
61.9 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

65 
50 

72 
42 

76 
46 

82 
50 

8  3 
55 

60 

62 

59 

59 

57 

62 

64 

67 

67 

6  7 

8  5 
68 

85 
69 

70 

72 

66 

67 

70 

70 

70 

68 

69 

60 

60 

55 

92 
65 

87.3 
62.2 

JER5EYV 1 LLE 

MAX 
M  1  N 

12 
50 

69 
49 

74 
48 

78 
54 

80 
57 

80 
62 

83 

63 

85 
62 

85 
64 

9  1 

58 

92 
62 

63 

66 

66 

67 

86 
68 

88 
69 

70 

73 

66 

69 

74 

69 

71 

65 

67 

62 

62 

57 

89 
65 

86.3 
63.  3 

JOL I ET 

MAX 
MIN 

68 

kb 

65 
45 

73 

84 

49 

62 
52 

65 
54 

84 
62 

84 
65 

90 
56 

95 
60 

95 
64 

95 
74 

9  3 
70 

90 
66 

88 
68 

68 

68 

69 

82 
65 

66 

68 

69 

69 

75 

59 

62 

59 

57 

56 

90 
65 

86.0 
61.7 

KANKAKEE    3  5W 

MAX 
M  1  N 

67 
42 

64 

39 

70 
38 

80 
46 

82 
50 

64 
54 

82 
55 

81 

60 

67 
51 

94 

60 

96 
63 

97 
73 

94 
62 

92 
59 

89 
68 

66 

67 

90 
65 

87 
65 

68 
67 

9  7 
67 

66 

90 
66 

89 
71 

87 
58 

88 
64 

66 
55 

82 
52 

64 
51 

90 
60 

86.  5 
58.7 

KANKAKEE   A  NW 

MIN 

64 

43 

64 
40 

69 
39 

81 
49 

83 
51 

83 
55 

80 
58 

80 
61 

8  7 
54 

9  3 
6  1 

95 
63 

73 

92 
68 

61 

69 

8  8 
67 

84 
67 

89 
66 

80 
66 

68 

95 
68 

6  7 

67 

72 

58 

64 

57 

8 1 
54 

54 

89 
61 

84.4 
60.0 

KEWANEE 

MAX 
M  I  N 

60 
49 

71 
45 

72 
39 

83 
46 

84 

52 

86 
52 

79 
60 

86 
60 

9  1 
54 

96 
58 

95 
66 

94 

92 
60 

56 

67 

89 
66 

85 
69 

94 

65 

92 
68 

65 

95 
67 

67 

72 

70 

86 
60 

6  1 
65 

58 

54 

90 
52 

92 
62, 

66.  5 
59.4 

L  A  HARPE 

MAX 
MIN 

6  5 
51 

7  3 

38 

51 

84 
52 

56 

8  3 
63 

62 

59 

90 
56 

6  1 

62 

65 

66 

64 

68 

84 
67 

81 

67 

70 

73 

67 

67 

69 

67 

61 

69 

69 

62 

59 

60 

92 
68 

86.8 
62.4 

LA   SALLE  PERU 

MAX 
M  I  N 

47 

46 

39 

46 

52 

56 

60 

63 

55 

59 

64 

97 
67 

68 

65 

65 
69 

90 
66 

88 
71 

68 

92 

72 

70 

98 
72 

90 
68 

92 
70 

93 
75 

85 
61 

83 
67 

62 

76 
56 

57 

93 
64 

87.6 
61.9 

L I NCOLN 

MAX 
MIN 

66 
b\ 

72 
41 

73 
41 

83 
47 

65 
54 

86 
56 

83 
60 

87 
61 

69 
55 

95 
56 

96 
63 

96 
61 

90 
66 

66 
65 

89 
68 

87 

67 

87 
69 

94 

69 

91 

70 

90 
67 

97 
68 

92 
67 

93 
70 

96 

70 

90 
67 

85 
69 

88 
58 

81 
57 

88 
53 

92 
62 

67.6 
61.1 

MAKANDA   1  NW 

MAX 
MIN 

51 

44 

45 

56 

61 

64 

60 

64 

60 

59 

64 

72 

66 

63 

68 

80 
67 

87 
67 

70 

71 

67 

73 

9  3 
73 

9 1 
70 

95 

84 
66 

84 
68 

65 

85 
69 

65 
59 

89 
68 

85.6 
63.8 

MARENGO 

MAX 
MIN 

MATTOON 

MIN 

60 
45 

69 
43 

7  1 
43 

83 
50 

61 
54 

62 
5  7 

83 
59 

6  7 

62 

58 

59 

69 

64 

68 

9  1 
65 

84 

70 

84 
67 

86 

67 

69 

65 

67 

9 1 
69 

69 

70 

70 

68 

68 

62 

59 

54 

88 
65 

85.3 
61.8 

MC  LEANSBORO 

MAX 
M  I  N 

70 
52 

72 
4  1 

7  7 

8  3 
49 

65 
53 

85 
54 

88 
55 

86 
64 

66 
59 

9  1 

56 

94 
59 

62 

90 
63 

66 

66 

6  5 
66 

67 

66 

92 
69 

67 

70 

70 

70 

68 

64 

69 

62 

69 

56 

93 
65 

88.2 
61.4 

MINONK 

MAX 
MIN 

61 

48 

69 
39 

6  9 
37 

82 
46 

85 
60 

8  7 
54 

82 
56 

67 

59 

89 
57 

9  5 
60 

92 
62 

65 

66 

59 

90 
66 

68 
64 

85 
68 

65 

69 

66 

65 

66 

66 

59 

88 
66 

60 

54 

53 

52 

92 
58 

66.  6 
58.  8 

MOLINE   Wa  AP 

MAX 
MIN 

46 

44 

U 

51 

56 

5  7 

63 

61 

57 

59 

63 

65 

70 

66 

70 

88 
69 

84 
70 

68 

70 

69 

70 

70 

69 

71 

63 

64 

62 

59 

59 

93 
70 

85.5 
62.4 

MONMOUTH 

M  I  N 

50 

42 

42 

50 

57 

6  1 

63 

60 

55 

62 

64 

63 

70 

62 

66 

90 
66 

60 
67 

70 

69 

67 

68 

69 

70 

73 

66 

73 

60 

56 

58 

91 
62 

86.0 
62.1 

MORRIS    3  NE 

MAX 
MIN 

43 

42 

34 

49 

50 

53 

62 

53 

60 

64 

71 

71 

62 

69 

87 
68 

87 
69 

68 

66 

70 

70 

68 

68 

74 

59 

65 

58 

55 

53 

91 
64 

86.4 
60.7 

MORR ISON 

MAX 
MIN 

47 

45 

39 

45 

51 

54 

61 

61 

53 

5  1 

60 

62 

63 

63 

69 

90 
66 

85 
69 

61 

70 

68 

69 

69 

69 

70 

60 

66 

58 

54 

51 

91 
66 

86.0 
59.7 

MORRISONVILLE    I  E 

MAX 
MIN 

51 

43 

11 

52 

56 

60 

59 

63 

58 

59 

64 

65 

66 

66 

67 

83 
67 

87 

69 

70 

70 

90 
67 

70 

72 

69 

69 

66 

66 

59 

60 

55 

89 
60 

66.  8 
62.  1 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 
MIN 

52 

41 

43 

52 

54 

55 

59 

65 

63 

57 

60 

62 

67 

66 

68 

87 
66 

89 
67 

90 
69 

9  1 

68 

89 
68 

71 

72 

71 

73 

66 

72 

63 

68 

56 

86 
67 

86.  6 
62.8 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

47 

41 

39 

46 

51 

53 

64 

59 

52 

57 

60 

62 

65 

66 

69 

86 
69 

83 
68 

89 
65 

70 

70 

9 1 
71 

70 

66 

85 
66 

6  1 

60 

64 

80 
59 

52 

52 

88 
67 

83.0 
60.0 

MOUNT  VERNON 

MIN 

52 

41 

11 

50 

54 

55 

55 

61 

57 

56 

59 

65 

65 

66 

66 

83 

66 

87 
66 

9  I 

68 

69 

67 

67 

72 

71 

68 

65 

69 

61 

66 

55 

89 
63 

85.1 
61.3 

NEW  BURNSIDE 

M  IN 

50 

39 

44 

50 

56 

56 

55 

60 

56 

54 

56 

67 

64 

64 

67 

84 
67 

87 
67 

67 

70 

68 

71 

71 

69 

70 

64 

68 

60 

68 

53 

89 
64 

66.0 
61.3 

NEWTON 

MIN 

53 

46 

48 

54 

56 

5b 

65 

56 

56 

64 

64 

66 

67 

68 

88 
67 

89 
68 

70 

69 

66 

72 

72 

71 

70 

67 

69 

62 

66 

56 

90 
64 

86.3 
62.6 

OLNEY  RADIO   STAT  ION 

MIN 

52 

42 

11 

50 

50 

56 

60 

64 

60 

59 

63 

65 

66 

67 

65 

66 
67 

90 
69 

69 

70 

68 

72 

70 

70 

70 

68 

69 

60 

66 

57 

91 
66 

66.9 
62.5 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

47 

7  1 
42 

40 

47 

85 
53 

84 
56 

6 1 
61 

8  7 
63 

9  3 
56 

60 

98 
66 

94 
70 

92 
70 

84 

65 

65 
69 

8  8 
69 

84 

70 

89 
68 

71 

9 1 
71 

72 

68 

9 1 
69 

75 

63 
61 

80 
67 

61 

57 

56 

89 
64 

65.6 
62.2 

PALEST INE 

MAX 
M  [  N 

45 

70 
40 

43 

8  1 
49 

84 

53 

67 
54 

66 
55 

64 
65 

86 
57 

9  3 
55 

96 
60 

96 
61 

9  1 
64 

90 
65 

87 
67 

66 

67 

93 
68 

92 
67 

67 
67 

96 
70 

89 
67 

90 
68 

96 
68 

93 
65 

68 

83 
60 

64 

86 
53 

90 
62 

67.3 
60.4 

PANA 

MAX 
M  I  N 

52 

43 

It 

8  1 
51 

55 

56 

84 

57 

8  5 
63 

88 
58 

93 
59 

93 
65 

96 
65 

68 
68 

87 
65 

69 
67 

67 

68 

94 
69 

93 
65 

88 
66 

93 
69 

90 
70 

90 
69 

95 
71 

90 
65 

8  7 
68 

88 
61 

63 
61 

85 
56 

89 
63 

66.6 
61.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

47 

40 

44 

50 

55 

57 

85 
61 

65 

55 

56 

94 
65 

69 

89 
67 

88 
66 

8  7 
67 

67 

67 

90 
69 

89 
64 

65 
67 

93 
70 

84 
68 

89 
69 

92 
69 

69 
67 

67 
69 

87 
69 

85 
61 

85 
62 

66 
62 

85.  7 
62.2 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

43 

39 

39 

51 

50 

52 

60 

59 

52 

9  3 
62 

94 
64 

94 
70 

92 
71 

90 
65 

68 
69 

69 

68 

87 
67 

86 
64 

85 
69 

93 
70 

84 

69 

90 
68 

89 
68 

72 
59 

87 
63 

84 
63 

77 
57 

84 
58 

89 
65 

83.4 
60.8 

PEORIA  WH  AP 

MAX 
M  I  N 

4  7 

46 

43 

50 

59 

63 

64 

86 
63 

90 
59 

9  3 
62 

94 

66 

92 
68 

69 
69 

82 
65 

85 
70 

69 

70 

91 
70 

91 

70 

86 
68 

93 
70 

91 
70 

90 
72 

93 
73 

68 
67 

80 
64 

83 
61 

78 
59 

66 
58 

91 
66 

84.8 
63.4 

PONT  I  AC 

MAX 
MIN 

48 

46 

70 
40 

79 
50 

81 
56 

63 
59 

60 
56 

87 
64 

68 
60 

93 
63 

93 
69 

91 
69 

86 
70 

66 
64 

65 
69 

66 

69 

89 
69 

86 
70 

85 
70 

91 
71 

85 
68 

88 
71 

90 
73 

67 
62 

84 
68 

84 
61 

80 
58 

83 
55 

88 
62 

84.  1 
62.6 

OU INCY 

MIN 

70 
49 

"'• 

49 

53 

60 

63 

61 

63 

61 

61 

65 

69 

70 

65 

90 
69 

69 

71 

95 
72 

100 
76 

92 
67 

9  7 
70 

98 
73 

97 
71 

10  1 
75 

98 

68 

90 
73 

89 
65 

89 
61 

62 

96 
71 

89.9 
64.  9 

OUINCY  CAA  AP 

MIN 

48 

48 

54 

60 

6  1 

82 
63 

86 
64 

69 
62 

9  1 
60 

93 
65 

93 
67 

89 
66 

64 
67 

89 
69 

69 

70 

93 
69 

95 

68 

87 

68 

92 
69 

91 

72 

90 
69 

95 
71 

69 
67 

62 
65 

85 
63 

82 
63 

66 
60 

90 
69 

85.7 
63.6 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MIN 

49 

43 

50 

62 

6  1 

59 

82 
66 

86 
61 

9  3 
68 

94 

72 

94 
73 

9  1 

70 

85 
67 

87 
70 

87 
67 

88 
66 

92 
72 

86 

69 

85 

69 

94 
66 

84 

68 

90 
71 

93 
73 

84 

67 

85 
69 

83 
61 

77 
61 

84 
56 

90 
60 

84.6 
63.9 

ROBERTS   3  N 

MAX 
MIN 

66 
46 

66 
13 

70 

39 

80 

85 
54 

84 

54 

81 
5  7 

80 
63 

63 

55 

89 
61 

95 
67 

94 

70 

90 
68 

88 
63 

87 
69 

86 
66 

86 
67 

91 

67 

88 
69 

85 
66 

95 
69 

94 
67 

88 
67 

90 
72 

88 
61 

84 
66 

80 
59 

80 
56 

83 
52 

89 
60 

84.8 
60.8 

ROCHELLF    1  W 

MAX 
Ml  N 

64 
44 

67 
40 

70 

36 

79 
50 

do 
54 

84 

55 

84 
61 

85 
61 

88 
54 

93 
60 

95 
66 

93 
68 

93 
66 

92 
63 

86 
67 

86 
68 

86 
69 

88 

66 

88 
68 

91 

69 

94 
67 

64 

65 

66 
69 

88 
66 

88 
56 

80 
62 

82 
54 

82 
50 

85 
56 

90 
63 

85.  1 
59.8 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

63 

7J 
40 

71 
37 

80 
46 

82 

85 

52 

34 

85 

56 

90 
52 

94 

59 

95 
64 

95 
65 

93 
68 

93 
61 

84 
68 

87 

68 

86 

69 

84 

69 

90 
69 

91 

73 

93 
64 

85 

68 

90 
67 

90 
73 

90 
57 

80 
67 

81 
57 

81 
51 

66 
53 

91 
66 

85.7 
60.3 

rerence  notes  following  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1956 


Slation 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ROCKFORD   CAA  AC 

MAX 

47 

41 

39 

50 

50 

35 
63 

78 
60 

85 
62 

90 
56 

96 
60 

97 
66 

95 
66 

94 
67 

90 
64 

87 
69 

69 

70 

87 
69 

88 
69 

93 
70 

95 
69 

86 
68 

91 
69 

91 
65 

78 
58 

80 
63 

64 
5  9 

77 
54 

87 
55 

91 

55 

85.6 
61.1 

RUSHVILLE 

MAX 

72 

42 

44 

46 

60 

60 

95 
60 

95 
60 

90 

90 

89 

84 

84 

92 

95 

94 
67 

93 
71 

92 
56 

94 
67 

95 
72 

94 
57 

92 
59 

90 
67 

64 
59 

90 
55 

94 
67 

88.4 

5K0KIE 

MAX 

SPARTA 

MAX 
M  I  N 

51 

45 

49 

57 

57 

61 

61 

8  7 
6  3 

85 
61 

9  1 
60 

94 
62 

9  3 
69 

67 
66 

83 
55 

86 
67 

83 
67 

38 
68 

92 
70 

72 

9  1 

66 

94 
73 

95 
74 

9  I 
70 

97 
65 

87 
65 

86 
70 

90 
55 

89 
67 

86 
50 

90 
57 

37.1 
63.9 

SPRINGFIELD   Wb  AP 

MAX 
M  1  N 

47 

43 

4  6 

53 

58 

64 

65 

64 

61 

92 
61 

93 
64 

93 
66 

88 
69 

85 
69 

87 
69 

63 

69 

86 
71 

92 
71 

69 

68 

92 
59 

89 
70 

90 
71 

93 
71 

89 
70 

83 
64 

85 
60 

80 
62 

85 
59 

91 
69 

85.4 
53.7 

STOCKTON 

MAX 

40 

42 

40 

53 

51 

51 

63 

60 

55 

9  1 
68 

9  1 
67 

90 
70 

91 

69 

89 
66 

84 
66 

86 
65 

87 
68 

e  6 

63 

9  3 

69 

66 

92 
68 

65 

58 

89 
65 

87 
68 

80 
55 

79 
53 

80 
55 

77 
46 

85 
58 

90 
55 

«3.8 
50.2 

SYCAMORE 

MAX 

44 

38 

35 

50 

49 

52 

57 

60 

53 

61 

66 

68 

93 
69 

90 
62 

86 
68 

90 
66 

88 
67 

90 
6  7 

89 
65 

92 
59 

9  7 
65 

88 
65 

91 

66 

90 
72 

81 
56 

60 

54 

78 
51 

86 

91 
60 

85.4 
59.2 

TUSCOLA 

MAX 

70 
49 

41 

42 

4  9 

55 

56 

59 

64 

55 

57 

66 

64 

9  2 
66 

88 
61 

85 
69 

85 
66 

88 
63 

71 

92 

67 

86 

57 

93 
68 

90 
68 

90 

94 
51 

94 

57 

9  1 
65 

87 

58 

85 
58 

85 
53 

89 
61 

85.  5 
60.2 

URBANA 

MAX 

60 

45 

6  7 
44 

7  1 

43 

49 

58 

59 

60 

64 

56 

61 

69 

67 

69 

86 
68 

71 

38 
67 

67 

68 

71 

90 
58 

85 

56 

94 
68 

66 

68 

89 
70 

92 
71 

65 

86 
57 

85 

59 

76 
60 

84 

58 

90 
53 

65.  1 
62.6 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 

62 
47 

69 
42 

73 
44 

79 

4  9 

83 

52 

83 
56 

56 

62 

56 

55 

61 

61 

64 

65 

68 

34 

67 

39 
63 

69 

66 

57 

5  / 

90 
72 

90 
68 

69 

55 

85 
66 

89 
50 

81 
59 

35 
54 

88 
51 

85.6 
60.  5 

VIRDEN 

MAX 

67 
50 

71 
42 

74 

43 

52 

58 

61 

62 

63 

60 

60 

66 

67 

66 

67 

66 

83 
67 

86 
69 

70 

92 
71 

9  1 
57 

92 
70 

90 
71 

90 
69 

94 
70 

92 
66 

88 
58 

39 
59 

83 
60 

85 
59 

90 
54 

86.  1 
62.9 

WALNUT 

MAX 

48 

7  1 
43 

40 

50 

55 

58 

62 

60 

56 

62 

67 

69 

71 

65 

69 

90 
70 

36 
70 

92 
67 

92 
71 

9  3 
58 

95 

70 

95 

68 

93 
57 

92 
73 

65 
59 

82 
65 

85 
58 

79 
55 

37 
56 

94 
55 

87.  5 
51.9 

WATSEKA 

MAX 
M  I  N 

46 

6  5 
41 

70 
42 

4° 

56 

57 

56 

66 

54 

60 

66 

71 

68 

64 

69 

87 
68 

83 
68 

67 

3  3 
65 

58 

70 

33 
67 

90 
69 

90 
71 

87 
61 

8  7 
67 

86 
50 

81 
58 

84 
53 

90 
52 

84.8 
61.4 

WAUKEGAN 

MAX 
WIN 

42 

36 

36 

50 

46 

48 

60 

58 

57 

65 

63 

69 

68 

66 

80 
70 

82 

85 
66 

65 

53 

69 

35 
55 

85 
56 

89 
67 

87 
70 

73 
55 

80 
58 

80 
58 

75 
50 

84 
55 

90 
61 

80.  5 
59.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

65 

65 

71 

81 

79 

85 

82 
60 

81 
6  1 

90 

95 
6  3 

95 
68 

95 
69 

94 
68 

90 
66 

87 

70 

88 
68 

85 

68 

34 

68 

85 
65 

88 

69 

95 
66 

88 
57 

89 
67 

91 
73 

88 
58 

86 

50 

84 

57 

33 
54 

86 
54 

91 
61 

85.5 
50.2 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

71 

50 

69 
44 

74 
49 

80 
51 

82 

56 

82 
60 

83 
62 

85 
63 

86 
61 

92 

58 

92 
64 

93 
66 

90 
65 

86 
67 

88 
68 

67 
63 

86 
59 

91 
70 

92 
72 

92 
66 

92 
68 

92 
73 

92 
70 

94 

59 

94 
57 

90 
63 

87 
62 

87 
62 

85 
56 

90 
63 

86.8 
62.9 

WINDSOR 

MAX 

Min 

70 
50 

70 
43 

71 
42 

80 
4  9 

82 
55 

84 

85 

63 

54 

93 

93 
66 

94 
65 

90 
66 

87 
66 

87 
67 

85 
66 

37 
68 

92 

59 

91 

64 

83 
66 

92 
68 

90 
69 

94 
70 

91 
55 

87 
68 

83 
62 

88 
60 

35 
56 

92 
62 

86.4 
61.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  >-  ? 

o  o  ► 
H  < 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.20 

.14 

.26 

.08 

.20 

.19 

-19 

.16 

.23 

.23 

.24 

.26 

.25 

.16 

.17 

.18 

.15 

.18 

.20 

.25 

.14 

.28 

.17 

.17 

.33 

.18 

* 

» 

.25 

.23 

5.74 

WIND 

29 

12 

21 

2 

15 

16 

30 

19 

21 

39 

29 

25 

21 

83 

75 

57 

25 

14 

30 

19 

48 

15 

24 

37 

23 

42 

18 

15 

35 

845 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.06 

.19 

.25 

.13 

.40 

.08 

.26 

.20 

.15 

.15 

.32 

.15 

.10 

.31 

.50 

WIND 

29 

a 

13 

11 

» 

95 

26 

383 

58 

45 

24 

41 

2 

37 

44 

40 

125 

1015B 

MAX 

76 

70 

82 

88 

92 

88 

99 

99 

90 

95 

95 

82 

81 

89 

94 

MIN 

42 

38 

3* 

46 

48 

56 

65 

57 

66 

66 

54 

58 

58 

48 

51 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.40 

.26 

.26 

.28 

.34 

.33 

.36 

.17 

.35 

.35 

.36 

.42 

.37 

.43 

.19 

.34 

.20 

.19 

.32 

.39 

.46 

.38 

.53 

.32 

.39 

.36 

.23 

.30 

.36 

.46 

10.10 

WIND 

168 

119 

45 

35 

55 

60 

126 

88 

94 

44 

29 

41 

68 

116 

45 

119 

142 

88 

62 

94 

71 

98 

73 

82 

95 

55 

99 

87 

72 

111 

2481 

MAX 

78 

64 

80 

83 

89 

87 

36 

88 

88 

91 

98 

95 

95 

90 

89 

87 

84 

88 

96 

93 

94 

97 

94 

96 

98 

97 

84 

91 

88 

89 

89.2 

MIN 

52 

46 

46 

51 

55 

61 

62 

62 

63 

63 

65 

67 

67 

66 

67 

65 

68 

70 

71 

68 

69 

70 

68 

71 

69 

69 

61 

59 

59 

59 

63.0 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.23 

.14 

.15 

.19 

.23 

.18 

.25 

.24 

.28 

.26 

.29 

.17 

.20 

.18 

.19 

.25 

.05 

.19 

.20 

.12 

.25 

.32 

.23 

.31 

.32 

.21 

.24 

6.53B 

WIND 

40 

21 

18 

23 

15 

18 

31 

27 

21 

11 

15 

13 

20 

29 

20 

29 

29 

29 

24 

19 

17 

32 

23 

15 

20 

21 

27 

22 

20 

30 

679 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notee  follovlng  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1955-56 


ALBION 
ALEOO  Z  E 
ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
BLOOMINGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

CARLINVILLE  *  E 
CARLYLE 

CHARLESTON   2  WNW 
CHENOA 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   WB  AP 
CHICAGO   WB  CITY 
CICERO 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DECATUR 
DIXON 

DU  aUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EFFINGHAM 

EL  I2ABETHT0WN 
FAIRFIELD 
FLORA 
FREEPORT 
FULTON  DA"  13 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GOLCONOA   DAM  51 
GREENVILLE 

GRI66SVILLE 

HARRISBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 


JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET 

KANKAKEE  3  S 
KANKAKEE  i*  N 


KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANOA    1  NW 

MARENGO 

MATTOON 

MC  LEANSBORO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 
MORRIS    3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILUE    1  E 
MT  CARMEL  3  N 

MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 

PEORIA   WB  AP 
PONT  I  AC 
OUINCY 

QUINCY   CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS   3  N 
ROCHELLE   1  W 
ROCKFORO 
ROCKFORD   CAA  AP 
RUSHVILLE 

SKOKIE 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDALIA   CAA  AP 
VIRDEN 

WALNUT 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL    1  E 

WINDSOR 


July 

Au  usl 

September 

October 

November 

December 

Janu3ry 

February 

March 

A  rU 

Ma 

June 

Total 

NORMAL 
JULY— JUNE 

0 

0 

6 

193 

649 

943 

1019 

698 

559 

328 

57 

17 

44  74 

0 

1 

73 

343 

1270 

0 

0 

21 

245 

717 

1022 

1118 

652 

391 

86 

11 

0 

0 

234 

621 

935 

1012 

706 

554 

308 

61 

13 

4446 

0 

^ 

84 

339 

932 

130  5 

1231 

1141 

995 

563 

275 

49 

6918 

0 

3 

73 

352 

916 

1249 

1174 

1078 

903 

546 

213 

41 

6548 

0 

0 

12 

2  54 

0 

0 

32 

241 

793 

1156 

1136 

968 

741 

446 

117 

25 

5655 

0 

0 

0 

186 

564 

857 

942 

614 

479 

236 

35 

6 

3919 

3756 

0 

0 

17 

224 

616 

957 

1044 

678 

565 

344 

86 

14 

4545 

0 

0 

22 

234 

751 

1070 

1170 

883 

661 

396 

92 

21 

5300 

0 

0 

4900 

0 

0 

24 

281 

605 

1146 

1187 

948 

752 

435 

119 

22 

5719 

0 

0 

48 

2  84 

874 

1208 

1183 

1030 

785 

505 

141 

28 

6086 

0 

0 

47 

287 

346 

1184 

1116 

1008 

882 

550 

247 

53 

6220 

0 

0 

43 

300 

864 

1205 

1123 

1025 

878 

532 

212 

35 

6217 

6310 

0 

0 

37 

267 

835 

1172 

1090 

984 

837 

475 

188 

31 

5916 

0 

0 

6 

188 

559 

935 

1030 

698 

592 

310 

48 

0 

0 

32 

261 

803 

1101 

1139 

941 

735 

446 

139 

35 

5652 

0 

0 

20 

272 

781 

1077 

1143 

920 

696 

428 

98 

26 

5461 

0 

0 

9 

255 

618 

948 

1033 

707 

559 

335 

58 

16 

4538 

0 

0 

186 

652 

980 

1081 

763 

592 

338 

72 

10 

0 

0 

24 

296 

755 

995 

1109 

361 

669 

399 

21 

0 

0 

3 

208 

601 

889 

964 

668 

518 

295 

50 

11 

4207 

0 

0 

10 

242 

669 

974 

1054 

767 

606 

344 

31 

17 

4764 

0 

3 

112 

378 

954 

1388 

1312 

1162 

979 

574 

220 

37 

7119 

0 

1 

54 

329 

899 

1291 

1261 

1128 

917 

516 

154 

22 

6572 

0 

1 

59 

344 

913 

1231 

1270 

1067 

839 

523 

143 

22 

6412 

° 

312 

885 

1222 

485 

139 

25 

0 

0 

3 

255 

659 

951 

1031 

705 

599 

343 

63 

21 

4630 

0 

0 

10 

253 

704 

1009 

1089 

838 

600 

343 

33 

15 

4954 

0 

0 

25 

260 

751 

1081 

1200 

952 

713 

397 

66 

14 

5459 

20  7 

994 

656 

52  9 

303 

S  1 

12 

0 

0 

2S 

2  77 

805 

1124 

1173 

946 

70  5 

389 

67 

17 

5551 

0 

0 

11 

200 

668 

977 

1148 

830 

643 

378 

91 

14 

4960 

0 

1 

44 

299 

830 

1161 

1158 

989 

754 

459 

146 

29 

5872 

0 

0 

22 

256 

748 

1094 

1174 

926 

64  7 

393 

93 

19 

5371 

0 

0 

41 

2  88 

843 

1135 

1123 

995 

826 

421 

143 

24 

5691 

0 

2 

83 

335 

893 

1242 

1209 

1090 

329 

496 

171 

36 

6386 

0 

3 

73 

311 

864 

1203 

1173 

1059 

807 

482 

169 

35 

6184 

0 

1 

56 

335 

913 

1257 

1250 

1054 

848 

456 

113 

27 

6310 

0 

0 

48 

304 

359 

1199 

1172 

1012 

311 

457 

131 

26 

6018 

0 

0 

36 

298 

304 

1142 

1188 

955 

730 

437 

95 

22 

5707 

0 

0 

8 

214 

608 

950 

1002 

691 

543 

292 

57 

14 

4379 

0 

88 

315 

794 

0 

0 

12 

226 

653 

952 

1027 

718 

573 

336 

66 

16 

4579 

0 

0 

59 

326 

897 

1231 

1206 

1037 

807 

469 

137 

34 

6203 

0 

0 

71 

356 

914 

1259 

1305 

1096 

390 

537 

155 

26 

6609 

6364 

0 

0 

54 

318 

890 

1196 

1261 

1053 

305 

472 

96 

22 

6167 

0 

2 

65 

328 

V03 

1256 

1246 

1036 

877 

505 

159 

29 

6456 

0 

0 

21 

290 

747 

1070 

1162 

887 

670 

406 

95 

22 

5370 

0 

0 

12 

304 

717 

1023 

1125 

786 

657 

393 

112 

24 

5153 

0 

3 

99 

359 

92  1 

1323 

1265 

1110 

947 

536 

194 

34 

6791 

0 

0 

13 

236 

642 

960 

1035 

689 

557 

315 

61 

17 

4527 

0 

0 

8 

246 

688 

985 

1054 

732 

601 

346 

75 

16 

4801 

0 

10 

272 

706 

934 

1095 

17 

0 

0 

49 

299 

851 

1225 

1157 

1005 

818 

457 

149 

24 

6034 

2  69 

1 002 

0 

0 

18 

284 

770 

1070 

1  150 

869 

675 

397 

96 

21 

5370 

0 

0 

26 

307 

793 

1098 

1147 

397 

693 

439 

125 

27 

5557 

0 

5 

91 

365 

896 

1232 

1185 

1091 

886 

558 

226 

43 

6580 

0 

0 

41 

331 

874 

1194 

1208 

1014 

801 

491 

124 

26 

6104 

6067 

0 

0 

35 

293 

810 

1110 

1199 

967 

700 

419 

81 

10 

5624 

0 

0 

39 

319 

866 

1136 

1246 

990 

742 

464 

117 

18 

5957 

0 

0 

31 

335 

861 

1163 

1  164 

988 

774 

479 

144 

28 

5967 

0 

3 

51 

304 

859 

1203 

1175 

1025 

787 

469 

136 

29 

6041 

541 

0 

3 

77 

3  1  5 

923 

1299 

1243 

1102 

926 

530 

210 

24 

6652 

0 

2 

83 

385 

954 

1339 

1258 

1120 

962 

584 

242 

29 

6958 

0 

0 

28 

285 

816 

1115 

1  178 

940 

691 

422 

92 

0 

3 

73 

0 

1028 

725 

545 

10 

4425 

0 

0 

35 

310 

306 

1121 

1204 

953 

730 

464 

120 

23 

5766 

5693 

0 

6 

102 

344 

966 

1401 

1334 

1168 

990 

553 

221 

36 

7126 

0 

2 

81 

348 

938 

1315 

1246 

1116 

948 

558 

220 

34 

5806 

0 

0 

38 

282 

839 

1162 

1215 

989 

746 

799 

1117 

1165 

929 

70  1 

420 

103 

24 

5571 

0 

0 

27 

286 

813 

1122 

1162 

961 

766 

462 

148 

30 

5776 

0 

0 

31 

332 

778 

1072 

1191 

356 

710 

454 

131 

26 

5581 

0 

0 

19 

276 

766 

1091 

1171 

922 

673 

405 

99 

13 

5440 

0 

1 

58 

308 

886 

1230 

1221 

1065 

870 

477 

124 

26 

6266 

0 

0 

59 

322 

846 

1188 

1 1  70 

1011 

766 

450 

146 

32 

5990 

0 

0 

74 

322 

917 

1271 

1197 

1112 

963 

603 

284 

63 

6826 

0 

72 

300 

906 

1268 

1  189 

1095 

918 

523 

206 

34 

6516 

0 

0 

22 

241 

715 

1056 

1151 

890 

630 

377 

90 

15 

5167 

0 

0 

20 

285 

766 

1082 

1161 

911 

691 

410 

104 

23 

5453  j 

See  reference 


following  Station  Index. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

2!  2^  9 

n  0) 

No,  of  Days 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Average 

g 
:3 

i  i 

Q 

Max. 

Min. 

Greatest  Da 

^■2 

0 
0 

e 

0 

B 
x 

TJ 

5 

Averac 
Minimi 

> 
< 

Depar 
from  L 
Term  1 

Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

of 

0  i 

o  m 

Total 

Date 

f2 

Q  S 
2  5 

0 

13 

a 

6 
o 
1 

2 

0 

o 

1.00 
or  More 

NOVEMBER  1955 

SOUTHERN  DIVISION 
OLNEY  RADIO  STATION 

51 

.'tM 

31  .  8M 

4.1  .  6M 

-  i.it 

80 

13 

9 

28 

706 

0 

3 

17 

0 

5.02 

1  .97 

1  .  94 

Id 

.  0 

u 

3 

3 

3 

DECEMBER  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

Al 

.6 

24.  5 

33.  1 

-1.1 

64 

8 

16 

984 

0 

6 

26 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    1   2  j  3 

4    1    5    j  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  I  14  j  15 

16  1  17  1  18 

19     20  1  21 

22  j  23  j  24 

25  j  26  1  27 

28  1  29  j  30 

31 

NOVEMBeR  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

DECEMBER  1955 
MARSHALL 

OLNEY  RADIO  STATION 

MARCH  1956 
RED  euD 

5.02 
.A7 

1  .52 

1 .  56 
T       .37  .08 

.10  .Oit 

.10 

1  .52 
.02  T 

*       .55  * 

1 .  9*. 
.  52  T 

.  13 

T  .03 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Montli 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NOVEMBER  1955 
OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

65 
50 

61 
39 

42 
28 

50 
23 

63 
34 

52 
45 

45 
26 

37 
25 

49 
24 

59 
33 

69 
46 

69 
50 

80 
60 

46 

78 
49 

70 
29 

36 
22 

37 
22 

36 
23 

48 
23 

63 
35 

63 
45 

61 
40 

41 
22 

46 
24 

47 
23 

51 

19 
9 

27 
14 

27 
12 

51.4 
31  .  8 

DECEMBER  1955 
OLNEY  RADIO   STAT  ION 

MAX 
MIN 

33 
17 

49 
32 

62 
48 

54 
32 

34 
24 

37 
15 

52 
32 

36 
26 

32 
22 

31 
18 

31 
14 

34 
13 

43 

20 

36 
25 

25 
13 

26 
8 

41 
21 

42 
28 

38 
11 

30 
1  5 

35 
22 

47 
22 

50 
40 

54 
44 

59 
33 

45 

32 

43 
25 

47 
28 

48 
42 

42 
18 

45 
18 

41  .6 
24.5 

8««  r«f«r«Bce  notes  following  Station  Index. 
-  73  - 


STATION  INDEX 


JUNE  nist 


Obser- 

Obser! 

1 

vation 

Refer 

d 

d 

vation  | 

Refer 

d 

County 

1 

O 

time 

to 

Station 

County 

1 

time  1 

Observer 

2 

-S 

Observer 

-a 

Q. 

to 

Index 

1 

Q 

Jp 

J 

Longi 

> 
(D 

Temp 

Precii 

tables 

g 

'■p 

'& 

a 

 \- 

Temp 

Pieci] 

Albion 

0055 

38 

S8  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Mackinaw 

5272 

Tazewell 

40  32 

89  22 

6p  Cecil  K.  Trimble 

Aledo  2  E 

0072 

6P 

lugh  R.  Nesbitt 

2  3  5 

SP 

».  S.  Newell 

90  34 

MID 

C 

Makanda  1  NW 

89  14 

680 

6P  Harvey  B.  Hartllne 

Alton  Dnn  26 

90  11 

MID 

;orpH  of  Englueere 

2  3  5 

88  37  ' 

880 

6P  Claire  Loofbourrow 

Onion 

37  28 

89  15 

640 

7P 

7P 

2  3  5 

T 

Marietta 

5334 

rulton 

40  30 

90  24 

546 

MID 

Joseph  flee  McCance 

C 

0195 

89  55 

620 

5P 

llbert  E.  Croegaert 

3 

Marlon  2  W 

5342 

Williamson 

37  44 

88  55 

448 

5P 

K.  DanlelsoD 

3 

88  06 

7P 

TP 

loy  I ,   Kuf alk 

2  3  5 

40  02 

88  58 

Fohn  E.  Kltowskl 

Arlington  Heights  4  SSE 

3247 

87  58 

4P 

GeoTRe  A.  Honemenn 

Harseilles  Lock 

5372 

:,a  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

::orps  of  Engineers 

3 

90  57 

MID 

Rev.  J.  DlGlacomo 

C 

Harshall 

5380 

Clark 

39  23 

8T  42 

606 

SP 

:rnest  Thomas  Pine  ' 

3 

Augusta 

Aurora  College 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phye  Dopt  Aurora  C . 

2  3  5 

7 

Hason  City 

5413 

40  12 

89  41 

581 

UID 

r 

0356 

40  40 

90  26 

640 

7A 

Harold  L.  Bell 

3 

Mattoon 

5430 

Coles 

39  28 

88  21 

718 

UID 

HID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

0445 

George  E,  Grlder 

42  21 

88  16 

750 

MID 

Louis  J.  Althoff 

0492 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C,  Crowell 

3 

5498 

42  19 

88  15 

742 

John  J.  Barnlogs 

3 

Deardstown  LftCraoge  Dam 

90  32 

MID 

C 

38  05  1 

88  32 

458 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

Belleville  Scott  AT  Base 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

447 

MID 

MID 

J.S^  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Uedora 

5539 

Macoupin 

39  10  1 

90  OS 

620 

7P 

H.  F.  Dodge 

3 

Belvldere  Sevage  plant 

0583 

42  16 

88  52 

753 

MID 

City  of  Belvldere 

C 

Hloonk 

5712 

Woodford 

40  54  < 

89  02 

755 

7P 

TP 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

40  20 

Hollne  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

589 

HIDi 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5  7 

c 

0608 

38  00 

88  55 

6P 

3 

5768 

40  551 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5  7 

0761 

89  01 

7A 

3 

5791 

40  O2I 

88  34 

659 

Lee  F.  Glffln 

3 

Blooolngton  Normal 

0766 

McLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

iarry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

Morris 

5820 

Grundy 

41  21 

88  26 

520 

7a| 

Ray  Webb 

3 

0781 

Scott 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A  Nortrup 

3 

Morris  3  NE 

3425 

Grundy 

41   24  1 

as  22 

549 

6P 

6P;Donald  M.  ''yatt 

2  3  5 

0873 

795 

5B33 

Whiteside 

41  49 

89  58 

603 

5P 

5P| 

City  of  Morrison 

2  3  5  7 

0993 

88  39 

335 

3 

5841 

39  25 

89  2T 

638 

MID 

Frank  A.  Lowls 

c 

1166 

37  00 

89  10 

314 

MID 

HID 

2  3  5 

7  C 

HorrlBonvllle  1  E 

5846 

:hrlstlan 

39  25 

89  26 

638 

TP 

Tpl 

John  R.  Lowls 

2  3  5  7 

Canton  ^ 

1250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Hammond 

Mt.  Carmel  3  N 

5893 

Wabash 

38  2T 

87  46 

400 

6A 

6a' 

Radio  Sta.  WVHC 

2  3  5 

c 

PI 

J    k  on 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

John  L .  Wooten 

2  3  5  6 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

42  05 

89  58 

817 

TP 

6A 

James  F.  HcCray 

2  3  5 

1280 

jenry  B.  Hoeltlng 

Mount  Olive  2  Ml 

39  04 

89  42 

685 

GP 

3 

1288 

8S  22 

461 

7P 

TA 

Mun  Water  t  Pwr  PI 

2  3  5 

40  01 

89  17 

676 

5P 

llva  Brown 

3 

1296 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C.  Danner 

3 

5935 

39  59 

90  46 

Til 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

Carpenter  1  S* 

1304 

Madison 

4 

38  53 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

Mount  Vernon 

5943 

Jefferson 

38  20 

88  54 

480 

6P 

TA 

Clyde  E.  Deem 

2  3  5  7 

1329 

Clark 

39  IS 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

Murphysboro  Waterworks 

5983 

Jackson 

3T  46 

89  19 

420 

HID 

Murphysboro  wtr  Co. 

p 

1386 

38  35 

Radio  Station  WCNT 

Nashville  3  NH 

6011 

38  23 

89  25 

505 

6P 

R.  E .  Schlelfer 

1412 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Lloyd  Sathoff 

3 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  33 

88  26 

TOT 

6P 

Kenneth  A.  Richard 

3 

Grundy 

88  17 

510 

7A 

3 

41  11 

91  03 

546 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston  2  WNW 

1436 

Coles 

7 

39  30 

88  12 

655 

7A 

(adfo  Station  WEIC 

2  3  5 

New  Boston 

6085 

Mercer 

41  10 

91  00 

5T1 

TA 

Karl  F-  Walker 

3 

1475 

McLean 

^ 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

New  Burnslde 

6093 

Johnson 

37  35 

88  46 

560 

SP 

5P  iMae  McCabe 

2  3  5 

Randolph 

37  54 

400 

Acklas  H.  Martin 

Newton 

6159 

39  00 

88  10 

513 

6P 

George  H.  Payne 

2  3  5 

c 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

6446 

Richland 

38  43 

88  04 

520 

5P 

5P 

Radio  Station  WVXN 

2  3  5  7 

1532 

3 

41  58 

87  40 

651 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Ogle 

42  01 

89  20 

Chicago  Loyola  Unlv. 

1537 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Oregon  Waterworks 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

T02 

8A 

CLOSED  ----- 

4/25/56 

Sta 

15421  Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

MID 

Cty  Engr  Wtr  PurlT 

C 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

4T4 

TP 

TP 

John  A.  Beed 

2  3  5  7 

1547 

3 

41  58 

595 

Chgo  Sanitary  Dlst 

6558 

Crawford 

39  00 

8T  3T 

514 

TP 

H.  H.  Caddis 

2  3  5 

1552 

3 

41  42 

87  38 

659 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

6579 

39  23 

89  05 

696 

7P 

TP 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

39  37 

8T  41 

T35 

UID 

City  of  Paris 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Paris  Waterworks 

6610 

Edgar 

39  38 

6T  42 

T39 

7P 

TP 

City  of  Paris 

2  3  5 

Filter  plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Park  Forest 

6616 

Cook 

41  29 

87  44 

T08 

6P 

6P 

Park  Forest  Wtr  Co , 

2  3  5 

1567 

3 

41  55 

630 

6661 

41  41 

88  59 

928 

TA 

W.   A.  Woods 

3 

1572 

Cook 

87  36 

594 

HID 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

760 

6P 

Edith  A.  Robblns 

3 

1577 

Cook 

87  45 

610 

MID 

HID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5 

T  C 

40  37 

89  39 

445 

MID 

Corps  of  Engineers 

Chicago  TO  City 

1582 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

MID 

MID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

89  41 

654 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  7 

r 

1627 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

6725 

Will 

41  20 

87  48 

722 

2P 

Mlna  Cutl 

3 

1648 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Petersburg  3  W 

605 

6P 

Richard  H.  Helcher 

3 

1664 

Wayne 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

Piper  City 

670 

MID 

Ronald  J.  Wiosor 

1743 

DC  Witt 

1 

40  08 

88  58 

746 

C.  E.  Corrlngton 

3 

Plttsfleld  Waterworks 

39  39 

90  48 

MID 

Plttsfleld  Wtrwks 

c 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Pleasant  Hill 

6861 

pike 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Galloway 

3 

1825 

38  40 

89  59 

555 

HID 

Will  lam  E.  Bonn 

c 

6910 

Llvln  ston 

40  53 

88  37 

647 

60 

TA 

Roger  Williams 

2  3  5  7 

1944 

Randolph 

530 

William  H.  Smith 

Prairie  du  Rocher 

90  06 

TA 

Lewis  Tebeau 

3 

c 

2011 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

c 

Princeton  1  S 

89  28 

TOO 

HID 

c 

2140 

40  06 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

PrlncevHle  2  NW 

T45 

6P 

Frank  S .  Stewart 

3 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

B7  36 

TA 

Danville  Sewage  PI 

3 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

c 

atur 

2193 

Macon 

1 

39  51 

88  58 

670 

7P 

William  B.  Coonradt 

2  3  5 

7 

Iquincy 

7067 

Adams 

39  57 

91  24 

601 

7P 

TP 

A.  B.  Gibson 

2  3  5 

2348  'Lee 

41  51 

696 

6P 

7A 

William  W.  Shuck 

iQulncy  CAA  AP 

7072 

39  56 

91  11 

762 

HID 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  T 

Downs  2  NE 

2417 

1 

40  25 

88  51 

794 

MID 

Ada  A.  Devlne 

c 

Qulncy  Dam  21 

70T7 

39  54 

91  26 

483 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

2483 

89  14 

440 

6P 

6P 

111 .  State  Police 

2  3  5 

Qulncy  Memorial  Bridge 

91  24 

3 

Dwlght  St.  Reformatory 

2502 

1 

■11  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

c 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

7150 

Champaign 

40  18 

88  09 

740 

HID 

HID 

U.S. ''Air  Force 

2  3  5  T 

r 

East  St     Loula  Parks  C 

St.  Clair 

4 

38  34 

90  11 

410 

TP 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

iRed  Bud 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

444 

TA 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

3 

2642 

1 

40  57 

Hale  B .  Kenyon 

iRlchvlew 

7244 

Washington 

2 

38  22 

89  11 

544 

Mabel  Martin 

Ed*ardsvllle 

2fi79 

Hadlson 

38  49 

89  58 

554 

6P 

Arthur  W .  Jaggers 

3 

Roberts  3  N 

T336 

7 

40  40 

88  11 

786 

7P 

TP 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5  T 

2687 

EftlnKham 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

Radio  Station  WCRA 

2  3  5 

7  C 

Rochelle  1  W 

7349 

6 

41  55 

89  04 

T98 

5P 

5r 

California  Pkg  Corp 

2  3  5 

Elglo^ 

2736  j Kane 

1 

42  02 

88  17 

TP 

3 

Rockford 

7375 

Winnebago 

6 

42  17 

89  05 

740 

6P 

F-  W.  Knowlton 

2  3  5 

Ellzabethtown 

2750 

Hardin 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

7377 

Winnebago 

6 

42  IT 

88  59 

850 

TA 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

3  6 

2800 

Jersey 

4 

38  57 

641 

The  prlnclpla  Col . 

Rockford  CAA  AP 

6 

42  12 

89  06 

728 

MID 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Evanston  Pumping  Sta. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Rockpor t 

7400 

39  32 

91  00 

George  Ogle 

3 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

HID 

Dept .  of  Waterworks 

Rushvllle 

1 

40  07 

90  34 

683 

Gain  Bros-  Greenhse 

2  3  5 

Fairfield' 

2931 

Wayne 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

2  3  5 

Ste  Marie 

7603 

Jasper 

7 

38  56 

68  01 

500 

TA 

Judson  E .  Cameron 

3 

Parmer  City 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Norah  Yeagle 

C 

Salem 

7636 

Marion 

38  3T 

88  ST 

544 

5P 

Glen  R    Ho  kin'; 

3 

Flora' 

3109 

Clay 

7 

38  40 

490 

Shabbona  5  NNE 

41  50 

88  51 

870 

MID 

U.  of  111  N.Exp  Fid 

3257 

Stephenson 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Sbawneetown  New  Town 

3T  43 

88  10 

350 

7A 

Jake  B.  Stewart 

3 

3262  Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

3 

C 

Sldell 

39  55 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Fulton  Dam  13 

3290 

Whiteside 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

Skokle 

798B 

Cook 

3 

42  02 

ST  44 

603 

5P 

5P 

Murray  &  Trettel 

2  3  5 

Galatla  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

C 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

7990 

42  01 

8T  43 

600 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

3312 

4 

42  24 

611 

NW  111 .  Gas  b  Elec . 

38  08 

89  42 

6P 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5  7 

Galeeburg 

3320  Kno* 

1 

40  57 

90  22 

HID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Sprlngrield  WB  Airport 

39  50 

89  40 

HID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  6  7 

333S  Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

iStlckney  W  Side  Tr  Wks 

41  49 

8T  46 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Geneaeo 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  10 

639 

6P 

6P 

2  3  5 

^Stockton 

8293 

Jo  Daviess 

42  21 

90  00 

1000 

5P 

5P 

E-  A.  Curtiss 

2  3  5  7 

Gibson  City 

3413 

Ford 

1 

40  28 

88  23 

753 

Edward  P.  BergstroE 

3 

8353 

La  Salle 

41  09  !   88  50 

645 

5P 

Radio  Station  W1Z7 

3 

Gladstone  Dam  18 

3455 

Henderson 

4 

40  50 

538 

SA 

Corps  of  Engineers 

isulllvan  Waterworks 

39  34 

88  37 

UID 

Ray  Llndley 

Glendale  Exp,  Farm 

34B2 

5 

37  26 

88  40 

500 

7A 

U.S.  Soli  Cons  Serv 

3 

C 

Sycamore 

41  59 

88  41 

8P 

7P 

Frank  C.  Dean 

2  3  5  7 

Golconda  Dam  51 

3522 

5 

37  22 

88  29 

354 

MID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Table  Grove 

40  22 

90  26 

TP 

7P 

CLOSED  ----- 

3/31 /5fi 

Golden 

3530 

Adams 

1 

40  06 

91  01 

725 

G.   W.  Nethery 

3 

Taylorvllle 

8491 

Christian 

1 

39  33 

89  18 

634 

John  w.  Coale 

3 

Grafton 

3572 

Jersey 

4 

38  58 

90  26 

404 

TA 

R.  Imogene  DeSherll 

3 

Tlskllwa 

8604 

Bure  u 

41  17 

89  30 

512 

6P 

Orville  L.  Weaver 

1  3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

367 

John  A-  Dickson 

41  05 

89  52 

5P 

Ernest  R.  Robson 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

1 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Lloyd  S.  Hedarls 

C 

Tuscola 

39  48 

88  17 

6P 

6P 

DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5  7 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

554 

5P 

Leonard  M .  Nichols 

3 

40  06 

88  14 

T43 

UID 

MID 

State  Water  Survey 

2  3  5 

Greenville 

3693 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

TP 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

Urbana  Exp.  Farm 

8745 

Champa  i  gn 

T 

40  05 

88  14 

T50 

MID 

CLOSED  -  -  -  - 

:     5/31 /5R 

Crldley 

3709  iMcLean 

1 

40  45 

752 

6P 

Ezra  D,  Stoller 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

Cham  al  n 

40  OT 

88  14 

T30 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Grlggsvllle 

3717 

Pike 

'  1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

41  19 

88  59 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Hardin 

3850 

Calhoun 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Vandalia 

38  59 

89  07 

MID 

George  England 

3879 

.Saline 

1  5 

37  44 

B8  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Plttman 

2  3  5 

7 

Vandalla  CAA  AP 

38  59 

89  10 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

;  2  3  5 

HarrlehurK  Dlepoeal  PI 

3884 

isallnc 

'  5 

37  44 

88  31 

6A 

W,  Harrison  Klbler 

3 

Vlrden 

8860 

Macoupin 

1 

39  30 

89  46 

6T4 

6P 

E.  H.  Watklns 

2  3  5 

Havana 

|3930 

Mason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

TP 

L    L  Euteneuer 

2  3  5 

Walnut 

8916 

eau 

41  33 

89  35 

T14 

5P 

5r 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

^Mason 

1 

40  18 

90  04 

8A 

Merle  L,  Riley 

3 

40  21 

91  26 

5P 

Charles  Ewlng 

3 

Hlllsboro 

14108 

jUontgomery 

1  2 

39  09 

89  29 

720 

6P 

TA 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

Washington 

40  42 

89  24 

HID 

E.  J.  Hackmao 

4198 

Vermilion 

7 

40  28 

87  40 

717 

2  3  5 

C 

38  20 

90  09 

E.  H.  Wolf 

3 

bILLiu.  °' 

{4269 

UcLean 

40  40 

88  56 

HID 

C 

9021 

Iroquois 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

6P 

Benjamin  Jordan 

4312 

87  40 

HID 

c 

42  21 

87  51 

TP 

7P 

R.  W.  Flagg 

HutEionvllle  P«r  Plant 

4317 

Crawford 

39  oe 

111  Public  Serv  Co 

Wayne  City 

38  21 

88  35 

7A 

Paul  F.  Nichols 

IlllnoiB  City  Dam  16 

4355 

Rock  Island 

91  01 

8A 

3 

C 

Wenona 

41  03 

89  03 

HID 

Leonard  H.  Foley 

4442 

90  14 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

West  Frankfort  8  E 

9140 

3T  54 

88  48 

480 

MID 

111  State  Wtr  Surv 

Jacksonville  Sewage  PI 

4447 

Morgan 

1 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Municipal  Sew  Trt 

C 

Wheaton  College 

Du^p"e" 

41  52 

88  06 

753 

5P 

5P 

Wheaton  Colle(re 

!  2  3  5 

1 

Janesvllle 

4465 

39  22 

88  15 

HID 

Albion  V .  Edwards 

C 

White  Hall  1  E 

39  26 

90  23 

5P 

5P 

Oscar  Watt 

12  3  5  7 

Jerseyvl  He 

4489 

Will 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Wilcox 

38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

1  ^ 

Jollet  BraodoD  Rd  Dam 

4535 

1 

41  30 

88  06 

543 

Corps  of  Engineers 

Windsor 

39  26 

88  36 

6P 

Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

6P 

HID 

111  St.  Penltentlar 

2  3  5 

7 

Yates  City 

40  4T 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

Kankakee  3  SW 

4593 

Kankakee 

1 

41  05 
41  08 

87  55 

625 

6P 

TA 

Delbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

-1  

Kankohoc  4  VH 

4598 

Kankakee 

1 

87  56 

631 

6P 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

Kankakee 

1 

41  08 

87  53 

642 

UID 

Hun.  Sew.  Tr .  Plant 

C 

NEW  STATIONS 

Kelthsburft  1  NH 

4655 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  U.  Norrls 

4710 

1 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Ki^onee  Baker  Park 

4715 

Henry 

41  15 

89  54 

800 

HID 

Kewanee  Baker  Park 

Barry  3  NW 

39  43 

91  04 

590 

UID 

G.  Russell  Hetcalf 

4823 

Barry  4  N 

044T 

Adams 

39  45 

91  02 

650 

HID 

Dewey  L.  Andrews 

c 

La  Horpe 

Hancock 

^ 

40  35 

90  58 

691 

TP 

TA 

2  3  5 

7 

Barry  6  HE 

39  47 

90  59 

HID 

Paul  R.  Hull 

Lanark 

4879 

Carroll 

42  06 

89  50 

878 

HID 

Wm.  E.  Aurand 

C 

Barry  6  N 

0449 

Adams 

39  47 

91  03 

I  T60 

MID 

G.  William  Davidson 

c 

La  Salle  Peru 

:4922 
!4923 

La  Salle 

1 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

Barry  6  NNE 

0450 

39  47 

91  01 

720 

HID 

Orville  V.  Rlgg 

c 

La  Salle  1  S 

La  Salle 

1 

41  19 

89  06 

Wm.   K.  Boehm 

3 

Barry  5  NKW 

0451 

39  45 

91  05 

660 

HID 

Dale  P.  Hartln 

c 

Lavrencevllle 

i49SS 

Lawrence 

7 

38  44 

87  41 

500 

8A 

Radio  Station  WVHC 

3 

Barry  3  W 

0452 

Pike 

39  42 

91  06 

700 

HID 

Irving  J.  Lewis 

c 

5036 

McLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lere 

3 

Baylis 

0480 

Pike 

39  44 

90  54 

840 

HID 

Kline  Hill 

c 

Lincoln 

513 

Logan 

40  09 

89  22 

591 

TP 

TA 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

T 

Baylis  4  NW 

0481 

Pike 

39  45 

90  58 

720 

HID 

Albyn  0.  Pearn 

c 

Lockport  Lock  Dam 

Will 

41  34 

88  OS 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Baylis  2  NW 

0482 

Pike 

39  45 

90  56 

760 

HID 

George  L.  Holmes 

c 

Lockport  Power  Uous« 

S13C 

Will 

1 

41  34 
38  47 

88  05 

585 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Klrkwood  2  NW 

4764 

Warren 

40  53 

90  47 

730 

HID 

Andrew  C.  Young 

LoulBvUle 

S21C 

Clay 

7 

88  30 

4  SO 

UTD 

Roy  H.  Dawklns 

C 

Klrkwood  3  W 

4765 

Henderson 

40  52 

90  48 

700 

6P 

3 

jKlrkwood  2  NNE 

4766 

40  54 

90  44 

760 

1 

|Archle  B.  Mcintosh 

3 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan     4.  HlsslsBlppl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,   Station  A.   Box  643, 
Champaign.   Illinois,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  tniles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in   the  tables,  but   for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensioml  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,   5,  6.  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  printing  Office,  Washington  25.  D.C. 
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CORRECTIONS 

Tuscola,  Table  2,   greatest  depth  on  ground  should  be  2  on  10+. 

Delayed  Data,  Table  3.  data  for  Olney  Radio  Station  May  through  September  should  be  for  1954. 
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ILLINOIS  -  JULY  1956 
WEATHER  SUMMARY 
July  was  a  cool,  cloudy,  rainy,  and  comfortable  raonth. 

TEMPERATURE     July  was  marked  by  long  spells  of  cool  weather.     The  month  began  with  very  hot  and  humid  conditions  which 
lasted  only  one  day  in  the  north  and  for  two  days  in  the  south.     Extreme  heat  and  humidity  returned  only  for  a  brief 
period  around  the  27th.     A  long  cool  spell  with  little  temperature  variation  lasted  from  the  3rd  through  the  24th. 
Following  the  heat  of  26th  and  27th,  temperatures  again  dropped  to  low  levels  on  the  29th  and  30th.     Monthly  mean  tem- 
peratures were  generally  about  2°  below  the  long-term  average  in  the  north  and  central  areas  and  about  1°  below  in  the 
south . 

RAINFALL    Rain  was  remarkably  well  distributed  during  the  raonth.     There  were  never  more  than  four  consecutive  days  with- 
out substantial  rain  in  one  portion  or  another.     Area  distribution  showed  some  of  the  variability  of  midsummer  but 
probably  a  little  less  than  usual.     Most  stations  showed  monthly  rainfall  totals  above  the  long-term  average.     Of  the 
stations  listed  in  Table  2,   60%  reported  more  than  four  inches  during  the  month  while  only  13%  had  less  than  three 
inches.     The  principal  wet  areas  occurred  near  East  St.  Louis,  Monmouth,   and  Freeport.     Some  of  the  driest  areas  were 
near  Chicago,  Morrison,  and  northwest  of  Springfield.     A  narrow  east-west  strip  near  Prophetstown  was  extremely  dry 
until  the  last  few  days  of  the  month. 

Such  well-distributed  and  above-average  rainfall  favored  infiltration  of  water  into  the  soil.     Evaporation  and  trans- 
piration losses  were  held  to  a  low  level  by  lower-than-normal  sunshine  and  air  temperatures.     Dew  deposits  were  frequent 
and  heavy  so  that  grass  often  remained  wet  until  noon. 

AGRICULTURAL  WEATHER    Corn  and  soy  beans  were  growing  well  at  the  beginning  of  July  following  the  above-normal  tempera- 
tures and  mostly  adequate  rainfall  of  May  and  June.     The  cool  and  wet  weather  of  July  seemed  to  be  ideal  for  both  crops 
and  a  very  high  level  of  condition  was  maintained  throughout  the  month.     Harvest  of  an  excellent  wheat  crop  was  com- 
pleted on  schedule.     Rainy  weather  hampered  the  oats  harvest  and  caused  lodging  so  that  yields  were  variable.  Pastures 
held  up  well  for  the  season  of  year.     Plowing  for  winter  wheat  went  ahead  rapidly  under  ideal  conditions. 

The  unusual  combination  of  cloudy,  cool,  and  rainy  weather  during  midsummer  was  most  favorable  for  conserving  and  even 
augmenting  soil  moisture  reserves.  In  large  portions  of  the  State  there  was  substantially  more  water  in  the  top  three 
feet  of  soil  at  the  end  of  July  than  at  the  beginning. 

SEVERE  STORMS     Electrical,  hail,   and  wind  storms  occurred  at  frequent  intervals  with  hail  causing  the  heaviest  damage. 

There  were  numerous  thunderstorms  on  July  4th  with  some  of  the  heaviest  occurring  in  the  East  St.  Louis  area  where  three 
to  five  inches  of  rain  flooded  the  Fairmont  race  track  and  caused  heavy  damage.     Early  on  the  8th,  heavy  thunderstorms 
moved  eastward  over  extreme  northern  Illinois.     Damage  by  hail,  wind,  and  heavy  rains  was  reported  from  more  than  a 
dozen  communities. 

The  Rockford  area  was  hit  by  a  severe  hailstorm  on  the  15th.     Heaviest  damage  to  crops  occurred  in  a  20  mile  long  strip 
just  east  of  Rockford  but  many  other  northeast  Illinois  communities  were  also  hit.     Hail  returned  to  northeast  Illinois 
on  the  19th  but  a  much  heavier  storm  occurred  near  Carbondale.     At  Cobden  there  was  very  heavy  damage  to  peach  and  vege- 
table farms  over  an  area  of  120  square  miles.     Peaches  in  the  amount  of  100,000  bushels  were  damaged  just  prior  to  the 
beginning  of  harvest. 

Heavy  thunderstorms  moved  eastward  from  Hillsboro  to  Oblong  on  the  28th.     Heavy  hail  struck  the  Buckley  area  on  the  29th. 
Lightning  injured  five  persons  during  the  month  including  one  at  Belleville  on  the  14th,   two  at  Rockford  on  the  15th,  and 
two  at  Chicago  on  the  21st.     There  were  no  reported  storm  deaths  during  the  raonth.     Tornado  clouds  which  failed  to  touch 
ground  were  reported  from  Rantoul  on  the  13th  and  from  Mansfield  on  the  25th. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS     July  was  a  very  comfortable  month  for  work,  recreation,  and  all  outdoor  activities.     Air  condi- 
tioning equipment  was  often  idle.     Abundant  atmospheric  moisture  caused  much  swelling  of  wooden  doors  and  drawers. 
Illinois  residents  who  followed  their  usual  custom  of  vacationing  in  states  farther  north  found  weather  there  which  was 
too  cool  for  comfort.     Those  who  remained  at  home  were  happy  they  had  done  so. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY     Just  as  June  1956  seemed  characteristic  of  the  usual  July,   July  was  not  what  one  would  expect. 
Much  of  July  cloudiness  and  precipitation  resulted  from  serai-stationary  front  situations  during  which  Illinois  lay  be- 
tween tropical  air  to  the  south  and  polar  air  covering  the  area  to  the  north.     This  tended  to  favor  a  more  general 
type  of  rainfall  although  local  showers  were  also  important. 

During  most  of  the  month,  Illinois  was  under  the  influence  of  a  northwesterly  wind  flow  aloft  which  tended  to  bring  weak 
surface  lows  and  fronts  into  the  area  and  to  favor  weak  but  repeated  influxes  of  cool  air. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 
Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  81.6°. 

Coldest  station:     Waukegan  with  a  mean  temperature  of  69.8°.  \ 

if 

Hottest  temperature:  108°  at  Quincy  on  the  27th.  i 
Coldest  temperature:     45°  at  Kankakee  3  SW  on  the  30th. 

Hottest  day:     Northern  Division,  1st;  Central  Division,   1st;   Southern  Division,  27th. 
Coldest  night:     Northern  Division,   30th;  Central  Division,   10th:   Southern  Division,  10th. 

Largest  monthly  precipitation  total   (from  Table  2):     10.41  inches  at  Monmouth  with  more  than  9  inches  also  at  East  St. 
Louis,  Galesburg,  Mt .  Vernon,  and  Newton. 

Smallest  monthly  precipitation  total  (from  Table  2):     1.78  inches  at  Joliet  Brandon  Road  Dam  with  less  than  2.50  inches 
also  at  Cairo,  Chicago,  Joliet,  and  Park  Forest. 

Greatest  24-hour  rainfall   (between  observation  tines):     5.01  inches  at  Ste.  Marie  on  the  13th. 
Least  number  of  days  with  90°  or  higher:     1  at  Antioch,  Chicago  City,  and  Park  Forest. 
Greatest  number  of  days  with  90°  or  higher:     19  at  Cairo. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:     No  temperature  as  high  as  90°  occurred  from  the  3rd  through  the  25th  at 
Peoria  and  Springfield.     The  same  stations  each  had  only  3  days  with  temperatures  above  90°  during  the  month.  Spring- 
field reported  the  coolest  July  since  1924.     Chicago  set  a  new  daily  high  temperature  record  of  103°  on  the  1st. 

Lothar  A  Joos 

State  CI imatologist  1 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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89.  7 

67.4 

78.6 

96 

2  + 

58 

10  + 

0 

16 

0 

0 

0 

2.98 

0.32 

0.  75 

16 

0. 

0 

0 

8 

2 

0 

FAIRFIELD 

87. 8 

65.7 

76.8 

2.2 

98 

1  + 

54 

1 1 

0 

10 

0 

0 

0 

3.48 

0.40 

1.31 

19 

0. 

0 

0 

10 

2 

1 

87.  7 

65.4 

76.6 

1.4 

98 

1  + 

57 

10+ 

0 

10 

0 

0 

0 

3.69 

0.41 

0.90 

1  5 

0. 

c 

0 

9 

3 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

88.8 

67.7 

78.3 

0.9 

96 

27 

58 

10 

0 

14 

0 

0 

0 

5.03 

1.84 

1.26 

19 

0. 

0 

0 

9 

3 

2 

GREENVILLE 

86. 4M 

66.  5M 

76. 5M 

1.8 

96 

1  + 

57 

10  + 

0 

0 

0 

0 

5.59 

2.52 

0. 

0 

0 

HARR I SBURG 

91.6 

66.3 

79.0 

0.6 

101 

2 

54 

1 1 

0 

18 

0 

0 

0 

6.  34 

2.73 

1.51 

23 

0. 

0 

0 

8 

4 

4 

MAKANDA   1  NW 

87.  7M 

67.  5M 

77.  6M 

95 

2  + 

58 

10 

0 

1 1 

0 

0 

0 

7.41 

2.47 

23 

0. 

0 

0 

7 

6 

3 

MC  LEANSBORO 

89.9 

65.5 

77.7 

1.3 

100 

1  + 

53 

1 1 

0 

15 

0 

0 

0 

4.01 

0.89 

0.81 

29 

0. 

0 

0 

10 

0 

MT  CARMEL   3  N  AM 

86.9 

65.8 

76.4 

2.1 

98 

2  + 

56 

11 

0 

8 

Q 

0 

0 

2.85 

0.39 

1.09 

4 

0. 

0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

65.9 

65.6 

75.8 

3.1 

96 

27 

54 

1 1 

0 

6 

0 

0 

0 

9.96 

7.08 

4.40 

15 

0 

0 

0 

8 

5 

3 

NEW  BURNSIDE 

89.  3 

65.4 

77.4 

1.1 

95 

2  + 

53 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

4.28 

0.98 

1  .69 

23 

0 

0 

0 

7 

3 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

87.5 

65.8 

76.  7 

1.4 

99 

27 

55 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

3.  32 

0.03 

0.98 

13 

0 

0 

0 

3 

0 

SPARTA 

90.0 

67.4 

78.7 

0.5 

IOC 

27 

57 

10 

0 

14 

0 

0 

0 

3.50 

0.24 

1  .03 

29 

0 

0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

77.6 

5.13 

0 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Indent. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1956 


Day  of  month 


1   {  2  3 

5  1 

6 

7  j 

8  1 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

29  1 

30 

31 

.59 

.56 

.36 

.02 

.11 

.16 

.24 

1*09 

.06 

.26 

.06 

.11 

.02 

.22 

.07 

1.60 

.98 

1.40 

.04 

T 

.06 

T 

.11 

.35 

T 

T 

.78 

.16 

2.08 

.29 

.31 

.04 

T 

T 

1  .26 

.70 

.15 

.06 

.62 

.  76 

.13 

.75 

T 

.57 

.07 

.11 

.30 

T 

1.19 

1.02 

.67 

.16 

.09 

•  2  7 

64 

.16 

U04 

.02 

.2  8 

.  14 

.07 

T 

.63 

T 

.06 

.25 

1.60 

T 

1.57 

.01 

.47 

.  20 

.03 

.70 

.03 

.  19 

.22 

.25 

.22 

.04 

.60 

•  Oh 

.07 

.88 

.05 

.01 

.71 

.07 

.61 

.  1  1 

T 

.04 

.62 

.15 

1.22 

.47 

T 

1.05 

T 

•  04 

.15 

.54 

T 

.31 

1  .30 

.23 

.41 

.18 

.  16 

.35 

-.02 

.26 

T 

.85 

T 

.22 

T 

.07 

.62 

.  13 

1.03 

.  1 1 

.96 

.37 

T 

.36 

.53 

1.29 

.18 

T 

05 

^04 

.21 

.24 

.02 

1.17 

.52 

.25 

.40 

.72 

.32 

.96 

.52 

.46 

.05 

.69 

.12 

.  72 

T 

.04 

.11 

.85 

.09 

•  36 

T 

.96 

.17 

.54 

.26 

.02 

.06 

.07 

.05 

T 

T 

T 

.14 

•  02 

•  03 

.54 

.  .73 

.01 

T 

.51 

.37 

T 

T 

2.28 

.04 

T 

.19 

.  10 

•  05 

.04 

.01 

T 

.05 

.02 

.25 

.67 

•  06 

.5? 

.31 

1  .65 

.76 

•  01 

07 

03 

.66 

•  10 

1.20 

.20 

1.34 

.05 

.01 

.20 

1.00 

.01 

.36 

,01 

.02 

.38 

.  19 

.04 

.09 

.09 

.07 

.22 

.12 

•  11 

.13 

1  .60 

.17 

1.55 

.54 

.20 

.30 

T 

1.10 

T 

.35 

.07 

.21 

.  36 

•  05 

.  10 

.06 

.05 

.36 

.21 

.22 

•  02 

.18 

.15 

.43 

.21 

.13 

.75 

.  30 

.70 

1.00 

.03 

.63 

.25 

.  11 

.35 

.05 

1.92 

.25 

.20 

T 

1.55 

2.10 

•  31 

1  .32 

T 

•  15 

T 

T 

.69 

- 

.75 

.10 

T 

.10 

- 

T 

T 

.23 

T 

.68 

T 

.02 

.03 

.30 

.69 

1  .65 

.06 

,27 

•  62 

.41 

.07 

.  98 

.30 

1.30 

.13 

•  42 

.60 

.05 

.15 

.  32 

.04 

T 

.48 

.IB 

.26 

T 

T 

•  63 

.13 

.03 

.54 

T 

.03 

T 

1.47 

T 

1.11 

T 

.17 

T 

.09 

.47 

.05 

T 

.32 

.18 

T 

.61 

.12 

T 

T 

T 

.16 

T 

T 

.07 

.02 

.20 

.59 

.01 

T 

.  56 

.20 

T 

.54 

T 

T 

.02 

T 

.26 

.02 

T 

.05 

.07 

.46 

3.96 

.36 

.98 

.02 

.58 

T 

.09 

.  19 

.03 

T 

.01 

.19 

.01 

.80 

.02 

T 

.73 

.60 

T 

.  56 

.02 

.02 

T 

.53 

.90 

1.05 

T 

1.04 

•  22 

.63 

.10 

.04 

.  10 

.  14 

T 

.44 

.42 

.25 

.50 

1.50 

2.50 

.80 

.  14 

1.15 

90 

.03 

.65 

T 

.75 

.68 

T 

.25 

.32 

•  01 

.15 

.33 

1  .00 

.56 

.68 

.05 

.08 

.28 

.05 

.41 

.47 

T 

.69 

T 

.36 

.64 

T 

.37 

.02 

.24 

.26 

T 

.13 

.60 

T 

.04 

,02 

.23 

T 

T 

T 

T 

1.17 

.01 

1.52 

T 

1.07 

T 

.  12 

.  76 

.54 

.52 

.01 

T 

■  96 

.21 

.61 

•  27 

1  .03 

.01 

.23 

.01 

.90 

.36 

07 

.  1  7 

.23 

2.23 

.18 

•  43 

.06 

.04 

.72 

.28 

.86 

.03 

T 

.68 

T 

T 

.68 

.  10 

.17 

.45 

•  25 

2.56 

•  39 

.32 

.62 

•  1  1 

1  .08 

T 

.42 

T 

•  36 

T 

1.25 

.25 

T 

.26 

.  16 

T 

.06 

.04 

.66 

.03 

.02 

.03 

.30 

.75 

.10 

.05 

•  22 

.28 

.64 

.  12 

.34 

2  74 

.75 

T 

'25 

1.31 

.45 

.  31 

.05 

.15 

•  90 

.22 

.57 

.08 

.05 

.10 

.  1  7 

.05 

T 

.03 

.62 

.75 

3.16 

1.56 

.85 

.18 

.05 

.02 

.01 

1.25 

T 

•  09 

.02 

•  63 

3.  16 

1  .89 

T 

.04 

2,00 

.03 

T 

.03 

1.03 

•  06 

.05 

T 

.25 

.50 

2.03 

.02 

.08 

.09 

.15 

,14 

T 

T 

T 

1.37 

•  13 

.72 

4.21 

.02 

3.57 

T 

,31 

.09 

.21 

.05 

•  06 

.34 

1.46 

.38 

.  76 

.11 

T 

T 

T 

.23 

T 

.30 

.02 

.04 

.01 

.23 

2.18 

T 

T 

.10 

.19 

.08 

.03 

.63 

* 

98 

•  78 

.56 

.96 

.01 

.22 

2.95 

.04 

.03 

•  06 

.56 

T 

T 

T 

.02 

.41 

T 

T 

.03 

.39 

•  17 

.23 

1.26 

1  .23 

.20 

.66 

.23 

T 

.  87 

T 

.  38 

.34 

.  15 

.48 

.  15 

.  10 

T 

.16 

1.2  3 

.83 

.2  7 

T 

T 

1.62 

T 

.09 

.22 

.58 

.69 

.  1 1 

.07 

.82 

.37 

.31 

.46 

1.61 

T 

•  91 

2.11 

T 

1.47 

T 

.60 

2.20 

.  10 

•  50 

.10 

.30 

.20 

T 

.26 

.76 

1.02 

.08 

.58 

• 

• 

* 

2.38 

.03 

.46 

.36 

1  .22 

.02 

■  17 

.10 

.16 

.02 

.02 

09 

* 

.18 

20 

'.06 

.08 

1  •  50 

.40 

.67 

.56 

•  23 

.11 

.65 

.68 

.30 

.77 

T 

T 

1.00 

.41 

.  .31 

•  07 

.23 

•  19 

1.51 

1  .47 

.03 

1  .07 

.27 

.42 

.  32 

.15 

.  16 

.  16 

.2  1 

2.55 

,05 

.70 

.07 

.37 

.56 

•  10 

1.  36 

.18 

•  92 

T 

.13 

1.50 

.36 

.52 

.08 

1  33 

^ 

.41 

.01 

.  77 

.07 

.64 

T 

•  40 

.26 

1.26 

.22 

.11 

.08 

.60 

.04 

.13 

.04 

.51 

1.48 

.02 

•  03 

.20 

T 

T 

.46 

T 

.86 

.15 

.09 

1  .99 

.06 

.30 

.14 

•  20 

.  10 

.05 

.05 

.25 

.15 

.21 

04 

.04 

.01 

.06 

,51 

T 

T 

.04 

.49 

•  40 

.02 

.04 

1  .04 

.60 

.16 

1.15 

42 

.68 

.30 

.53 

.14 

.04 

.38 

.33 

1.03 

•  16 

.15 

.20 

.01 

1.13 

.06 

.66 

.01 

.01 

.25 

.03 

,54 

.09 

.  1  1 

.03 

.  64 

.02 

.05 

.12 

.66 

.09 

.22 

.23 

.30 

T 

.75 

.10 

.05 

.20 

.36 

•  01 

1.24 

.06 

T 

.08 

.02 

'  1  7 

.47 

.03 

.60 

.06 

.02 

.05 

04 

04 

U  12 

.  10 

.90 

.06 

.04 

1.74 

r 

T 

T 

T 

.28 

•  38 

.04 

,04 

T 

.07 

.27 

1.14 

T 

T 

.35 

.78 

.01 

1.71 

,04 

.02 

58 

•  11 

T 

•  07 

04 

.36 

•  38 

.72 

2.25 

.02 

.  '>2 

3.07 

4.00 

T 

T 

.42 

.4S 

•  27 

.16 

•  58 

1.06 

.36 

.  79 

.08 

.28 

•  0*. 
T 

.20 

.  72 

T 

.38 

1.  10 

T 

T 

T 

.03 

.20 

.02 

.27 

.  10 

.07 

.04 

.17 

.14 

.  59 

.01 

.68 

1.08 

T 

T 

.11 

.33 

.23 

.09 

.07 

.  30 

1.20 

.50 

.18 

.24 

U60 

T 

.15 

.08 

.22 

.32 

.  7fc 

.01 

.09 

.48 

1.11 

.09 

.11 

.03 

.07 

'7? 

1  .00 

.05 

.85 

.01 

.12 

.03 

T 

.70 

T 

.16 

.14 

•  15 

1.28 

.28 

.01 

1.41 

.06 

.65 

T 

.06 

•  05 

.02 

.25 

.05 

.06 

1.09 

.07 

.02 

.03 

.07 

.  39 

•  04 

1.03 

.80 

2.47 

,65 

.02 

.62 

.05 

.05 

.37 

T 

.08 

.03 

.6  1 

.02 

1.35 

I 

T 

.  35 

.20 

.30 

T 

.86 

.13 

T 

.09 

.  1  3 

.25 

.  39 

.63 

.01 

.03 

.05 

.16 

.04 

.07 

T 

.25 

.69 

T 

.26 

.22 

.47 

T 

.29 

T 

.14 

.07 

1.14 

.02 

.07 

.11 

.89 

.06 

.  16 

.06 

.65 

.06 

.04 

.02 

.39 

.17 

.25 

.25 

T 

T 

.03 

,76 

.63 

.07 

.04 

T 

.17 

.53 

.  16 

.14 

.81 

.40 

.67 

.66 

.20 

.  10 

T 

.63 

i  16 

.59 

.  12 

.20 

.28 

T 

.03 

.74 

.70 

.03 

T 

.70 

1.27 

.03 

T 

1.60 

.02 

.02 

.72 

T 

.98 
.02 

.01 

•  30 

.28 

T 

.01 

.17 

.  16 

.05 

.01 

.01 

2.23 

.09 

.03 

T 

T 

,34 

T 

T 

.03 

1  .00 

•  24 

.61 

4.12 

4.36 

T 

.30 

.05 

.06 

•  15 

.13 

.07 

.91 

.70 

T 

1.27 

r 

.39 

T 

.41 

.  12 

.25 

•  04 

.05 

T 

.03 

.53 
.08 

T 

.73 

T 

.03 

.11 

.19 

.13 

1.81 

T 

T 

T 

T 

.34 

.  It* 

T 

T 

.02 

.27 

.36 

.41 

.67 

.05 

.  19 

.05 

.10 

T 

.06 

T 

1.26 

T 

T 

.20 

,05 

.22 

.92 

.20 

.19 

1.06 

.43 

.62 

.38 

.12 

.11 

•  14 

.06 

.07 

.  16 

.01 

.03 

.  19 

.20 

1.09 

.02 

.  10 

.02 

.02 

T 

.23 

.09 

.59 

.08 

•  04 

.08 

.08 

.07 

.14 

ALBION 
ALEDO  2  e 
ALTON  0AM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT    AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
8R00KP0RT  DAM  52 
CAIRO  we  CITY  R 

CANTON 

CARPONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  i*  NNE 
CHANOLERVILLE 
CHANNflHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W6  AP  R 
CHICAGO  WB  C ITY  fl 

CHILLICOTME 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

OIXON 

OU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

ELI2ABETHT0WN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  Ifi 
GLENOALE   EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 


2  N 


I      GRAND  TOWER 
I  GREENUP 

GREENVILLE 

6RIDLEY 

GRIG6SVILLE 

HARDIN 
HARRISEURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

.      KEITHseuRG   1  NW 
I  KEWANEE 

KIRKWOOD  3  W 
y      KIRKWOOD  2  NNE 
a      LA  HARPE 

i; 

il      LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE  1  S 
I  LAWRENCEVILLE 

LE  ROY 
1  LINCOLN 

I  MACKINAW 
1  MACOM0 

MAKANDA   I  NW 

MARENGO 

MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MATTOON 
MC  HENRY  2  S 
[      MC  LEANSBORO 

]!  MEOORA 

■j  MINONK 

1  MOLINE  WB  AP  B 

i  MONMOUTH 

'  MONTICELLO 

MORPIS 
MORRIS   3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE    1  E 
MT  CARMEL  3  N 


4.97 
4.26 
2.36 


8.54 
3.93 


5,45 

5.21 
4.23 
4,90 
5.30 
9.69 


8,57 
8^94 
4,  39 


5.03 
2.63 
6.55 

10.01 

5,59 


4,  78 
3.55 
2.90 


5,68 
4.09 
10.41 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
JULY  1956 


Iota: 

Day  of  month 

1   1   2  1 

3 

4  1 

5  j  6 

7      8  I  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1 

14  1  15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  j 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

5.03 

.08 

2.30 

77 

09 

_ 

3.57 

.22 

.  2 

* 

.12 

5.25 

*  65 

1  'o  1 

1.23 

*20 

*  38 

46 

'45 

2  5 

1*42 

*  05 

2.70 

.40 

.30 

.68 

.23 

.08 

.02 

.10 

r 

.74 

,05 

T 

.  10 

9.96 

.11 

.90 

.14 

2.  30 

4.40 

1  .20 

,68 

•  15 

.08 

4.94 

.05 

.95 

.  10 

• 

60 

61 

* 

. 

.  61 

3.  16 

.  78 

•  0 

'  89 

*  Hf) 
* 

* 

4.43 

05  35 

14 

1  40 

T 

T 

1.30 

.03 

,07 

.08 

,62 

04 

*  35 

4.65 

.37 

.12 

1.61 

,04 

1.67 

.06 

T 

T 

.08 

,21 

.'44 

T 

.05 
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MOUNT  CAPROLL 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

NASHVILLE   3  NW 

NEWARK    7  E 

NEW  80ST0N  DAM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  eURNSlDE 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  we  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

PRINCEVILLE   2  NW 
OUlNCY 

QUINCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 
OUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  RUO 

ROBERTS   3  N 

ROCHELLE    1  W 

ROCKFORO 

ROCKFORO  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHV ILLE 
5TE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
S IDELL 

SKOKIE  R 
SPARTA 

5PR INGF I  ELD  WR   AP  R 

STOCKTON 

STREATOR  3  N 

SYCAMORE 

TAYLORVILLE 

T I SK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKFGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULV  1956 


Day 

Of  Month 

S, 

Station 

d) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avi 

MA* 

99 

98 

87 

83 

85 

87 

89 

90 

87 

9 ! 

88.  1 

MIN 

73 

73 

73 

68 

63 

67 

60 

66 

62 

55 

57 

64 

7; 

65 

71 

56 

62 

62 

62 

63 

66 

6' 

67 

71 

72 

73 

67 

59 

61 

65.8 

ALFDO  2  E 

MAX 

101 

65 

7^ 

70 

60 

65 

86 

79 

90 

85 

64.4 

MIN 

72 

64 

57 

56 

55 

59 

62 

61 

55 

52 

57 

64 

6; 

54 

66 

67 

59 

59 

59 

55 

54 

52 

55 

5' 

64 

61 

70 

65 

60 

47 

64 

ALTON  DAM  26 

MAX 

94 

93 

62 

84 

75 

84 

87 

80 

79 

65 

85 

80 

80 

65 

83 

83 

64.  5 

MIN 

73 

73 

65 

67 

69 

67 

67 

61 

65 

61 

61 

6( 

71 

72 

71 

65 

64 

61 

65 

64 

66 

6- 

70 

73 

79 

75 

64 

57 

T. 

67.4 

ANNA    1  NW 

MAX 

95 

9  5 

87 

95 

79 

86 

91 

86 

90 

91 

95 

68.6 

MIN 

72 

72 

74 

67 

67 

63 

62 

66 

65 

58 

57 

6; 

72 

69 

73 

62 

64 

62 

62 

62 

65 

6" 

67 

70 

76 

69 

64 

66.6 

AN  T I OCH 

MAX 

92 

QO 

78 

70 

69 

86 

73 

8  3 

70 

79.4 

MIN 

72 

66 

62 

60 

57 

53 

63 

64 

56 

56 

60 

64 

64 

57 

62 

55 

62 

56 

56 

57 

59 

6C 

57 

60 

69 

64 

55 

51 

62 

60 .  3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

99 

82 

77 

72 

69 

8  5 

85 

80 

74 

67 

86 

74 

62 

81.5 

MIN 

72 

68 

64 

65 

59 

51 

58 

64 

56 

49 

57 

61 

62 

56 

61 

53 

60 

55 

57 

55 

56 

6C 

66 

57 

6f 

66 

56 

50 

65 

59.9 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

96 

94 

83 

88 

77 

68 

90 

66 

92 

87.0 

MIN 

75 

74 

70 

69 

69 

68 

65 

62 

63 

60 

60 

61 

72 

72 

74 

65 

64 

62 

64 

55 

69 

6< 

58 

74 

7( 

71 

69 

60 

69 

67.9 

BLOOMINGTON  NORMAL 

98 

97 

88 

60 

76 

85 

86 

6 1 

60 

90 

92 

96 

97 

6 1 

84 

89 

85.7 

MIN 

75 

70 

62 

65 

61 

51 

65 

64 

56 

53 

61 

6! 

6E 

61 

69 

59 

64 

57 

60 

57 

62 

63 

69 

64 

73 

69 

60 

52 

68 

63.1 

CAIRO  WB  CITY 

98 

95 

91 

95 

67 

92 

93 

80 

92 

9  7 

69 

95 

91.0 

MIN 

76 

75 

77 

75 

72 

69 

69 

73 

6£ 

63 

65 

7C 

71 

75 

78 

73 

66 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

75 

71 

76 

73 

70 

70 

72.  1 

CAR60NDALE    SEWAGE  PLANT 

90 

67 

8  5 

88 

94 

95 

90 

90 

89 

89 

66 

69 

86 

78 

85 

89 

95 

97 

95 

81 

66 

92 

88.7 

M  1  N 

77 

68 

74 

6S 

67 

64 

61 

70 

65 

56 

55 

65 

75 

66 

69 

68 

63 

66 

62 

58 

65 

64 

67 

65 

70 

72 

73 

68 

62 

65 

66.4 

CARLINVILLE   4  E 

97 

94 

90 

8  7 

86 

85 

85 

81 

90 

91 

82 

87 

87.6 

MIN 

73 

72 

69 

64 

65 

59 

62 

64 

53 

58 

64 

69 

65 

72 

61 

67 

60 

58 

56 

62 

65 

66 

65 

72 

71 

60 

55 

6( 

64.3 

CARLVLE 

MAX 

MIN 

CHARLESTON    2  WNW 

MAX 

96 

95 

89 

87 

62 

80 

88 

83 

86 

84 

85.4 

MIN 

74 

73 

68 

68 

65 

64 

57 

62 

62 

53 

54 

60 

65 

62 

66 

53 

60 

61 

58 

56 

57 

60 

62 

67 

75 

71 

64 

53 

62 

62.8 

CHENOA 

MAX 

99 

9  5 

77 

72 

83 

87 

85 

86 

85 

64.6 

MIN 

71 

68 

62 

63 

60 

55 

63 

62 

59 

53 

63 

65 

66 

57 

65 

56 

63 

58 

58 

56 

60 

63 

67 

62 

74 

67 

67 

46 

64 

62.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

100 

74 

66 

66 

86 

67 

67 

79.1 

MIN 

69 

69 

66 

65 

60 

57 

67 

66 

59 

59 

65 

69 

67 

65 

66 

6  1 

63 

61 

62 

62 

64 

66 

67 

65 

71 

70 

64 

63 

67 

64.5 

CHICAGO  Wi3  AP 

103 

82 

69 

89 

70 

61.7 

MIN 

74 

70 

69 

65 

59 

54 

67 

67 

59 

58 

64 

69 

66 

61 

65 

65 

60 

62 

61 

61 

61 

62 

64 

69 

64 

73 

66 

64 

58 

68 

64.  1 

CHICAGO  WB  CITY 

80 

67 

79.  1 

MEN 

71 

68 

67 

64 

61 

59 

68 

66 

61 

61 

67 

70 

68 

66 

69 

65 

63 

62 

64 

63 

66 

66 

70 

69 

71 

67 

64 

63 

67 

65.6 

CICERO 

100 

83 

76 

70 

68 

67 

89 

85 

92 

72 

76 

63 

79 

82 

81 

86 

83.2 

MIN 

75 

69 

68 

65 

61 

53 

65 

65 

59 

54 

63 

69 

64 

58 

63 

67 

60 

57 

62 

56 

59 

59 

61 

64 

69 

62 

74 

69 

63 

56 

66 

63.1 

COBDEN  2  S 

VI 

90 

92 

66 

8  7 

90 

69 

86 

90. 

88 

88 

86 

84 

67.9 

MIN 

66 

67 

68 

67 

65 

60 

59 

68 

66 

53 

63 

60 

72 

71 

72 

72 

66 

59 

62 

60 

63 

51 

62 

64 

63 

66 

73 

72 

69 

63 

64 

64.8 

DANVILLE 

98 

9  1 

79 

85 

72 

79 

65 

83 

74 

80 

80 

79 

82 

76 

76 

61 

82 

81 

79 

80 

95 

82.5 

MIN 

74 

72 

68 

66 

65 

59 

59 

64 

63 

54 

57 

65 

65 

5B 

63 

69 

62 

55 

63 

62 

57 

58 

59 

62 

63 

65 

75 

69 

63 

54 

64 

63.0 

DECATUR 

9  7 

92 

85 

88 

73 

86 

74 

81 

81 

86 

31 

79 

6 1 

78 

64.7 

MIN 

74 

71 

65 

68 

64 

57 

63 

64 

61 

52 

59 

65 

68 

62 

69 

60 

64 

61 

60 

57 

60 

62 

66 

65 

75 

71 

63 

52 

67 

63.6 

DIXON 

97 

79 

67 

77 

62.0 

MIN 

71 

68 

66 

60 

53 

59 

64 

64 

56 

51 

60 

67 

66 

57 

65 

59 

63 

55 

57 

55 

57 

62 

67 

57 

69 

67 

59 

51 

66 

61.3 

DU  QUOIN  2  S 

67 

69 

67 

87.4 

MIN 

72 

70 

74 

68 

67 

65 

63 

70 

65 

57 

54 

63 

74 

73 

70 

63 

66 

60 

61 

65 

66 

66 

66 

70 

72 

73 

70 

62 

65 

66.6 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

99 

67 

94 

89 

90.4 

MIN 

72 

73 

74 

68 

67 

64 

63 

64 

65 

61 

69 

66 

66 

73 

72 

65 

64 

65 

64 

64 

69 

66 

68 

72 

76 

74 

70 

61 

69 

6  7.9 

EFFINGHAM 

98 

76 

86 

64 

83 

86.2 

MIN 

61 

75 

70 

68 

66 

65 

59 

66 

67 

58 

60 

64 

68 

64 

67 

57 

60 

59 

60 

63 

61 

65 

67 

66 

74 

76 

64 

55 

66 

64.  6 

EL  I2ABETHT0WN 

88 

92 

89.7 

M  I  N 

73 

72 

73 

70 

66 

66 

64 

71 

64 

56 

56 

61 

72 

61 

72 

66 

70 

62 

66 

64 

66 

64 

68 

68 

67 

72 

76 

74 

70 

66 

64 

67.4 

FAIRFIELD 

86 

86 

84 

87.6 

MIN 

71 

71 

74 

69 

69 

65 

60 

6  7 

62 

55 

54 

62 

74 

70 

72 

70 

56 

63 

59 

60 

63 

65 

67 

61 

72 

73 

75 

67 

59 

62 

65.7 

FLORA 

88 

87 

76 

87.7 

MIN 

73 

71 

73 

69 

68 

65 

58 

67 

63 

57 

57 

62 

71 

66 

66 

70 

59 

64 

60 

62 

65 

64 

61 

62 

71 

75 

74 

65 

57 

62 

65.4 

FREEPORT 

87 

80 

80.2 

MIN 

77 

66 

65 

58 

58 

59 

62 

64 

57 

5  1 

58 

67 

66 

55 

62 

56 

61 

58 

56 

57 

68 

58 

63 

59 

64 

66 

57 

49 

64 

61.0 

FULTON  DAM  n 

89 

81 

82.5 

MIN 

77 

68 

67 

60 

60 

59 

64 

63 

59 

56 

63 

68 

67 

61 

66 

7  1 

59 

60 

60 

61 

59 

60 

63 

66 

63 

71 

66 

61 

54 

65 

63.4 

ioALESBURG 

89 

79 

83 

82 

76 

77 

82 

85 

86 

83.8 

MIN 

74 

66 

59 

59 

60 

61 

65 

62 

56 

5  1 

61 

67 

64 

61 

69 

61 

59 

56 

57 

56 

59 

60 

66 

66 

72 

71 

61 

55 

68 

62.5 

GALVA 

80 

90 

86 

78 

84.5 

MIN 

72 

65 

57 

58 

5° 

61 

63 

62 

55 

51 

59 

67 

65 

56 

65 

70 

57 

56 

56 

54 

53 

57 

60 

64 

62 

71 

65 

62 

52 

65 

60.  7 

GENESEO 

MAX 

10  3 

91 

85 

76 

87 

84.4 

MIN 

75 

69 

65 

62 

62 

61 

66 

64 

60 

55 

64 

66 

70 

59 

67 

59 

61 

59 

59 

58 

60 

65 

69 

62 

73 

68 

62 

52 

67 

63.7 

GOLCONOA  DAM  51 

MAX 

92 

92 

90 

90 

88 

66.8 

MIN 

74 

74 

74 

68 

66 

66 

64 

70 

62 

58 

62 

64 

68 

70 

72 

66 

64 

66 

64 

64 

68 

68 

68 

72 

72 

74 

70 

68 

66 

67.7 

GREENVILLE 

MAX 

9  6 

93 

90 

86 

82 

82 

86 

8 1 

66.4 

MIN 

74 

73 

72 

67 

67 

63 

64 

66 

63 

57 

59 

64 

71 

69 

72 

61 

67 

71 

73 

73 

62 

57 

65 

66.  5 

GRIGGSV ILLE 

MAX 

100 

98 

91 

89 

100 

85 

89.0 

MIN 

73 

72 

67 

64 

69 

65 

69 

65 

60 

56 

61 

64 

65 

65 

62 

71 

69 

63 

62 

59 

61 

57 

60 

60 

69 

74 

73 

68 

70 

66.  7 

HARRIsauPG 

MAX 

98 

101 

96 

98 

39 

87 

95 

100 

86 

86 

90 

88 

90 

97 

95 

69 

91 

88 

91 

89 

91 

89 

82 

84 

90 

97 

100 

97 

88 

86 

93 

91.6 

M  1  N 

65 

72 

76 

70 

67 

63 

61 

68 

65 

55 

54 

56 

74 

70 

73 

71 

70 

60 

66 

61 

58 

64 

65 

68 

63 

72 

74 

76 

70 

63 

62 

66.  3 

HAVANA 

MAX 

101 

99 

88 

75 

78 

67 

89 

63 

81 

82 

86 

64 

90 

87 

85 

91 

86 

81 

84 

79 

84 

85 

84 

87 

90 

96 

102 

97 

64 

64 

94 

87.3 

MIN 

74 

72 

65 

69 

63 

61 

65 

66 

60 

56 

61 

65 

71 

64 

70 

72 

66 

63 

61 

60 

60 

57 

61 

63 

69 

65 

72 

73 

63 

53 

70 

64.  6 

HILLSBORO 

MAX 

98 

98 

92 

89 

79 

88 

89 

85 

78 

84 

88 

88 

87 

89 

87 

93 

86 

63 

66 

84 

64 

85 

76 

65 

89 

95 

99 

95 

81 

65 

91 

67.  6 

MIN 

65 

73 

7  1 

66 

6? 

65 

66 

55 

59 

69 

70 

67 

72 

69 

66 

60 

64 

60 

63 

65 

66 

74 

70 

68 

55 

67 

65.7 

See  reference  notes  folloivlng  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1956 


HOOPESTON 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOL lET 

KANKAKEE  3  5W 
KANKAKEE  NW 


LA   SALLE  PERU 


MAKANOA   I  NW 


MC  LEANSRORO 


MOLINE   WB  AP 


MONMOUTH 


MORRIS   3  NE 


M0RRI5ONVILLF    1  E 


MT   CARMEL    3  N 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT  VERNON 


NEW  BURNS  IDE 


OLNEY  RADIO  STATION 


PALEST INE 


PARIS  WATERWORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA  WB  AP 


OUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE    1  W 

ROCKFORD 


MIN 
MAX 


Day  Of  Month 


73      69  66 


97     9".  91 


100  98  81 
75      68  66 


73      67  63 


101      9^  74 


75     68  63 


103  93  78 
76      70  6A 


101      93  80 


73      73  73 


96  92  84 
73      71  69 


100  100 
72  69 


65      65  60 


83  89 
66  60 


70  82 
62  55 


60      60      5  8 


101  100  83 
75      68  65 


100  99 
75  68 


97      92  84 


71      72  74 


76      67  67 


74      70  70 


72      70  73 


100 

73 


74      71  73 


102      92  79 


101      98  90 


97  92  86 
73      73  70 


72      72  69 

100  79  78 
72      64  63 


75      65  62 


97      93  81 


99  86  82 
76      70  68 


74      70  67 


96  88  83 
74      67  64 


72      66  68 


85  83  72 
62      64  61 


62      64  61 


65      65  57 


87      82  78 


92      78  84 


60      62  63 


71      79  85 


70  84 
60  51 


61      60  58 


90  83 
70      6  8 


89  85 
65  60 


69      69  67 


70  84 
61  55 


82  83 
68  63 


69      62  62 


75  84 
61  60 


75  83 
62  52 


71  85 

57  55 


78  85 

58  56 


54      62  65 


81      86  85 


54      60  65 


85      82  76 


90  83  76 
62      64  59 


86      80  77 


86      84  78 


62      64  59 


90      83  75 


92      90  85 


59  67  62 

82  82 

65  65 

93  87 

58  65  60 


84      78  76 


87  80  69 
65      64  58 


67      68  60 


67      65  59 


87      86  75 


65      62  56 


85      83  78 


54      62  67 


83      90  83 


58      60  65 


56      57  62 


82  87  85 
55  62 


81      86  86 


51      60  67 


79  82  87 
57  56 


79  85 
52      60  66 


53      57  60 


55      57  62 


55      56  64 


85  81  83 
65      59  65 


85  86  8b 
79      66  72 


85  89 
59  63 


65      58  65 


68      61  67 


85  83 
60  69 


92  93 
71 


88  83  91 
65      59  69 


86  85  94 
64      56  64 


69      64  70 


84  82  89 
68     68  72 


67     55  63 


87  93  93 
71      67  72 


69      66  70 


83  89  84 
70      67  69 


59      62  65 


81      88  77 


60  86  79 
56  62 


87     90  92 


89  81 
64      56  62 


87  84  64 
69      63  70 


86  84  81 
68     60  66 


56  64 
80  85 


80      88  84 


51      58  68 


82  78  80 
65      63  54 


90  90  84 
70      66  61 


68      59  55 


85  84  76 
6  7      58  51 


68      59  52 


90  85  76 
6  8      62      5  8 


71      62  59 


89  62  82 
69      63  59 


71     70  62 


69      60  61 


67      70  59 


62      60  56 


70      63  62 


90      83  77 


68      56  54 


94  88  78 
70      62  59 


70      64  60 


86  85  85 
70      69  57 


90  81  77 
70      63  57 


69      70  60 


70      67  59 


87  85 

70  68 


87      85  85 


87  75  76 
70     61  59 


67      64  55 


69      55  59 


69      63  67 


89  70  77 
64      56  56 


69      64  61 


83  76  75 
67      62  58 


94  92  91 
71      66  77 


87  87  87 
71      65  75 


84  81  79 
66     62  66 


85  83  82 
63      58  63 


84  83  90 
62      56  63 


85  35  83 
61     58  57 


84      84  83 


62      59  59 


61      57  57 


84      76  79 

59      57  58 


70      65  65 


92  87  75 
71      64  65 


62  75  79 
67      61  59 


65      61  55 


65      60  58 


63      62  58 


85     85  86 


82     83  82 


65     59  59 


65      57  56 


81      76  76 


83  77  78 
58     58  58 


83  80  77 
62     59  56 


84  80  82 
64      59  60 


78      74  74 


85  82  84 
63     59  60 


65     61  61 


85  85  85 
65      63  61 


86  83  85 
64      60  61 


64     85  87 


83  82  84 
63     60  60 


63      64  63 


80  77  79 
61     59  59 


79  79  78 
63     59  60 


63      60  61 


62  78  81 
60      61  58 


83      80  81 


80  80  80 
62     58  56 


90     80  76 


90  83  80 
66      58  57 


85  83  86 
54      61  62 


82  84  85 
57      65  62 


80  87  86 
59      62  64 


80      87  83 


87  90 
60  64 


56      59  64 


76  75  77 
60      54  57 


62      56  56 


92  95  100 
67      64  74 


88  88  95 
63      59  71 


87      86  95 


88     98  102 


89     92  97 


92  95  101 
66     65  71 


91  93  98 
66     69  76 


98  100 
70 


87 
56  62 


57      61  63 


89  79  82  84 
68      63  50 


98  91  86  94 
72      62      54  68 


95  82  83  90 
70      61      55  67 


85  77  31  83 
67      61  51 


64      60  45 


65      61      47  63 


90  79  80  36 
66      61      50  64 


92  78  82  93 
73      61      56  70 


68     62  52 


92  81  66  93 
68      64      50  66 


94  87  84  91 
75     68      63  68 


97  82 
75  68 


83  60 
63  66 


84  87 
65  64 


82  85 
65  67 


87  88 
61  66 


74  84 

60      6  3 


77  84 
64  64 


79  82 
62  62 


80     85  85 


83  61 
61  64 


88  93 
64  62 


60  83 
64  64 


88      95  94 


68      59  72 


64      5  7  60 


89     94  94 


84  89 
66  69 


66      71  72 


67      70  76 


90      96  99 


90  97 
63  68 


65      68  75 


85  87  86 
64      63  71 


89  93 
69  67 


95  102  106 
70  68 


90      97  100 


67     67  76 


82  87 
56  61 


64  79 
69  59 


93  78 
67  60 


93  61 
74  61 


63  76 
66  57 


97  78 
74  65 


86  79 
66  62 


95  80 
65  63 


91  81 
72  64 


86  86  90 
66      58  67 


85  86  90 
66      59  65 


93  86 
75  64 


87  79 
66  58 


68  78 
65  56 


See  reference  notes  rollowlnK  Station  Index, 
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Table  S  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

JULY  1956 


Station 

Day 

Ol  Month 

01 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 
WIN 

100 
71 

66 
69 

76 
63 

73 
60 

75 
58 

87 
57 

62 

82 
63 

74 

57 

52 

90 
60 

11 

85 
65 

63 

64 

88 
63 

76 
59 

57 

59 

57 

59 

57 

58 

6C 

66 

8  7 
59 

67 

64 

56 

53 

64 

32.5 
61  #0 

RUSHV ILLE 

MAX 
MIN 

100 
79 

96 
68 

90 
66 

85 
67 

85 
69 

84 
61 

83 
63 

80 
58 

77 
56 

82 
53 

83 
57 

87 
62 

B8 
63 

88 
66 

90 
68 

90 
71 

85 
66 

8  1 
63 

85 
61 

80 
56 

34 
56 

87 
53 

85 
62 

86 
61 

88 
62 

90 
66 

105 
74 

95 
81 

85 
62 

85 
54 

95 
78 

87.2 
63*9 

SKOK IE 

MAX 

MIN 

102 
b6 

77 
64 

73 
64 

69 

58 

65 
51 

87 

89 
64 

87 
58 

79 
55 

84 
61 

88 
63 

87 
64 

86 
58 

62 
62 

92 
65 

87 

59 

70 
56 

76 

62 

78 

57 

78 

58 

79 

58 

64 

60 

84 

62 

90 
70 

88 

69 

71 

87 
67 

76 

62 

72 
57 

74 

78 
64 

81.8 
61.5 

SPARTA 

MAX 
MIN 

9b 
74 

96 
73 

94 
70 

90 
68 

85 
69 

86 
65 

90 
65 

89 
74 

87 
64 

83 
57 

88 
61 

90 
6T 

66 
71 

94 
68 

94 
71 

90 
70 

89 
62 

89 
64 

86 
64 

68 
61 

88 
64 

86 
66 

83 
68 

85 
68 

96 
69 

93 

72 

1  00 
74 

97 
74 

88 
69 

86 
60 

92 
67 

90.0 
67.4 

SPRINGFIELD   WB  AP 

MAX 
MIN 

97 
75 

90 
72 

81 

66 

86 

67 

76 
64 

85 

61 

89 
67 

82 
64 

76 

58 

80 
53 

86 
61 

82 
64 

85 
68 

85 
64 

82 
71 

83 
71 

81 
66 

76 

63 

82 
64 

79 

60 

81 

60 

33 
57 

77 
63 

34 

65 

89 
68 

93 
66 

97 
76 

90 
71 

78 

60 

84 
54 

90 
63 

84.3 
64  *  7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

94 
75 

84 
65 

83 

63 

72 
57 

80 
58 

87 
61 

86 
64 

79 
63 

76 

56 

81 
54 

66 
63 

83 
68 

83 
64 

61 
54 

92 
65 

89 
70 

81 
61 

79 
56 

79 

59 

74 

56 

73 
56 

75 
56 

82 
59 

85 
63 

85 
61 

38 
60 

88 
65 

82 
65 

76 
55 

75 
43 

78 
62 

81.8 
60.  7 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

101 

73 

82 
66 

75 
64 

72 
60 

73 
58 

86 
54 

86 
63 

80 
62 

74 

55 

62 
50 

88 
59 

32 
65 

85 
62 

82 
56 

91 
61 

87 

66 

76 
55 

80 
53 

79 
59 

77 
56 

79 
57 

78 
55 

84 

58 

38 
61 

85 
66 

86 
56 

92 
68 

84 

64 

76 
55 

32 
43 

80 
63 

82.4 
59.6 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

97 
73 

95 
72 

92 
69 

87 
69 

84 
64 

89 
61 

87 
60 

87 
64 

84 
62 

81 
54 

87 
58 

84 
60 

63 
63 

91 
62 

83 
67 

84 
69 

81 
63 

80 
54 

83 

62 

82 
62 

84 

59 

84 

59 

75 
60 

83 
61 

39 
64 

92 
66 

97 
75 

96 
71 

90 
65 

35 
55 

88 
62 

86.6 
63.4 

URBANA 

MAX 
MIN 

98 
72 

90 
71 

79 
66 

86 
67 

71 

63 

82 

58 

87 
60 

82 

63 

69 

60 

80 
56 

86 

62 

72 
62 

83 
65 

61 
62 

81 
67 

82 
63 

77 
61 

79 
57 

81 

62 

79 
60 

80 
61 

81 
60 

78 
61 

82 
63 

87 
65 

91 
67 

94 
74 

90 
65 

78 
57 

83 
54 

87 
63 

82.5 
63 . 0 

VAtJOALIA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
73 

94 
72 

85 
68 

88 

67 

76 
65 

84 

58 

90 
57 

84 
64 

76 

57 

82 
53 

87 
56 

84 
61 

84 
69 

89 
67 

87 
71 

89 
68 

83 
62 

82 
58 

84 

63 

81 
59 

84 

59 

84 

59 

77 
63 

84 
64 

90 
64 

94 
65 

96 
71 

94 
66 

80 
60 

85 
55 

90 
62 

85.9 
63.2 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

96 
73 

95 
71 

88 
68 

87 
67 

85 
66 

86 
60 

89 
62 

87 
64 

60 
62 

81 
53 

85 
59 

84 
64 

85 
70 

86 
64 

84 
71 

89 

70 

38 
66 

31 

60 

83 
63 

81 

59 

82 
59 

85 

55 

82 
64 

83 
64 

88 
66 

94 

68 

97 
74 

93 
73 

85 
61 

84 

53 

91 

67 

86.6 
64.4 

WALNUT 

MAX 
MIN 

102 

77 

97 
68 

78 
65 

72 
61 

78 
60 

65 

59 

85 
65 

82 
64 

77 

58 

83 
53 

88 
63 

86 
68 

90 
68 

85 
58 

91 
67 

90 
65 

87 
61 

80 
60 

82 
62 

78 
58 

80 

58 

82 
57 

87 
60 

88 
65 

90 
69 

91 
63 

96 
74 

93 
66 

78 
60 

81 
51 

84 
61 

85.4 
62.  7 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

99 
73 

90 
68 

79 
65 

80 
63 

72 
64 

81 

59 

86 
61 

82 
64 

76 
61 

81 

52 

88 
61 

75 
63 

87 
63 

81 
59 

82 
61 

83 
67 

75 
61 

78 
54 

83 

63 

30 
58 

82 
58 

81 

58 

85 
59 

84 
63 

63 
65 

87 
63 

95 
73 

86 
67 

77 
62 

82 
50 

84 
64 

32.9 
62.0 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

94 
73 

79 
66 

76 
63 

67 
61 

66 

58 

80 
52 

86 

63 

80 
65 

77 
57 

82 
56 

88 
60 

81 
64 

85 
64 

77 
56 

90 
60 

85 
60 

75 
57 

73 
55 

75 
63 

77 
56 

75 

57 

77 
57 

83 
59 

85 
60 

80 
67 

81 
58 

85 
68 

75 
65 

69 
60 

73 
51 

75 
64 

79, 'l 
60.5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

100 

98 

79 
63 

73 
63 

67 
58 

84 

52 

86 
64 

83 
64 

78 
5  8 

82 
5  3 

38 
60 

86 
67 

66 
62 

83 
56 

88 
6  1 

89 
64 

74 

56 

77 

54 

80 

62 

75 

76 

58 

78 
5  7 

84 

59 

86 
62 

84 
67 

86 

58 

33 
71 

83 
74 

75 
59 

79 
48 

79 
63 

82.4 
61.1 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

97 
73 

97 
72 

87 
68 

87 
69 

86 
67 

86 
62 

89 
64 

86 
67 

79 

63 

81 
55 

86 

59 

85 
65 

86 
70 

88 
67 

88 
72 

90 
70 

86 

67 

84 

63 

84 
63 

60 
59 

82 
61 

84 

57 

80 
65 

86 
64 

90 
66 

97 
66 

103 
75 

97 
71 

85 
61 

85 
56 

91 
68 

87.5 
65.3 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
73 

83 
68 

89 
68 

88 
55 

83 
65 

89 
59 

87 
65 

80 
62 

81 
55 

87 
59 

85 
62 

83 
68 

86 
62 

84 
69 

86 
69 

35 
64 

81 
57 

84 
62 

81 
61 

83 
60 

83 
59 

78 
63 

86 
62 

89 
68 

94 
65 

97 
76 

96 
74 

81 
62 

86 
53 

89 
64 

86.  3 
64.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  month 


:>iaQon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  s  ? 

0  0  t 
H  < 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.22 

.27 

.26 

.12 

.25 

.12 

.31 

.16 

.  14 

.23 

.18 

.22 

.18 

.15 

.17 

.  35 

.16 

.25 

.20 

.13 

.22 

.22 

.20 

.13 

.26 

.24 

.39 

.21 

6.58B 

WIND 

66 

55 

20 

21 

15 

16 

10 

13 

37 

24 

12 

23 

58 

34 

17 

41 

18 

25 

11 

31 

17 

26 

12 

24 

10 

35 

42 

45 

15 

3 

22 

799 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.23 

.13 

.17 

.10 

.09 

.11 

.27 

.22 

.06 

.18 

.24 

.18 

.22 

.25 

.05 

.20 

♦ 

.30 

.02 

.22 

.04 

.19 

.09 

.25 

.  17 

.15 

.15 

.  16 

.14 

.17 

4.94B 

WIND 

16 

21 

47 

38 

6 

45 

80 

50 

5 

20 

29 

42 

31 

22, 

26 

23 

32 

11 

10 

13 

25 

13 

28 

11 

22 

22 

7 

13 

39 

775B 

MAX 

97 

102 

94 

74 

76 

82 

98 

94 

86 

74 

91 

95 

91 

90 

92 

95 

95 

85 

88 

62 

60 

83 

88 

92 

90 

92 

95 

83 

78 

84 

86.3 

MIN 

63 

67 

64 

58 

58 

55 

60 

63 

57 

50 

59 

66 

65 

53 

60 

64 

56 

56 

51 

55 

56 

56 

57 

58 

65 

58 

52 

66 

55 

47 

59 

59.0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.36 

.52 

.47 

.14 

.30 

.08 

.39 

.37 

.28 

.30 

.25 

.22 

.30 

.30 

.09 

.26 

.34 

.18 

.23 

.25 

.26 

.26 

.11 

.25 

.24 

.32 

.38 

.31 

.29 

.22 

8.55B 

WIND 

156 

115 

65 

68 

124 

63 

52 

128 

129 

91 

62 

105 

78 

99 

65 

78 

61 

97 

54 

62 

53 

56 

45 

50 

51 

52 

66 

66 

65 

50 

51 

2419 

MAX 

91 

98 

97 

86 

91 

80 

85 

91 

87 

77 

86 

91 

86 

90 

95 

82 

95 

87 

89 

88 

65 

68 

90 

31 

94 

97 

97 

100 

94 

84 

92 

92.7 

MIN 

65 

71 

68 

67 

65 

64 

63 

66 

61 

56 

56 

61 

65 

65 

65 

71 

58 

63 

64 

52 

59 

60 

50 

55 

66 

68 

57 

73 

55 

55 

55 

53.8 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.23 

.24 

.24 

.05 

.11 

.08 

.20 

.23 

.16 

.08 

.20 

.21 

.00 

.08 

.10 

.19 

.06 

.14 

.17 

.14 

.16 

.05 

.14 

.16 

.20 

.29 

.21 

.20 

.18 

4.85B 

WIND 

66 

14 

10 

16 

11 

15 

28 

21 

13 

15 

19 

14 

16 

35 

5 

12 

12 

14 

10 

12 

7 

10 

21 

21 

29 

28 

52 

0 

20 

548 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


See  refereoce  notes  fol loving  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

d 

•sr 

Drainage  t 

O 

a 
o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Keiei 

to 
tables 

Index! 

1 

3 

2 
f 
J 

•g 

> 

1 

d 
Q 

E-" 

1 

Aledo  2  E 

Alexia  Jfat-jr  Iforka 
AltoD  Onn  U6 
Aooa  1  ^ 

0055 
0082 
0187 

Edwards 
Uercer 

7 

5 

38  32 
41  12 
41  03 
38  33 
37  28 

86  03 
90  43 
90  34 
90  11 
89  15 

447 

6-tO 

6P 

HID 
7P 

6P 
UID 
7A 
7P 

Bessie  Ellen 
Hugh  R.  Nesbltt 
Hun .  Hater  Works 
Corps  of  EngincL-rs 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

Autloch 

Arllogton  Uoighte  4  BSE 
AUKUsta 

Aurora  College 

0247 
0330 
0338 

Cook 

Hancock 

Kane 

1 
1 
1 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 

H9  55 
88  06 

87  58 
90  57 

88  20 

620 
770 
680 
655 
744 

7P 
7P 

7P 

HID 

7P 

Albert  E.  CrOfig^^^^ 
Roy  1 .  Kufalk 
George  A.  Uonemann 
Rev.  J.  DlGlacomo 
Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

Barrr 

Beardatown  LaGrauge  Dam 
BellevlUe  Scott  AF  Bas« 

0356 
0492 
0510 

Fulton 
Pike 

Brown 
St.  cfalr 

1 

2 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

640 
640 
450 
434 
447 

UID 

7A 
7A 
UID 
MID 

Harold  L.  Bell 
George  E.  Grider 
Samuel  C.  Crowell 
See  La  Grauge  L  It  D 
D.S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Belvidere  Sewage  Plant 

Bentley 

BeotOD 

BloonlngtOD  Vaterworks 
Bloonlogton  Normal 

0583 

0608 
0761 
0766 

Bancock 
Franklin 
McLean 
ilcLean 

6 
4 
1 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

86  52 
91  07 
68  55 
89  01 
89  00 

753 
671 
474 

775 
830 

4P 

6P 

7A 
4P 

City  of  Belvidere 
Roy  B.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
Merl  L.  Burgln 
Harry  C.  Johnson 

3 

2  3  5 

C 

Bluffs 

Bradford  CAA  Ap 
Brookport  Dan  52 
Cairo  WB  City 

0781 

0993 
1166 
1250 

piltoB*^ 

1 
5 
1 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

795 
335 
314 
655 

UID 

6A 
UID 
6P 

Vernon  A.  Nortrup 
D.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

CarboQdnle  Sewage  Plant 
CarUDvllle  4  E 
Carl/le 
Caral 

Carpenter  1  SH 

1265 

12B8 
1296 
1304 

MacSCplo 
Clinton 
Vhitc 
Madison 

7 

37  44 
39  17 

38  36 
38  06 
36  S3 

89  12 
89  49 
89  22 

68  10 

69  54 

420 
627 
461 
403 
520 

6P 
7P 

6P 
7A 

UID 

John  L.  Wooten 
Henry  B,  Hoeltlng 
Mun  Water  &  Pwr  Pi 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

CentrallB  4  NNE 
Chandlervllle 
ChaDDahOD  Dresden  Isld 
Charleston  2  JfNW 

1329 

1412 
1420 
1436 

Clark 
Harlon 

Cass 

Grundy 

Coles 

7 
1 
7 

39  IS 

38  35 

40  03 

41  24 

39  30 

88  00 

89  07 

90  09 
88  17 
88  12 

648 

485 
510 

655 

6P 

6P 
6P 
7A 
7A 

Walter  A.  Ne»lln 

Radio  Station  HCNT 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Radio  Station  WEIC 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Cbenoa 
Chester 

Chicago  cal  Tr  Wts 
Chicago  Lakevlew  PmpSta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 

1522 
1532 
1537 

McLean 

Randolph 

Cook 

1 

3 
3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

41  56 

42  00 

86  44 

89  49 
67  36 

87  40 
S7  40 

720 
400 
593 

651 

5:-'2 

7A 
UID 

C.  Merle  Parry 
Acklaa  H.  Hartln 
Chgo  Sanitary  Dlst 
i;y  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst 

2  3  5 
3 

C 
C 

Chicago  Uajfalr  Pmp  3ta 
Chicago  N  Br  Puaip  Sta 
Chicago  Roseland  pnpg 
Chicago  San  Diet  Dtsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 

3 

3 
3 
3 

41  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

84T 
595 
659 
602 
898 

HID 
UID 
UID 
UID 

Cty  Engr  Wtr  Purit 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dist 

C 

c 

C 
C 
C 

Chicago  S-  Filter  plant 
Chgo  Springfield  papg 
Chicago  Dnlverslty 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  ire  City 

1572 
1577 
1582 

Cook 
Cook 

3 

3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 

611 
630 
594 
610 
594 

MID 
UID 

UID 
UID 
UID 

Cty  Sngr  ivti  Purif 
Cty  Engr  Htr  Purif 
DdIv,  ol  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 
C 

Cbllllcotha 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

164S 
1664 

1775 

Cook 
De  Witt 

1 
3 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

06  24 
86  58 
89  15 

460 

746 
540 

6P 

TP 
UID 
6P 
6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Cirrlngton 
Floyd  G-  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Colllnsville 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Daovlll*  Sewage  Plant 

1S25 

2110 
2145 

Will  ^ 

Vermilion 

Vermilion 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 

40  06 

89  59 
89  36 
87  36 
87  38 
87  36 

555 
530 
675 
602 

7P 

HID 
UID 
7P 
7A 

William  E.  Bonn 
William  H.  Smith 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 
c 

7  C 

Downs  2  NE 

Du  Quoin  2  S 

Dwlght  at.  Reformatory 

2  J.  93 

2417 
2483 
2502 

Lie 
HcLeaa 

Livingston 

39  51 
41  51 

40  25 
37  59 

41  05 

86  58 
89  29 
86  51 
89  14 
88  28 

670 
696 
794 
440 
641 

6P 
6P 

7A 
UID 

6P 
UIO 

WHUaia  B.  Coonradt 
William  «.  Shuck 
Ada  A.  Dcvloe 
111.  Stale  police 
State  Ref  for  Women 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 
7 

c 

C 

East  St.  Louls  Parhe  C 

Edelsteln 

Edwardsvllle 

Effingham 

Elgin 

2614 

2679 
2687 
2736 

St.  Clair 

Madison 
Eff inghao 

38  34 
40  57 

38  49 

39  07 
42  02 

90  11 
89  38 
89  58 
88  33 
88  17 

554 
595 
729 

6P 

6P 
6P 
7P 

Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
Radio  Station  WCRA 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

EUzahethtown 
Elsah 

EvanstoD  Punplng  Sta. 
Falrbury  Waterworks 
Fairfield' 

2750 

2868 
2923 
2931 

Hardin 

Livingston 
Livings ton 
Wayne 

I 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 
38  23 

68  18 
90  22 

87  41 

88  31 
88  22 

357 
641 
625 
691 
451 

SP 

5P 
UID 
UID 

6P 

U.S.   Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dist 
Dept.  of  Waterworks 
Earl  Wilson 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

Farmer  City 
Flora 

Freeport  sewage  Plant 
Fulton  Dam  13 

2953 

3257 
3262 
3390 

DC  Witt 
Clay 

Stephenson 
Wblteslde 

40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

41  54 

88  38 

88  26 

89  37 
89  36 

732 
490 
762 
743 
592 

7P 

5P 

6P 
7P 
7A 
8A 

Horoh  Yeagle 
Erman  0.  Beck 
John  Schroder 
Alvln  W.  Ttmm 
Corps  of  Engineers 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

C 
C 

Galatla  1  W 
Galena 
Galesburg 
Galva 

3335 
3384 

Saline 

Jo  Daviess 

KnoK 

Henry 

Henry 

37  51 
42  24 

40  57 

41  10 
41  27 

86  37 

90  26 
90  22 
90  02 
90  10 

410 
611 
780 
649 
639 

MID 

6-p 
6P 

6P 

8A 
6P 
6P 

Josephine  Harris 
NW  111 .  Gas  &  eiec . 

Arthur  E.  Johnson 
Mrs .  M .  J .  Bessant 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

Gibson  City 
Gladstone  Dam  16 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 
Golden 

3413 

3462 
3522 
3530 

Ford 

40  28 
40  50 
37  26 
37  22 
40  06 

88  23 
91  04 
88  40 
88  29 
91  01 

753 
538 
500 
354 
725 

UID 

8A 
7A 
6A 
6P 

Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 
G.  W.  Nethery 

3 

3 

2  3  5 
3 

C 
7  C 

Graf  ton 

Grand  Tower  2  N 
Greenfield 

Greenville 

3572 

3666 
3683 

3693 

Jersey 
JackaoD 
Greene 
Cumberland 

38  58 

37  40 

39  20 
39  15 

38  53 

90  26 

89  30 

90  12 
86  09 
89  24 

404 

367 
556 
554 
563 

7P 

7A 
UIO 
5P 
7P 

John  Dickson 
Lloyd  S.  Medarls 
Leonard  U.  Nichols 
Deane  J.  HcAlister 

3 
3 

2  3  5 

c 

7 

Grldley 
Grlggeville 
Bard  In 
Harrlsburg 

Barrlaburg  Disposal  PI 

3709 

3850 
3879 

Pike 
Calhoun 
Saline 
Saline 

40  45 
39  43 
39  09 
37  44 
37  44 

88  53 
90  44 
90  37 
88  32 
88  31 

752 
685 
440 
366 

6P 
6P 

6P 
6P 
6P 
6A 

Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Barvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 
W.  Harrison  Klbler 

3 
3 

2  3  5 
3 

7 

Havana  No.  2 

HlllBboro 

Hoopeston 

Hudson  Lk  Bloonlngton 

3030 

4108 
4198 
4269 

Montgomery 
Vermilion 
McLean 

40  18 

39  09 

40  26 
40  40 

90  03 
90  04 
89  29 

87  40 

88  56 

451 

720 
717 
740 

6P 
6P 

8A 
7A 

UID 

L.   L.  Euteneuer 
Merle  L.  Riley 
Walter  E.  Belcher 
John  F.  Uushrush 
111.  State  Wtr  Sur. 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

HutsonvlUo 
Hutaonvlllo  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 
Jacksonville  Sewage  Pi 

4312 
4355 
4447 

Crawford 
Crawford 
Rock  Island 
Morgan 
Morgan 

39  07 
39  08 
41  25 
39  44 
39  44 

87  40 
87  40 

91  01 

90  14 

554 
607 
575 

6P 

7A 
8A 
6P 
UID 

Ed  S.  Dry 
111  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Korbury  Sanatorium 
Uunlcipal  Sew  Trt 

3 

2  3  5 

c 
c 
c 

Janosville  ■ 

Jerseyville 

Jollot  Brandon  Rd  Dam 

JoUet 

Kankakee  3  Si 

4465 
4489 

4530 
4535 
4593 

Cumberland 

Will  ^ 

,wlll 

Kankakee 

39  22 
39  09 
41  30 
41  32 
41  05 

86  15 
90  20 
68  06 
68  05 

87  55 

635 
543 
520 
625 

6P 

6P 

6P 

6P 
7A 
UID 

Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St .  Penltentlar 
Delbert  W.  Koorner 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 
7 

Kankakee  4  SH 
Kankakee  Sewage  plant 
Keithsburg  1  Nil 

Rewanee  Baker  Park 

14598 
4603 
46S5 
4710 
4715 

Kankakee 
Mercer 
Henry 
Henry 

41  08 
41  08 
41  06 
41  14 
41  15 

87  56 
87  53 
90  57 
89  56 
89  54 

631 
642 
540 

800 
800 

6P 
6P 

6P 
HID 
6A 
6P 
HID 

U.  A.  Durand 
Mun.  Sew.  Tr.  Plant 
Verda  M.  Norrls 
Radio  Sta.  WKEI 
Kewanee  Baker  Park 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
C 

La  Harpe 

La  Salle  Peru 
La  Salle  I  S 
Lawrencevllle 

4823 
4879 
4922 
4923 

Hancock 
Carroll 
La  Snllo 
La  Salle 
Lawrence 

40  35 
42  06 

41  20 
41  19 
38  44 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 
87  41 

691 
878 
522 

7P 
7P 

7A 
UID 

7A 
8A 

Jack  H.  Sharpe 
Wm.   E.  Aurand 
Westclox  GTI  Corp. 

Radio  Station  WVBC 

2  3  5 

2  3  5 
3 
3 

7 

C 

Lincoln 

Lockport  Lock  k  Dan 
Lockport  Power  House 
Louisville 

5036 
5079 
5131 
5136 
5216 

McLean 

Will 
Will 

Clay 

40  21 

40  09 

41  34 
41  34 
38  47 

88  46 

89  22 
88  OS 
88  05 
88  30 

780 
591 
565 
585 
480 

TP 

TP 
TA 
HID 
HID 
HID 

0.  J.  Lere 
John  Zurkammer  Jr. 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dist. 
Roy  H.  Dawkins 

3 

2  3  5 

7 

C 
C 
C 

I  DRAINAGE  CODE:     1.  IllinolB    2.  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan     4.  Hlssissippl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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Station 

4 

^  1 

Comity  C 

} 

g 

Obs;ei-| 
vatioD 
time  1 

Observer 

Refer 
to 

tables 

1  Index  1 

Latitud 

S 

1 

1 

« 

m 

iTempJ 

til 

Uacklnaw 

Uakaada  1  NiT 

5272 
5280 
5294 
532C 
5334 

Tazewell 
UcDonougb 
Jackson 
UcHenry  1 
Fulton  1 

40  32 
40  28 

37  38 
^  42  15 
40  30 

89  22 

90  40 
69  14 
88  37 
90  24 

620 
702 
680 

546 

fip 

6P 

%\ 

6P 

6P  , 
UID 

Cecil  ff.  Triable 
W.  S.  Newell 
Harv<;y  B.  Barlllne 
;ialre  Loofbourrow 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Horlon  2  «' 

Marseilles  Lock 
Uarshall 
Mason  City 

53'i2 
5364 
5372 

5413 

Wllllnmson 

La  Salle 
Clark 

37  44 

40  02 

41  20 
T  39  23 

40  12 

88  SS 
88  58 

88  45 
87  42 

89  41 

448 

720 
486 
606 
581 

7A 
6P 

C.  N.  DanlclsoD 

Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 
Carl  D.  Tomlln 

3 
3 

C 

UcHenry 
UcHenry  2  S 

Uedora 

5430 
5493 
5498 
5515 
5539 

Coles 

UcHenry 

UcHenry 

Hamilton 

Uacoupin 

t  39  26 
42  21 
42  19 

J  38  05 
39  10 

88  21 
88  16 
88  15 
88  32 
90  08 

718 
760 
742 
458 
620 

MID 

5P 

diD 

6P 
6P 
7P 

Cen   111  pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnlngs 
F.  G.  Frazier 
M.  F.  Dodge 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

Ulnonk 

Uoline  WB  Airport 
Honmouth 
Uontlcello 
Morris 

5712 
5751 
5768 
5791 
5820 

Woodford 
Rock  Island 

Piatt 
Grundy 

40  54 
5  41  27 
«  40  55 
1  40  02 
1  41  21 

89  02 

90  31 
90  38 
86  34 
88  26 

755 
589 

659 
520 

7P 
UID 

6P 

MID 

6P 
5P 
7A 

lomer  C.  Parks 
U.S.  weather  Bureau 
Prof.  Lyle  Finley 
Lee  F.  Glffln 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 

3 

3 

hWrrls  3  NE 
Morrison 
Morrtsonville 
MorrlBooville  1  E 
Ut.  Carmel  3  N 

5825 
5833 
5841 
5846 
5893 

Whiteside 
Christian 

Wabash 

41  24 

6  41  49 

1  39  25 
1  39  25 

7  38  27 

88  22 

89  58 
89  27 
89  26 
87  45 

549 
603 
638 
638 
400 

6P 
5P 

TP 
6A 

5P 
MID 
TP 
6A 

Donald  U.  Pyatt 
City  of  Iforrlson 
Frank  A.  Lovls 
John  R.  Lowls 
Radio  Sta.  WVUC 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 
C 

Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 
Mouot  Pulaski 

5901 
5917 
5927 
5935 
5943 

Jefferson 

4  42  OS 
4  39  04 
1  40  01 
39  59 
4  38  20 

89  58 

89  42 
69  17 

90  46 
88  54 

817 
685 
676 
711 
480 

7P 
6P 

CP 
5P 
5P 
TA 

Jamos  F.  McCray 
John  Luenemann 
Mva  Brown 

Clyde  E.  Deem 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

Uurphysboro  Waterworks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 
New  Boston  Dam  17 
New  Boston 

5983 
6011 
6069 

6085 

Washington 

Kendall 

Mercer 

4  37  46 
2  38  23 
1  41  33 
4  41  11 
i  41  10 

89  19 
89  25 
88  26 
91  03 
91  00 

420 
505 
707 
546 
571 

6P 

6P 

TA 

Uurphysboro  Wtr  Co. 
R.  E .  Schleifer 
Kenneth  A.  Richard 
Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 

3 
3 
3 

3 

C 

New  Burnslde 
Hewton 

Olney  Radio  Station 

6093 
6159 
6446 
6490 
6492 

Jasper 
Richland 
Ogle 
Ogle 

5  37  35 
7  39  00 
7  38  43 

6  42  01 
S  42  01 

88  46 
88  10 

88  04 

89  20 
89  20 

560 
513 
520 
700 

5P 
6P 
5P 

6P 
5P 
UID 

George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 
Carnation  Company 
CLOSED  ----- 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5  7 

4/25/56 

c 

Palestine 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Waterworks 

6526 
6558 

6605 
6610 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

Edgar 

Edgar 

1  41  22 
7  39  00 

2  39  23 
7  39  37 
7  39  36 

86  50 
67  37 
89  05 

87  41 
87  42 

474 
514 
696 
735 
739 

7P 
7P 
7P 

TP 

7P 
7P 
UID 
7P 

H.  U.  Gaddls 
C.  E.  Schumacher 
City  of  Paris 
City  of  Parlfc 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

c 

Park  Forest 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

6616 
6661 
6670 
6706 
6711 

Cook 

Peoria 
Peoria 

3  41  29 
1  41  41 

4  39  49 
1  40  37 
1  40  40 

87  44 

88  59 
91  14 

89  39 
89  41 

708 
928 
760 
445 
654 

6P 
UID 

P.irk  Forest  Wtr  Co, 

Edith  A.  Robbing 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weatber  Bureau 

2  3  5 
3 
3 

2  3  5  7 

c 
c 

Petersburg  3  W 
Piper  City 

Plttsfleld  Waterworks 
Pleasant  Bill 

6725 
6760 
6519 
6833 
6861 

Will 
Uenard 

Pike 

1  41  20 
1  40  01 
1  40  45 
4  39  39 
4  39  27 

87  48 

89  54 

88  11 

90  48 

90  52 

722 
605 
670 
724 
456 

6P 
UID 
UID 

6P 

Ulna  Cuti 

Richard  H.  Melcher 
Ronald  J.  ffinsor 
Plttsfleld  Wtrwks 
Lou  Galloway 

3 
3 

c 
c 

PODtiac 

Princeton  1  3 
Prlncevllle  2  NW 

6910 
6973 
6996 
7004 
7014 

Livingston 
Randolph 

Whiteside 

1  40  53 
4  38  05 
1  41  21 
1  40  57 
6  41  40 

66  37 
90  06 
69  28 
89  47 
89  56 

647 
396 
700 
745 
625 

6P 

7A 
UID 

6P 
UID 

Roger  Williama 
Lewis  Tebeau 
Miles  W,  Bryant 
Frank  S.  Stewart 
Pub  SVC  Co  of  N  111 

2  3  5  7 
3 

c 
c 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 

Qulncy  Dam  21 

Qulncy  Uemorlal  Bridge 

Rantoul  Cbanute  AF  Base 

7067 
7072 

7082 
7150 

Adams 
Adams 
Champa ign 

4  39  57 

4  39  56 
4  39  54 
4  39  56 
7  40  18 

91  24 
91  11 
gi  26 
91  24 
86  09 

601 
762 
483 

740 

7P 
UID 

UIO 

7P 
UID 
8A 

UID 

A.  H.  Gibson 
U.S.   civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
Harry  A.  VoUbr.'^cht 
U.S.    Air  Force 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  7 

c 

Red  Bud 
Ricbvlew 
Roberts  3  N 
Roghelle  1  W 
Rockford 

7157 
7244 
7336 
7349 
7375 

Randolph 

Ford  ^ 
Ogle 

Winnebago 

2  38  13 
2  36  22 
7  40  40 
6  41  55 
6  42  17 

90  00 
89  11 

88  11 

89  04 
89  05 

444 
544 

786 
798 
740 

7P 
5P 
6P 

7A 
HID 
7P 

5r 

Dr.  H.  Le  SauLnier 
Uabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 
F.   W.  Knowlton 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

c 

Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

Rushville 
Ste  Harie 

7377 
7382 
7400 
7551 
7603 

Winnebago 
Winnebago 

Schuyler 
Jasper 

6  42  17 

6  42  12 
4  39  32 
1  40  07 

7  38  56 

88  59 

89  06 
91  00 

90  34 
86  01 

850 
728 

683 
500 

UID 

6P 

MID 
6P 
6P 
7A 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
George  Ogle 
Gain  Bros.  Greenhse 

3  6 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

Salem 

Shabbona  5  HUE 
Shawneetown  New  Town 
Sldell 
Skokie 

7636 
7833 
7859 
7952 
7988 

Uarion 
Dekalb 
Gallatin 
Vermilion 

2  38  37 
1  41  50 
5  37  43 
7  39  55 

3  42  02 

88  57 
88  51 

87  49 
87  44 

544 
670 
350 

603 

5P 

UID 
7A 
7A 

5P 

Glen  R.  Bopklne 
V.  Of  III  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 
Thelma  Lane 
Murray  t  Trettel 

3 
3 

2  3  5 

c 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Stlckney  W  Side  Tr  Wks 
Stockton 

7990 
8147 
8179 
8278 
8293 

Randolph 
Sangamon 
Cook 

Jo  Daviess 

3  42  01 

4  38  08 
1  39  50 
1  41  49 
4  42  21 

87  43 
89  42 

89  40 
87  46 

90  00 

600 
535 
589 
686 
1000 

UID 
5P 

HID 
UIO 

5P 

Chgo  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dist 
E.  A.  Curtiss 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

2  3  5  7 

c 

c 
c 

Streator  3  N 
Sullivan  Waterworks 

Table  Grove 
Taylorvllle 

8353 
8369 
8452 
8460 
8491 

La  Salle 
Uoultrle 

Fulton 
Christian 

1  41  09 

2  39  34 
6  41  59 
1  40  22 
1  39  33 

88  50 
88  37 

88  41 
90  26 

89  18 

645 
686 
840 

634 

8P 

UID 

TP 
7P 
7A 

Radio  Station  WIZ7 
Ray  Lindley 
Frank  C.  Dean 

CLOSED  -  _  -  -  - 

2  3  5  7 
3/31/56 
3 

c 

Tiskilwa 
Toulon 

Urbana 

Urbana  Ezp.  Farm 

8604 
8630 
8684 
8740 
8745 

Bureau 

Stark 

Douglas 

Champaigo 

Champaign 

I  41  17 
1  41  05 
7  39  48 
7  40  06 
7  40  05 

89  30 
89  52 
88  17 
88  14 
68  14 

512 
752 

743 
750 

6P 
MID 

5P 
6P 
UID 

Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl .  flssn 
State  Water  Survey 

CLOSED  ^  -  -  -  - 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5 

5/3  J /Sr, 

Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandal ia 

Virden 

8750 
8756 

8783 

Champaign 
La  Salle 
Fayette 
Fayette 
Uacoupin 

7  40  07 

1  41  19 

2  38  59 
2  38  59 
1  39  30 

68  14 

88  59 

89  07 
89  10 
89  46 

730 
464 
503 
532 
674 

MID 

6P 

7A 
7A 
MID 

UID 

6P 

State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  M.  Hatklns 

3  6 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Walnut 

Washington 

Waterloo 

Watseka 

8916 
6976 
6990 
9002 
9021 

Tazewell 

6  41  33 
4  40  21 
1  40  42 
4  36  20 
1  40  46 

89  35 
91  26 

89  24 

90  09 

714 
490 
740 
717 

5P 
6P 

5P 
5P 
MID 
8A 
6P 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 
E.    J.  Uackman 
E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

c 

Waukegan 
Wayne  City 

West  Frankfort  8  E 

9029 
9040 
9090 
9140 
9221 

Lake 

Uarshall 
Franklin 
Du  Page 

3  42  21 
7  38  21 
1  41  03 

4  37  54 
1  41  52 

87  51 

88  35 

89  03 
88  48 
88  06 

668 
.185 
690 
460 
753 

7P 

7P 
7A 

R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
CLOSED  ----- 

2  3  5 
3 

4/30/56 
2  3  5 

c 

Wbeaton  College 

5P 

5P 

Wheaton  College 

White  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 
Yates  City 

9241 
9274 
9354 
9816 

Greene 
Clay 
Shelby 
Knox 

1  39  26 
7  38  38 

2  39  26 
1  40  47 

90  23 
88  18 
88  36 
90  01 

578 
685 

5P 
6P 

5P 
7A 
6P 
MID 

Nina  U.  Ryherd 
Ora  L.  Bell 

2  3  5  7 

i  3 
1  2  3  5 

c 

NEW  STATIONS 

Barry  3  NW 

Barry  4  N 

Barry  6  NE 

Barry  6  N 

Barry  6  NWE 

Barry  5  NNW 

Barry  3  W 

Baylls 

Baylls  4  NW 

Baylls  2  NW 

Klrkwood  2  NW 

Klrkwood  3  H 

Klrkwood  2  NNE 

La  Grange  Lock  &  Dam 

West  Frankfort 

0446 
0447 
044S 
0445 

0451 
0452 
0480 
0481 
048! 
4764 
476E 
476e 
4817 
914e 

Pike 

Adams 

Adams 
Adams 
Pike 

Pike 

Pike 

Warren 

Henderson 

Warren 

F.  ^nailn 

4  39  43 
4  39  45 
4  39  47 
4  39  47 

4  39  45 
4  39  42 
4  39  44 
4  39  45 
4  39  45 
4  40  53 
4  40  52 
4  40  54 
1  39  5e 
4  37  54 

91  04 
91  02 

90  59 

91  03 
91  01 
91  05 
91  06 
90  54 
90  58 
90  56 
90  47 
90  48 
go  44 
90  32 
88  54 

590 
650 
810 
760 
720 
660 
700 
840 
720 
760 
730 
700 
760 
434 

MID 
MID 
MID 
HID 
MID 
MID 
UID 
UID 
HID 
HID 
MID 
6P 
6P 
UID 
UID 

G.  Russell  Metcair 

Dewey  L.  Andrews 

Paul  R.  Hull 

G.  William  Davidson 

Orvllle  V.  Rlgg 

Dale  P.  Martin 

Irvlng^J^^Lewle 

Albyn  0.  Pearn 
George  L.  Holmes 
Andrew  C.  Young 
Everett  L.  Trone 
Archie  B.  Mcintosh 
Corps  of  Engineers 
State  Water  Survey 

3 
3 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 
c 

REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  tlie  State  Cliinatologist  at  Weather  Bureau  Oflice.  Station  A,  Box  643, 
Champaign,   Illinois,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  ~*^txnv   name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  imm  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue 

Unless  otherwise  indicated,  dimensioml  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  io  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65° F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless 'otherwise  Indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  GST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

No  record  in  Tables  3,  6.  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B       Adjusted   to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record-     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC,  Ashevllle,   N.  C.   --  8-29-56  --  960 


In  this  issue  of  the  Climatological  Data  for  Illinois  there  is  inaugurated  a  new  presentation  of  precipitation  and  temperature  data  for  the  state.     In  January 
1956  the  decision  to  abandon  the  State  means  of  temperature  and  precipitation  was  reached  after  careful  consideration  and  consultation  with  the  Advisory  Com- 
mittee on  Climatology.     Political  subdivisions  generally  bear  no  relation  to  natural  regions  of  topography,  vegetation  or  atmospheric  circulation,  and  averages 
of  climatic  data  over  such  areas  do  not  form  a  valid  time  series.     In  addition  the  number  and  location  of  stations  change  from  year  to  year.     The  charts  pre- 
sented herein  give  a  general  picture  of  the  distribution  of  precipitation  and  temperature  over  the  state. 
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TOTAL  PRECIPITATION  -  JULY  1956 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     For  further  explanation  see  note  following  "Reference  Notes" 
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BEAN  TEMPERATURE  -  JULY  1956 

Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.     For  further  explanation  see  note  following  "Reference  Notes" 
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Dubuque  tfB  AP  \  .Q. 

1  Stocktpn 

Bellevue  L  &  D  12 
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ILLINOIS  -  AUGUST  1956 
WEATHER  SUMMARY 


August  was  a  pleasant  month  with  moderate  temperatures.     Rainfall  was  generally  above  the  long-term  average  except  in 
southern  sections  where  precipitation  was  below  average  and  sunshine  was  more  abundant. 

TEMPERATURE    Monthly  mean  temperatures  were  generally  near  or  slightly  above  the  long-term  average  in  all  parts  of  the 
state.     Temperatures  were  uniform  with  but  little  day  to  day  fluctuation  from  the  1st  through  the  18th.     Then  followed  a 
week-long  spell  of  cool  and  sunny  weather  with  northerly  winds  and  low  humidity  conditions.     The  last  six  days  of  the  month 
were  warmer  than  the  usual  average  for  late  August  but  still  could  not  be  considered  hot. 

RAINFALL    August  rainfall  was  well  distributed  during  the  month.     The  longest  dry  spell  lasted  only  from  the  20th  through 
the  28th.     Heavy  showers  were  numerous  on  August  1  (continued  from  July  31),  on  the  8th,  and  on  the  29th  and  30th.  Monthly 
rainfall  totals  were  well  above  the  long-term  average  in  the  northern  and  central  counties.     Below  average  amounts  were 
recorded  generally  in  the  area  south  of  Vandalia. 

AGRICULTURAL  WEATHER    With  its  moderate  temperatures  and  mostly  ample  rainfall,  August  was  ideal  for  all  growing  crops. 
Corn  and  soybeans  continued  to  make  rapid  growth.     Maturity  was  ahead  of  schedule  throughout  the  month  and  crop  prospects 
were  excellent  at  month-end.     The  combination  of  warm  and  dry  weather  in  early  summer  with  cool  and  rainy  weather  during 
July  and  August  has  been  a  very  favorable  one.     With  the  continued  increase  of  soil  moisture  reserves  in  most  areas  there 
developed  the  unusual  situation  in  that  soil  moisture  was  more  plentiful  during  August  than  at  the  start  of  the  growing 
season.     However  this  was  not  necessarily  true  of  some  drier  areas  in  the  far  south.     Heavy  showers  at  timely  intervals 
were  helpful  in  the  control  of  corn  borers. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS  The  sale  and  use  of  air  conditioners  and  other  summer  items  continued  to  receive  little  support 
from  the  current  weather  during  August.  This  was  the  coolest  July-August  period  in  at  least  three  years  and  this  made 
it  all  the  more  enjoyable.     Substantial  benefits  resulted  from  improved  morale  and  increased  work  efficiency. 

SEVERE  STORMS    Following  the  usual  summer  sequence,  above-average  rainfall  was  associated  with  above-average  thunderstorm 
activity  and  a  proportionately  large  number  of  severe  storms.     Tornadoes  occurred  on  six  days.     Tornadoes  were  observed 
aloft  near  Vandalia  on  the  10th  but  there  was  no  damage  and  apparently  no  associated  thunderstorms.     The  night  of  August  12 
13  had  small  tornadoes  at  Piper  City  and  near  Peoria.     Olney  had  tornadoes  aloft  and  mostly  light  damage  on  the  18th.  On 
the  23rd  there  was  heavy  damage  and  at  least  15  houses  destroyed  in  Tinley  Park  as  a  tornado  moved  southeastward  from  the 
Elgin  area.     The  30th  had  one  or  two  small  tornadoes  between  Dixon  and  Mendota.     On  the  30th  there  was  also  considerable 
wind  damage  at  Hamilton. 

Besides  the  tornado  occurrences,  there  was  widespread  wind  and  lightning  damage  in  south-central  Illinois  on  the  8th,  in 
central  Illinois  on  12-13th,  and  in  northwest  Illinois  on  the  30th.     Hail  damage  did  not  appear  to  be  heavy  during  the 
month  although  there  were  numerous  occurrences.     Two  persons  died  when  barns  were  burned  by  lightning  and  another  was 
electrocuted  by  a  storm-damage  power  line.     For  further  details  on  severe  storms  in  August,  consult  the  Weather  Bureau 
publication,  CI imatological  Data,  National  Summary. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY    Wind  flow  aloft  seemed  to  be  stronger  than  usual  during  August  with  a  predominance  of  west  and  north- 
westerly directions.     This  brought  many  weak  fronts  and  a  number  of  squall  lines  across  Illinois.     There  was  very  little 
tendency  toward  formation  of  the  weak  and  stagnant  circulation  patterns  which  are  common  in  this  latitude  during  summer. 
Shower  activity  was  fairly  widespread  whenever  it  occurred. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 

Hottest  temperature:     105  at  East  St.  Louis  on  the  18th. 

Coldest  temperature:     42  at  Aledo  on  the  21st. 

Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  81.1. 

Coldest  stations:  Antioch,  Freeport ,  and  Mt .  Carroll  each  of  which  had  mean  temperatures  of  70.9.  (The  average  for  Marengi 
was  70. 4M  but  this  was  for  only  22  days  of  record.) 

Hottest  day:     Northern  Division,  4th;  Central  Division,  4th;  Southern  Division,  5th. 

Coldest  night:     Northern  Division,   21st;  Central  Division,   21st;   Southern  Division,  22nd. 

Largest  monthly  precipitation  total  (from  Table  2):  8.53  inches  at  Jacksonville,  with  more  than  7  inches  also  at  La  Harpe, 
Morrisonvllle ,  and  Pana. 

Smallest  monthly  precipitation  total  (from  Table  2):  1.17  inches  at  Hutsonville  Power  Plant  with  less  than  1.50  inches  als 
at  Harrisburg,  Makanda ,   and  New  Burnside. 

Greatest  24-hour  rainfall  total  between  observation  times  (from  Table  2):     3.49  inches  at  Windsor  recorded  on  the  1st. 
Greatest  number  of  days  with  90  or  higher:     23  at  East  St.  Louis  and  Sparta. 
Least  number  of  days  with  90  or  higher:     1  at  Freeport  and  Mt.  Carroll. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:     Chicago  reported  one  inch  of  rain  in  20  minutes  on  the  29th.  Peoria 
reported  a  "fastest  mile"  of  65  mph  on  the  13th  which  set  a  new  wind  record  for  August.     Springfield  had  the  highest 
August  rainfall  since  1939  and  a  24-hour  rainfall  (July  31-August  1)  of  4.79  inches  which  was  the  highest  for  such  a 
period  in  15  years. 


Lothar  A.  Joos 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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1  .0 

98 

4 

48 

2  1 

4 

2.59 

- 

1.11 

0.80 

13 

0.0 

0 

2 

0 

PARK  FOREST 

82.7 

62.0 

72.4 

97 

4 

48 

2  1 

14 

2.75 

0.62 

0.67 

1  8 

0.0 

0 

2 

0 

PONT  I  AC 

82.3 

63.7 

73.0 

1.4 

93 

4 

50 

2  1 

•  7 

3.  90 

0.88 

1.64 

30 

0.0 

0 

2 

2 

ROCHELLE   1  W 

83.5 

61.0 

72.3 

92 

4  + 

46 

20  + 

15 

4.29 

0.61 

1.73 

18 

0.0 

0 

3 

1 

ROCKFORD 

83.6 

51.8 

72.7 

0.8 

93 

4 

44 

20 

12 

4 

0 

0 

0 

5.49 

1.65 

0.0 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

83.0 

61.0 

72.0 

1  .2 

97 

4 

46 

21 

13 

3 

0 

0 

0 

4.26 

0.41 

1.37 

29 

0.0 

0 

3 

1 

SKOK I ^  R 

82.9 

63.  7M 

7  3 .  3M 

96 

4 

49 

25 

12 

5 

0 

0 

0 

5.25 

2  .40 

13 

0.0 

0 

6 

4 

1 

STOCK  T  ON 

82.1 

60.7 

71.4 

93 

4 

46 

20 

19 

3 

0 

0 

0 

4.68 

0.72 

2.26 

31 

0.0 

0 

5 

2 

2 

SYCAMORE 

83.4 

60.9 

72.2 

1  .  1 

95 

4 

46 

21 

15 

2 

0 

0 

0 

4.28 

0.31 

0.96 

3+ 

0.0 

0 

8 

3 

0 

WALNUT 

85. 9M 

63. OM 

74. 5M 

1.3 

95 

4 

4 

8 

0 

0 

0 

5.89 

2  .06 

2.00 

13 

0.0 

0 

.6 

3 

3 

WAUKEGAN 

80.4 

61.9 

71.2 

1.0 

95 

4 

49 

26 

19 

3 

0 

0 

0 

4.28 

1.19 

1.07 

13 

0.0 

0 

10 

4 

1 

WHEATON  COLLEGE 

82.4 

61.7 

72.1 

95 

4 

49 

20  + 

14 

2 

0 

0 

0 

3.  18 

0.12 

0.90 

18 

0.0 

0 

8 

2 

0 

DIVIS ION 

72.8 

4.37 

0.0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

86.2 

63.7 

75.0 

0.7 

95 

4 

49 

2  1 

4 

4 

0 

0 

0 

3.48 

0.00 

1  .  84 

13 

0.0 

0 

5 

2 

1 

CARLINVILLE  '>  E 

88. 2M 

64. 4M 

75. 3M 

0.4 

95 

4  + 

49 

21 

2 

0 

0 

0 

4,  59 

1.10 

1  .94 

9 

0.0 

0 

7 

3 

2 

CHARLESTON  2  WNW 

86.  3 

61.7 

74.0 

1  .  1 

94 

5  + 

46 

2  1  + 

8 

8 

0 

0 

0 

4.  14 

0.65 

1  .32 

1 

0.0 

0 

7 

4 

1 

CHENOA 

85. 9M 

62. 2M 

74.  IM 

95 

4  + 

47 

2  1 

5 

4 

0 

0 

0 

2.98 

0.34 

0.  84 

16 

0.0 

0 

7 

3 

0 

DANVILLE 

83.9 

62  .  1 

73.0 

0.3 

94 

4 

47 

22  + 

10 

3 

0 

0 

0 

2.89 

0.49 

0.77 

13 

0.0 

0 

7 

2 

0 

DECATUR 

85.9 

64.0 

75.0 

0.1 

95 

4 

47 

2  1 

5 

5 

0 

0 

0 

5.85 

2.26 

2.03 

1 

0.0 

0 

7 

3 

3 

EFFINGHAM 

88.6 

61. 6M 

75.  IM 

0.8 

97 

5  + 

50 

21 

3 

14 

0 

0 

0 

4.26 

0.23 

1.18 

8 

0.0 

0 

1 

GRIGGSVILLE 

89.  6 

67. OM 

78. 4M 

2.5 

98 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

4.  18 

0.75 

1.75 

9 

0.0 

0 

8 

3 

1 

HAVANA 

87.7 

64.  5 

76.  1 

1.0 

99 

4 

50 

21 

2 

9 

0 

0 

0 

6.38 

3.15 

2.36 

1 

0.0 

0 

9 

3 

2 

HILLSBORO 

89.  5 

64.  IM 

76. 8M 

0.8 

98 

4  + 

49 

21 

2 

17 

0 

0 

0 

4.91 

1.15 

2.00 

9 

0.0 

0 

7 

4 

1 

HOOPESTON 

83.9 

63.1 

73.5 

0.1 

95 

4 

48 

2  1 

7 

4 

0 

0 

0 

1.61 

1.92 

1  .04 

13 

0.0 

0 

4 

1 

1 

JACKSONV I LLE 

88.5 

64.3 

76.4 

1.4 

98 

4 

49 

2  1 

5 

12 

0 

0 

0 

8.53 

4.97 

3.11 

9 

0.0 

0 

9 

3 

2 

JERSEYVILLE 

88.5 

63.9 

76.2 

0.2 

95 

18 

47 

2  1 

5 

1  7 

0 

0 

0 

4.84 

1.30 

2.49 

9 

0.0 

0 

4 

4 

1 

LA  HARPE 

84.  5 

64.  1 

74.3 

0.2 

95 

4 

46 

21 

10 

6 

0 

0 

0 

7.37 

4.05 

2.85 

13 

0.0 

0 

8 

4 

2 

LINCOLN 

87.3 

62.6 

75.0 

0.7 

98 

4 

46 

2  1 

6 

1  1 

0 

0 

0 

6.61 

3.28 

2  .00 

1 

0.0 

0 

7 

3 

3 

MATTOON 

85.3 

63.4 

74.4 

0.2 

95 

4 

50 

22 

4 

8 

0 

0 

0 

3.63 

0.02 

0.88 

1 

0.0 

0 

8 

4 

0 

MORRISONVILLE   1  E 

87.3 

63.5 

75.3 

0.6 

95 

4 

48 

2  1 

3 

7 

0 

0 

0 

7.26 

3.74 

1.81 

1 

0.0 

0 

8 

5 

4 

NEWTON 

88.9 

64.9 

76.9 

2.1 

98 

5 

49 

22 

1 

15 

0 

0 

0 

1.85 

1.97 

0.91 

9 

0.0 

0 

4 

1 

0 

PALEST INE 

87.4 

60.9 

74.2 

1.9 

99 

5  + 

43 

22 

7 

12 

0 

0 

0 

1.64 

2.14 

0.44 

30 

0.0 

0 

5 

0 

0 

PANA 

86.  3 

63.7 

75.0 

0.4 

95 

4  + 

50 

2  1 

3 

8 

0 

0 

0 

7.50 

3.76 

3  .00 

1 

0.0 

0 

3 

3 

PARIS  WATERWORKS 

85.7 

63.6 

74.7 

0.  1 

95 

4  + 

50 

2  1 

5 

7 

0 

0 

0 

3.40 

0  .04 

1.02 

1 

0.0 

0 

6 

4 

1 

PEORIA  WB  AP  R 

84.1 

64.0 

74.  1 

0.4 

96 

4 

50 

2  1 

6 

4 

0 

0 

0 

4.47 

1  .48 

2.33 

1  3 

0.0 

0 

5 

3 

1 

QUINCY 

89.0 

66.9 

77.5 

0.7 

101 

4 

47 

2  1 

6 

16 

0 

0 

0 

6.58 

2.88 

2.23 

8 

0.0 

0 

8 

6 

2 

OUINCY-  CAA  AP 

86.5 

65.3 

75.9 

96 

4 

48 

2  1 

9 

10 

0 

0 

0 

5.45 

2.76 

2.91 

8 

0.0 

0 

6 

4 

2 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

34.  1 

64.  1 

74.  1 

95 

4 

5  a 

21 

3 

4 

0 

0 

0 

3.  19 

0.61 

0.84 

3 

0.0 

0 

7 

3 

0 

ROBERTS  3  N 

84.  1 

61.4 

72.8 

0.3 

93 

4  + 

46 

2  1 

14 

3 

0 

0 

0 

1.96 

1  .34 

1.12 

13 

0.0 

0 

4 

1 

1 

RUSHVILLE 

90.5 

62.  5M 

76. 5M 

1.5 

100 

4 

47 

2  I  + 

6 

22 

0 

0 

0 

6.57 

3.10 

1.96 

1 

0.0 

0 

7 

5 

3 

SPRINGFIELD  WB  AP  R, 

84.9 

64.6 

74.8 

0.8 

93 

4 

49 

2  1 

6 

5 

0 

0 

0 

6.20 

2.17 

2.61 

1 

0.0 

0 

7 

3 

1 

Precipitation 
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TABLE  2  -  CONTIhaiED 


ILLINOIS 
AUGUST  1956 


Temperature 


Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

from  Long- 

1  Term  Mean  | 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

Departure 

f  from  Long- 

1  Term  Mean  | 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

j  JO  or  More 

0 
0 

1.00 

or  Mora  1 

s  % 

3  J 

TUSCOLA 

86 

62.9 

74. 

7 

95 

^ 

47 

^  ^ 

1 

.2  1 

* 

UR6ANA 

83 

.  7 

62  •  9 

73. 

3 

0 

.  I 

93 

4 

5  1 

2  1 

6 

i'  -> 

0.26 

0 

3 

2 

VANDAL lA  CAA  AP 

66 

.  8 

62.2 

74  . 

5 

97 

5 

4  5 

2  2 

on 

V  I RDEN 

86.9 

64  .0 

75. 

5 

95 

5 

49 

2  1 

2.47 

23 
3^ 

A 

2 

WAT  S  E  K A 

83 

,h 

61.5 

72. 

5 

95 

47 

2  1 

1  1 

J: 

0 

.27 

1 

1 

WHITE  HALL   1  E 

87 

.6 

65.3 

76. 

5 

0 

.  0 

95 

^« 

^  ^ 

3 

.45 

? 
^ 

r 

3 

W I NDSOR 

86 

.  7 

6  3.0 

74. 

9 

0 

9  5 

4  + 

48 

3.07 

0, 

^ 

0  I V  I S I  ON 

75. 

1 

* 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

89 

.  6 

64  .'b 

77. 

100 

5 

52 

22 

0 

3,12 

0.43 

1  , 

05 

1  4 

0  , 

0 

0 

5 

3 

1 

MLIUN  C.O 

88 

.  5 

68.0 

78. 

9  8 

4 

54 

2  1 

^ 

1  A 

2,01 

1 

.57 

1  • 

1  7 

0  . 

^ 

0 

5 

1 

I 

ANNA   1  E 

89.  8M 

66.  IM 

78. 

OM 

0 

a  5 

5  3 

17 

J: 

2 

.37 

10 

6 

^ 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

88 

.  5 

67,7 

78. 

1 

0 

,8 

100 

5 

53 

22 

0 

1  5 

3,  13 

- 

0 

.61 

1. 

75 

1 

0. 

0 

0 

4 

2 

2 

CA I RO  WO  CITY  R 

91 

.4 

70.8 

81. 

1 

1 

,5 

103 

5  + 

55 

22 

0 

1.77 

1 

.44 

0. 

76 

10 

0. 

0 

0 

3 

2 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

89 

.2 

65.3 

77. 

3 

- 

0 

.5 

99 

5+ 

48 

22 

3 

2  0 

2.96 

- 

0 

.93 

0. 

75 

1 1 

0. 

0 

0 

6 

3 

0 

89 

.  5M 

77. 

7M 

0 

.97 

0. 

0 

3 

90 

.  IM 

64.0 

77.  IM 

98 

5 

54 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

1 .  73 

0. 

67 

30 

0. 

0 

0 

1 

0 

DU  QUO  IN  2  S 

37 

.3 

65.9 

75. 

5 

0 

,9 

9  9 

18 

49 

22 

3 

7 

0 

0 

0 

3.26 

0 

.30 

1 , 

35 

19 

0, 

0 

0 

6 

2 

1 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

92 

.  IM 

57.4 

79. 

eM 

1 

,4 

105 

18 

54 

21  + 

0 

23 

0 

0 

0 

3.  11 

0 

.43 

1 , 

28 

9 

0, 

0 

0 

1 

EL IZABETHTOWN 

90 

.5 

65.5 

78. 

5 

101 

5  + 

50 

22 

1.55 

2 

.02 

0, 

76 

20 

0. 

0 

0 

4 

2 

0 

FAIRF lELD 

88 

.3 

65.4 

75. 

0 

.4 

100 

5 

47 

22 

2 

1  6 

0 

0 

3.37 

0 

.28 

1, 

50 

14 

0. 

0 

0 

6 

2 

1 

FLORA 

88 

.6 

64  .  5 

75. 

6 

0 

.6 

99 

5 

49 

22 

3 

14 

0 

0 

0 

2,04 

1 

.51 

0, 

79 

14 

0. 

0 

0 

4 

1 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

87 

.9 

67.1 

77. 

5 

0 

97 

5 

52 

22 

2 

14 

0 

0 

0 

1,73 

.04 

0. 

50 

21 

0. 

0 

0 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

86.  8 

56.5 

76. 

7 

0 

.? 

96 

18 

52 

2  1  + 

2 

8 

0 

0 

~0 

0. 

0 

0 

HARR I SSURG 

91 

.  1 

55.  1 

78.  1 

0 

•  1 

103 

18 

47 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

1,45 

2 

.43 

0. 

77 

19 

0. 

0 

0 

4 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

88 

.  8 

67.0 

77. 

9 

98 

5  + 

5  1 

2  1 

2 

18 

0 

0 

0 

1,43 

0. 

48 

10 

0. 

0 

0 

5 

0 

0 

MC  LEANSBORO 

90 

.5 

54.  1 

77. 

3 

0 

.  I 

102 

18 

47 

22 

I 

22 

0 

0 

2,50 

0 

.73 

0. 

72 

19 

0. 

0 

0 

7 

2 

0 

MT   CARMEL    3   N  AM 

87 

.4 

54.  1 

75, 

8 

I 

100 

6 

48 

22 

8 

1  1 

0 

0 

0 

2.65 

0 

.69 

1 . 

1  1 

14 

0. 

0 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  VERNON 

B6 

.2 

64.  5 

75 

4 

1 

.6 

95 

5+ 

47 

22 

2 

9 

0 

0 

0 

2.79 

0 

.86 

0. 

75 

30 

0. 

0 

0 

6 

2 

0 

NEW  BURNS  IDE 

90 

.6 

54  .  b 

77. 

7 

0 

,7 

102 

IB 

47 

22 

3 

22 

0 

0 

0 

1.45 

2 

.10 

0. 

53 

30 

0 

0 

0 

3 

1 

0 

OLNEY  RADIO  STATION 

SB 

.  5 

55.7 

77,1 

,  t 

100 

5 

50 

22 

1 

12 

0 

0 

0 

2.75 

0 

.92 

1 . 

OB 

14 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

SPARTA 

91 

.  1 

57.1 

79.1 

1 

.  7 

103 

18 

50 

2  I 

1 

23 

0 

0 

0 

1,84 

2 

.01 

0. 

45 

9 

0 

0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

77 

6 

2.31 

0.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  94  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1956 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


25     26  27 


28     29  30 


ALBION 
ALEOO  2  E 
ALTON  0AM  26 
ANNA   1  E 
ANNAMAN 

ANT lOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  t*  SS£ 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

6L00MINGT0N  WATERWORKS 

6L00MINGT0N  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  C ITY  R 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  NNE 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  we  CITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON    1  S 
COBOEN  2  S 
DANV ILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

ELI2A6ETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALES6URG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE   EXP  FARM 
GOLCONOA  0AM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRIDLEY 
GRIGGSVI LLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA  NO  2 

HlLLSeORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY   DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITH5BURG  1  NW 

KEWANEE 

KIRK WOOD  3  W 

KIRKWOOD  2  NNE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE    1  S 
LAWRENCEV ILLE 
LE  ROY 
L INCOLN 

MACK INAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEOORA 
MINONK 

MOLINE  WB  AP  R/ 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRJSONVILLE    1  E 
MT  CAHMEL   3  N 


1  .27 
1.75 
1.53 


5.02 
4.99 
2.11 
1.77 


1.22 
1.23 


1.32  ,03 


.06     .29  T 


1.73 
5.42 
3.56 


3.05 
1.<.5 
1  .66 
6.33 


.87 
.15 
.15 


2.60 
2.51 


6.13 

2.06 
2.23 
5,96 
7.26 
2.65 


.10  .26 
.11  .15 
1.17 
.12 

.04  T 

.08  .07 


2.06 
1,  10 
13  .50 
.7e 


,15 
,02 


,25 

.26 

.05 
,27 

T 

.67 


1.75 
1.05 


,47  3.11 
2.49 


.  70 
1.59 


.01 
.01 

1.55 
.41 
1.95 

.77 

.  36 
1  .41^ 


.96 
.14 


1.64 
T 

1.29 


1  .04 
.58 
1.35 


,  14 
.  34 


,70      .14  ,02 


.26 
.08 


1  .96 

T 

.28  .10 


.05 
■01  .35 
.04 


.31  T 
.01  .47 
.52  .90 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OL IVE  2  NE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

NASHVILLE   3  NW 

NEWARK    7  E 

NEW  BOSTON  0AM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNSIDE 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST INE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  we  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

PRINCEVILLE  2  NW 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 
OUINCY  DAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RED  BUD  • 
ROBERTS   3  N 
ROCHELLE    I  W 
ROCKFORD 

ROCKFORD  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 

SALEM 

SMAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SI  DELL 

SKOKIE  R 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

STOCKTON 

STREATOR  3  N 

SYCAMORE 

TAYLORVILLE 

T ISK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

UR6ANA  £NG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDALIA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL   1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


3.58 
3.9't 


2.69 
1.64 
7.60 


1.02 
T 

.31  T 


.05 

1.37  .19 
.62  1.20 

1.00  .52 
,71  1.10 
,59  1.30 


.62 


1.05 
1.24 
1.73 


.11 
.02 

.0 
.05  T 

1.55 

3.49  .0 


.53     .05  .01 


ILLINOIS 
AUGUST  1956 


2.33 
.16  .25 
1.61  2.03 
.47 


.20 
.25 
.05 


2.23 

2.91  .45 
.48  1.19 
,72  2.14 


.  13 


.03 
.36 
.17 
.24 


.23 
.56  .90 
1.19  2.22 

.31 

1.00 
.02  T 


3.32 
.45 
.13  1.13 


Day  of  month 


1.30 
1.25 
1.21 


,15     T  .52 


.22  .58 

T 

,03 


.22  .67 

.07  .15 

.05  T 

.07  ,02 


.35      .04  .65 


25     26  27 


28     29  30 


t  at«tioD  iDd*i. 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  19S6 


Day 

Ol  Month 

9J 
Ol 
n 

Station 

10 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Av 

ALB  ION 

MAX 

90 

93 

94 

98 

100 

91 

91 

90 

88 

84 

89 

94 

94 

90 

90 

98 

95 

73 

77 

80 

66 

88 

84 

92 

94 

68 

90 

86 

88 

MIN 

69 

70 

70 

73 

72 

69 

64 

63 

66 

66 

64 

66 

73 

64 

63 

62 

67 

71 

65 

59 

53 

52 

56 

60 

58 

58 

66 

66 

70 

66 

69 

64.  6 

ALECIO  2  E 

MAX 

HZ 

78 

92 

93 

88 

B5 

86 

S3 

S4 

87 

85 

90 

85 

68 

90 

85 

76 

72 

72 

76 

62 

64 

78 

82 

93 

93 

67 

90 

85 

79 

MIN 

64 

65 

69 

70 

62 

60 

64 

64 

56 

61 

59 

62 

60 

59 

64 

63 

62 

50 

44 

42 

49 

56 

49 

47 

56 

61 

62 

65 

62 

57 

59.  1 

ALTON  DAM  26 

MAX 

86 

89 

92 

98 

95 

90 

90 

92 

86 

84 

86 

91 

93 

90 

89 

86 

95 

97 

76 

73 

77 

83 

66 

83 

84 

92 

94 

91 

91 

90 

89 

MIN 

70 

73 

75 

76 

78 

73 

69 

60 

66 

70 

72 

70 

71 

72 

69 

72 

73 

76 

64 

58 

54 

55 

67 

62 

61 

65 

66 

67 

71 

68 

64 

68.0 

ANNA   1  E 

MAX 

92 

93 

97 

100 

93 

92 

93 

86 

83 

88 

91 

96 

91 

91 

69 

9  5 

100 

88 

72 

76 

80 

91 

87 

68 

93 

91 

89 

89 

67 

MIN 

69 

70 

69 

71 

7  J 

72 

66 

65 

67 

69 

67 

69 

73 

71 

66 

63 

72 

72 

69 

58 

53 

54 

61 

62 

58 

60 

64 

63 

69 

68 

66.  1 

ANTIOCH 

MAX 

7S 

77 

73 

92 

90 

78 

86 

83 

84 

84 

81 

84 

61 

82 

86 

76 

69 

71 

75 

76 

75 

69 

74 

76 

68 

84 

61 

79 

62 

MIN 

60 

60 

62 

66 

69 

64 

62 

63 

69 

60 

63 

61 

65 

62 

66 

66 

66 

66 

53 

50 

49 

59 

63 

53 

50 

56 

68 

68 

67 

65 

60 

61.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

75 

77 

84 

95 

68 

84 

86 

84 

S7 

87 

84 

88 

87 

85 

87 

79 

73 

72 

76 

80 

82 

75 

77 

65 

92 

65 

85 

82 

84 

MIN 

6A 

65 

65 

70 

71 

65 

58 

62 

69 

56 

64 

60 

66 

60 

61 

65 

63 

68 

57 

48 

45 

52 

61 

50 

47 

54 

63 

65 

67 

65 

60 

60.9 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

90 

90 

92 

97 

100 

S9 

90 

92 

B7 

62 

86 

88 

92 

90 

89 

98 

78 

74 

76 

62 

87 

83 

64 

94 

93 

90 

9  1 

88 

88 

MIN 

71 

70 

73 

75 

74 

73 

69 

69 

71 

70 

66 

66 

76 

71 

66 

68 

73 

76 

64 

60 

54 

53 

61 

62 

59 

62 

69 

67 

70 

69 

67 

67.7 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

68 

81 

85 

95 

92 

86 

87 

85 

86 

87 

86 

69 

68 

85 

86 

87 

85 

74 

76 

60 

87 

87 

80 

88 

92 

92 

87 

67 

86 

MIN 

69 

66 

66 

74 

75 

66 

62 

68 

68 

62 

66 

68 

64 

62 

63 

65 

61 

72 

62 

52 

49 

56 

62 

56 

52 

59 

67 

66 

67 

65 

61 

63.7 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

9it 

92 

94 

99 

103 

96 

94 

95 

9  1 

80 

90 

94 

99 

»3 

93 

98 

103 

89 

72 

79 

83 

92 

89 

89 

93 

90 

90 

88 

86 

69 

MIN 

71. 

76 

74 

77 

76 

77 

72 

72 

74 

72 

71 

75 

77 

76 

72 

70 

78 

75 

66 

61 

59 

56 

64 

67 

63 

68 

69 

58 

72 

71 

72 

70.6 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

MAX 

93 

90 

94 

97 

99 

90 

90 

92 

88 

84 

87 

90 

95 

90 

90 

8  7 

92 

99 

69 

73 

75 

60 

90 

90 

64 

92 

91 

90 

90 

87 

86 

M  IN 

6d 

6  7 

70 

72 

70 

69 

64 

65 

67 

68 

67 

65 

74 

70 

62 

62 

70 

78 

69 

59 

51 

48 

63 

58 

53 

60 

64 

65 

69 

67 

70 

65.3 

CARLINVlLLE  E 

MAX 

88 

92 

95 

95 

90 

88 

92 

85 

87 

86 

9  I 

08 

68 

95 

88 

74 

77 

82 

87 

64 

82 

92 

93 

39 

93 

69 

91 

MIN 

69 

72 

74 

72 

65 

62 

67 

65 

67 

64 

69 

65 

66 

67 

68 

74 

62 

55 

49 

50 

61 

53 

52 

68 

64 

65 

70 

67 

64 

64.4 

CARLYLE 

MAX 

92 

93 

96 

100 

92 

90 

92 

87 

83 

86 

92 

93 

90 

69 

82 

95 

99 

78 

78 

76 

87 

90 

84 

85 

95 

94 

92 

94 

90 

90 

MIN 

68 

72 

75 

73 

69 

65 

69 

67 

69 

68 

66 

73 

68 

64 

66 

71 

74 

60 

59 

5! 

55 

61 

58 

55 

62 

66 

66 

70 

69 

67 

65.9 

CHARLESTON   2  WNW 

MAX 

87 

86 

89 

93 

94 

91 

86 

85 

84 

85 

86 

90 

66 

86 

88 

84 

91 

94 

87 

73 

75 

77 

67 

80 

81 

89 

92 

68 

90 

66 

86 

MIN 

68 

68 

68 

71 

72 

65 

58 

62 

65 

6  1 

59 

65 

65 

60 

57 

60 

68 

72 

65 

54 

46 

46 

59 

52 

49 

54 

64 

63 

67 

67 

63 

61.7 

CHENOA 

MAX 

80 

80 

85 

95 

95 

84 

87 

82 

87 

87 

87 

89 

67 

85 

89 

88 

76 

76 

80 

86 

81 

65 

87 

93 

90 

67 

86 

87 

85.9 

MIN 

67 

66 

66 

72 

74 

65 

57 

65 

66 

60 

63 

64 

65 

61 

63 

65 

63 

72 

49 

47 

52 

65 

52 

50 

52 

64 

67 

67 

65 

60 

62.2 

CH 1 C AGO  UNIVERSITY 

MAX 

71 

75 

76 

98 

84 

73 

61 

86 

87 

66 

63 

67 

64 

83 

90 

75 

66 

68 

74 

76 

74 

66 

71 

81 

93 

85 

64 

60 

72 

79.7 

MIN 

67 

68 

68 

73 

69 

67 

65 

69 

73 

67 

69 

66 

69 

68 

69 

68 

67 

67 

61 

58 

55 

58 

63 

60 

55 

60 

62 

72 

70 

67 

60 

65.  5 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

75 

80 

84 

99 

87 

80 

88 

88 

89 

87 

86 

91 

65 

84 

91 

79 

70 

70 

76 

80 

81 

70 

76 

63 

95 

87 

85 

61 

66 

MIN 

66 

69 

68 

73 

70 

66 

63 

67 

70 

64 

68 

65 

69 

67 

67 

69 

65 

67 

59 

55 

53 

57 

63 

57 

54 

59 

70 

70 

70 

67 

65 

64.9 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

70 

76 

76 

98 

S3 

73 

SO 

87 

88 

85 

82 

87 

86 

65 

92 

76 

67 

69 

77 

79 

78 

67 

71 

81 

94 

87 

84 

81 

66 

80*8 

MIN 

67 

69 

68 

74 

69 

67 

67 

72 

74 

70 

67 

66 

69 

71 

7  1 

70 

70 

66 

62 

59 

58 

62 

63 

60 

59 

62 

71 

72 

69 

69 

67 

67.2 

CICERO 

MAX 

75 

80 

83 

99 

91 

83 

90 

89 

69 

90 

86 

92 

86 

89 

93 

82 

90 

79 

74 

75 

60 

80 

86 

76 

80 

63 

95 

88 

85 

82 

67 

MIN 

65 

67 

67 

72 

73 

68 

61 

65 

72 

62 

66 

63 

68 

64 

65 

68 

64 

70 

59 

53 

50 

58 

64 

55 

51 

57 

68 

69 

68 

66 

63 

63.9 

COBOEN  2  S 

MAX 

92 

91 

93 

91 

96 

93 

90 

89 

87 

62 

89 

92 

94 

89 

90 

90 

87 

96 

65 

67 

92 

90 

90 

89 

85 

68 

MIN 

62 

68 

69 

66 

71 

68 

65 

67 

69 

67 

70 

71 

67 

70 

64 

65 

63 

61 

59 

57 

56 

57 

64 

59 

54 

58 

61 

59 

60 

67 

69 

64.0 

DANVILLE 

MAX 

82 

80 

82 

94 

93 

83 

84 

81 

85 

85 

86 

88 

83 

86 

87 

77 

69 

69 

79 

73 

74 

76 

89 

77 

79 

85 

91 

85 

86 

64 

88 

MIN 

69 

68 

65 

70 

72 

67 

60 

63 

67 

61 

60 

64 

66 

66 

59 

60 

65 

69 

64 

53 

50 

47 

61 

52 

47 

52 

65 

66 

69 

67 

61 

62.  1 

DECATUR 

MAX 

85 

85 

89 

95 

94 

85 

88 

83 

84 

85 

66 

89 

86 

67 

86 

81 

90 

93 

82 

75 

76 

79 

67 

81 

60 

89 

91 

67 

88 

66 

68 

MIN 

67 

69 

69 

73 

74 

66 

64 

68 

66 

62 

62 

66 

65 

64 

62 

67 

68 

73 

64 

51 

47 

52 

62 

55 

55 

62 

65 

66 

70 

67 

62 

64.0 

D!  XON 

MAX 

78 

76 

S3 

93 

91 

85 

83 

83 

85 

85 

83 

66 

63 

84 

67 

65 

87 

78 

76 

72 

75 

60 

63 

79 

76 

64 

90 

69 

86 

85 

80 

MIN 

63 

63 

65 

73 

73 

65 

61 

65 

70 

60 

65 

62 

68 

60 

62 

67 

64 

66 

53 

47 

46 

55 

62 

52 

49 

57 

65 

68 

66 

65 

60 

61.9 

DU  QUO  1 N   2  S 

MAX 

B6 

88 

87 

89 

96 

89 

86 

90 

86 

82 

87 

69 

93 

69 

89 

99 

88 

73 

75 

76 

89 

87 

63 

90 

90 

69 

66 

82 

87 

87.3 

MIN 

68 

70 

71 

74 

70 

73 

70 

65 

67 

70 

66 

65 

73 

69 

63 

63 

70 

75 

68 

59 

51 

49 

60 

60 

60 

60 

64 

64 

68 

69 

69 

65.9 

EAST    ST    LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

92 

90 

101 

103 

102 

93 

89 

91 

85 

90 

90 

97 

95 

97 

105 

90 

74 

79 

66 

93 

90 

96 

93 

90 

93 

90 

92.1 

MIN 

72 

71 

72 

74 

73 

72 

68 

70 

77 

70 

67 

66 

75 

72 

65 

69 

70 

79 

64 

62 

54 

54 

64 

60 

59 

64 

62 

65 

64 

68 

66 

67.4 

EPF  1 N6HAM 

MAX 

81» 

89 

91 

96 

97 

97 

88 

89 

87 

87 

66 

89 

90 

69 

90 

69 

9  1 

95 

94 

76 

75 

79 

67 

84 

83 

90 

93 

90 

92 

69 

90 

MIN 

68 

66 

65 

63 

62 

65 

64 

62 

63 

67 

70 

66 

56 

60 

51 

52 

53 

54 

54 

69 

66 

65 

61.6 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

9<i 

9A 

94 

96 

101 

95 

91 

93 

90 

84 

91 

92 

97 

95 

92 

90 

96 

101 

96 

76 

78 

80 

88 

86 

84 

90 

93 

66 

89 

65 

66 

MIN 

69 

70 

69 

73 

73 

74 

67 

66 

70 

70 

67 

69 

73 

69 

66 

62 

72 

74 

66 

58 

54 

50 

60 

64 

58 

60 

63 

66 

70 

69 

72 

66.  5 

FAIRFIELD 

MAX 

89 

92 

94 

98 

100 

92 

88 

91 

88 

62 

86 

92 

92 

90 

67 

84 

97 

90 

72 

74 

79 

87 

62 

82 

92 

92 

68 

90 

87 

85 

MIN 

70 

71 

69 

72 

73 

71 

62 

61 

67 

66 

63 

66 

73 

67 

63 

60 

68 

74 

67 

60 

63 

47 

60 

58 

52 

66 

62 

63 

70 

67 

77 

65.4 

FLORA 

MAX 

88 

91 

92 

98 

99 

94 

89 

89 

85 

83 

68 

90 

91 

39 

90 

86 

9  5 

97 

90 

73 

75 

79 

89 

84 

63 

92 

93 

89 

91 

67 

89 

MIN 

69 

71 

70 

73 

73 

69 

64 

63 

67 

65 

63 

67 

73 

66 

63 

62 

65 

72 

65 

60 

51 

49 

60 

58 

54 

57 

65 

62 

66 

69 

67 

64.5 

FREEPORT 

MAX 

75 

74 

81 

91 

87 

81 

88 

83 

84 

84 

62 

64 

84 

83 

67 

80 

85 

78 

70 

69 

76 

78 

81 

73 

74 

60 

66 

64 

84 

79 

79 

80.6 

MIN 

03 

61 

64 

74 

72 

64 

59 

64 

68 

59 

64 

56 

65 

56 

60 

67 

63 

67 

50 

46 

46 

57 

63 

50 

46 

55 

67 

68 

67 

64 

59 

60.9 

FULTON  DAM  13 

MAX 

76 

76 

86 

91 

85 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

87 

66 

85 

88 

60 

71 

71 

76 

81 

82 

78 

60 

87 

90 

87 

88 

61 

60 

82.8 

MIN 

6'. 

64 

64 

74 

75 

69 

63 

65 

72 

65 

66 

63 

66 

65 

64 

66 

66 

66 

57 

52 

51 

64 

60 

52 

59 

70 

67 

64 

64 

60 

64.0 

GALESBURG 

MAX 

81 

78 

93 

95 

90 

85 

84 

82 

66 

86 

85 

88 

66 

85 

87 

80 

72 

72 

76 

63 

66 

78 

80 

92 

91 

89 

91 

83 

60 

84.2 

MIN 

67 

67 

68 

73 

69 

64 

66 

67 

64 

61 

65 

65 

61 

59 

64 

68 

68 

66 

54 

46 

45 

54 

57 

53 

54 

61 

69 

67 

67 

64 

59 

62.  3 

GALVA 

MAX 

81 

78 

89 

95 

88 

64 

84 

83 

85 

87 

86 

90 

87 

85 

89 

78 

74 

72 

76 

84 

66 

78 

80 

92 

94 

90 

90 

83 

83 

64.  6 

MIN 

6*. 

64 

65 

70 

70 

63 

62 

64 

64 

60 

61 

63 

63 

57 

61 

65 

65 

64 

52 

56 

45 

50 

60 

51 

49 

56 

63 

62 

62 

63 

59 

60.  5 

GENESEO 

MAX 

80 

75 

86 

95 

89 

85 

83 

83 

66 

87 

85 

68 

66 

85 

69 

80 

75 

70 

77 

63 

66 

77 

79 

90 

92 

69 

69 

83 

60 

83.9 

MIN 

66 

67 

65 

75 

72 

68 

64 

67 

70 

63 

68 

62 

67 

63 

64 

68 

67 

67 

55 

48 

48 

56 

65 

53 

50 

60 

70 

69 

67 

65 

63 

63.6 

GOLCONDA   DAM  51 

MAX 

91 

92 

90 

94 

97 

92 

88 

92 

66 

80 

90 

87 

95 

91 

89 

90 

94 

96 

86 

67 

75 

80 

68 

84 

66 

88 

90 

88 

88 

85 

85 

67.9 

MIN 

70 

70 

71 

74 

75 

74 

67 

67 

71 

68 

68 

70 

72 

70 

66 

64 

72 

76 

65 

59 

55 

52 

60 

63 

60 

62 

66 

66 

68 

66 

71 

67.  1 

GREENVILLE 

MAX 

85 

86 

89 

95 

95 

89 

86 

88 

87 

83 

85 

88 

69 

87 

86 

85 

96 

89 

72 

73 

80 

66 

80 

79 

91 

91 

86 

90 

92 

88 

66.8 

MIN 

70 

70 

71 

74 

72 

70 

67 

67 

65 

70 

67 

69 

71 

69 

67 

66 

70 

73 

66 

59 

52 

52 

60 

61 

63 

65 

66 

65 

69 

66 

66 

66.  5 

GRIGG3VILLE 

MAX 

90 

87 

95 

96 

97 

93 

89 

93 

93 

86 

87 

90 

93 

91 

90 

93 

86 

70 

78 

86 

90 

87 

85 

96 

95 

91 

95 

93 

88 

89.8 

MIN 

67 

66 

72 

75 

75 

68 

70 

69 

65 

65 

65 

67 

68 

66 

65 

74 

71 

75 

62 

60 

65 

56 

63 

60 

66 

65 

70 

61 

72 

67.0 

HARRISBURG 

MAX 

93 

92 

95 

98 

101 

92 

90 

93 

89 

85 

90 

94 

98 

94 

90 

89 

96 

103 

94 

71 

78 

82 

90 

85 

85 

96 

95 

94 

94 

68 

90 

91.1 

MIN 

68 

71 

70 

70 

74 

70 

63 

62 

68 

67 

66 

67 

72 

70 

61 

60 

68 

74 

68 

59 

52 

47 

61 

58 

53 

57 

63 

65 

71 

68 

74 

65.  1 

HAVANA 

MAX 

80 

84 

90 

99 

98 

90 

88 

89 

38 

86 

89 

90 

85 

67 

69 

85 

87 

89 

65 

74 

78 

83 

89 

68 

85 

95 

96 

91 

91 

66 

85 

87.  7 

MIN 

69 

69 

69 

73 

74 

68 

65 

67 

68 

63 

65 

68 

65 

64 

65 

67 

69 

72 

63 

53 

50 

51 

64 

56 

52 

61 

63 

66 

69 

67 

63 

64.5 

HILLSBORO 

MAX 

87 

88 

92 

98 

98 

96 

94 

92 

87 

91 

66 

88 

90 

90 

91 

69 

93 

97 

93 

74 

76 

80 

87 

89 

82 

92 

93 

90 

92 

69 

89 

69.5 

MIN 

68 

74 

74 

72 

68 

62 

62 

65 

66 

66 

70 

66 

72 

62 

66 

73 

65 

57 

49 

50 

59 

55 

55 

60 

67 

64 

60 

67 

64 

64.  1 

See  reference  notes  following  Station 
-  97  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  195f 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

76 

82 

83 

95 

93 

83 

85 

81 

84 

85. 

86 

88 

79 

85 

88 

87 

79 

74 

74 

78 

85 

77 

79 

64 

93 

87 

86 

84 

90 

M  IN 

69 

68 

65 

72 

74 

65 

59 

65 

68 

62 

64 

64 

65 

64 

66 

68 

67 

63 

JACKSONVILLE 

MAX 

9it 

85 

93 

98 

97 

91 

88 

89 

89 

65 

87 

89 

91 

89 

90 

84 

89 

91 

91 

72 

77 

82 

88 

86 

83 

95 

94 

92 

89 

89 

86 

MIN 

66 

68 

67 

64 

69 

69 

68 

72 

62 

52 

49 

52 

JERSEVVILLE 

MAX 

90 

87 

90 

94 

94 

93 

87 

90 

89 

65 

64 

88 

90 

90 

67 

87 

9 1 

95 

93 

72 

75 

82 

89 

89 

83 

93 

93 

92 

92 

90 

90 

MIN 

67 

69 

74 

65 

62 

70 

67 

69 

JOLIET 

MAX 

80 

76 

85 

98 

95 

85 

88 

85 

88 

86 

86 

90 

87 

65 

89 

8  7 

85 

83 

78 

75 

76 

80 

83 

76 

78 

86 

94 

88 

65 

65 

86 

MIN 

65 

6  5 

66 

7  3 

73 

66 

59 

64 

61 

67 

61 

67 

64 

64 

67 

62 

46 

66 

69 

69 

66 

64 

KANICAKEE    3  SW 

MAX 

82 

80 

84 

96 

95 

93 

88 

83 

88 

87 

68 

90 

88 

86 

88 

66 

86 

84 

77 

73 

75 

77 

83 

74 

77 

84 

92 

89 

84 

84 

86 

MIN 

65 

63 

65 

70 

68 

62 

62 

61 

65 

59 

45 

60 

50 

62 

65 

67 

61 

60 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

02 

80 

83 

97 

96 

87 

89 

82 

87 

90 

68 

91 

86 

85 

90 

88 

80 

74 

72 

76 

76 

83 

75 

77 

83 

94 

85 

84 

81 

85 

MIN 

65 

6A 

66 

70 

62 

64 

62 

46 

65 

65 

67 

64 

60 

KEWANEE 

MAX 

82 

76 

87 

96 

92 

84 

82 

82 

86 

88 

88 

91 

86 

85 

91 

83 

87 

76 

82 

67 

71 

84 

87 

80 

81 

86 

95 

90 

90 

85 

85 

MIN 

65 

65 

64 

76 

67 

65 

46 

66 

62 

64 

64 

61 

LA  HARPE 

MAX 

83 

80 

91 

95 

88 

85 

84 

85 

83 

85 

84 

68 

62 

84 

87 

84 

87 

84 

73 

70 

75 

84 

86 

81 

80 

93 

92 

90 

91 

85 

80 

MIN 

68 

67 

74 

67 

66 

70 

67 

61 

66 

67 

64 

61 

68 

69 

62 

67 

68 

65 

62 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

78 

78 

86 

99 

93 

86 

88 

86 

90 

90 

69 

93 

89 

86 

93 

84 

89 

79 

74 

72 

78 

83 

87 

77 

82 

90 

97 

90 

66 

85 

85 

MIN 

66 

67 

66 

LINCOLN 

MAX 

87 

92 

98 

95 

87 

38 

87 

88 

87 

88 

92 

87 

87 

90 

82 

89 

91 

79 

74 

77 

80 

86 

62 

82 

92 

95 

90 

90 

87 

90 

M  IN 

67 

65 

67 

7 1 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

92 

90 

92 

95 

98 

92 

88 

90 

90 

64 

86 

90 

94 

91 

89 

87 

94 

98 

95 

74 

74 

79 

90 

65 

85 

92 

90 

89 

90 

85 

85 

MIN 

70 

67 

72 

MARENGO 

MAX 

86 

84 

87 

64 

84 

89 

86 

69 

79 

73 

70 

76 

79 

61 

77 

76 

79 

90 

85 

84 

61 

64 

MIN 

66 

63 

MATTOON 

MAX 

83 

86 

92 

95 

94 

84 

85 

86 

82 

85 

85 

88 

88 

86 

90 

79 

90 

93 

73 

71 

76 

79 

82 

79 

81 

88 

91 

88 

69 

86 

90 

MIN 

68 

69 

65 

65 

63 

66 

65 

65 

62 

69 

66 

63 

60 

64 

69 

66 

67 

65 

65 

MC  LEANSBORO 

MAX 

93 

91 

95 

99 

100 

93 

90 

92 

90 

84 

90 

94 

97 

90 

90 

8  5 

99 

102 

94 

72 

77 

82 

90 

84 

85 

95 

95 

91 

90 

89 

89 

MIN 

69 

68 

62 

66 

68 

65 

65 

67 

63 

59 

70 

t^  I  NONK 

MAX 

79 

79 

85 

97 

94 

83 

88 

85 

87 

68 

87 

93 

87 

85 

91 

82 

90 

87 

79 

76 

76 

81 

85 

77 

79 

88 

96 

91 

87 

83 

66 

MIN 

60 

60 

60 

61 

64 

62 

MOLINE  WB  AP 

MAX 

78 

75 

90 

95 

88 

85 

85 

85 

85 

87 

85 

90 

86 

85 

69 

84 

84 

80 

71 

70 

77 

83 

85 

75 

79 

93 

94 

87 

90 

83 

79 

MIN 

67 

67 

MONMOUTH 

MAX 

81 

85 

90 

95 

92 

85 

85 

83 

86 

86 

86 

88 

87 

86 

66 

84 

86 

83 

74 

70 

77 

83 

88 

80 

80 

92 

92 

89 

90 

64 

61 

MIN 

64 

69 

68 

66 

67 

67 

66 

62 

MORRIS   3  NE 

MAX 

83 

78 

85 

96 

94 

84 

87 

83 

89 

69 

87 

91 

68 

85 

91 

86 

87 

83 

78 

74 

77 

81 

86 

76 

80 

87 

96 

89 

37 

85 

85 

MIN 

62 

59 

68 

61 

63 

67 

63 

MORRISON 

MAX 

82 

77 

87 

95 

93 

86 

85 

85 

87 

68 

86 

89 

89 

86 

89 

89 

86 

80 

73 

71 

76 

83 

64 

82 

84 

68 

93 

92 

88 

88 

82 

MIN 

65 

60 

64 

70 

59 

64 

60 

66 

60 

60 

67 

64 

56 

" 

45 

63 

62 

48 

56 

66 

66 

65 

64 

59 

MORRISONVlLLE    1  E 

MAX 

85 

87 

92 

95 

93 

89 

88 

88 

85 

85 

86 

89 

88 

88 

69 

89 

92 

83 

76 

76 

80 

86 

62 

81 

91 

91 

67 

90 

87 

89 

MIN 

62 

65 

69 

63 

61 

66 

67 

50 

59 

64 

64 

69 

66 

63 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 

91 

91 

89 

91 

96 

100 

88 

87 

92 

86 

81 

86 

94 

93 

86 

94 

97 

74 

71 

74 

76 

86 

80 

83 

89 

92 

66 

89 

87 

MIN 

68 

65 

63 

67 

67 

62 

59 

64 

69 

60 

^' 

56 

60 

60 

65 

67 

67 

69 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

76 

77 

83 

90 

88 

83 

82 

83 

83 

62 

82 

84 

62 

80 

86 

84 

65 

76 

70 

69 

75 

80 

82 

74 

75 

83 

69 

63 

63 

79 

73 

MIN 

65 

58 

66 

59 

65 

58 

59 

68 

65 

67 

45 

45 

58 

64 

49 

46 

56 

70 

68 

65 

63 

60 

MOUNT  VERNON 

MAX 

88 

88 

90 

94 

96 

90 

88 

88 

84 

79 

85 

89 

90 

67 

85 

82 

94 

96 

86 

72 

73 

78 

88 

80 

79 

90 

90 

87 

67 

85 

84 

MIN 

65 

68 

62 

62 

64 

65 

59 

^' 

47 

59 

58 

54 

65 

65 

69 

68 

65 

NEW  BURNSlOE 

MAX 

93 

92 

93 

97 

100 

94 

90 

93 

90 

85 

88 

92 

97 

92 

92 

102 

95 

75 

77 

80 

90 

87 

66 

93 

93 

90 

90 

85 

63 

MIN 

61 

71 

60 

58 

^' 

64 

65 

64 

69 

66 

^' 

NEWTON 

MAX 

88 

88 

93 

97 

98 

93 

88 

88 

87 

87 

86 

90 

91 

90 

91 

87 

97 

93 

75 

77 

79 

89 

65 

84 

91 

93 

90 

92 

87 

88 

MIN 

70 

7  I 

7 1 

61 

70 

66 

59 

" 

60 

59 

66 

64 

68 

69 

66 

OLNEV   RADIO  STATION 

MAX 

87 

89 

91 

97 

100 

94 

89 

92 

86 

85 

88 

92 

93 

89 

89 

84 

94 

97 

69 

73 

75 

79 

86 

82 

83 

90 

92 

89 

91 

88 

86 

MIN 

70 

7  I 

7 1 

72 

70 

64 

72 

OTTAWA 

MAX 

77 

76 

84 

98 

94 

84 

86 

84 

89 

90 

87 

90 

88 

86 

91 

81 

85 

78 

74 

75 

77 

81 

66 

77 

60 

88 

96 

87 

66 

85 

83 

MIN 

70 

61 

66 

^' 

62 

65 

63 

68 

6  3 

64 

ll 

67 

67 

59 

48 

66 

54 

50 

61 

70 

68 

68 

67 

64 

PALEST INE 

MAX 

85 

88 

90 

97 

99 

87 

88 

90 

85 

66 

86 

93 

93 

90 

89 

60 

99 

81 

74 

75 

78 

85 

80 

82 

90 

93 

91 

88 

87 

85 

MIN 

67 

68 

69 

67 

59 

6 1 

65 

6  1 

59 

64 

67 

68 

56 

55 

67 

69 

65 

48 

43 

56 

54 

47 

^' 

62 

60 

65 

64 

61 

PANA 

MAX 

83 

88 

92 

95 

95 

87 

86 

85 

84 

85 

85 

89 

87 

86 

88 

69 

92 

84 

74 

75 

80 

86 

79 

82 

91 

91 

90 

90 

88 

88 

MIN 

65 

66 

63 

68 

67 

60 

63 

65 

65 

63 

54 

50 

61 

58 

" 

59 

64 

64 

68 

68 

63 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

85 

85 

85 

95 

95 

87 

85 

85 

82 

S3 

86 

90 

87 

85 

90 

80 

91 

94 

85 

73 

74 

76 

85 

80 

85 

87 

92 

88 

89 

86 

87 

MIN 

62 

63 

64 

68 

65 

64 

60 

66 

66 

50 

59 

60 

56 

66 

65 

67 

65 

63 

PARK  FOREST 

MAX 

73 

76 

83 

97 

90 

60 

88 

82 

88 

88 

85 

89 

85 

65 

89 

90 

77 

71 

72 

76 

76 

84 

73 

77 

84 

94 

86 

85 

80 

85 

MIN 

65 

64 

66 

64 

64 

66 

62 

66 

54 

48 

50 

68 

68 

67 

66 

63 

PEORIA   WB  AP 

MAX 

62 

80 

89 

96 

90 

85 

84 

83 

85 

85 

85 

89 

82 

85 

87 

80 

89 

84 

73 

71 

75 

82 

86 

76 

79 

91 

92 

88 

88 

84 

63 

MIN 

63 

65 

66 

64 

64 

66 

67 

67 

68 

56 

^' 

50 

54 

61 

56 

64 

68 

67 

63 

PONT lAC 

MAX 

81 

77 

83 

93 

91 

83 

83 

80 

85 

85 

84 

86 

82 

63 

85 

83 

74 

71 

74 

78 

65 

74 

76 

86 

91 

85 

85 

61 

63 

MIN 

79 

69 

6  1 

65 

70 

62 

64 

65 

66 

63 

64 

66 

65 

69 

62 

52 

50 

55 

65 

55 

52 

57 

66 

63 

68 

67 

63 

QUINCY 

MAX 

90 

86 

96 

101 

94 

91 

89 

94 

85 

86 

89 

91 

83 

90 

90 

88 

76 

71 

80- 

90 

90 

84 

86 

100 

96 

93 

95 

86 

84 

MIN 

70 

68 

66 

65 

66 

6  7 

69 

66 

64 

66 

73 

69 

76 

59 

49 

4  7 

54 

65 

56 

58 

64 

72 

69 

72 

65 

63 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

84 

86 

93 

96 

92 

87 

90 

89 

83 

86 

65 

88 

85 

87 

90 

68 

69 

71 

78 

85 

89 

62 

84 

95 

92 

92 

92 

88 

79 

MIN 

70 

67 

63 

66 

65 

66 

68 

68 

65 

67 

70 

71 

69 

55 

51 

48 

55 

65 

57 

56 

65 

69 

69 

70 

67 

63 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

60 

80 

60 

95 

93 

84 

84 

81 

85 

85 

84 

89 

85 

85 

88 

87 

73 

74 

75 

78 

67 

78 

80 

88 

92 

67 

87 

66 

69 

MIN 

70 

^' 

68 

6  5 

64 

68 

6  7 

65 

68 

66 

66 

66 

65 

67 

7  1 

60 

5  3 

50 

52 

64 

56 

54 

55 

66 

67 

68 

66 

64 

ROBERTS    3  N 

MAX 

79 

82 

84 

93 

92 

86 

88 

83 

85 

86 

85 

88 

82 

82 

66 

85 

89 

86 

76 

74 

75 

74 

85 

75 

79 

85 

93 

69 

36 

85 

88 

MIN 

68 

67 

65 

71 

72 

65 

57 

63 

67 

60 

62 

63 

65 

63 

61 

6  3 

62 

69 

61 

48 

46 

49 

61 

52 

47 

53 

64 

65 

68 

65 

60 

ROCHELLE    1  W 

MAX 

78 

78 

82 

92 

92 

88 

83 

83 

86 

85 

85 

87 

87 

84 

88 

87 

86 

84 

75 

70 

76 

80 

82 

80 

76 

62 

92 

90 

84 

86 

82 

MIN 

61 

6  1 

64 

71 

71 

64 

59 

65 

69 

58 

62 

61 

66 

59 

62 

66 

64 

66 

50 

46 

46 

54 

60 

50 

50 

57 

76 

66 

64 

64 

59 

ROCKFORD 

MAX 

76 

76 

81 

93 

92 

85 

63 

84 

85 

65 

83 

67 

85 

84 

89 

88 

84 

72 

74 

76 

81 

62 

80 

77 

81 

92 

91 

67 

85 

85 

MIN 

67 

62 

63 

73 

7  3 

65 

61 

63 

71 

58 

66 

59 

63 

59 

62 

64 

64 

67 

62 

44 

48 

58 

67 

49 

47 

56 

67 

68 

6T 

64 

60 

See  rcfcrenc) 


I  follovlng  Station  Index. 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
mUGUSI  1956 


Station 

Day 

01  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 

73 

78 

82 

97 

86 

83 

86 

85 

88 

86 

87 

86 

85 

92 

81 

89 

77 

70 

71 

79 

82 

83 

74 

78 

82 

92 

84 

67 

80 

81 

83.0 

MIN 

53 

63 

64 

73 

70 

66 

60 

65 

64 

60 

64 

61 

65 

59 

61 

6  7 

65 

61 

53 

49 

46 

55 

57 

53 

48 

58 

58 

66 

66 

62 

60 

51.0 

RUSHVILLE 

MAX 

95 

91. 

95 

100 

98 

94 

93 

90 

90 

94 

93 

90 

90 

87 

88 

90 

89 

92 

90 

73 

79 

81 

89 

85 

63 

97 

95 

91 

93 

9J 

90 

90.5 

MIN 

66 

68 

68 

74 

74 

66 

66 

66 

66 

69 

68 

62 

51 

61 

52 

65 

64 

66 

61 

50 

4  7 

4  7 

51 

56 

54 

59 

61 

62.5 

SKOKIE 

MAX 

78 

77 

76 

96 

93 

63 

88 

89 

87 

66 

86 

69 

84 

84 

91 

89 

82 

77 

73 

70 

76 

79 

78 

68 

74 

79 

93 

92 

66 

83 

85 

82.9 

MIN 

69 

68 

73 

75 

66 

69 

64 

70 

60 

63 

51 

68 

62 

55 

67 

64 

58 

58 

53 

50 

59 

65 

54 

49 

56 

68 

70 

68 

56 

62 

63.7 

SPARTA 

MAX 

'i2 

91 

93 

98 

102 

99 

90 

92 

91 

88 

87 

91 

95 

95 

91 

90 

96 

103 

97 

75 

77 

83 

92 

90 

86 

93 

93 

90 

90 

87 

87 

91.  1 

MIN 

71 

70 

71 

74 

74 

69 

67 

67 

66 

70 

68 

68 

75 

70 

55 

66 

78 

70 

59 

50 

55 

62 

60 

56 

63 

68 

55 

70 

69 

67 

67.  1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 

as 

86 

90 

93 

92 

85 

86 

86 

84 

84 

85 

87 

87 

85 

87 

81 

89 

89 

71 

71 

75 

79 

86 

78 

81 

91 

91 

67 

89 

86 

87 

84.  9 

MIN 

68 

69 

71 

75 

74 

66 

65 

67 

66 

63 

65 

58 

57 

64 

55 

6  7 

59 

70 

59 

53 

49 

54 

62 

56 

54 

64 

65 

68 

69 

65 

64 

54.5 

STOCKTON 

MAX 

74 

75 

82 

93 

85 

83 

82 

84 

83 

85 

83 

88 

85 

84 

90 

86 

85 

78 

70 

70 

78 

81 

84 

77 

77 

82 

92 

85 

84 

81 

78 

82.  1 

MIN 

62 

61 

63 

73 

69 

62 

69 

64 

69 

60 

63 

59 

51 

60 

61 

68 

50 

65 

48 

46 

48 

56 

61 

49 

49 

54 

67 

58 

65 

63 

58 

60.7 

SYCAMORE 

MAX 

79 

79 

81 

95 

88 

84 

84 

84 

86 

86 

85 

87 

85 

84 

89 

84 

89 

81 

71 

72 

77 

61 

81 

76 

78 

85 

92 

67 

85 

63 

85 

83.4 

MIN 

62 

62 

63 

71 

71 

67 

59 

62 

69 

59 

65 

60 

55 

58 

62 

65 

63 

57 

53 

47 

46 

57 

62 

50 

48 

55 

65 

55 

65 

64 

50 

50.9 

TUSCOLA 

MAX 

69 

84 

88 

95 

94 

86 

86 

86 

84 

85 

87 

89 

88 

86 

68 

87 

89 

91 

88 

73 

76 

77 

86 

85 

79 

86 

92 

90 

88 

86 

89 

86.4 

MIN 

69 

69 

70 

71 

70 

65 

59 

62 

66 

60 

66 

57 

65 

63 

51 

62 

67 

73 

65 

50 

47 

49 

51 

53 

54 

6  1 

64 

64 

67 

67 

63 

62.9 

URBANA 

MAX 

UI 

81 

84 

93 

92 

85 

85 

81 

84 

84 

85 

89 

84 

85 

87 

76 

90 

89 

70 

73 

75 

77 

65 

77 

79 

86 

91 

86 

67 

85 

66 

83.7 

MIN 

66 

68 

67 

68 

73 

67 

62 

64 

67 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

66 

68 

56 

52 

51 

5^ 

61 

57 

54 

57 

62 

55 

67 

64 

63 

62.9 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 

66 

88 

92 

96 

97 

88 

86 

89 

85 

85 

66 

89 

89 

88 

90 

82 

91 

95 

73 

73 

74 

60 

87 

60 

62 

91 

92 

89 

92 

88 

88 

86.6 

MIN 

68 

68 

71 

73 

70 

63 

61 

62 

65 

63 

62 

63 

68 

63 

60 

63 

69 

62 

53 

48 

45 

58 

54 

50 

56 

63 

53 

57 

67 

64 

62.2 

VIRDEN 

MAX 

68 

86 

91 

94 

96 

91 

87 

88 

85 

84 

86 

85 

87 

87 

87 

85 

91 

94 

88 

73 

75 

80 

67 

83 

83 

91 

91 

89 

90 

85 

85 

85.9 

MIN 

67 

67 

71 

74 

73 

66 

65 

61 

,  64 

66 

64 

58 

67 

65 

64 

67 

58 

75 

65 

53 

49 

52 

60 

56 

53 

60 

64 

54 

70 

53 

54 

64.0 

WALNUT 

MAX 

87 

74 

87 

95 

93 

85 

84 

84 

86 

91 

92 

90 

93 

92 

88 

67 

77 

83 

85 

79 

79 

89 

94 

89 

89 

85 

82 

85.9 

MIN 

65 

65 

65 

74 

75 

64 

63 

66 

60 

61 

67 

57 

64 

50 

64 

66 

53 

47 

52 

64 

52 

53 

59 

69 

68 

55 

55 

62 

53.0 

WATSEK.A 

MAX 

79 

81 

84 

95 

93 

86 

87 

81 

86 

87 

87 

89 

83 

65 

67 

80 

86 

85 

75 

73 

75 

76 

85 

75 

77 

82 

91 

85 

84 

80 

67 

83.4 

MIN 

67 

66 

63 

71 

71 

66 

56 

63 

69 

60 

61 

50 

64 

54 

51 

64 

63 

71 

62 

50 

47 

51 

61 

52 

48 

53 

63 

65 

68 

56 

62 

51.5 

WAUKEGAN 

MAX 

73 

75 

72 

95 

89 

75 

85 

85 

86 

85 

81 

82 

85 

83 

90 

80 

84 

76 

70 

58 

78 

80 

75 

58 

73 

76 

92 

84 

84 

80 

83 

80.4 

MIN 

69 

63 

66 

68 

66 

64 

61 

62 

69 

61 

64 

61 

65 

53 

65 

57 

64 

66 

54 

50 

50 

57 

63 

52 

49 

57 

69 

67 

58 

65 

61 

51.9 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

78 

78 

78 

95 

91 

82 

85 

64 

86 

65 

84 

88 

87 

85 

68 

8  6 

81 

72 

71 

74 

76 

80 

74 

73 

80 

89 

87 

63 

82 

83 

82.4 

MIN 

63 

63 

64 

70 

72 

65 

61 

63 

70 

60 

65 

60 

56 

53 

64 

56 

62 

67 

57 

49 

49 

54 

62 

52 

49 

53 

65 

55 

57 

65 

52 

51.7 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

86 

88 

92 

96 

94 

91 

89 

91 

87 

83 

85 

89 

91 

89 

89 

85 

89 

94 

82 

72 

76 

63 

88 

83 

83 

93 

94 

89 

90 

89 

87 

67.5 

MIN 

68 

70 

73 

73 

72 

70 

65 

70 

65 

66 

66 

55 

70 

65 

65 

69 

74 

75 

54 

55 

50 

5  1 

50 

54 

55 

65 

55 

51 

72 

68 

63 

65.  3 

WINDSOR 

MAX 

88 

88 

90 

95 

95 

85 

86 

85 

83 

86 

86 

89 

87 

85 

90 

87 

90 

93 

69 

73 

76 

79 

86 

82 

82 

89 

91 

87 

88 

89 

89 

86.7 

MIN 

67 

68 

68 

72 

71 

66 

61 

65 

65 

64 

63 

58 

66 

63 

61 

65 

68 

71 

64 

52 

48 

49 

58 

54 

50 

58 

55 

64 

68 

57 

54 

63.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


atanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.  23 

.  33 

.  10 

.17 

.  22 

.  27 

.  22 

.21 

.  34 

.02 

.  13 

.15 

.20 

.22 

.  23 

.19 

.17 

.  14 

.35 

.13 

.09 

.17 

.  20 

.21 

.21 

.  17 

.20 

.  20 

.20 

.18 

.17 

6.02 

WIND 

34 

21 

13 

23 

17 

22 

10 

21 

62 

9 

16 

14 

39 

25 

22 

13 

33 

28 

39 

28 

18 

14 

37 

32 

14 

9 

24 

40 

50 

38 

77 

842 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.07 

.07 

.01 

.  11 

.  15 

.  17 

.  18 

.07 

.06 

.19 

.  10 

.19 

.  10 

.20 

.11 

.09 

.18 

.08 

.07 

.09 

.  84 

.20 

.06 

.21 

.  10 

.  18 

3.  88 

WIND 

MAX 

78 

72 

78 

85 

95 

90 

86 

86 

87 

88 

90 

87 

92 

88 

88 

92 

84 

92 

78 

74 

92 

84 

87 

85 

86 

85.8 

MIN 

60 

60 

62 

63 

71 

65 

60 

52 

66 

60 

63 

58 

64 

58 

61 

65 

64 

66 

52 

48 

64 

66 

63 

58 

52 

61  .  2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.  15 

.  24 

.30 

.  41 

.28 

.30 

.32 

.07 

.27 

.  21 

.24 

.27 

.31 

.30 

.35 

.13 

.19 

.27 

.15 

.27 

.20 

.34 

.42 

.  22 

.25 

.33 

.  39 

.23 

.  24 

.33 

8.25B 

WIND 

92 

36 

54 

85 

99 

39 

120 

67 

1 14 

51 

23 

56 

118 

75 

62 

88 

93 

61 

148 

123 

104 

44 

144 

108 

41 

89 

102 

120 

121 

117 

127 

2722 

MAX 

94 

90 

90 

95 

98 

96 

90 

96 

87 

91 

91 

92 

92 

89 

91 

95 

83 

90 

94 

72 

75 

86 

81 

87 

85 

87 

93 

92 

69 

90 

88 

89.4 

MIN 

68 

67 

71 

71 

72 

68 

66 

66 

65 

65 

68 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

65 

54 

50 

50 

58 

58 

56 

56 

59 

63 

66 

67 

64 

64.1 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.  16 

.10 

.  27 

.08 

.  14 

.22 

.17 

.  20 

.  12 

.  21 

.  10 

.  18 

.05 

.  24 

.19 

.15 

.  12 

.18 

.19 

.  20 

.24 

.  15 

.17 

.  15 

.  15 

.15 

.18 

.05 

.  11 

4.  788 

WIND 

35 

22 

35 

30 

32 

24 

16 

24 

24 

16 

17 

12 

39 

15 

25 

25 

19 

52 

24 

22 

50 

19 

24 

21 

22 

33 

33 

30 

30 

775 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER   TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

St 

"i 

Latitude 

Longitude 

a 
> 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Q. 
1 

Precip. 

Albion 

0095 

BdwardB 

7 

38  22 

88  03 

6P 

6P 

Hugb^R  ^Nesbltt 

2  3  5 

Alado  2  B 

0072 

J 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

2  3  5 

0082 

Warran 

41  03 

90  34 

694 

MID 

Hud  .  Waterworks 

C 

0137 

4 

432 

HID 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

0187 

DnlOD 

5 

37  28 

89  14 

645 

TP 

7P 

J.  Bon  Bartllne 

2  3  5 

7 

0195 

Henry 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

0203 

42  29 

88  06 

7P 

Roy  I .  Kuf alk 

2  3  5 

T 

ArllDgton  B»:gbtB  4  BSE 

0247 

Cook 

1 

42  02 

87  58 

680 

4P 

George  A.  Honemann 

3 

Hancock 

1 

655 

Rev.  J.  DlGlacoBO 

Aurora  Coll^gv 

0339 

41  45 

88  20 

744 

7P 

TP 

Phya  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

A«OD 

0356 

Pulton 

1 

40  40 

90  26 

640 

7A 

Barold  L.  Bell 

3 

0445 

39  41 

91  03 

7A 

3 

0446 

Pike 

4 

39  43 

91  04 

590 

HID 

C.  Russell  Uetcalf 

C 

4 

650 

Dewey  L .  Andrews 

Barrr  6  HE 

0448 

4 

39  47 

90  59 

810 

HID 

Paul  R.  Hull 

C 

Barrj  6  N 

0449 

Adams 

* 

39  47 

91  03 

760 

HID 

G.  William  Davidson 

C 

Barrr  6  NNE 

0450 

39  47 

91  01 

HID 

Orvllle  V.  Rigg 

C 

Barry  5  HSW 

0451 

Adtu 

4 

39  45 

91  05 

660 

HID 

Dale  P .  Martin 

C 

4 

700 

Irving  J.  Lewis 

0480 

Pike 

4 

39  44 

90  54 

840 

HID 

Kline  Hill 

C 

BajllB  i  HW 

0481 

Pike 

* 

39  45 

90  58 

720 

HID 

Albyn  0.  Pearn 

C 

Baylls  3  WHW 

0482 

39  45 

90  57 

MID 

C 

Beardstown 

0492 

Cass 

1 

40  01 

450 

TA 

Samuel  C.  Crowell 

3 

B»llevlll«  Scott  AF  B 

St.  Clair 

2 

89  51 

447 

HID 

D.  S.  Air  Force 

7  C 

B«lvld«re  S««age  Plant 

0583 

6 

42  16 

88  52 

753 

MID 

City  of  Belvldere 

C 

Bentle7 

Hancock 

< 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Glbbone 

3 

0608 

38  00 

88  55 

6P 

3 

Blooalogtoo  Waterworks 

0761 

HcLean 

1 

40  30 

89  01 

775 

7A 

Herl  L.  Burgle 

3 

KcLean 

1 

830 

4P 

Bluffs 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

Bureau 

41  13 

89  37 

795 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adn 

3 

Brookport  Dam  52 

0993 

37  08 

88  39 

6A 

3 

Cairo  WB  City 

1166 

Alexander 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

T  C 

Canton 

Pulton 

655 

Ployd  D.  Hammood 

CnrboDdale  Sewage  Plant 

1265 

Jackson 

4 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  S  6 

Carlinvllle  4  E 

1280 

yacouplo 

39  17 

89  4-9 

627 

6P 

6P 

Henry  B.  HoeltlnK 

2  3  5 

T 

1288 

38  36 

89  22 

7P 

7A 

2  3  5 

Caral 

1296 

White"" 

7 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C .  Danner 

3 

Carpenter  1  SH 

Hadlson 

4 

520 

Soli  Cons.  Service 

Caney 

1329 

Clark 

7 

39  16 

88  00 

648 

6P 

Walter  A  Kewlln 

3 

CentrallB  4  tfSS 

1386 

Harlon 

2 

38  35 

490 

Radio  station  WCNT 

3 

1412 

40  03 

90  09 

6P 

Lloyd  Satbotf 

3 

ChannahoD  Dresden  Isld 

1420 

Grundy 

1 

41  24 

68  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

CbarlestOD  2  WNW 

Coles 

7 

655 

6P 

Radio  Station  WEIC 

1475 

HcLean 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C,  Merle  Parry 

2  3  5 

Chester 

1491 

Randolph 

* 

37  54 

89  49 

400 

TA 

Acklas  H.  HarttD 

3 

1522 

41  40 

87  36 

HID 

C 

Chicago  Lakevlew  Pnp  St^ 

1532 

:ook 

3 

41  58 

87  40 

651 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Cblcago  Loyola  UdIv. 

Cook 

3 

592 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Kayfalr  Pnp  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Chicago  N  Br  Punp  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

87  42 

595 

MID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  Roseland  Papg 

1552 

41  42 

87  38 

MID 

C 

Chicago  San  Diet  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  San  Diet  Office 

Cook 

3 

Chgo  Sanitary  Diet 

Chicago  S.  Filter  plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

Cook 

3 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

1572 

41  47 

87  36 

HID 

HID 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1577 

:ook 

3 

41  47 

87  45 

610 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

T  C 

Chicago  WB  City 

Cook 

3 

594 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

Chllllcothe 

1627 

40  55 

89  29 

460 

BA 

Finis  W.  Baujan 

3 

Cicero 

1648 

Cook 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

1664 

38  31 

88  24 

HID 

c 

Clinton  1  S  ^ 

1743 

De  Witt 

1 

40  08 

88  58 

746 

C.   E.  Corrlogton 

3 

Cobden  2  8 

Union 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

CollioBvllle 

1825 

Hadlson 

38  40 

89  59 

555 

HID 

Wllllan  E.  Bonn 

C 

Coultervllle  RBb. 

1944 

Randolph 

* 

38  12 

89  36 

530 

HID 

William  H.  Smith 

c 

2011 

41  27 

87  38 

HID 

c 

Danville 

2140 

Vermilion 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

TP 

Radlo^Statlon  WDAN 

2  3  5 

T  C 

Danville  Sewage  Plant 

Vermilion 

7 

Danville  Sewage  PI 

Decatur 

2193 

NBC  00 

1 

39  51 

88  58 

670 

7P 

TP 

Vllllam  B.  Coonradt 

2  3  5 

T 

Dl»on 

2348 

Lee 

41  51 

89  29 

696 

6P 

WllllaD  W.  Shuck 

2  3  5 

T 

2417 

40  25 

88  51 

HID 

C 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Jerry" 

4 

37  59 

89  14 

440 

6P 

6P 

111 .  State  Police 

2  3  5 

Dwlgbt  St .  Reformatory 

Livingston 

1 

641 

State  Ref  for  Women 

East  St.  LoulB  Parks  C 

2614 

St.  ClBlr 

4 

38  34 

90  11 

410 

7P 

TP 

Parks  College 

2  3  5 

EdoUtelo^^^ 

2642 

B^di^on 

1 

40  57 

89  38 

- 

HID 

Bale  B.  Konyon 

c 

2679 

38  49 

89  58 

6P 

3 

Etf Ingbau 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

Radio  Statloo^WCRA 

2  3  5 

T  C 

Elgin 

Kane 

1 

729 

W.  0  Beckner 

Ellzabetbtown 

2750 

Hardin 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Elsah 

2800 

Jersey 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpia  Col . 

3 

2888 

42  02 

87  41 

HID 

C 

Palrbury  W^erworks"' 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

HID 

Dept.  of  Waterworks 

C 

yalrf leld 

451 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Parmer  City 

2993 

De  Witt 

40  14 

86  38 

HID 

Norah  Yeagle 

C 

yiora 

3109 

Clay 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

3257 

42  18 

89  37 

7P 

TP 

2  3  5 

Preeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

TA 

Alvln  W.  TltUD 

3 

C 

rulton  Dam  13 

Whiteside 

4 

592 

5P 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Calatta  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

Galena 

3312 

Jo  Daviess 

* 

42  24 

90  26 

NV  III .  Gas  b  Elec. 

3 

3320 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

Janes  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335 

9enry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

Arthur  E.  Jobnsoo 

2  3  5 

7 

6 

639 

6P 

Mrs.  H.  J.  B«Bfiant 

Gibson  City 

3413 

Ford 

1 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstrom 

3 

Gladetone  Dam  18 

3455 

aendersoo 

* 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

3482 

37  26 

88  40 

TA 

3 

C 

Golconda  Dam  51 

3522 

Pope 

5 

37  22 

88  29 

354 

HID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Golden 

Adams 

G.  W.  Netbery 

3 

Grafton 

3572 

Jersey 

38  58 

90  26 

7A 

R.  Imogene  DeSherlli 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

< 

37  40 

89  30 

367 

TA 

John  A.  Dickson 

3 

3666 

39  20 

90  12 

HID 

Lloyd  S.  Hedaris 

Greenup*^'' 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  H.  Nichols 

3 

Greenville 

2 

563 

7P 

TP 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

Cridley 

3709 

HcLean 

1 

40  45 

88  S3 

752 

Ezra  D.  Stoller 

GriggBVllle 

3717 

Pike 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

3850 

39  09 

90  37 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Harrleburg 

3879 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Plttman 

2  3  5 

7 

Barrleburg  Dlflposal  Pi 

Saline 

5 

6A 

«.  Harrison  Klbler 

3 

Havana 

3930 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteoeuer 

Havana  No. 2 

3940 

HasoD 

1 

40  18 

90  04 

460 

8A 

Herle  L.  Riley 

3 

4108 

39  09 

89  29 

6P 

TA 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

HoopeBton 

4198 

Vermilion 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  P.  Mufibrush 

2  3  5 

BudBOD  Lk  Bloowlngton 

4269 

40  40 

88  56 

HID 

111.  State  Wtr  Sur . 

C 

Butsonvllle 

4312 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed.   S.  Dry 

C 

HutBODVllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

7 

39  08 

87  40 

TA 

111  Public  Serv  Co 

3 

4355 

Roc  k  I B 1  a  nd 

* 

41  25 

91  01 

8A 

Corps  of  Engloeers 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

2  3  5 

Jacknonvtlle  Sewage  Pi 

4447 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Hunlclpal  Sew  Trt 

C 

Janeavllle 

4465 

7 

39  22 

88  15 

HID 

Albion  F.  Edwards 

C 

Jerservllle 

4480 

Jersey 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Borne  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jellet  Brandos  Rd  Dam 

4530 

Will 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

CorpB  of  Engineers 

3 

Jollet 

4535 

Will 

41  32 

88  05 

520 

6P 

HID 

111  St.  Peottentler] 

2  3  5 

7 

Kankakee  3  SW 

4393 

Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  m 

4998 

Kankakee 

41  08 

87  56 

631 

6P 

6P 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

MID 

Hun.  8ew.  Tr .  Plant 

C 

Keltbsburg  I  NW 

4655 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  H.  Morris 

3 

Kewanee 

4710 

1 

41  14 

89  56 

800 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

1 

41  15 

89  54 

800 

HID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

Klrkvood  2  mr 

4764 

40  S3 

90  47 

730 

HID 

Andrew  C .  Young 

c 
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AUGDST  ISSe 


Station 

1  Index  No. 

County 

1  Drainage!  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

0. 

1 
<£ 

Klrfcwood  3  H 

4T65 

Henderson 

to  52 

90  48 

700 

6P  Everett  L.  Trone 

3 

40  54 

90  44 

760 

6P 

3 

La  Grange  Lock  Dam 

4817 

Brown" 

J 

39  56 

90  32 

434 

HID 

;orp6  of  Engineers 

C 

Hancock 

7P 

7A 

Jack  B.  Sharpe 

2  3  5 

4879 

Carroll 

4 

42  06 

89  50 

8T6 

HID 

Wm,  E.  AursDd 

C 

La  Salle  Peru 

La  Salle 

41  20 

89  OS 

522 

TP 

4P 

Westcloz  GTI  Corp. 

2  3  5 

4923 

41  19 

89  06 

7A 

Wn.  E.  Boehm 

3 

Lawreocevllle 

4959 

Lawrence 

38  44 

67  41 

500 

8A 

Radio  Station  WVHC 

3 

5036 

40  21 

TP 

0.  J.  Lore 

50T9 

Logan 

1 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

Jobn  Zurkanmer  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  ft  Dam 

5131 

Will 

41  34 

88  OS 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

5136 

41  34 

88  05 

585 

MID  <:hgo  Sanitary  Diet. 

C 

Louisville 

5216 

Clay 

38  47 

88  30 

480 

C 

5280 

He Donough 

1 

40  28 

90  40 

702 

3 

Hakanda  1  NW 

5294 

JackBon 

37  38 

89  14 

680 

6P 

Harvey  B.  Hartline 

2  3  5 

5326 

42  IS 

88  36 

825 

6P 

6P 

Claire  Loofbourrow 

2  3  5 

7 

Harletta 

5334 

Fulton' 

\ 

40  30 

90  24 

546 

C 

Marion  2  W 

Haroa 

5364 

i40  02 

88  58 

T20 

c 

Harselllee  Lock 

53T2 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

TA 

Corps  of  Engineers 

5380 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

Haeon  city 

5413 

Mason 

40  12 

581 

c 

5430 

88  21 

MID 

2  3  5 

HcBenry 

McHeory 

42  21 

88  16 

T60 

c 

McBenry  2  S 

HcBenry 

42  19 

742 

6P 

John  J.  Barnlngs 

3 

458 

F.  G.  Frazier 

2  3  5 

Hedora 

Hacoupln 

\ 

TP 

3 

Hlnonk 

5712 

Woodford 

40  54 

89  02 

T55 

TP 

Uollne  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

589 

lllD 

2  3  5 

7  C 

Honmouth 

Warren 

6P 

GP 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

7 

5791 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  Glffin 

3 

Morris 

5820 

Grundy 

41  21 

88  26 

520 

3 

Horrls  3  HE 

5825 

Grundy 

\ 

41  24 

88  22 

549 

6P 

Donald  K.  Pyatt 

2  3  5 

Horrison 

5833 

Whiteside 

41  49 

89  58 

603 

5P 

2  3  5 

7 

MorrlBOnvllle 

Christian 

MID 

Prank  A .  Lewis 

39  25 

638 

TP 

7P 

John  R.  Lowls 

2  3  5 

7 

Mt  .  Cancel  3  N 

Wabash  *° 

87  46 

Radio  Sta .  WVMC 

2  3  5 

C 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

42  OS 

89  38 

81T 

TP 

2  3  5 

Mount  Olive  2  NE 

5917 

Hacoupln 

4 

39  04 

89  42 

685 

3 

Uount  Pulaski 

Logan 

676 

5P 

Alva  Brown 

3 

5935 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

Mount  Vernon 

5943 

Jefferson 

88  54 

6P 

2  3  5 

7 

Kurphysboro  Waterworks 

5983 

Jackson 

37  46 

89  19 

420 

c 

Nashville  3  NW 

6011 

Washington 

38  23 

89  25 

505 

3 

Newark  T  E 

6069 

Kendall 

41  33 

68  26 

TOT 

6P 

Kenneth  A .  Richard 

3 

6080 

41  11 

91  03 

546 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

6085 

Hercer 

* 

41  10 

91  00 

5T1 

Karl  F.  Walker 

3 

6093 

Johnson 

3T  35 

88  46 

560 

5P 

2  3  5 

Newton 

6159 

7 

39  00 

88  10 

513 

6P 

2  3  5 

C 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

38  43 

88  04 

520 

5P 

5P 

Radio  Station  ffVLN 

2  3  5 

6490 

42  01 

89  20 

700 

HID 

Carnation  Company 

C 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

4T4 

TP 

John  A .  Beed 

2  3  5 

7 

Palestine 

6558 

Crawford 

39  00 

87  37 

514 

7P 

H.  M.  Gaddls 

2  3  5 

Pana 

6579 

Christian 

39  23 

89  05 

696 

TP 

C-  E.  Schumacher 

2  3  5 

Parle  Sewage  Plant 

6605 

Edgar 

HID 

City  of  Paris 

C 

6610 

39  38 

TP 

TP 

City  of  Paris 

Park  Forest 

Cook"^ 

6P 

6661 

41  41 

88  59 

928 

3 

payson 

6670 

4 

39  49 

91  14 

T60 

Edith  A.  Robblns 

3 

Peoria  Lock  &  Dam 

Peoria 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

6T11 

40  40 

89  41 

654 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

Peotone"  '^^''P°''* 

6T25 

Will 

41  20 

87  48 

722 

3 

Petersburg  3  W 

Menard 

J 

40  01 

89  54 

60S 

Richard  H.  Melcher 

3 

Piper  city 

6819 

Ford 

1 

40  45 

88  11 

670 

Ronald  J.  Wlnsor 

C 

Plttsfield  Waterworks 

6833 

Pike 

HID 

Plttsfield  Wtrwks 

C 

6861 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Galloway 

3 

Pontlac"^  ^^^^ 

6910 

Livingston 

\ 

40  53 

88  3  T 

64T 

6P 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Rocher 

6973 

Randolph 

38  05 

c 

Princeton  1  S 

6996 

Bureau 

1 

41  21 

89  28 

TOO 

C 

Prlncevllle  2  NW 

7004 

Peoria 

40  5T 

89  4T 

T45 

6P 

Frank  S.  Stewart 

3 

7014 

41  40 

89  56 

625 

HID 

Pub  Svc  Co  of  N  111 

C 

Qulncy 

T067 

Adams^*'*^ 

39  5T 

91  24 

601 

TP 

2  3  5 

Qulncy  CAA  AP 

T0T2 

Adams 

39  56 

91  11 

T62 

IIID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Qulncy  Dam  21 

4 

39  54 

91  26 

483 

3 

C 

Qulncy  Memorial  Bridge 

T082 

Adams 

39  56 

TA 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

T150 

40  18 

88  09 

T40 

MID 

HID 

U.S.  Air  Force 

T  C 

Red  Bud 

T157 

Randolph 

2 

38  13 

Dr.  B.  Le  Saiilnler 

T244 

2 

38  22 

89  11 

544 

C 

Roberts  3  N 

T336 

Ford 

T 

40  40 

88  11 

786 

7P 

2  3  5 

7 

Bochelle  1  W 

T349 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

798 

5P 

5P 

California  Pkg  Corp 

2  3  S 

T3T5 

6 

42  17 

6P 

fiP 

F.  W.  Knowlton 

Rockford  4  HE 

T3T7 

Wlnnebafo 

Hockford  CAA  AP 

6 

42  12 

89  06 

728 

MID 

2  3  5 

T 

T400 

Pike 

4 

39  32 

91  00 

3 

Rushvl 1 le 

T551 

Schuyler 

1 

40  07 

90  34 

683 

6P 

Gain  Bros.  Greenhse 

7603 

38  56 

500 

7A 

Judson  E.  Cameron 

Salem"** 

7636 

Marion 

2 

38  3T 

88  57 

S44 

Glen  R.  Hopkins 

Sbabbona  5  NNE 

T833 

Dekalb 

41  50 

88  51 

U.  of  III  N.  Exp  Fl< 

c 

Sbawoeetown  New  Town 

T859 

Gallatin 

5 

3T  43 

88  10 

350 

3 

Sldell 

T952 

Vermilion 

7 

39  55 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

T988 

3 

42  02 

8T  45 

610 

5P 

5P 

Hurray  L  Trettel 

2  3  5 

Skokle  N  Side  Tr  Wke 

7990 

Cook 

3 

42  01 

8T  43 

600 

c 

Randolph 

6P 

2  3  5 

7 

Springfield  WB  Airport 

8179 

Sangamon 

1 

39  50 

89  40 

589 

HID 

U.S.  Wea ther  Bureau 

2  3  5 

6  T  C 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 

8278 

Cook 

41  49 

87  46 

686 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

8293 

4 

42  21 

90  00 

5P 

5P 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

T 

Streator  3  N 

8353 

La  Salle 

41  09 

88  50 

645 

5P 

Radio  Station  WI7Z 

3 

Sullivan  Waterworks 

Houltrle 

Ray  Llndley 

c 

Sycamore 

8452 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

8P 

TP 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

7 

TaylorviUe 

8491 

Christian 

1 

39  33 

89  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

8604 

1 

41  IT 

89  30 

512 

6P 

Orvllle  L.  Weaver 

3 

Toulon 

6630 

Stark 

1 

41  05 

89  52 

7  52 

5P 

3 

Tuscola 

6P 

6P 

DeRalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 

7 

Urbana 

8740 

Champaign 

7 

40  06 

88  14 

743 

MID 

HID 

State  Wiiter  Survey 

2  3  5 

Urbana  Engrr.  Campus 

8750 

Champa ign 

7 

40  OT 

86  14 

T30 

7A 

6 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

8756 

41  19 

88  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

Vandal  la 

8781 

Fayette 

2 

38  59 

89  07 

503 

MID 

George  England 

C 

Vandal  la  CAA  AP 

8783 

2 

38  59 

89  10 

532 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

1 

39  30 

89  46 

6T4 

6P 

6P 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

T14 

5P 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

89T6 

Bencock 

40  21 

91  26 

490 

5P 

Charles  Ewlng 

3 

Washington 

8990 

Tazewell 

40  42 

T40 

HID 

E.  J.  Hackman 

c 

9002 

Honroe 

38  20 

90  09 

T17 

8A 

E.  H  Wolf 

3 

Iroquois 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

9029 

Lake 

3 

42  22 

87  52 

680 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

7 

38  21 

88  35 

38S 

7A 

Paul  F.  Nichols 

C 

9090 

Harshall 

1 

41  03 

89  03 

690 

MID 

Leonard  H.  Foley 

C 

West  Frankfort 

9146 

Franklin 

4 

3T  54 

88  54 

MID 

C 

Wheaton  College 

9221 

Du  Page 

I 

41  52 

88  06 

T53 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  S 

9241 

Greene 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

92T4 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

Windsor 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 

9816 

1 

40  4T 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

C 

-  100  - 


REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cliraatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Station  A,  Box  643, 
Champaign,   Illinois,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and   letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
ObservatioD  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in   ihe  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are.  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

No  record   in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station   Index.     No  record   in  Tables  2  and  5  is   indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 

thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  In 

Hourly  Precipitation  Data)  .  ■ 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc..  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That   publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C.   for  35  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.   Washington  25,   D.  C. 
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Total  Precipitation  (Inches) ,  August  1956 


O     •     *     Precipitation  only 
<D  Precipitation,  storage 

O   ♦    -<J-   Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  ana  Ei^oporatia 


Chicago  WB  AP 


Caluioet  Treat  Wks 


CHICAGO 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 
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Average  Temperature   (°F.),  August  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approzlaately  equal  values. 
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ILLINOIS  -  SEPTEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


t 


It  was  very  dry  in  the  northwest  and  moderately 


September  was  sunny  and  pleasant  with  moderate  temperatures, 
dry  elsewhere. 

TEMPERATURE    Temperatures  were  variable  with  definite  changes  occurring  at  approximate  intervals  of  five  days. 
There  were  short  periods  of  rather  cold  weather  and  longer  periods  of  moderately  warm  temperatures.  Monthly 
mean  temperatures  were  near  the  long  term  average  along  a  line  from  St.  Louis  to  Chicago  and  below  average  by 
as  much  as  two  degrees  to  the  northwest  and  southeast  of  that  line. 

RAINFALL    The  dryness  of  September  was  in  strong  contrast  with  the  moderate  to  heavy  rainfall  amounts  of  July 
and  August.     Large  areas  in  the  northwest  had  less  than  one-half  inch  of  rain  and  this  would  be  generally  less 
than  20%  of  the  long-term  September  average.     Only  a  few  stations  in  the  extreme  southeast  had  as  much  as  75% 
of  the  long-term  average.     Most  of  the  September  rainfall  occurred  around  the  15th.     There  was  very  little  rain 
during  the  last  two  weeks  of  the  month. 

AGRICULTURAL  WEATHER    By  the  end  of  the  month,  a  state-wide  drought  threatened  or  was  in  progress.  Pastures 
were  deteriorating  rapidly  and  the  rapid  drying  of  the  topsoil  was  a  threat  to  legumes  and  winter  grain  crops. 
Most  of  the  plowing  for  winter  wheat  was  completed  earlier  under  favorable  conditions.     In  spite  of  dry  weather, 
wheat  seeding  proceeded  rapidly  and  was  ahead  of  average  at  month-end. 

Excellent  crops  of  soybeans  and  corn  were  well  advanced  and  maturing  rapidly  before  the  dry  weather  set  in.  The 
soybean  harvest  began  on  schedule  but  moved  ahead  rapidly  under  ideal  conditions.     It  was  nearly  complete  at 
month-end.     Corn  was  ready  for  picking  by  the  end  of  the  month. 

Freezing  temperatures  were  general  in  the  northern  third  of  the  state  on  the  20th.     The  probability  of  such 
an  early  freeze  date  in  that  area  is  estimated  at  less  than  10%.     Losses  were  minor  because  the  principal 
crops  were  mature. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS  There  was  a  rush  of  business  in  the  home  heating  field  as  people  were  reminded  of  the 
coming  winter  by  early  season  cool  spells  beginning  on  the  6th  and  on  the  17th.  Construction  weather  condi- 
tions were  excellent.     Dry  weather  aided  the  spread  of  pollen  and  increased  the  discomfort  of  allergy  sufferers. 


SYNOPTIC  CLIMATOLOGY  The  principal  feature  o 
lack  of  cloudiness  and  the  failure  of  the  usu 
were  polar  maritime  (Pacific)  and  polar  conti 
air  occurred  during  the  periods  of  September 
other  times  there  was  an  unusually  strong  wes 
in  large  quantities  of  polar  maritime  air.  A 
nental  divide  and  caused  temperature  departur 
tween  average  daily  maximum  and  minimum  tempe 
Sunshine  amounts  were  approximately  20%  above 
during  most  of  the  month.     Barometric  pressur 


f  September  was  the  dryness  o 
al  mid-September  rains  in  mos 
nental  (Canadian) .  The  two  s 
6-9th  and  17-20th  and  caused 
terly  wind  flow  across  the  no 
s  usual ,  these  air  masses  bee 
es  in  this  area  of  plus  two  t 
ratures  was  about  three  degre 

average.  The  average  storm 
es  were  high  with  little  tend 


f  the  atmosphere  with  a  consequent 
t  areas.     The  predominating  air  masses 
trong  outbreaks  of  polar  continental 
temperature  departures  of  -10°.  At 
rthern  Rocky  Mountains  which  brought 
ame  quite  dry  in  crossing  the  conti- 
o  four  degrees.     The  difference  be- 
es greater  than  usual  for  September, 
track  remained  north  of  Illinois 
ency  toward  variation. 


SEVERE  STORMS  Heavy  thunderstorm  activity  occurred  principally  during  the  period  September  14-I6th.  Mill- 
stadt  had  an  early  morning  tornado  on  the  15th  with  scattered  damage  and  no  personal  injuries.  Other  storms 
on  the  same  morning  caused  light  to  moderate  wind,  electrical,  and  hail  damage  in  more  than  a  dozen  southern 
Illinois  communities.     Storm  damage  on  the  14th  and  16th  was  lighter  and  more  scattered. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 

Hottest  temperature:     100  in  the  city  of  Quincy  on  the  13th. 

Coldest  temperature:       27  at  Marengo  on  the  20th. 

Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  71.5. 

Coldest  station:     Freeport  with  a  mean  temperature  of  60.9. 

Hottest  day:     Northern  Division,  13th;  Central  Division,   13th;  Southern  Division,  15th. 
Coldest  night:     Northern  Diviion,  20th;  Central  Division,  20th;  Southern  Division,  20th. 
Greatest  number  of  days  with  temperature  90  or  higher:     11  at  Jacksonville. 

Freeze  of  the  20th:     27  degrees  at  Marengo;  28  degrees  at  Aledo,  Chenoa ,  Galva,  Kewanee ,  Sycamore;  29  degrees 
at  Aurora,  Freeport,  Morrison,  Mt.  Carroll,  Rochelle;     30  degrees  at  Dixon,  Kankakee  3  SW ,  Moline,  Monmouth, 
Roberts,  Rockford  CAA ,  and  Stockton. 

Largest  monthly  precipitation  total:  4.83  inches  at  Grand  Tower  2N  with  more  than  3.75  inches  also  at  Anna  IE, 
Carmi ,  and  Mt .  Vernon. 

Smallest  monthly  precipitation  total:       Traces  at  Barry,  Golden,  and  Rushville. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:     Chicago  (midway  Airport)  reported  the  third  driest  September 
on  record.     New  daily  high  temperature  record  was  set  on  the  22nd  and  low  records  on  the  7th  and  20th.  Moline 
had  the  driest  September  in  31  years  of  airport  records.     Peoria  had  the  driest  September  in  100  years  of  record 
New  daily  low  temperature  records  were  set  on  the  7th  and  8th.     Springfield  set  a  new  daily  high  temperature 
record  on  the  22nd  and  daily  low  temperature  records  on  the  7th  and  8th. 


Lothar  A.  Joos 
State  CI imatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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SUPPLEMENTAL  DATA  '^^'n^s 

SEPTEMBER  1956 


Station 

Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  oi 
possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

2 

9  ^ 
£  B 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

< 

o 

i 

< 

- 

a 

■c 

a. 
o 

Trace 

.01-.09 

,10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

9 

> 

§1 

Total 

CA I RO  WB  CITY 

8.3 

26 

sw 

15 

2 

0 

3 

1 

0 

0 

6 

85 

2.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

NW 

11 

8.3 

31 

w 

16 

69 

73 

37 

52 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

13 

71 

4.7 

MOLINE  WB  AIRPORT 

SSE 

8 

9.0 

'.O 

sw 

13 

74 

80 

A3 

5A 

A 

6 

1 

0 

0 

0 

11 

79 

3.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

S 

23 

10.5 

35 

s 

21 

72 

80 

A2 

'.9 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

78 

3.6 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

SSW 

19 

9.8 

35 

s 

21 

70 

78 

36 

A7 

6 

5 

2 

0 

0 

0 

13 

8A 

3.0 

CUMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snov 

,  Sleet 

No.  ol  Day* 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

JO  OI  More 

1  .50  OI  Moiej 

e 

IH  0 

°  > 

s5 

o  i 
o^ 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 

79.2 

47,4 

53.3 

- 

2.7 

93 

13 

28 

20 

106 

2 

0 

1 

0 

0.55 

- 

3.65 

0. 

20 

5 

0.0 

0 

3 

0 

ANT lOCH 

73.8 

50.3 

62.1 

- 

1.7 

83 

3  + 

31 

20 

124 

0 

0 

1 

0 

0.25 

- 

3.77 

0. 

15 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

76.0 

49.2 

63.6 

- 

0.3 

92 

13 

29 

20 

101 

2 

0 

1 

0 

0.85 

- 

3.19 

0. 

41 

10 

0.0 

0 

2 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

73.5 

55.3 

64.4 

_ 

0.8 

92 

13 

40 

20 

95 

1 

0 

0 

0 

0.34 

- 

2.80 

0. 

10 

29+ 

2 

0 

0 

76.3 

53,6 

55.0 

- 

0.6 

93 

13 

38 

20 

86 

2 

0 

0 

0 

0.46 

2.77 

0. 

15 

29 

0.0 

0 

2 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

73.9 

57.4 

65.7 

- 

0.5 

91 

n 

40 

20 

72 

2 

0 

0 

0 

1.12 

2.06 

0. 

60 

5 

3 

1 

0 

78.3 

53.3 

65.8 

0.1 

92 

13 

35 

20 

67 

3 

0 

0 

0 

0.93 

- 

2.70 

0. 

41 

5 

0.0 

0 

2 

0 

0 

DIXON 

76.9 

50.7 

53.8 

- 

0.9 

86 

13 

30 

20 

91 

0 

0 

1 

0 

0.35 

- 

3.72 

0. 

16 

10 

0.0 

0 

1 

0 

0 

r  Kt  t  r UK  1 

72.9 

48.9 

50.9 

- 

2.3 

84 

22 

29 

20 

141 

0 

0 

1 

0 

0.51 

- 

3.62 

0. 

17 

10 

0.0 

0 

3 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

75.  7 

51.7 

63.7 

- 

1  .  1 

85 

22 

34 

20 

87 

0 

0 

0 

0 

0.45 

- 

3.56 

0. 

14 

10 

0.0 

0 

1 

0 

0 

GALESBURG 

77.9 

50.9 

64.4 

95 

13 

34 

20 

89 

1 

0 

0 

0 

0.37 

- 

3.65 

0. 

18 

10 

0.0 

0 

1 

0 

0 

6ALVA 

79.2 

48.7 

54.0 

- 

1.9 

94 

13 

28 

20 

92 

1 

0 

1 

0 

0.28 

- 

3.62 

0. 

08 

4 

0.0 

0 

0 

0 

0 

SENESEO 

77.8 

52.4 

65.1 

92 

13 

31 

20 

80 

1 

0 

1 

0 

0.53 

- 

3.57 

0. 

29 

4 

0.0 

0 

1 

0 

0 

JOLIET 

80.8 

52.1 

55.  5 

2.5 

95 

1  3 

34 

20 

57 

2 

0 

0 

0 

1.23 

- 

2.47 

0. 

55 

6 

0.0 

0 

4 

1 

0 

KANKAKEE   3  SW 

80.8 

48.6 

54.7 

- 

1.3 

95 

13 

30 

20 

83 

3 

0 

1 

0 

0.  74 

- 

2.43 

0. 

29 

14 

0.0 

0 

2 

0 

0 

KANKAKEE  4  NW 

80.5 

49.  5 

65.0 

99 

13 

31 

20 

82 

2 

0 

1 

0 

0.48 

- 

2.80 

0, 

14 

23 

0.0 

0 

1 

0 

0 

KEWANEE 

78. 9M 

49.  IM 

54. OM 

- 

1.5 

93 

13 

28 

20 

103 

0 

1 

0 

0.31 

- 

3.68 

0. 

11 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

LA  SALLE  PERU 

80.0 

52.2 

56.1 

- 

0.7 

97 

13 

31 

20 

75 

5 

0 

1 

0 

0.28 

- 

3.72 

0. 

13 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

MARENGO 

77.  1 

47.9 

62.5 

_ 

1,1 

88 

15 

27 

20 

119 

0 

0 

2 

0 

0.35 

- 

3.58 

0. 

14 

30 

0.0 

0 

3 

0 

0 

MINONK 

80.1 

49.8 

56.0 

- 

1.4 

96 

1  3 

33 

20 

83 

3 

0 

0 

0 

0.52 

- 

3.04 

0. 

25 

5 

0.0 

0 

3 

0 

0 

MOLINE  WB  AP 

R  // 

77.  1 

49.  7 

63.4 

- 

2,0 

93 

13 

30 

20 

109 

1 

0 

1 

0 

0.49 

- 

3.60 

0. 

34 

4 

0.0 

0 

1 

0 

0 

MONMOUTH 

79.6 

52.0 

55.8 

- 

0.5 

94 

13 

30 

20 

77 

1 

0 

1 

0 

0.41 

- 

3.92 

0. 

12 

4 

0.0 

0 

1 

0 

0 

MORRIS  3  NE 

82.  B 

50.2 

55,  5 

0,8 

95 

13 

31 

20 

67 

6 

0 

1 

0 

0.40 

- 

3.45 

0. 

18 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

MORRISON 

78.6 

49.7 

64,3 

- 

0.8 

87 

22 

29 

20 

90 

0 

0 

1 

0 

0.40 

- 

3.53 

0. 

17 

4 

0.0 

0 

Z 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

73.4 

49.0 

51,2 

2,3 

83 

3 

29 

20 

140 

0 

0 

1 

0 

0.58 

- 

3.72 

0. 

19 

10 

0.0 

0 

3 

0 

0 

OTTAWA 

60.2 

52.8 

55,  6 

0,3 

95 

13 

33 

20 

58 

3 

0 

0 

0 

0.31 

- 

3.53 

0. 

17 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

PARK  FOREST 

77.3 

50,8 

54,1 

94 

13 

41 

7  + 

88 

2 

0 

0 

0 

0.  74 

2.69 

0. 

29 

9 

0.0 

0 

3 

0 

0 

PONT  I  AC 

78.4 

53.1 

65,8 

- 

1,7 

94 

13 

34 

20 

72 

1 

0 

0 

0 

0.71 

- 

2.91 

0. 

23 

14 

0.0 

0 

3 

0 

0 

ROCHELLE   1  W 

78. 5 

50.1 

54,3 

86 

3  + 

29 

20 

65 

0 

0 

1 

0 

0.42 

3.78 

0. 

17 

10 

0.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKFORD 

76.6 

49. 9M 

63, 3M 

1.1 

86 

3  + 

32 

20 

98 

0 

0 

1 

0 

0.45 

3.59 

0. 

25 

10 

0.0 

0 

3 

0 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

75.6 

48.5 

52,1 

0,5 

85 

3 

30 

20 

123 

0 

0 

1 

0 

0.  50 

3.57 

0. 

25 

9 

0.0 

0 

2 

0 

0 

SKOK I E 

R 

77. 7M 

52.1 

54, 9M 

34 

20 

88 

0 

0 

0 

0.39 

0. 

36 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON 

73.9 

48.9 

61,4 

85 

25 

30 

20 

136 

0 

0 

1 

0 

0.80 

3.37 

0. 

58 

5 

0.0 

0 

2 

1 

0 

SYCAMORE 

77.6 

48. 9M 

53, 3M 

0,3 

86 

26 

28 

20 

106 

0 

0 

1 

0 

1.07 

2.98 

0. 

50 

10 

0.0 

0 

4 

1 

0 

WALNUT 

79.2 

52.3 

55,6 

0.1 

90 

13 

31 

20 

74 

1 

0 

1 

0 

0.15 

4.24 

0, 

06 

30 

0.0 

0 

0 

0 

0 

WAUKEGAN 

73.  1 

50.7 

51,9 

2.2 

85 

13 

31 

20 

133 

0 

0 

1 

0 

0.38 

3.37 

0, 

21 

30 

0.0 

0 

1 

0 

0 

WHEATON  COLLEGE 

77.8 

51.4 

64,6 

87 

13  + 

31 

20 

84 

0 

0 

1 

0 

1.04 

2.92 

0, 

45 

6 

0.0 

0 

3 

0 

0 

D I VI S I  ON 

64,2 

0.55 

0.0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NOT ON  NORMAL 

83.2 

53.2 

58,2 

0.9 

95 

13  + 

35 

20 

47 

5 

0 

0 

0 

1.  10 

2.89 

0. 

37 

15 

0.0 

0 

4 

0 

0 

CARLINVILLE  4  E 

85.8 

52.2 

69,0 

0.0 

99 

13 

38 

8 

39 

9 

0 

0 

0 

0.29 

3.47 

0. 

12 

15 

0.0 

0 

1 

0 

0 

CHARLESTON  2  WNW 

82.2 

50.2 

66,2 

2.3 

94 

1? 

35 

28 

73 

2 

0 

0 

0 

1.19 

2.48 

0. 

72 

15 

0.0 

0 

2 

1 

0 

CHENOA 

82  .  IM 

50. 8M 

66, 5M 

97 

13 

26 

20 

68 

5 

0 

1 

0 

1.27 

2,37 

0. 

38 

6 

0.0 

0 

4 

0 

0 

DANVILLE 

78. 3M 

50.  3M 

54, 3M 

1.5 

94 

13 

37 

8 

92 

0 

0 

0 

1.45 

1.95 

0. 

77 

15 

0.0 

0 

3 

2 

0 

DECATUR 

82.3 

52.7 

67.5 

0.7 

95 

13 

37 

20 

50 

4 

0 

0 

0 

0.  14 

3.  84 

0. 

1  1 

15 

0.0 

0 

1 

0 

0 

EFFINGHAM 

84.4 

47. 3M 

55, 9M 

1  .4 

95 

12 

39 

20+ 

56 

3 

0 

0 

0 

2.71 

0.58 

1. 

57 

1 

0.0 

0 

2 

2 

2 

6RI6GSVILLE 

84.  8M 

54. 6M 

69.7M 

1.1 

94 

3  + 

41 

7+ 

35 

0 

0 

0 

0.26 

4.50 

0.25 

15 

0.0 

0 

1 

0 

0 

HAVANA 

83.  IM 

53.0 

68,  IM 

0.1 

97 

13 

37 

20 

52 

7 

0 

0 

0 

0.55 

3.46 

0. 

31 

14 

0.0 

0 

2 

0 

0 

HILLSBORO 

82.3 

51  .2M 

66. 8M 

2.3 

96 

13 

38 

8 

65 

4 

0 

0 

0 

0.54 

3.08 

0. 

42 

15 

0.0 

0 

2 

0 

0 

HOOPE5T0N 

80.0 

52.0 

55,0 

0.7 

96 

13 

33 

20 

71 

3 

0 

0 

0 

1.  16 

2.40 

0. 

48 

1 

0.0 

0 

3 

0 

0 

JACKSONVILLE 

84.7 

52.7 

68,7 

0.8 

97 

13 

38 

20 

49 

1  1 

0 

0 

0 

0.47 

3.71 

0. 

25 

23 

0.0 

0 

2 

0 

0 

JERSEYVILLE 

86.0 

53.1 

69,6 

0.5 

98 

13 

38 

20 

40 

10 

0 

0 

0 

1.34 

2.45 

0. 

58 

15 

0.0 

0 

2 

2 

0 

LA  HARPE 

80.2 

52.3 

65,3 

0.6 

96 

13 

36 

20 

75 

3 

0 

0 

0 

0.61 

3.57 

0. 

24 

4 

0.0 

0 

2 

0 

0 

LINCOLN 

81.6 

51.3 

65.  5 

0.8 

96 

13 

35 

20 

65 

5 

0 

0 

0 

1.12 

3.02 

0. 

47 

23 

0.0 

0 

3 

0 

0 

MATTOON 

79.6 

51.9 

65.8 

1.7 

94 

13 

37 

20 

82 

2 

0 

0 

0 

1.56 

2.09 

0. 

82 

1 

0.0 

0 

2 

2 

0 

MORRISONVILLE   1  E 

83.  1 

52.3 

67.7 

0.3 

95 

13 

39 

8  + 

54 

5 

0 

0 

0 

0.75 

2.55 

0.40 

15 

0.0 

0 

3 

0 

0 

NEWTON 

83.9 

53.4 

56.7 

0.2 

94 

13 

41 

28 

35 

7 

0 

0 

0 

1.86 

1.75 

1 . 

09 

15 

0.0 

0 

3 

2 

1 

PALEST INE 

80.3 

47.2 

53.8 

6.0 

93 

12 

34 

28 

105 

3 

0 

0 

0 

1.30 

2.19 

1. 

09 

15 

0.0 

0 

2 

1 

1 

PANA 

81.5 

53.3 

57,4 

1.3 

94 

13 

37 

20 

61 

3 

0 

0 

0 

0.81 

2.75 

0. 

51 

15 

0.0 

0 

2 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

80. 8M 

52. 5M 

66,  7M 

i;3 

92 

13 

34 

20 

54 

3 

0 

0 

0 

2.09 

1.56 

1.07 

15 

0.0 

0 

2 

2 

2 

PEORIA  WB  AP 

R 

77,9 

53.0 

65,5 

0.8 

95 

13 

38 

20 

74 

2 

0 

0 

0 

0.41 

3.32 

0. 

14 

14 

0.0 

0 

2 

0 

0 

QU  I NC  Y 

83.9 

55.5 

69,7 

0.4 

100 

13 

40 

20 

46 

10 

0 

0 

0 

0.27 

4.28 

0. 

25 

15 

0.0 

0 

1 

0 

0 

QUINCY  CAA  AP 

81,9 

54.3 

68.1 

97 

13 

37 

20 

53 

7 

0 

0 

0 

0.33 

4.23 

0. 

22 

16 

0.0 

0 

2 

0 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

78.  7 

52.9 

65,8 

96 

13 

35 

20 

72 

2 

0 

0 

0 

1.65 

1.90 

0. 

85 

1 

0.0 

0 

3 

1 

0 

ROBERTS  3  N 

82.0 

50.3 

65.2 

0.1 

95 

1  3 

30 

20 

72 

5 

0 

1 

0 

1.11 

2.41 

0. 

45 

1 

0.0 

0 

4 

0 

0 

RUSHVlLLE 

85. 5M 

49, AM 

67.  5M 

0.4 

99 

13 

37 

20 

58 

0 

0 

0 

T 

4.27 

T 

22 

0.0 

0 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

80.4 

53.8 

57.1 

0.2 

96 

13 

38 

20 

65 

4 

0 

0 

0 

0.81 

3.09 

0. 

41 

15 

0.0 

0 

2 

0 

0 

See  reference  DOtee  following  Station  lodez. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1956 


Temperature 


No.  of 

Days 

>« 

Snow 

Sleet 

B 

E 

p 

ong- 

0) 

Day 

Max 

M 

in. 

ture 

.ong 

S 

Qi 

2 

Q 

ts 

■3 

pun. 

1 

3 

J 

2 

Q 

o 

Avera 

X 

> 
< 

6 
a 

> 

< 

Depa 

S 

0 

Term 

High. 

Date 

Lowe; 

Date 

Degr< 

Total 

Depe 

0 

TerrE 

0 

c5 

Data 

e2 

a 

2 

Date 

TUSCOLA 

82 

.9 

51 

.8 

57. 

4 

94 

13 

34 

20 

55 

4 

0 

0 

0 

I . 

94 

_ 

\ 

.  74 

1 . 

05 

1 

0  . 

0 

0 

URBANA 

78 

■  8 

52 

.2 

55. 

5 

\ 

.  1 

94 

1  3 

36 

20 

80 

2 

0 

0 

0 

1 . 

25 

_ 

2 

.10 

0  • 

54 

1  5 

0  . 

0 

VANDAL lA  CAA  AP 

81 

,  7 

47 

.3 

54. 

8 

96 

12 

35 

28 

100 

4 

0 

0 

0 

1 . 

19 

0. 

88 

1  5 

0  • 

0 

0 

V 1 ROEN 

83 

.5 

53 

■  7 

58. 

5 

95 

13 

38 

20 

42 

7 

0 

0 

0 

0 . 

80 

2 

.97 

0. 

51 

1 

0  . 

0 

Q 

WATSEKA 

78 

.  8 

50 

.6 

64. 

7 

94 

13 

34 

20 

86 

2 

0 

0 

0 

0. 

60 

3 

.04 

0. 

24 

1 

0  . 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

82 

.  3 

53 

.  6M 

68. 

CM 

0 

.  5 

97 

1  3 

41 

20 

52 

6 

0 

0 

0 

1 . 

95 

_ 

2 

.23 

0. 

80 

5 

0. 

0 

0 

WINDSOR 

81 

.  7 

52 

.2 

67. 

0 

_ 

1 

.0 

94 

1  3 

36 

20 

62 

3 

0 

0 

0 

2. 

09 

_ 

1 

.74 

1. 

04 

1  5 

0. 

0 

0 

DIVISION 

67. 

0 

1  . 

06 

0  . 

0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

82 

.9 

56 

,  3 

69. 

1 

95 

13 

42 

20+ 

34 

6 

0 

0 

0 

3. 

02 

0 

.36 

0. 

95 

1 

0. 

0 

0 

ALTON  DAM  25 

82 

.  5 

57 

.4M 

70. 

OM 

95 

13 

45 

7  + 

2  1 

4 

0 

0 

0 

1  . 

12 

2 

.56 

0. 

73 

15 

0. 

0 

0 

ANNA   1  E 

82 

.8 

56 

.3 

59. 

5 

_ 

2 

.  1 

95 

15+ 

44 

28 

28 

5 

0 

0 

0 

4. 

18 

0 

.29 

1. 

53 

23 

0. 

0 

0 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

82 

.5 

56 

.  3 

69. 

4 

0 

,  7 

97 

12  + 

45 

20+ 

27 

7 

0 

0 

0 

3. 

10 

_ 

0 

.57 

2. 

10 

15 

0  • 

0 

0 

CAIRO  WS  CITY  R 

83 

.5 

59 

,  5 

71. 

5 

- 

1 

.5 

96 

14  + 

51 

20+ 

5 

5 

c 

0 

0 

1  . 

66 

- 

1 

.55 

0. 

80 

1 

0. 

0 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

83 

.9 

53 

.2 

58. 

5 

2 

.  8 

95 

15 

38 

28 

54 

8 

0 

0 

0 

2 . 

49 

1 

.28 

1. 

09 

1 

0. 

0 

0 

CARLYLE 

83 

.  3 

54 

.0 

58. 

7 

- 

1 

.0 

95 

13 

40 

24 

40 

7 

0 

0 

0 

1. 

14 

2 

.26 

0. 

78 

15 

0. 

0 

0 

COBDEN  2  S 

85 

.liM 

53 

.  3M 

59. 

4M 

95 

15 

42 

28 

33 

8 

0 

0 

0 

3. 

65 

1. 

63 

1 

0. 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

83 

.  1 

54 

.  5 

58. 

8 

2 

.2 

95 

15 

40 

20+ 

42 

8 

0 

0 

0 

1  . 

51 

1 

.94 

0. 

71 

1 

0. 

0 

0 

EAST   ST  LOUIS  PARKS  COL 

8<. 

.li 

56 

.5 

70. 

5 

0 

.  7 

98 

12 

44 

8 

25 

5 

0 

0 

0 

1 . 

92 

1 

.58 

0. 

90 

15 

0. 

0 

0 

ELIZABETHTOWN 

85 

.2 

56 

.  9M 

71. 

IM 

95 

14  + 

19 

8 

0 

0 

0 

0. 

83 

2 

.53 

0. 

64 

23 

0. 

0 

0 

FAIRFIELD   1  S 

81 

.8 

52 

.8 

57. 

3 

3 

.6 

93 

12 

39 

28 

50 

5 

0 

0 

0 

2. 

05 

1 

.47 

0. 

80 

1 

0. 

0 

0 

FLORA 

82 

.2 

53 

.3 

57. 

8 

1 

.5 

93 

12  + 

40 

28 

44 

3 

0 

0 

0 

2. 

75 

0 

.72 

1 . 

82 

1 

0. 

0 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

81 

•  6 

56 

•  9 

69. 

3 

2 

.1 

95 

15 

45 

20 

27 

5 

0 

0 

0 

1. 

27 

2 

.29 

0. 

7 1 

24 

0. 

0 

0 

GREENVILLE 

82 

.4 

55 

.8 

59. 

1 

0 

,7 

95 

12  + 

41 

20 

33 

3 

0 

0 

0 

0. 

77 

2 

.73 

0. 

54 

15 

0. 

0 

0 

HARRIS6URG 

85 

.3 

53 

.6 

59. 

5 

2 

.5 

97 

15 

40 

28 

40 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAkANDA   1  NW 

82 

.8 

55 

.6 

59. 

2 

95 

15 

42 

8 

39 

5 

0 

0 

0 

2. 

99 

1. 

50 

1 

0. 

0 

0 

MC  LEANSBORO 

83 

.  1 

53 

.6 

68. 

4 

2 

.6 

95 

12  + 

40 

20 

44 

6 

0 

0 

0 

2. 

36 

1 

.24 

1. 

08 

1 

0 

0 

0 

MT  CARMEL   3  N  AM 

81 

51 

.8 

65. 

6 

3 

.9 

94 

13  + 

40 

20+ 

78 

5 

0 

0 

0 

3. 

64 

0 

.19 

0. 

95 

17 

0 

0 

0 

MOUNT  VERNON 

79 

.6 

52 

.8 

56. 

2 

4 

.3 

91 

12  + 

40 

20  + 

52 

4 

0 

0 

0 

3. 

83 

0 

.32 

1 . 

70 

1 

0. 

0 

0 

NEW  BURNS  IDE 

83 

.  e 

53 

.5 

68. 

7 

2 

.2 

96 

15 

37 

20 

51 

6 

0 

0 

0 

1. 

53 

1 

.93 

0. 

81 

1 

0 

0 

0 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

82 

.  6M 

54 

.  7M 

58. 

7M 

1 

.2 

94 

12 

41 

20 

31 

4 

0 

0 

0 

2. 

59 

0 

.97 

1. 

29 

1 

0 

0 

0 

SPARTA 

86 

.3 

55 

•  2 

71  . 

3 

0 

.3 

98 

12  + 

40 

7 

23 

9 

0 

0 

0 

1  . 

77 

1 

.50 

0. 

73 

19 

0. 

0 

0 

D I  V  I S  I  ON 

69. 

1 

2. 

29 

0 

0 

Precipitation 


& 

0 


See  reference  notes  foLlowlog  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1956 


ALBION 
ALEOO  2  E 
ALTON  DAM  26 
ANNA   1  E 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLC  SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOM INGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
8R00KP0RT  DAM  52 
CAIRO  W8  C ITY  R 

CANTON 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  A  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL lA  4  NNE 
CHANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN    I SL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  HB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  2  5 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST   LOUIS   PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD    1  S 

FLORA 

FREE PORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP  1  E 
GREENVILLE 
GRIDLEY 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLS80R0 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE   POWER  PLANT 
(ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHS8UR6  1  NW 
KEWANEE 
KIRKWOOD  3  W 
KIRKWOOD  2  NNE 
LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE    1  5 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANOA   1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

HEDORA 
MINONK 

MOLINE  WB  AP  R/ 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORR I  SON 

MORRISONVILLE    1  E 
MT  CARHEL  3  N 


1.27 
U90 
.34 


1.30 
3.66 
1.45 


,50 
1.63 
.54 


.IB     .20  .01 


.04     T  T 


.02  T 
.13  .0 
.60  T 


.01  .10 
.01      .06  .03 
.09      .04  ,06 


.30     .27  .03 


10     11  12 


.02  T 
T 

.04  .01 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


,17  .01 


.16  T 


.  99 
.02 
.17 


22    23  24 


T 

•  ,21 

.04  .15 

,15 

.55  ,27 


25     26  27 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1956 


MOUNT  CARROLL 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

MOUNT  PULASKf 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

NASHVILLE   3  NM 

NEWARK    7  E 

NEW  80ST0N  0AM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNSIDE 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST  I NE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONTIAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

PRINCEVILLE  2  NW 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 
QUiNCY  DAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 

ROBERTS   3  N 

ROCHELLE   I  W 

ROCKFORD 

ROCKFORD  I*  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCK  PORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SiDELL 

SKOKIE  H 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

STOCKTON 

STREATOR  3  N 

SYCAMORE 

TAYLORVILLE 

T I SK ICWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL lA  CAA  AP 

ViRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL   I  E 

WILCOX 

WINDSOR 


.S8 
.06 
3.63 

2.72 
.59 
.76 
.7* 

1.63 


1.30 
.81 

2.09 


1.65 
1.11 


1  .94 
1.25 
1.38 


.38 
2.10 
1.04 

1.9S 
2.22 
2.09 


.03 
1.70 


.86 
.46 


.29 
1.00 
1.01 


.06  .56 
.05 


Day  of  month 

in  1  11  1 

12 

13  j 

14  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1 

.19 

.02 

.53 

.03 

.45 

.10 

'if 

74 

* 

.0 

.26 

.06 

.02 

.10 

07 

*  14 

61 

.13 

1.09 

1.24 

.04 

.02 

.05  T 

T 

.08 

T 

1.09 

.02 

!l6 

.12 

.21 

.05 

.15 

T 

.0 

.10 

• 

no 
.0 

•  01 

50 

05 

20 

.30 

T 

.25 

.10 

.11 

.24 

.03 

.0 

.23 

* 

.01 

.0 

* 

* 

.26 

.01 

T 

.22 

'41 

T 

.36 

.41 

T 

.01 

.50 

.06 

.22 

.69 

.35 

.02 

.14 

.19 

.05 

.06 

.0  I 

.06 

1  3 

02 

05 

.01 

T 

T 

.02 

.  12 

.01 

.03 

.06 

74 

22 

03 

.30 

.06 

.12 

.02 

T 

T 

.  3b 

T 

.13 

.15 

.40 

.73 

.08 

05 

41 

•  0  1 

.15 

^ 

.10  T 

.03 

T 

.03 

.06 

,07 

.04 

.14 

.48 

* 

.05  .01 
T 

.03 

.16 
.66 

.02 

.03 

T 

^  T 

•  }  ^ 

*  A7 

'01 

03 

T 

.04 

.68 

T 

.01 

.03 

T  T 

T 

.20 

T 

T 

T 

.09 

.05 

05 

.31 

.03 

*  86 

•  61 

.02  T 

.22 

•  OB 

T 

.04 

T 

.07 

•  OB 

T 

.55 

.24 

.43 

.14 

T 

.06 

T 

.02 

T 

.26 

.01 

.25 

.  34 

.80 

.42 

T 

T 

1.04 

T 

.04 

24     25     26     27     28     29  30 
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DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1956 


Day 

Ol  Month 

01 
0) 
10 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

ALB  I  ON 

82 

85 

78 

81 

MIN 

65 

54 

55 

59 

63 

62 

48 

43 

50 

53 

59 

66 

67 

69 

64 

56 

61 

46 

55 

42 

42 

62 

60 

47 

47 

53 

49 

44 

57 

51 

55.3 

ALEDO  2  E 

87 

75 

58 

79  2 

M  IN 

47 

46 

57 

59 

58 

41 

36 

41 

43 

54 

59 

50 

60 

53 

51 

47 

46 

35 

45 

28 

42 

59 

44 

40 

48 

49 

48 

47 

52 

37 

47.4 

ALTON  DAM  2  6 

87 

92 

75 

76 

74 

82  5 

MIN 

61 

57 

64 

61 

61 

55 

45 

49 

52 

58 

64 

70 

75 

67 

62 

66 

56 

52 

55 

46 

45 

61 

56 

51 

54 

62 

59 

50 

50 

57.4 

ANNA  1  E 

78 

95 

82 

80 

MIN 

65 

5* 

56 

59 

63 

59 

47 

47 

50 

50 

65 

69 

65 

70 

70 

67 

65 

49 

51 

45 

45 

59 

59 

49 

50 

55 

55 

44 

50 

56 

56.3 

ANT lOCH 

70 

73 

83 

70 

80 

68 

63 

MIN 

56 

53 

62 

63 

58 

49 

42 

46 

48 

57 

53 

51 

60 

56 

49 

52 

49 

41 

51 

31 

38 

57 

48 

43 

49 

49 

47 

46 

59 

45 

50.3 

AURORA  COLLEGE 

6  1 

85 

92 

79 

75 

86 

72 

63 

MIN 

57 

49 

60 

60 

62 

49 

39 

38 

48 

51 

53 

53 

60 

57 

51 

50 

49 

3  7 

49 

29 

38 

62 

45 

38 

49 

48 

49 

44 

55 

48 

49.2 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

8 1 

9  7 

89 

91 

90 

76 

75 

MIN 

61 

56 

61 

59 

63 

52 

46 

52 

48 

55 

59 

72 

70 

71 

65 

66 

54 

48 

53 

45 

50 

67 

56 

49 

51 

54 

54 

45 

53 

54 

56.3 

BLOOMINGTON  NORMAL 

70 

80 

8  3 

82 

89 

95 

95 

88 

85 

81 

MIN 

60 

54 

62 

61 

65 

51 

43 

44 

47 

59 

54 

57 

64 

62 

56 

56 

54 

43 

50 

35 

45 

62 

52 

44 

56 

53 

48 

50 

58 

50 

53.2 

CAIRO  WB  CITY 

Bl 

95 

81 

81 

MIN 

6'. 

61 

61 

65 

66 

59 

52 

52 

53 

58 

62 

69 

68 

72 

75 

70 

60 

54 

56 

51 

53 

62 

58 

54 

53 

55 

57 

51 

56 

59 

59.5 

; CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

94 

86 

S3 

MIN 

65 

52 

54 

53 

58 

62 

43 

40 

42 

49 

64 

69 

64 

70 

67 

67 

63 

42 

50 

43 

44 

65 

62 

41 

42 

47 

47 

38 

44 

50 

53.2 

CARLINVILLE   4  E 

84 

87 

89 

90 

87 

74 

85 

MIN 

59 

51 

60 

52 

60 

54 

42 

38 

43 

55 

54 

63 

63 

67 

60 

55 

53 

39 

54 

39 

45 

65 

58 

39 

47 

51 

51 

41 

56 

50 

52.2 

CARLYLE 

80 

87 

87 

74 

88 

84 

77 

MIN 

62 

53 

60 

57 

61 

58 

41 

42 

44 

52 

60 

66 

63 

69 

68 

64 

59 

45 

54 

41 

47 

58 

57 

40 

45 

53 

51 

42 

54 

53 

54.0 

CHARLESTON  2  WNW 

88 

82 

84 

88 

87 

79 

80 

81 

MIN 

59 

47 

57 

54 

53 

54 

37 

37 

42 

54 

54 

61 

67 

65 

60 

54 

55 

39 

53 

36 

41 

62 

56 

37 

43 

45 

45 

35 

54 

49 

50.2 

CHENOA 

83 

80 

90 

9  I 

88 

84 

77 

MIN 

60 

51 

61 

60 

60 

50 

39 

43 

54 

55 

59 

51 

58 

55 

51 

40 

48 

28 

42 

65 

50 

45 

52 

50 

45 

43 

46 

49 

50.8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

70 

70 

69 

92 

75 

68 

85 

67 

55 

MIN 

60 

57 

66 

66 

61 

54 

50 

51 

58 

60 

60 

58 

67 

50 

54 

58 

53 

49 

44 

40 

46 

50 

54 

50 

56 

58 

55 

49 

55 

48 

55.3 

CHICAGO  WB  AP 

87 

68 

57 

MIN 

58 

54 

64 

66 

61 

51 

47 

48 

54 

60 

58 

58 

66 

58 

53 

57 

51 

46 

42 

38 

44 

60 

52 

47 

58 

54 

52 

48 

56 

46 

53.6 

CHICAGO  WB  CITY 

91 

85 

68 

57 

MIN 

63 

60 

67 

66 

62 

54 

51 

55 

60 

61 

63 

64 

70 

60 

55 

60 

57 

51 

45 

40 

49 

62 

55 

54 

52 

60 

56 

52 

57 

51 

57^4 

CICERO 

78 

84 

87 

71 

63 

65 

75 

78 

74 

61 

MIN 

62 

53 

63 

65 

65 

52 

44 

47 

52 

59 

56 

56 

64 

59 

53 

55 

52 

43 

51 

36 

41 

54 

51 

44 

54 

52 

53 

46 

57 

50 

53.3 

COBDEN  2  S 

91 

94 

86 

80 

MIN 

54 

59 

56 

54 

62 

61 

62 

57 

69 

52 

43 

50 

45 

43 

63 

54 

46 

49 

50 

49 

42 

43 

44 

53.3 

DANVILLE 

85 

74 

73 

MIN 

57 

49 

68 

55 

59 

56 

44 

37 

44 

58 

54 

58 

64 

53 

55 

57 

41 

50 

38 

39 

61 

55 

39 

42 

45 

44 

38 

48 

51 

50.3 

DECATUR 

89 

75 

78 

MIN 

60 

50 

62 

57 

64 

56 

41 

40 

45 

62 

55 

62 

68 

67 

58 

56 

52 

41 

53 

37 

47 

52 

43 

41 

50 

50 

51 

44 

56 

51 

52.7 

j  DIXON 

72 

73 

86 

83 

74 

83 

78 

79 

65 

MIN 

53 

50 

61 

62 

62 

47 

38 

44 

50 

56 

53 

53 

62 

58 

54 

51 

49 

41 

51 

30 

41 

62 

46 

38 

53 

52 

49 

50 

51 

44 

50.7 

DU  QUOIN  2  S 

90 

81 

80 

MIN 

64 

57 

56 

54 

60 

61 

46 

47 

45 

50 

61 

69 

64 

69 

55 

66 

63 

43 

53 

40 

46 

58 

62 

43 

43 

47 

53 

40 

48 

53 

54.5 

EAST   ST    LOUIS  PARKS 

COL 

89 

84 

84 

81 

MIN 

64 

56 

60 

58 

62 

59 

47 

44 

48 

60 

59 

71 

70 

67 

53 

65 

64 

46 

54 

46 

45 

66 

59 

47 

50 

59 

52 

45 

52 

51 

56.6 

;  EFFINGHAM 

82 

93 

90 

88 

87 

64 

MIN 

51 

52 

52 

55 

56 

59 

42 

43 

44 

56 

56 

57 

43 

43 

39 

39 

44 

43 

43 

44 

45 

42 

43 

44 

47.3 

ELIZABETHTOWN 

96 

89 

82 

MIN 

66 

54 

56 

60 

63 

64 

48 

48 

51 

56 

63 

70 

66 

71 

67 

72 

66 

48 

53 

44 

45 

59 

63 

48 

48 

50 

45 

49 

56 

56.9 

FAIRFIELD   1  S 

86 

80 

77 

MIN 

63 

50 

53 

53 

59 

60 

45 

40 

43 

50 

58 

62 

66 

70 

64 

66 

60 

44 

51 

40 

42 

63 

52 

42 

42 

45 

49 

39 

47 

56 

52.8 

85 

76 

77 

MIN 

61 

52 

55 

56 

60 

59 

44 

41 

46 

51 

58 

64 

67 

58 

64 

65 

60 

45 

53 

41 

42 

65 

60 

43 

44 

43 

49 

40 

49 

54 

53.3 

FREEPORT 

79 

68 

8 1 

70 

60 

MIN 

53 

50 

62 

61 

61 

46 

38 

47 

47 

56 

51 

51 

60 

56 

51 

49 

47 

38 

49 

29 

36 

57 

45 

36 

49 

50 

48 

47 

54 

42 

48.9 

FULTON  DAM  13 

MAX 

82 

70 

62 

MIN 

54 

51 

60 

62 

62 

48 

46 

50 

49 

57 

55 

55 

61 

59 

54 

53 

53 

43 

53 

34 

43 

50 

50 

40 

50 

52 

50 

48 

55 

44 

51.7 

GALE5BURG 

MAX 

73 

85 

73 

70 

89 

71 

67 

MIN 

54 

53 

63 

63 

55 

44 

40 

43 

48 

58 

52 

59 

65 

58 

56 

53 

46 

42 

44 

34 

46 

58 

46 

42 

54 

53 

53 

52 

50 

42 

50.9 

GALVA 

MAX 

88 

77 

67 

MIN 

50 

50 

57 

60 

60 

43 

39 

43 

45 

55 

50 

55 

60 

57 

51 

50 

4  5 

39 

47 

28 

41 

65 

45 

43 

49 

54 

48 

44 

46 

43 

48.7 

GENESEO 

87 

75 

65 

MIN 

55 

55 

64 

63 

63 

47 

41 

46 

46 

60 

56 

54 

62 

60 

55 

54 

51 

44 

52 

31 

45 

65 

48 

45 

56 

51 

49 

50 

59 

45 

52.4 

GOLCONDA   DAM  51 

94 

78 

78 

MIN 

60 

56 

58 

60 

64 

58 

51 

50 

52 

54 

68 

68 

68 

58 

58 

68 

60 

50 

54 

46 

50 

59 

65 

50 

50 

50 

52 

47 

51 

52 

55.9 

GREENVILLE 

86 

84 

81 

MIN 

62 

55 

60 

60 

64 

58 

44 

48 

52 

56 

58 

54 

64 

68 

62 

65 

50 

48 

55 

41 

46 

61 

59 

49 

53 

55 

54 

48 

52 

51 

55.8 

GRIGGSVILLE 

MAX 

94 

82 

70 

77 

MIN 

56 

58 

65 

65 

65 

51 

41 

44 

46 

62 

57 

63 

56 

51 

57 

58 

54 

52 

41 

55 

54 

52 

45 

55 

50 

58 

55 

65 

42 

54.6 

HARRISBURG 

MAX 

84 

87 

86 

90 

93 

8  3 

96 

85 

80 

8  3 

89 

80 

85.  3 

MIN 

65 

50 

54 

55 

60 

64 

45 

41 

43 

48 

62 

70 

67 

71 

65 

59 

63 

43 

52 

41 

41 

65 

62 

41 

41 

45 

48 

40 

42 

54 

53.5 

HAVANA 

MAX 

79 

87 

90 

92 

87 

70 

69 

83.  1 

MIN 

60 

52 

62 

64 

62 

51 

43 

43 

46 

60 

55 

58 

64 

64 

58 

55 

54 

43 

50 

37 

47 

62 

53 

43 

49 

51 

52 

45 

59 

48 

53.0 

HILLSBORO 

MAX 

89 

81 

87 

87 

89 

80 

71 

76 

80 

84 

83 

95 

96 

83 

89 

89 

86 

76 

74 

65 

74 

91 

75 

82 

85 

92 

81 

74 

78 

74 

82.3 

56 

4  1 

53 

40 

54 

Table  S  -  Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER   1956  I 


Station 

Day 

Ot  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

MAX 

78 

82 

85 

86 

88 

78 

69 

75 

80 

81 

77 

90 

96 

85 

78 

86 

75 

70 

68 

60 

75 

92 

79 

79 

85 

67 

76 

78 

67 

76 

80. 

0 

M I  N 

S8 

53 

58 

58 

61 

56 

40 

4  1 

47 

5  7 

58 

65 

66 

41 

41 

54 

48 

45 

42 

54 

52 

52. 

0 

JACKSONVILLE 

MAX 

BO 

87 

90 

87 

90 

80 

69 

75 

76 

86 

85 

94 

97 

95 

90 

92 

90 

74 

70 

66 

85 

96 

94 

61 

86 

90 

86 

80 

86 

MIN 

59 

54 

63 

6  1 

62 

52 

42 

40 

45 

59 

62 

63 

63 

60 

47 

52I 

7 

JERSEYVILLE 

MAX 

82 

88 

88 

87 

90 

89 

69 

75 

80 

87 

87 

97 

96 

96 

66 

90 

90 

76 

75 

71 

65 

95 

95 

80 

84 

90 

89 

81 

90 

MIN 

57 

54 

60 

56 

60 

5  3 

4  1 

40 

45 

56 

63 

67 

56 

47 

53. 

1 

JOLIET 

MAX 

80 

83 

89 

85 

87 

84 

69 

75 

78 

82 

80 

86 

96 

69 

73 

87 

63 

71 

66 

61 

79 

92 

87 

SO 

87 

81 

77 

80 

85 

MIN 

61 

63 

65 

63 

^' 

50 

52 

1 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

84 

80 

84 

82 

86 

83 

68 

75 

77 

80 

79 

86 

95 

92 

70 

86 

83 

71 

69 

60 

76 

93 

88 

80 

86 

83 

80 

78 

87 

MIN 

58 

49 

59 

59 

48 

48. 

6 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

SO 

80 

85 

78 

85 

82 

68 

76 

78 

79 

78 

85 

99 

89 

70 

88 

83 

72 

67 

60 

76 

96 

88 

80 

88 

84 

78 

78 

87 

MIN 

59 

5 1 

60 

60 

50 

39 

41 

46 

60 

48 

49. 

5 

KEWANEE 

MAX 

88 

86 

68 

77 

77 

82 

74 

85 

93 

75 

88 

73 

64 

61 

79 

88 

77 

83 

81 

83 

81 

62 

82 

9 

MiN 

48 

61 

61 

39 

42 

43 

63 

43 

^' 

48 

47 

43 

54 

44 

49. 

1 

LA  HARPE 

77 

87 

89 

83 

85 

69 

68 

76 

79 

85 

79 

87 

96 

86 

76 

89 

74 

70 

66 

62 

78 

90 

78 

85 

69 

90 

85 

84 

76 

2 

MIN 

55 

62 

62 

62 

39 

41 

60 

" 

66 

61 

42 

^' 

" 

53 

60 

41 

52 

3 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

75 

86 

91 

77 

90 

70 

70 

78 

79 

85 

70 

89 

97 

82 

77 

90 

72 

70 

64 

63 

82 

92 

77 

83 

88 

89 

81 

82 

84 

80 

0 

MIN 

59 

53 

60 

65 

63 

50 

41 

58 

61 

62 

48 

49 

62 

2 

L  I  NCOLN 

78 

86 

89 

87 

89 

78 

70 

72 

82 

85 

79 

93 

96 

79 

84 

91 

76 

73 

69 

63 

81 

94 

77 

82 

66 

90 

60 

81 

87 

MIN 

60 

50 

59 

59 

61 

38 

40 

50 

51 

3 

HAKANOA    1  NW 

84 

84 

85 

86 

90 

84 

70 

75 

80 

81 

84 

91 

93 

94 

95 

94 

86 

74 

75 

70 

80 

88 

81 

77 

79 

85 

79 

78 

65 

78 

82 

MIN 

65 

56 

61 

60 

48 

55 

6 

MARENGO 

74 

81 

86 

77 

84 

73 

67 

73 

74 

79 

78 

83 

67 

79 

74 

88 

76 

69 

62 

61 

76 

67 

83 

79 

65 

77 

76 

79 

60 

67 

MIN 

54 

50 

54 

63 

58 

" 

42 

56 

50 

58 

45 

47 

9 

MATTOON 

76 

80 

83 

88 

89 

70 

70 

74 

78 

80 

84 

93 

94 

86 

65 

86 

72 

71 

69 

61 

79 

68 

72 

81 

83 

87 

75 

76 

65 

MIN 

58 

5  1 

42 

4  5 

37 

6  3 

46 

43 

50 

51 

9 

HC  LEANSBORO 

80 

85 

85 

87 

92 

82 

71 

75 

80 

85 

85 

95 

95 

95 

95 

65 

80 

76 

78 

67 

83 

90 

78 

79 

80 

88 

77 

60 

88 

MIN 

64 

50 

54 

60 

61 

42 

70 

6  7 

54 

53 

£ 

M 1 NONK 

77 

85 

89 

77 

89 

72 

69 

79 

81 

84 

75 

88 

95 

61 

74 

87 

77 

72 

65 

61 

80 

92 

60 

82 

86 

90 

79 

61 

86 

MIN 

5  8 

48 

58 

59 

58 

48 

39 

40 

45 

56 

60 

60 

50 

48 

47 

49 

8 

MOLINE  WB  AP 

72 

85 

88 

75 

81 

64 

68 

75 

77 

83 

75 

83 

93 

70 

77 

86 

69 

66 

64 

62 

83 

88 

76 

82 

85 

64 

81 

83 

71 

MIN 

64 

60 

45 

39 

43 

44 

" 

61 

^' 

56 

38 

" 

^' 

50 

42 

49 

7 

MONMOUTH 

74 

87 

88 

78 

85 

66 

70 

77 

79 

84 

79 

87 

94 

84 

78 

89 

74 

69 

66 

61 

83 

88 

76 

82 

66 

89 

61 

83 

78 

MIN 

52 

61 

63 

50 

60 

64 

60 

56 

50 

54 

42 

52 

0 

MORR I S    3  NE 

79 

85 

89 

86 

88 

85 

71 

79 

78 

83 

81 

86 

96 

93 

73 

91 

87 

72 

67 

65 

62 

94 

89 

84 

91 

86 

79 

62 

87 

MIN 

62 

62 

61 

40 

60 

49 

50 

2 

79 

83 

86 

84 

82 

75 

70 

75 

73 

81 

79 

63 

86 

85 

76 

85 

63 

68 

63 

62 

81 

87 

75 

83 

86 

86 

84 

80 

79 

MIN 

" 

61 

40 

42 

60 

43 

49 

7 

MORR I SONV 1 L L E    1  E 

83 

85 

86 

86 

89 

83 

72 

76 

80 

84 

83 

94 

96 

84 

86 

90 

80 

75 

71 

65 

80 

93 

65 

62 

86 

91 

62 

80 

90 

MIN 

40 

66 

41 

50 

52 

3 

M T   C A RMEl    3  N 

88 

77 

83 

85 

88 

91 

73 

70 

75 

80 

83 

85 

94 

94 

91 

91 

84 

76 

73 

76 

64 

81 

68 

71 

78 

82 

S4 

73 

79 

MIN 

62 

66 

70 

64 

42 

45 

62 

42 

42 

*2 

48 

40 

40 

52 

51 

8 

MOUNT  CARROLL 

71 

80 

83 

76 

76 

62 

65 

70 

72 

76 

70 

81 

80 

75 

73 

60 

68 

66 

60 

58 

78 

62 

72 

79 

79 

81 

77 

79 

72 

MIN 

50 

61 

49 

48 

49 

47 

53 

41 

*9 

0 

81 

84 

82 

81 

86 

73 

70 

75 

77 

80 

81 

91 

91 

90 

90 

83 

75 

70 

74 

63 

83 

88 

78 

76 

78 

83 

73 

77 

83 

79 

6 

MIN 

61 

64 

59 

44 

40 

44 

63 

43 

43 

46 

50 

40 

46 

53 

52 

6 

NEW  BURNS  I DE 

82 

85 

85 

88 

90 

85 

72 

77 

82 

83 

84 

93 

92 

94 

96 

95 

88 

75 

77 

71 

83 

89 

84 

78 

60 

85 

78 

79 

65 

83 

MIN 

65 

66 

67 

62 

40 

60 

62 

42 

4 1 

49 

47 

40 

50 

53 

53 

5 

NEWTON 

85 

84 

88 

90 

91 

87 

73 

78 

82 

82 

85 

93 

94 

67 

90 

88 

81 

74 

76 

68 

60 

90 

85 

83 

65 

90 

61 

80 

87 

60 

83 

9 

MIN 

61 

60 

50 

41 

54 

63 

* 

OLNEy  RADIO  STATION 

86 

83 

85 

87 

90 

84 

72 

76 

80 

83 

85 

94 

90 

90 

69 

66 

84 

72 

76 

79 

89 

80 

80 

81 

83 

75 

77 

65 

MIN 

52 

70 

41 

59 

60 

44 

46 

^' 

50 

45 

45 

54 

5* 

7 

OTTAWA 

75 

87 

90 

77 

87 

73 

72 

78 

77 

84 

74 

86 

96 

63 

75 

69 

79 

69 

70 

68 

82 

91 

77 

82 

86 

67 

79 

60 

84 

80 

MIN 

63 

^' 

41 

45 

48 

58 

54 

" 

62 

62 

53 

43 

66 

55 

41 

^' 

^' 

46 

59 

49 

52 

8 

PALEST  I NE 

77 

83 

85 

87 

90 

73 

70 

73 

79 

83 

83 

93 

92 

66 

87 

87 

74 

73 

74 

63 

77 

69 

71 

78 

83 

66 

73 

79 

85 

MIN 

48 

40 

36 

40 

50 

58 

63 

63 

59 

47 

38 

38 

50 

44 

38 

44 

4 1 

34 

47 

45 

47 

2 

PANA 

MAX 

79 

85 

86 

88 

89 

77 

69 

75 

79 

83 

83 

93 

94 

34 

85 

68 

78 

73 

70 

64 

79 

91 

79 

61 

64 

88 

79 

79 

88 

MIN 

6 1 

5  7 

59 

5  5 

50 

50 

53 

3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

81 

81 

84 

89 

90 

80 

68 

76 

79 

80 

81 

91 

92 

85 

84 

85 

78 

72 

69 

66 

75 

88 

SO 

80 

83 

66 

76 

77 

86 

MIN 

59 

52 

5  7 

56 

41 

51 

46 

50 

42 

^' 

52 

5 

PARK  FOREST 

MAX 

73 

82 

87 

81 

, 

89 

68 

70 

76 

78 

79 

79 

86 

94 

73 

72 

87 

71 

71 

64 

62 

76 

92 

76 

80 

76 

78 

75 

78 

86 

MIN 

56 

54 

52 

53 

5  I 

55 

49 

4  1 

49 

4  7 

46 

6 1 

49 

46 

55 

48 

45 

45 

5  7 

43 

50 

9 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

73 

85 

87 

78 

86 

65 

71 

75 

77 

84 

79 

86 

95 

71 

76 

88 

70 

66 

65 

60 

81 

90 

76 

80 

64 

86 

76 

78 

80 

MIN 

43 

45 

50 

59 

56 

60 

65 

60 

5  7 

45 

4  5 

3  8 

48 

62 

50 

4  5 

5  1 

54 

5  3 

50 

54 

48 

63 

0 

PONT  I  AC 

78 

81 

85 

78 

85 

76 

68 

73 

75 

81 

75 

85 

94 

87 

73 

86 

60 

66 

64 

58 

76 

89 

80 

79 

84 

85 

75 

77 

82 

72 

78 

* 

MIN 

61 

54 

63 

62 

62 

52 

43 

45 

48 

58 

55 

58 

62 

64 

54 

56 

53 

44 

54 

34 

44 

66 

52 

45 

53 

52 

48 

44 

57 

49 

63 

1 

QU INCY 

MAX 

78 

94 

94 

83 

89 

70 

73 

79 

82 

92 

81 

96 

100 

87 

85 

94 

82 

76 

70 

66 

92 

92 

79 

85 

90 

91 

84 

87 

78 

MIN 

41 

44 

49 

62 

56 

63 

71 

64 

57 

58 

54 

45 

52 

40 

53 

64 

52 

46 

56 

59 

58 

58 

63 

42 

65 

> 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 

76 

88 

90 

81 

87 

67 

70 

78 

79 

87 

87 

91 

97 

77 

82 

96 

73 

74 

70 

66 

90 

93 

78 

62 

88 

91 

84 

64 

BO 

70 

61. 

9 

MIN 

48 

42 

47 

59 

64 

69 

63 

59 

56 

55 

46 

46 

3  7 

51 

64 

52 

45 

53 

58 

56 

55 

51 

44 

6*. 

3 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

75 

83 

86 

86 

88 

68 

69 

75 

78 

82 

78 

91 

95 

77 

79 

87 

72 

70 

66 

61 

77 

89 

75 

60 

84 

86 

73 

78 

87 

66 

78. 

7 

MIN 

57 

55 

58 

50 

58 

^' 

59 

66 

60 

56 

54 

46 

47 

36 

42 

63 

55 

45 

52 

53 

47 

43 

51 

47 

62 

9 

ROBERTS   3  N 

MAX 

85 

87 

85 

85 

89 

85 

69 

77 

80 

81 

80 

90 

95 

91 

75 

87 

83 

70 

67 

62 

62 

93 

87 

81 

65 

90 

80 

79 

82 

79 

62. 

0 

57 

57 

60 

57 

57 

52 

40 

43 

43 

57 

52 

54 

63 

63 

53 

54 

52 

39 

50 

30 

40 

62 

51 

43 

50 

47 

43 

37 

54 

48 

60 

3 

ROCHELLE    1  W 

MAX 

76 

83 

86 

86 

83 

79 

67 

72 

74 

80 

80 

82 

66 

66 

75 

85 

82 

68 

64 

60 

80 

86 

66 

80 

86 

82 

77 

79 

76 

67 

78 

i 

MIN 

53 

50 

59 

60 

61 

46 

38 

46 

50 

54 

52 

54 

62 

56 

52 

52 

47 

40 

50 

29 

41 

62 

44 

40 

54 

53 

49 

47 

58 

45 

50 

1 

ROCKFOPD 

MAX 

77 

82 

85 

82 

80 

74 

67 

73 

73 

80 

76 

61 

61 

76 

75 

62 

76 

69 

64 

60 

78 

84 

80 

60 

85 

78 

79 

79 

77 

62 

76 

6 

MIN 

52 

52 

60 

60 

60 

47 

36 

47 

47 

56 

51 

50 

56 

57 

57 

51 

45 

37 

50 

32 

59 

46 

36 

56 

47 

50 

46 

59 

44 

49. 

9 

See  reference  ootes  following  Station  Index 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1956 


Day 

Ol  Month 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

ROCSFORD   CAA  AP 

MAX 

75 

83 

86 

76 

83 

63 

67 

75 

75 

60 

76 

82 

84 

67 

76 

84 

65 

68 

60 

62 

79 

85 

73 

82 

85 

80 

77 

79 

76 

63 

75.6 

60 

50 

56 

^' 

62 

50 

44 

43 

48>6 

RUSHVILLE 

MAX 

S9 

90 

90 

72 

83 

82 

86 

88 

94 

99 

94 

95 

92 

73 

70 

66 

79 

95 

88 

85 

69 

92 

87 

83 

83 

80 

85.5 

60 

43 

49.4 

SKOK IE 

MAX 

83 

83 

89 

88 

87 

86 

66 

70 

70 

78 

77 

75 

.67 

84 

83 

70 

68 

56 

77 

91 

88 

78 

81 

73 

68 

76 

82 

79 

77.  7 

54 

51 

46 

52.  1 

SPARTA 

MAX 

84 

86 

87 

89 

92 

90 

74 

79 

81 

85 

37 

98 

97 

96 

98 

95 

85 

76 

76 

72 

82 

92 

69 

81 

85 

90 

87 

84 

89 

84 

66.  3 

MIN 

63 

56 

60 

56 

63 

40 

44 

54 

60 

68 

69 

65 

67 

60 

56 

56.2 

SPRINGFIELD   W8  AP 

MAX 

75 

85 

86 

86 

87 

67 

68 

75 

76 

84 

80 

93 

96 

78 

83 

90 

71 

73 

68 

63 

81 

94 

76 

81 

86 

89 

61 

60 

88 

69 

80.4 

MIN 

66 

62 

62 

41 

62 

56 

65 

69 

61 

60 

57 

50 

36 

63 

50 

60 

49 

53.8 

STOCKTON 

MAX 

73 

83 

84 

80 

75 

63 

68 

72 

68 

77 

74 

79 

81 

73 

73 

80 

69 

63 

59 

60 

77 

62 

72 

79 

85 

79 

77 

79 

72 

62 

73.9 

51 

47 

37 

4S.9 

SYCAMORE 

MAX 

75 

a<i 

87 

78 

86 

70 

69 

75 

75 

80 

80 

84 

87 

79 

75 

85 

72 

68 

62 

61 

76 

84 

81 

81 

88 

80 

78 

60 

81 

65 

77.6 

MIN 

60 

60 

»6 

50 

51 

46 

45 

48.9 

TUSCOLA 

MAX 

62 

82 

84 

88 

88 

86 

70 

76 

79 

81 

60 

89 

94 

90 

e* 

89 

87 

73 

71 

69 

78 

90 

85 

81 

85 

92 

84 

79 

89 

62 

82.9 

MIN 

40 

61 

67 

67 

" 

57 

53 

49 

51.8 

URBANA 

MAX 

76 

82 

84 

81 

87 

70 

68 

75 

78 

81 

79 

91 

94 

77 

81 

86 

71 

71 

66 

61 

77 

89 

75 

80 

64 

69 

75 

78 

87 

68 

78.8 

58 

53 

41 

50 

52.2 

VANDAL lA   CAA  AP 

MAX 

79 

85 

85 

86 

89 

71 

71 

74 

80 

83 

82 

96 

95 

85 

89 

89 

76 

75 

74 

65 

80 

92 

75 

81 

65 

90 

78 

79 

89 

74 

81.7 

58 

44 

60 

41 

43 

47.8 

VIRDEN 

MAX 

79 

B5 

86 

85 

88 

84 

70 

76 

80 

83 

82 

94 

95 

93 

S5 

90 

88 

74 

71 

65 

81 

93 

90 

81 

85 

90 

85 

60 

88 

SO 

83.5 

57 

56 

50 

63.7 

WALNUT 

MAX 

75 

85 

87 

83 

84 

74 

69 

75 

79 

62 

79 

85 

90 

88 

76 

82 

77 

68 

63 

61 

81 

87 

77 

81 

86 

88 

85 

60 

78 

71 

79.2 

^ 

54 

48 

46 

52.3 

WATSEKA 

MAX 

79 

79 

84 

82 

86 

78 

67 

74 

77 

79 

76 

85 

94 

64 

7» 

85 

77 

69 

65 

62 

74 

92 

64 

76 

64 

84 

73 

76 

86 

77 

78.8 

55 

53 

50 

60.6 

WAUICEGAN 

MAX 

75 

78 

82 

77 

84 

72 

67 

70 

70 

76 

71 

76 

86 

78 

46 

83 

67 

70 

60 

62 

65 

84 

77 

73 

77 

67 

65 

75 

60 

57 

73.1 

MIN 

60 

51 

49 

57 

46 

50.7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

80 

80 

85 

84 

84 

81 

66 

71 

74 

78 

77 

82 

87 

84 

73 

84 

81 

68 

67 

59 

76 

87 

85 

77 

82 

80 

74 

76 

61 

71 

77.8 

MIN 

59 

61 

61 

61 

40 

54 

49 

41 

^' 

39 

60 

47 

61.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

77 

86 

88 

85 

88 

74 

68 

75 

79 

87 

61 

95 

97 

87 

84 

92 

85 

71 

71 

65 

85 

96 

75 

80 

85 

90 

82 

81 

90 

70 

82.3 

MIN 

60 

54 

62 

60 

61 

44 

42 

47 

55 

55 

63 

61 

68 

»9 

55 

56 

43 

52 

41 

49 

65 

57 

44 

48 

52 

54 

46 

52 

48 

53.6 

WINDSOR 

MAX 

81 

83 

85 

88 

87 

72 

70 

76 

79 

81 

82 

93 

94 

87 

S» 

88 

80 

73 

70 

66 

78 

89 

85 

81 

84 

90 

83 

78 

67 

75 

81.7 

MIN 

J9 

52 

58 

58 

58 

56 

39 

40 

45 

57 

56 

61 

65 

66 

60 

55 

42 

52 

36 

42 

62 

58 

45 

50 

50 

46 

42 

51 

48 

62.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.24 

.14 

.18 

.17 

.15 

.19 

.17 

.19 

.17 

.15 

.21 

.18 

.26 

.20 

.22 

.29 

.30 

.19 

.18 

.  13 

.13 

.30 

.23 

.12 

.  14 

.  13 

.15 

.15 

.13 

.19 

5.60 

WIND 

40 

21 

11 

10 

9 

24 

31 

25 

28 

16 

70 

53 

66 

76 

36 

39 

47 

22 

11 

41 

10 

136 

14 

8 

11 

9 

13 

23 

46 

950 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.07 

.20 

.07 

.15 

.05 

.04 

.14 

.10 

.18 

.02 

.11 

.10 

.11 

.11 

.06 

.10 

.13 

.11 

.22 

» 

.25 

.12 

.  16 

.23 

.20 

.05 

.25 

3.33 

WIND 

MAX 

78 

86 

87 

82 

85 

68 

73 

78 

78 

80 

60 

68 

64 

74 

76 

86 

72 

74 

68 

73 

66 

84 

66 

64 

84 

63 

84 

80.4 

MIN 

50 

57 

62 

62 

46 

38 

54 

48 

45 

50 

50 

58 

56 

50 

46 

46 

40 

40 

28 

28 

38 

40 

50 

54 

46 

42 

40 

46.9 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.23 

.23 

.51 

.38 

.23 

.38 

.31 

.21 

.18 

.37 

.38 

.16 

.36 

.46 

.41 

.  19 

.35 

.36 

.18 

.  31 

.25 

.  50 

.37 

.21 

.21 

.34 

.40 

.27 

.42 

.44 

9.61 

WIND 

86 

34 

173 

109 

60 

166 

153 

67 

22 

98 

113 

52 

86 

155 

109 

68 

101 

124 

58 

152 

78 

194 

115 

49 

33 

51 

95 

50 

140 

199 

2992 

MAX 

89 

81 

84 

86 

85 

87 

71 

74 

82 

78 

79 

77 

^9 

88 

86 

85 

87 

73 

75 

70 

71 

74 

88 

79 

83 

83 

82 

81 

76 

82 

60.8 

MIN 

63 

55 

60 

61 

61 

55 

43 

43 

43 

53 

57 

55 

63 

63 

60 

58 

57 

47 

47 

41 

40 

45 

56 

47 

47 

53 

55 

50 

50 

51 

52.6 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.20 

.12 

.17 

.17 

.18 

.21 

.21 

.18 

.12 

.14 

.19 

.02 

.17 

.25 

.14 

.10 

.12 

.14 

.  14 

.27 

.09 

.21 

.  19 

.15 

.16 

.12 

.18 

.16 

.15 

.26 

4.91 

WIND 

30 

14 

32 

25 

19 

30 

26 

22 

8 

17 

34 

14 

19 

33 

35 

16 

23 

18 

23 

32 

23 

47 

36 

11 

12 

3 

36 

23 

31 

32 

724 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


fl««  reference  notes  follovlog  St«tloo  lodei. 
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Total  Precipitation  (Inches),  September  1956 


0.5„ 


Dubuque  WB  AP 


STATION  LEGEND 
O      •      <*     Precipitation  only 
O  PfBCipilotion,  storage 

-O-  Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 
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Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 
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1  Predp. 

0055 

Edwards 
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447 

6P 

2  3  5 

Al«do  2  G 

0072 

Uercer 

4 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Hun*^  waterworks 

2  3  5 

Al«xta  W»ter*orkB 

0082 

41  03 

90  34 

HID 

C 

0137 

Hadlson 

4 

38  53 

90  11 

432 

MID 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

0187 

Union 

5 

37  28 

89  14 

64S 

7P 

J.  Bon  Hartllne 

0195 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E .  Croegaert 

3 

Antloch 

0203 

Lake 

1 

42  29 

88  06 

770 

7P 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Helgbts  4  8SE 

0247 

\ 

42  02 

87  58 

655 

3 

0330 

Hancock 

40  14 

90  57 

MID 

Rev.  J.  DlGlacomo 

C 

Aurora  College 

0338 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

0356 

Fulton 

1 

40  40 

90  26 

7A 

Harold  L.  Bell 

0445 

* 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

Barry  3  NIT 

39  43 

91  04 

HID 

C 

0447 

Adams 

4 

39  45 

91  02 

6S0 

HID 

Dewey  L.  Andrews 

C 

Barry  6  KE 

0448 

Adams 

39  47 

810 

Paul  R.  Bull 

Barry  6  N 

0449 

39  47 

91  03 

760 

HID 

G.   Wllllani  Davidson 

C 

Barry  6  MKE 

0450 

Adams 

4 

39  47 

91  01 

720 

HID 

OrvlUe  V.  Rlgg 

C 

Barry  5  NNW 

39  45 

91  05 

HID 

C 

0452 

Pike 

4 

39  42 

91  06 

700 

HID 

Irving  J.  LewlB 

C 

0480 

39  44 

90  54 

840 

Kline  Hill 

Beylla  4  VH 

0481 

Pike 

4 

39  45 

90  58 

720 

HID 

Albyn  0.  Pearn 

Beylls  3  WHW 

0482 

Pike 

4 

39  45 

90  57 

757 

HID 

Dolores  J.  Herget 

C 

BeardBtown 

0492 

40  01 

90  26 

7A 

3 
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0510 

St.  Clair 

2 

38  32 

89  51 

447 

MID 
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2  3  5 

7  C 
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3413 
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6P 
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Henderson 

40  SO 
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538 

8A 
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3 
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37  26 

88  40 
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7A 
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3 
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88  29 

MID 

6A 
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2  3  5 

7  C 

Golden 

3530 

AdaL 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

Grafton 

3572 

4 

38  5B 

90  26 

404 

7A 

R.   loogene  DeSherlli 

3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

367 

7A 

John  A.  Dlckeon 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

1 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Uloyd  S.  Hedarls 

Greenville^ 

3683 

Cumberland 

39  15 

88  09 

5P 

3 

3693 

2 

38  S3 

89  24 

563 

7P 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

Crldley 

3709 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

GrlggBvlUe 

3717 

Pike 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

3850 

Calhoun 

1 

39  09 

90  37 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

HarrlBbur 

3879 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Pittoan 

2  3  5 

7 

BarrlBburg  Dlspoaat  pi 

3884 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

6A 

3 

Havana 

Mason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

Havana  No. 2 

3940 

40  18 

90  04 

460 

8A 

Merle  L.  Riley 

Blllflboro 

4108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

720 

6P 

7A 

Walter  E.  Belcher 

4198 

McLein'"" 

40  28 

87  40 

6P 

John  f.  Hushrueb 

2  3  5 

Budeon  Lk  Bloonlngton 

4269 

1 

40  40 

88  56 

740 

HID 

111.  State  Wtr  Sur . 

HutBonvllle 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed.  S.  Dry 

c 

ButeoDvllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

7 

39  08 

111  Public  Serv  Co 

Illlnola  City  Daa  16 

4355 

Rock  Island 

4 

41  25 

91  01 

554 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

4442 

39  44 

00  14 

6P 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  pi 

4447 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

IlCnlclpBl*Sew''Trt" 

c 

Jaoeftvllle 

4465 

7 

39  22 

88  15 

HID 

Albion  F.  Edwards 

c 

Jerseyvllle 

4489 

Jersey 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Some  Rtdge  Farm 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dan 

4530 

Will 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet 

4535 

Win 

1 

41  32 

68  05 

520 

HID 

III  St .  Penitentlar] 

2  3  5 

7 

Kankakee  3  S» 

Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

6P 

7A 

Delber  W.  Koerner 

2  3  5 

Kankakee  4  NV 

Kankakee 

41  OB 

87  56 

6P 

6P 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

87  53 

642 

HID 

MuQ.  Sew.  Tr.  Plant 

c 

KelthBburg  1  KW 

4655 

Mercer 

41  06 

90  57 

540 

BA 

3 

47J0 

Benry 

1 

41  14 

89  56 

600 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WEEI 

2  3  5 

Kewaneo  Baker  Park 

4715 

41  IS 

89  54 

800 

HID 

Rewanee  Baker  Pork 

c 

Klrkwood  2  MW 

4764 

Warren 

4 

40  S3 

90  47 

730 

HID 

Andrew  C.  Young 

c 

1.   Illinois     2.  Kaekaskla     3.  Lake  Michigan    4,  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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KlrkMfood  3  W 

4765 

Henderson 

40  52 

90  48 

700 

6P 

3 

Klrkwood  2  NKE 

Warren 

■* 

40  54 

90  44 

760 

6P 

Archie  B.'ucIntoBb 

3 

La  Barpe*  ^^"^^  ' 

4817 

I 

39  56 

90  32 

MID 

Corps  of  Engineers 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

7P 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

4879 

Carroll 

y7A 

Wm.  E.  Aurand 

La  Salle  Peru 

4922 

La  Salle 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

- 

7A 

Wm.  K.  Boehm 

3 

LeB^y""^^*^^^^ 

4959 

I 

36  44 

87  41 

8A 

Radio  Station  WVUC 

3 

5036 

McLean 

40  21 

68  46 

780 

7P 

3 

Lincoln 

Logan 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

Lockport  Lock  &  Dam 

5131 

Will 

41  34 

86  OS 

565 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  House 

5136 

Will 

41  34 

86  05 

585 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

MBcklnai^^ 

5216 

Clay 

[ 

38  46 

88  30 

MID 

Roy  H.  Dawklns 

c 

5272 

Tazewell 

40  32 

89  22 

620 

Cecil  K.  Trimble 

3 

Uacoob 

UcDonough 

702 

6P 

W.   S-  Newell 

Hakanda  1  NW 

5294 

Jackson 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P 

Harvey  B.  Hartllne 

2  3  5 

Harengo 

5326 

McHenry 

42  15 

88  36 

825 

6P 

6P 

Claire  Loofbourrow 

2  3  5 

5334 

40  30 

90  24 

UID 

Joseph  Ace  HcCance 

c 

Marion  2  W 

5342 

Williamson 

37  44 

88  55 

448 

5P 

C.   N.  Danielson 

3 

720 

ID 

John  E -  Kl tottskl 

Marseilles  Lock 

5372 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

3 

Marshall 

5380 

Clark 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

MosoD  city 

5413 

40  12 

89  41 

MID 

Carl  D.  Tomlln 

c 

Uattoon 

5430 

Coles 

39  28 

88  21 

718 

HID 

rllD 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

McHenry 

UcHenry 

Louis  J.  Althoff 

McHenry  2  S 

5498 

UcHenry 

42  19 

88  15 

742 

6P 

John  J.  earnings 

3 

HcLeansboro 

5515 

Hamilton 

38  05 

86  32 

456 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

5539 

Uacoupin 

} 

39  10 

90  06 

7P 

li .  F .  Dodge 

3 

Mlnonk 

5712 

40  54 

89  02 

755 

7P 

7P 

Homer  C .  Parks 

2  3  5 

Holine  WB  Airport 

Bock  Island 

589 

U.S.  Weather  Bureau 

7  C 

Monmouth 

5768 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

7 

Montlcello 

5791 

Piatt 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  GifflD 

3 

5820 

} 

41  21 

88  26 

3 

Morris  3  SE 

5825 

Grundy 

41  24 

88  22 

549 

6P 

6P 

Donald  H.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

Whiteside 

603 

City  of  Morrison 

Horrlsonvllle 

5841 

Christian 

39  25 

89  27 

638 

UID 

Frank  A.  Lowls 

C 

Morrlsonvllle  1  E 

5846 

Christian 

39  25 

89  26 

638 

7P 

7P 

John  R.  Lowls 

2  3  S 

7 

5893 

39  27 

87  46 

6A 

6A 

Badlo  Sta.  WVMC 

2  3  5 

C 

Mount  Carroll 

Carroll 

4 

42  OS 

89  58 

817 

7P 

6A 

James  F.  McCray 

2  3  5 

Mount  Olive  2  NE 

5917 

Macoupin 

685 

John  Luenemann 

Mount  Pulaski 

Logan 

40  01 

89  17 

676 

5P 

3 

Uount  Sterling 

5935 

39  59 

90  46 

711 

5P 

Homer  L.  Benaker 

3 

5943 

38  20 

88  54 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Hurphysboro  Waterworks 

5983 

Jackson 

4 

37  46 

89  19 

420 

MID 

Hurphysboro  Wtr.  Co. 

C 

Nashville  3  NW 

505 

H.  E.  Schleifer 

Newark  7  E 

Kendall 

41  33 

88  26 

707 

Kenneth  A.  Blchard 

3 

New  Boston  Dam  17 

6080 

Mercer 

■» 

41  11 

91  03 

546 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

6085 

41  10 

91  00 

7A 

3 

New  Burnslde 

6093 

Johnson 

5 

37  35 

88  46 

560 

5P 

5P 

Hae  McCabe 

2  3  5 

Newton 

513 

George  H.  Payne 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

38  43 

68  04 

520 

5P 

5P 

Badlo  Station  ffVLN 

2  3  5 

7 

Oregon 

6490 

Ogle 

42  01 

69  20 

700 

UID 

Carnation  Company 

C 

6526 

41  22 

88  50 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

pllestlne 

6558 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

7P 

H.  K.  Gaddls 

2  3  5 

Pana 

696 

Vp 

C.  E.  Schumacher 

Paris  Sewage  Plant 

6605 

Edgar 

39  37 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

C 

Paris  Waterworks 

6610 

Edgar 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

6616 

41  30 

67  41 

HID 

2  3  5 

Paw  Paw 

6661 

Lee'' 

1 

41  41 

88  59 

928 

7A 

W.  A.  Woods 

3 

760 

Edith  A.  Bobbins 

Peoria  Lock  L  Dam 

6706 

40  37 

89  39 

445 

UID 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

654 

HID 

KID 

2  3  5 

7  C 

6725 

41  20 

87  48 

2P 

3 

Petersburg  3  W 

6760 

Henard 

69  54 

605 

6P 

Richard  H.  Helcher 

3 

Ford 

40  45 

670 

Ronnld  J.  Winsor 

plttsfield  Waterworks 

6833 

39  39 

90  48 

724 

UID 

Plttsfield  Wtrwks 

C 

Pleasant  Bill 

6861 

Pike 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Galloway 

6910 

40  53 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Hocher 

6973 

Bandolph 

\ 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Leils  Tebeau 

3 

C 

Princeton  1  S 

700 

Miles  W.  Bryant 

Princevllle  2  NW 

7004 

40  57 

89  47 

745 

6P 

Frank  S.  Stewart 

3 

Prophetstown 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

KID 

Pub  Svc  Co  of  N  111 

C 

Qulncy 

7067 

39  57 

91  24 

7P 

TP 

2  3  5 

Quincy  CAA  AP 

7072 

Adams 

4 

39  56 

91  11 

762 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Qulncy  Dam  21 

483 

Corps  of  Engineers 

Qulncy  Memorial  Bridge 

7082 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

Bantoul  Chanute  AF  Biee 

7150 

Champa Ign 

40  18 

88  09 

740 

«ID 

HID 

U.S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

7157 

38  13 

90  00 

7A 

HlbelMartln"^"'*'^ 

3 

Rlchview 

7244 

Wjshlngton 

2 

38  22 

89  11 

544 

HID 

C 

Roberts  3  N 

786 

7P 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

Rochelle  1  W 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

796 

5P 

5P 

California  Pkg  Corp 

2  3  5 

Rockford 

7375 

Winnebago 

6 

42  17 

89  05 

740 

6P 

6P 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

7377 

42  17 

88  59 

7A 

Mrs.  D.  S  Cummlngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7382 

Winnebago 

6 

42  12 

89  06 

728 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

23  5 

7 

Rockport 

Pike 

4 

George  Ogle 

Rushvll le 

7551 

Schuyler 

40  07 

90  34 

683 

6P 

6P 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

Ste  Marie 

Jasper 

7 

38  56 

88  01 

500 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

7636 

38  37 

88  57 

5P 

Glen  R.  Hopkins 

Shabbona  5  NKE 

7833 

Dekalb 

1 

41  50 

88  51 

870 

HID 

U.  of  III  N.  Exp  Fid 

C 

Shawneetown  New  Town 

Gallatin 

5 

400 

Jake  H.  Stewart 

Sldell 

7952 

Vermilion 

7 

39  55 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Skokle 

7988 

Cook 

3 

42  02 

87  45 

610 

5P 

SP 

Murray  L  Trettel 

2  3  5 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

7990 

42  01 

87  43 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

8147 

Randolph 

4 

36  08 

89  42 

535 

6P 

6P 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5 

7 

Springfield  WB  Airport 

Sangamon 

5S9 

U.S.  Weather  Bnreeu 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 

8278 

Cook 

1 

41  49 

87  46 

686 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Stockton 

8293 

Jo  Daviess 

4 

42  21 

90  00 

1000 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

7 

8353 

La  Salle 

41  09 

88  50 

8A 

3 

Sullivan  Waterworks 

8389 

Houltrie 

2 

39  34 

88  37 

686 

KID 

Hay  Llndley 

C 

Sycamore 

De  Kalb 

8P 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

Taylorville 

8491 

39  33 

89  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

Tlskllwa 

Bureau 

1 

41  17 

89  30 

512 

6P 

Orvllle  L.  Weaver 

3 

8630 

41  05 

89  S2 

5P 

3 

Tuscola 

Douglas 

7 

39  48 

88  17 

653 

6P 

6P 

DeKolb  Agri.  Assn 

2  3  5 

7 

Urbana 

8740 

Champa Ign 

7 

743 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

Champa  ign 

7 

40  07 

88  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

8756 

La  Salle 

I 

41  19 

88  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

8781 

Fayette 

38  59 

89  07 

KID 

George  England 

c 

Vandal  la  CAA  AP 

8783 

Fayette 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  S 

Vlrden 

8860 

Macoupin 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  H.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Warsaw 

8976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

SP 

Charles  Ewtng 

3 

Wateiloo"" 

8990 

40  42 

89  24 

UID 

c 

9002 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

8A 

E.   H  Wolf 

3 

Watseka 

9021 

Iroquois 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

9029 

Lake 

3 

42  22 

87  52 

680 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

Wayne 

7 

38  21 

88  35 

385 

7A 

Paul  F,  Nichols 

C 

9090 

Harshall 

1 

41  03 

69  03 

MID 

Leonard  K .  Foley 

C 

West  Frankfort 

9146 

Franklin 

37  54 

88  54 

UID 

C 

9221 

Du  Page 

41  52 

68  06 

753 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Ball  1  E 

9241 

Greene 

39  26 

90  23 

578 

5P 

2  3  5 

7 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

38  36 

68  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

Windsor 

9354 

Shelby 

39  26 

86  36 

685 

6P 

6P 

Nina  U.  Byherd 

2  3  5 

Tatea  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

C 

REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Station  A.   Box  643, 
Champaign,   Illinois,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensionBl  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F . 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  on  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in   the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH    Data  based  on  observational  day  ending  before  noon, 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorded  stations,  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  In 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.   for  35  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  OCTOBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 

October  was  a  sunny  month  with  hot  and  dry  weather  in  the  central  and  north  portions  while  warm  and  moderately 
dry  conditions  prevailed  in  the  south. 

TEMPERATURE    Compared  to  the  long-term  means,  monthly  temperatures  were  5  to  7  degrees  above  average  in  the 
northern  two-thirds  of  the  State  but  only  3  to  5  degrees  above  average  in  the  extreme  south.     For  the  State  as 
a  whole,  October  1956  was  one  of  the  warmest  Octobers  of  record. 

There  was  moderately  warm  weather  during  the  first  five  days  followed  by  moderately  cool  conditions  lasting 
through  the  10th.     A  long  hot  spell  lasted  from  the  12th  through  the  31st  interrupted  by  only  a  brief  cooling 
on  the  26th. 

RAINTALL    The  dry  weather  of  September  continued  almost  unabated  during  October.     All  stations  had  below- 
average  rainfall  and  monthly  totals  were  generally  less  than  one  inch  in  the  northern  two-thirds  of  the  State. 
Many  stations  had  no  significant  rainfall  from  September  15  until  the  drought  was  interrupted  by  the  rains  of 
October  25-26.     It  was  one  of  the  longest  autumn  dry  spells  on  record  for  northern  Illinois.     During  the  two 
months  of  September  and  October  the  northern  half  of  the  State  had  a  total  rainfall  of  only  one  inch  to  an 
inch  and  a  half.     Appreciably  more  rain  than  this  fell  in  the  southern  half  but  the  two-month  totals  were 
still  below  average  in  that  area. 

AGRICULTURAL  WEATHER    The  harvesting  of  soybeans  was  completed  early  in  the  month.     Corn  picking  moved  ahead 
steadily  and  almost  without  interruption  during  the  entire  month.     Poor  husking  resulted  from  the  extreme  dry- 
ness of  the  stalks  and  leaves.     Losses  from  snapped  ears  and  shelling  were  very  high  and  may  have  averaged  12 
bushels  per  acre  over  the  State.     Although  many  farmers  picked  corn  only  during  the  forenoons  (when  humidity 
was  higher),  the  harvest  progressed  at  a  faster  than  normal  rate  and  was  90%  complete  at  month-end.     Both  corn 
and  soybean  crops  were  excellent  in  yield  and  quality. 

Pastures  became  very  poor  as  topsoil  moisture  was  depleted  by  drought.  Winter  wheat  showed  uneven  stands  and 
the  condition  of  the  crop  at  month-end  was  only  fair. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS     Fuel  requirements  for  heating  (from  degree  day  totals)   ranged  from  near  50%  of  normal 
in  the  far  northwest  to  less  than  40%  in  the  central  and  southeast  areas.     Sales  of  winter  clothing  and  other 
cold  and  wet  weather  merchandise  were  very  slow.     The  construction   industry  continued  to  enjoy  very  favorable 
weather  conditions. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY     It  was  Indian  Summer  weather  during  most  of  the  month  with  "low  index"  circulation 
patterns  persisting.     The  principal  storm  track  remained  north  of  Illinois  and  there  were  a  number  of  low 
pressure  areas  that  moved  eastward  or  northeastward  near  the  Canadian  border.     Those  few  lows  which  moved 
through  Illinois  either  weakened  or  remained  weak  in  this  area.     A  number  of  trailing  cold  fronts  dipped  into 
the  State  but  these  also  remained  very  weak.     The  only  good  general  rain  situation  developed  from  the  eastward 
movement  of  a  north-couth  cold  front  associated  with  a  low  that  passed  north  of  International  Falls,  Minnesota 
on  October  25-26.     There  was  no  significant  warm  front  activity  during  the  month.     Air  masses  over  Illinois 
remained  very  dry  and  there  was  little  tendency  for  moist  air  to  move  northward  from  the  Gulf  of  Mexico.  Sun- 
shine amounts  were  around  25%  above  average  and  this  was  about  the  same  situation  as  during  September. 

SEVERE  STORMS     There  was  very  little  thunderstorm  activity.     No  severe  storms  were  reported  during  October. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 

Hottest  temperature:     90°  at  Carbondale  on  the  2nd. 

Coldest  temperature:     24°  at  Kankakee  3  SW  on  the  10th. 

Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  66.0°. 

Coldest  station:     Freeport  with  a  mean  temperature  of  57.2°. 

Hottest  day:     Northern  Division,   12th;  Central  Division,   1st;  Southern  Division,  2nd. 

Coldest  night:     Northern  Division,  10th;  Central  Division,   27th;  Southern  Division,  27th. 

Largest  monthly  precipitation  total:     2.58  inches  at  Makanda  with  more  than  2  inches  also  at  Anna. 

Smallest  monthly  precipitation  total:  0.19  inch  at  McHenry  with  less  than  0.25  inch  also  at  Antioch,  Chicago 
University,  and  Waukegan. 

Greatest  daily  rainfall  amount  between  observation  times:     1.27  inches  at  Harrisburg  on  the  26th. 
Eighty-five  percent  of  all  stations  received  less  than  an  inch  of  rain  during  October. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:     Chicago  Midway  Airport  reported  the  5th  warmest  October  in 
86  years  of  Chicago  records.     New  daily  high  temperature  records  were  set  on  the  12th,   13th,   16th,   and  25th, 
It  was  the  second  driest  October  and  the  second  driest  September-October  combination  in  Chicago  records. 
Peoria  reported  the  2nd  warmest  October  in  101  years  of  record  and  also  the  second  driest  September-October 
combination  on  record.     Springfield  reported  the  driest  October  since  1908. 

Lothar  A.  Joos 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative 

humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

"S 
a 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Direction 
of 

fastest  mile 

e 

>1 

0  -jj 
0  9 

&1 

< 

< 
o 

Q. 
? 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

CAIRO  WB  CITY 

6  .  7 

21 

SE 

25 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

72 

3  .  8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

SE 

10 

8.0 

36 

NW 

6 

65 

72 

4A 

54 

2 

4 

1 

0 

0 

0 

7 

78 

4.3 

MOLINE  WB  AIRPORT 

E 

11 

9.6 

35 

NW 

6 

69 

79 

41 

51 

4 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

78 

3.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

S 

23 

10  .  7 

42 

NW 

6 

68 

76 

42 

48 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

5 

79 

4.4 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SSW 

13 

9.8 

35 

s 

25 

65 

79 

36 

46 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

79 

4.3 
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TABLE  2 


Temperahire 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Dayi 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

s 
s 

0 

0 

.50  or  Morel 

• 

0 

f  0 

si 

o  i 

na 

^  0 
OS 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 

74.8 

44.6 

59.7 

5.5 

87 

1 

29 

9 

175 

0 

0 

3 

0 

0,52 

- 

1.91 

0.56 

26 

0.0 

0 

1 

1 

0 

ANT lOCH 

69»  6 

46.2 

5  7.9 

5,2 

8  3 

J  7 

3  2 

f  ft  7 

Q 

0 

1 

0 

2 

0 

AURORA  COLLEGE 

72  •  9 

1*2 

in 

0 

0 

1 

0 

n*30 

2.46 

n'37 
0.32 

7^ 

1 

^ 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

68  •  0 

5  2.4 

60*2 

87 

47 

in 

0 

0 

Q 

0 

n*?3 

7 

1 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP 

70.9 

50.6 

60*8 
* 

6*7 

85 

■ 

in 

153 

0 

0 

0 

0 

n*3n 

7  '  7A 

2.26 

n*  1  ft 
0.18 

7^ 
25 

n 

0,0 

1 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

o 

1  /  n 

0 

0 

0 

0 

A  7Q 

2,27 

0.18 

2  6 

1 

0 

0 

C ICERO 

72*5 

49*7 

61*1 

7*0 

16 

36 

n 

141 

0 

0 

0 

0 

n*35 

2.26 

n 

2 

0 

73  •  7 

45*6 

59.7 

7*2 

ft  1 

17  + 

7ft 

in 

1  73 

0 

0 

2 

0 

n*55 
0,55 

2.31 

n*4n 
0.4U 

77 

n*n 
0,0 

2 

^ 

0 

FREEPORT 

7?*^ 

43*7 

^Q*  1 

5*9 
• 

^  , 

in 

:^ 

7^Q 

ii-. 

0 

0 

2 

0 

0,54 

2.17 

0.39 

2  6 

0,0 

0 

2 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

6.1 

ft? 

82 

3  1 

1 0 

182 

0 

0 

1 

0 

0,56 

2,04 

0.28 

2  6 

0.0 

0 

2 

0 

0 

GAL  ESBURG 

74  8 

6  1.2 

86 

1  + 

3  3 

9 

13  7 

0 

0 

0 

0 

0,49 

2,12 

0,49 

26 

0.0 

0 

1 

0 

0 

74  •  7 

45*4 

* 

17* 

n* 

1^1 

0 

0 

0 

0 

n'tt 

2,13 

7^ 

1 

^ 

0 

VjC*  c  o  c  w 

7  3*8 

46*2 

An*n 

fl5 

0 

0 

2 

0 

2.09 

n*n 
0.0 

1 

0 

74*^ 

47*3 

8,2 

flA 

30 

1 0 

151 

0 

0 

1 

0 

n    7 1 
0.31 

2.31 

*  7fl 

0,28 

2  6 

0.0 

0 

1 

0 

0 

45  *A 

5fi* 

4,4 

fi 

12  + 

1 0 

0 

0 

3 

0 

0.36 

2.35 

0,35 

2  6 

0.0 

0 

1 

0 

0 

KANKAKEE  4  NW 

75*1 

44*7 

59*7 

R5 

12  + 

2  6 

1 0 

17  5 

0 

0 

2 

0 

0.42 

2.28 

^*A7 

2  6 

0.0 

0 

1 

0 

0 

KEWANEE 

73  •  9 

42*9 

58*4 

H5 

[n 

f  i5 

0 

0 

1 

0 

7^ 

1 

0 

LA  SALLE  PERU 

7  5  •  1 

46.8 

61*0 

6*3 

87 

16^ 

7Q 

0 

0 

1 

0 

n  *  3  7 

7  *  1  « 

n*  37 

n*n 

1 

0 

MARENGO 

73  •  1 

4  3.5 

5  8.3 

6*8 

85 

^  7 

^  (. 

in 

7 

0 

0 

3 

0 

n'42 

7*35 

035 

26 

n'n 

1 

0 

75  •  7 

6  0.7 

6*4 

8  7 

^2 

9  + 

0 

0 

0 

0 

7  17 

n'37 

7A 

n'n 

1 

0 

Mm    T  MF    UR     A  D 

73  •  1 

44.8 

5  9.0 

5,1 

8  5 

3  2 

10 

189 

0 

0 

1 

0 

040 

1*67 

0*40 

25 

n*n 

1 

J: 

0 

MONt^OUTH 

74  •  9 

4  7.9 

61.4 

7,0 

86 

1  + 

3  3 

9 

13  7 

0 

0 

0 

0 

0.55 

2.12 

0,55 

2  6 

0*0 

1 

0 

MORR I S  3  NE 

7 5  •  9M 

60  .  6M 

7,0 

65 

0 

0 

2 

0 

0*0 

1 

0 

MORR 1  SON 

74  •  5 

4  3.3 

5  8.9 

5.6 

8  5 

J  7 

2  7 

1 0 

193 

0 

0 

2 

0 

0.63 

7'nn 

n'43 
* 

7A 

n'n 

2 

0 

MOUNT  CARROLL 

71*3 

0 

0 

2 

0 

1  *fl4 

7A 

n'n 

3 

0 

OTTAWA 

75  •  1 

46*9 

6  1*0 

6*9 
* 

6  7 

16 

in 

140 

0 

0 

1 

0 

n*3l 
* 

7*74 

n*  31 

7A 

n'n 

1 

0 

PARK  FOREST 

72  #  9 

4  7.5 

f.0*? 

34 

0 

0 

0 

0 

7  '  74 

n  *  34 

n'n 

2 

0 

PONT  1  AC 

73*5 

4  7.3 

60*4 

4.8 

6  3 

34 

10 

157 

0 

0 

0 

0 

0 '  59 

2*06 

0*  54 

26 

0*0 

1 

0 

ROCHELLE   1  W 

73.4 

45.5 

59.5 

Si 

17 

29 

10 

181 

0 

0 

2 

0 

0.59 

- 

2.34 

0.43 

26 

0.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKFORD 

73.  5M 

44.  7M 

59.  IM 

6.8 

86 

2 

2  5 

1 0 

188 

0 

0 

2 

0 

0.35 

2.49 

0.25 

2  5 

0.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

71.4 

44.  1 

57.8 

7.8 

84 

17 

27 

10 

224 

0 

0 

1 

0 

0.48 

2.33 

0.30 

25 

0.0 

0 

1 

0 

0 

SKOKIE 

R 

69. 4M 

48.7 

59.  IM 

34 

10 

195 

0 

0 

0 

0 

0.34 

0.30 

25 

0.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON 

71  .  6M 

44.  IM 

57. 9M 

84 

15 

27 

10 

217 

0 

0 

2 

0 

0.59 

1  .99 

0.34 

26 

0.0 

0 

2 

0 

0 

SYCAMORE 

73. CM 

44, DM 

58. 5M 

6.8 

65 

15 

27 

10 

206 

0 

0 

2 

0 

0.70 

2.32 

0.35 

14  + 

0.0 

0 

2 

0 

0 

WALNUT 

73.0 

45.5 

59.8 

6.3 

84 

17 

33 

9 

171 

0 

0 

0 

0 

0.34 

2.40 

0.34 

26 

0,0 

0 

1 

0 

0 

WAUKEGAN 

67.9 

47,4 

57.7 

6.8 

83 

12  + 

32 

10 

234 

0 

0 

1 

0 

0.24 

2.48 

0.15 

26 

0.0 

0 

1 

0 

0 

WHEATON  COLLEGE 

71.5 

45.9 

58.7 

81 

12  + 

3  1 

10 

198 

0 

0 

1 

0 

0.26 

2.54 

0.20 

25 

0.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.5 

0.44 

0.0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

77.0 

48.3 

52.7 

7.5 

86 

15 

34 

24 

115 

0 

0 

0 

0 

0.45 

2.35 

0,42 

26 

0,0 

0 

0 

0 

CARLINVILLE  4  E 

78.  7 

47.4 

53.1 

6.0 

87 

1  + 

33 

27 

95 

0 

0 

0 

0 

0.35 

2.65 

0,35 

25 

0,0 

0 

0 

0 

CHARLESTON  2  WNW 

77.0 

45.8 

51.4 

5.0 

86 

1  + 

30 

27 

131 

0 

0 

1 

0 

0.62 

2.52 

0,62 

25 

0,0 

0 

1 

0 

CHENOA 

75.4 

45.3 

60.4 

85 

1  + 

29 

10 

157 

0 

0 

2 

0 

0.62 

1.83 

0.70 

25 

0,0 

0 

1 

0 

DANVILLE 

75.  3 

45.1 

60.2 

6.5 

83 

16  + 

30 

27 

1  54 

0 

0 

2 

0 

0.73 

2.16 

0,45 

25 

0,0 

0 

0 

0 

DECATUR 

78.4 

48.4 

53.4 

7.2 

87 

1  + 

34 

27 

95 

0 

0 

0 

0 

0.59 

2.55 

0.59 

26 

0,0 

0 

1 

0 

EFFINGHAM 

78. 2M 

46.  5M 

61.9M 

6.5 

87 

16 

0 

0 

0 

0.73 

2.55 

0.73 

26 

0,0 

0 

1 

0 

GRIGGSVILLE 

77.4 

51  .4M 

54. 4M 

7.3 

89 

36 

25 

86 

0 

0 

0 

0 

0.52 

2.44 

0.52 

26 

0,0 

0 

1 

0 

HAVANA 

76.  1 

47.0 

61.6 

6,0 

66 

1  + 

34 

24 

130 

0 

0 

0 

0 

0.82 

1.73 

0.82 

26 

0,0 

0 

1 

0 

HILLSBORO 

76.  aM 

46.8 

52. BM 

5.3 

88 

32 

27 

87 

0 

0 

1 

0 

0.53 

2.59 

0.53 

25 

0,0 

0 

1 

0 

HOOPESTON 

75.7 

47.3 

61.5 

6.9 

65 

16 

3  3 

10+ 

132 

0 

0 

0 

0 

0.51 

2.45 

0.50 

25 

0,0 

0 

1 

0 

JACKSONVILLE 

77.4 

47.3 

62.4 

6.2 

86 

1  + 

36 

28 

1  10 

0 

0 

0 

0 

0.70 

2.25 

0.70 

26 

0,0 

0 

1 

0 

JERSEYVILLE 

77.4 

46.0 

61.7 

4.8 

86 

12 

33 

27 

121 

0 

0 

0 

0 

0.  60 

2.56 

0.58 

25 

0,0 

0 

1 

0 

LA  HARPE 

75.2 

48.1 

61.7 

5.6 

88 

35 

9 

132 

0 

0 

0 

0 

0.  52 

2.01 

0.52 

25 

0.0 

0 

1 

0 

LINCOLN 

76.  7 

45.  3 

51.5 

5.1 

85 

16 

34 

27 

131 

0 

0 

0 

0 

0.48 

2.36 

0.46 

25 

0.0 

0 

0 

0 

MATTOON 

75.4 

47.1 

51.3 

5.7 

83 

1  + 

33 

27 

127 

0 

0 

0 

0 

0.58 

2.52 

0.31 

26 

0.0 

0 

0 

0 

MORRISONVILLE   1  E 

77,4 

46.6 

62.0 

5.9 

65 

33 

27 

113 

0 

0 

0 

0 

0.56 

2.30 

0,55 

25 

0.0 

0 

1 

0 

NEWTON 

78.6 

48.8 

63.7 

7.3 

68 

33 

27 

84 

0 

0 

0 

0 

0.55 

2.57 

0.55 

25 

0.0 

0 

1 

0 

PALEST INE 

77,9 

45.6 

61.8 

4.2 

87 

15 

32 

27 

116 

0 

0 

1 

0 

0.75 

2.45 

0.75 

25 

0.0 

0 

1 

0 

PANA 

75.9 

47.9 

51.9 

5.0 

85 

1  + 

37 

27 

113 

0 

0 

0 

0 

0.50 

2.47 

0.60 

26 

0.0 

0 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

76.5 

47.3 

51.9 

5.9 

85 

17 

34 

27 

114 

0 

0 

0 

0 

0.59 

2.33 

0.55 

25 

0.0 

0 

1 

0 

PEORIA  WB  AP 

R 

73.5 

49.5 

6  1.6 

6.9 

84 

1  + 

36 

9 

129 

0 

0 

0 

0 

0.57 

1.77 

0.61 

25 

0.0 

0 

1 

0 

QUINCY 

74.5 

50  .4 

52.5 

5.8 

87 

38 

9 

118 

0 

0 

0 

0 

1.01 

1  .43 

0.85 

25 

0.0 

0 

1 

0 

QUINCY  CAA  AP 

75,7 

50.2 

63.0 

87 

1  + 

38 

25 

109 

0 

0 

0 

0 

0.82 

1.52 

0.71 

25 

0.0 

0 

1 

0 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

74.3 

48.1 

61.2 

84 

16 

37 

10 

135 

0 

0 

0 

0 

0.40 

2.37 

0.28 

26 

0.0 

0 

0 

0 

ROBERTS   3  N 

76.7 

44.8 

60.8 

5.4 

85 

1  + 

29 

10 

161 

0 

0 

2 

0 

0.36 

2.29 

0.35 

25 

0.0 

0 

0 

0 

RUSHVILLE 

78. 9M 

47.  3M 

63.  IM 

6.9 

68 

38 

9  + 

105 

0 

0 

0 

0 

0.72 

1.56 

0.65 

26 

0.0 

0 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

75.7 

49.1 

52.4 

5,5 

87 

38 

10  + 

116 

0 

0 

0 

0 

0.45 

2.75 

0.43 

25 

0,0 

0 

0 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  followlns  Stntlon  Index. 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
OCTOBER  1956 


Temperature 


Station 


No.  of  Days 

1 

Snow 

Slee 

3  0 

tit  c 
c  n 
o  o 
^  E 

.  i 

t  i 

e: 

i; 

>. 

a 

Max 

Min. 

Q 

« i 

Averag 
Maximi 

?  1 

Averag 

Deparl 
from  1 
Term  1 

Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Degree 

I    Above  1 

si 

si 

on 

Total 

1  Depar 

a 

t< 

+H 

Terra 

Greatet 

Date 

Total 

77,  7 

46.  8 

62  . 

3 

85 

14 

31 

27 

106 

0 

0 

1 

0 

1.09 

_ 

2 

.00 

1  . 

09 

26 

0. 

0 

0 

75.4 

61. 

6 

.8 

85 

1 

37 

10  + 

12  1 

0 

0 

0 

0 

0. 

39 

2 

.43 

0. 

26 

0. 

0 

77.0 

43.2 

60. 

1 

87 

1 

30 

27 

155 

0 

0 

2 

0 

0. 

94 

0. 

83 

25 

0. 

0 

0 

76.8 

48.1 

62. 

5 

85 

2  + 

36 

28 

112 

0 

0 

0 

0 

0. 

49 

- 

2 

.  54 

0. 

49 

26 

0. 

0 

0 

74.0 

45.1 

59. 

6 

83 

13  + 

29 

27 

177 

0 

0 

2 

0 

0. 

44 

- 

2 

.35 

0. 

32 

26 

0. 

0 

0 

78.  1 

49.0 

63. 

5 

5 

.9 

87 

1 

•36 

8 

81 

0 

0 

0 

0 

0. 

77 

- 

2 

.50 

0. 

72 

26 

0. 

0 

0 

76.5 

46.  5M 

61. 

5M 

5 

,  3 

85 

2  + 

3  4 

10+ 

129 

0 

0 

0 

0 

0. 

82 

- 

2 

.17 

0. 

82 

26 

0. 

0 

0 

62. 

C 

0.53 

0. 

0 

77.9 

51  .  1 

64. 

5 

87 

1  + 

38 

27 

75 

0 

0 

0 

0 

1.47 

- 

1 

.82 

1. 

1  1 

26 

0. 

0 

0 

75.6 

51.2 

53. 

4 

87 

15 

4  1 

27 

102 

0 

0 

0 

0 

0. 

50 

- 

2 

.57 

0. 

49 

26 

0. 

0 

0 

76.  7M 

51. 8M 

64. 

3M 

4 

.  1 

84 

2  + 

40 

8  + 

70 

0 

0 

0 

0 

2. 

08 

- 

1 

.49 

1 . 

05 

26 

0. 

0 

0 

76.  3 

50.0 

63. 

2 

5 

.  7 

85 

2 

37 

27 

91 

0 

0 

0 

0 

0. 

78 

- 

2 

.24 

0. 

75 

25 

0. 

0 

0 

76.6 

55.4 

66. 

0 

4 

.0 

87 

6 

43 

27 

50 

0 

0 

0 

0 

1 . 

34 

- 

1 

.53 

0. 

60 

25 

0. 

0 

0 

77.4 

46.  IM 

61  . 

8M 

2 

.  5 

90 

2 

31 

27 

127 

1 

0 

1 

0 

1 

84 

- 

1 

.63 

1 . 

02 

25 

0. 

0 

0 

78.2 

47.7 

63. 

0 

5 

.1 

68 

1  + 

3  3 

2  7 

92 

0 

0 

0 

0 

0. 

95 

2 

.41 

0. 

89 

2  5 

0. 

0 

0 

78.  3M 

47. 4M 

52. 9M 

87 

6  + 

35 

27 

82 

0 

0 

0 

0 

1. 

94 

1 . 

10 

25 

0.0 

0 

77.  8 

48.  1 

63.0 

3 

.9 

87 

6 

33 

27 

90 

0 

0 

0 

0 

0. 

95 

2 

.04 

0. 

74 

26 

0. 

0 

0 

77.  1 

49. 4M 

53. 

3M 

3 

,7 

87 

1 

36 

27 

86 

0 

0 

0 

0 

0. 

0 

0 

78.2 

51.4 

54. 

8 

85 

1  + 

3b 

27  + 

54 

0 

0 

0 

0 

0. 

87 

2 

.42 

0. 

51 

25 

0. 

0 

0 

76.8 

47.5 

52. 

2 

3 

.  5 

87 

1 

33 

8+ 

107 

0 

0 

0 

0 

1. 

38 

1 

.79 

0. 

98 

25 

0. 

0 

0 

77.9 

48.1 

53. 

0 

5.4 

67 

2  + 

35 

27 

97 

0 

0 

0 

0 

0. 

63 

2 

.53 

0. 

53 

25 

0. 

0 

0 

75.1 

51.4 

53. 

3 

4 

.2 

85 

5 

38 

27 

89 

0 

0 

0 

0 

1 

53 

1 

.  77 

0. 

75 

25 

0. 

0 

0 

76.  1 

63. 

2 

5 

.  4 

85 

1 

40 

8  + 

92 

0 

0 

0 

0 

0 

81 

2 

.49 

0. 

81 

26 

0. 

0 

79.5 

47.0 

53. 

3 

3 

.2 

89 

2 

3  1 

27 

90 

0 

0 

1 

0 

1 

49 

1 

.90 

1. 

27 

26 

0. 

0 

0 

76.5 

51.6 

64. 

1 

85 

2  + 

38 

27  + 

75 

0 

0 

0 

0 

2 

68 

0.97 

25 

0. 

0 

0 

77.4 

48.0 

62.7 

3 

.  6 

87 

2  + 

34 

8  + 

99 

0 

0 

0 

0 

1.83 

1 

.18 

1. 

05 

26 

0. 

0 

0 

76.1 

46.7 

61. 

4 

2 

.2 

85 

2  + 

33 

27 

117 

0 

0 

0 

0 

1 

70 

1 

.80 

0. 

93 

25 

0. 

0 

0 

75.5 

46  .  8 

51 

2 

2 

.  8 

83 

6 

33 

27 

129 

0 

0 

0 

0 

1 

02 

2 

.30 

0 

90 

27 

0 

0 

0 

76.9 

48.4 

62.7 

3 

.2 

85 

6 

31 

27 

103 

0 

0 

2 

0 

1 

71 

1.79 

1.22 

25 

0. 

0 

0 

77. 4M 

49.9 

53. 

7M 

5 

.9 

85 

1  + 

36 

27 

82 

0 

0 

0 

0 

0 

84 

2 

.19 

0. 

78 

26 

0. 

0 

0 

78.8 

49.9 

64. 

4 

5 

.0 

87 

2  + 

37 

27 

80 

0 

0 

0 

0 

1 

00 

2 

.45 

0. 

82 

25 

0. 

0 

0 

63. 

4 

1.35 

0. 

0 

Precipitation 


No.  of  Days 


TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL lA   CAA  AP 
V IRDEN 
WATSEICA 

WHITE  HALL   1  E 
W  INDSOR 

D  I  VIS  ION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  25 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

CAIRO  W8  CITY  R 

CAR60NDALE   SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD   1  S 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENVILLE 
HARR I 5BURG 
MAKANDA   1  NW 
MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N  AM 
0MOUNT  VERNON 
NEW  BURNSIDE 
OLNEY  RADIO  STATION 
SPARTA 

DI VIS  ION 


0  DATA  RECEIVED   TOO  LATE    TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
OCTOBER  1956 


Day  of  mciith 


ALBION 
ALEDO  2  E 
ALTON  OAH  26 
«NNA  I  E 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  *  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDSTOHN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BL0OHIN6TON  WATERWORKS 

BLOOM INCTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BR0OK.PORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

C-CNTRALIA  4  NNE 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN    t SL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
CCBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

OU  QUOIN  2  S 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD  X  S 

FLORA 

FREE  PORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  C ITY 

GLADSTONE  DAM  16 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  61 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP  1  E 
GREENVILLE 
6RIDLEY 
GRIGGSVILLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  5W 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG  1  NW 
KEHANEE 
KIRKWOOD  3  W 
KIRKWOOD  2  NNE 
LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 

HACK  I NAW 
MACOMB 

HAKANOA   1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 
MI MONK 

NOLINE  WB  AP  Ry 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE  1  E 
MT  CARMEL   3  N 


.10 
.05 


13     14  15 


.03  .67 
.26 


25     26  27 


.67 
.27 
.62 


28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE  2  NE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 

NASHVILLE    3  NW 

NEWARK   7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNSIOE 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALESTINE 

PAN  A 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAH 
PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT lAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

PRINCEVILLE   2  NW 
OU I NC  Y 

QUINCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUD 

ROBERTS   3  N 

ROCHELLE    1  W 

ROCKFORD 

ROCKFORO  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SKOKIE  R 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB   AP  R 

STOCKTON 

STREATOR  3  N 

SYCAMORE 

TAYLORVILLE 

T ISK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  0AM 

VANDAL  lA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 


WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


ILLINOIS] 
OCTOBER  19561 


Day  of  month 


10     U  12 


13     14  15 


.35  T 
.  16 


19     20     21     22     23  24 


25     26  27 


28    29  30 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

Oi 
m 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALB  ION 

MAX 

85 

72 

78 

81 

87 

71 

79 

69 

70 

76 

61 

80 

63 

65 

67 

85 

86 

62 

81 

70 

79 

81 

80 

79 

67 

66 

70 

75 

72 

70 

77 

9 

MIN 

61 

64 

60 

57 

46 

57 

43 

42 

47 

39 

4  1 

48 

54 

51 

51 

51 

55 

54 

56 

57 

57 

57 

52 

50 

51 

49 

36 

43 

45 

50 

54 

61 

1 

ALEDO  2  E 

MAX 

87 

8  1 

8  1 

74 

75 

67 

65 

77 

63 

63 

74 

66 

81 

73 

83 

83 

85 

62 

76 

60 

79 

79 

67 

70 

77 

72 

60 

66 

73 

70 

71 

74 

8 

MIN 

50 

45 

44 

34 

50 

32 

39 

29 

31 

39 

45 

55 

56 

52 

52 

54 

55 

50 

51 

45 

45 

40 

34 

53 

38 

39 

41 

40 

66 

48 

44 

6 

ALTON  DAM  26 

83 

72 

63 

75 

76 

65 

60 

65 

67 

73 

83 

60 

86 

87 

82 

84 

83 

78 

74 

73 

78 

75 

77 

77 

62 

64 

67 

70 

72 

66 

75 

6 

MIN 

56 

65 

61 

57 

45 

55 

47 

45 

42 

44 

48 

53 

54 

54 

56 

60 

54 

54 

58 

55 

49 

57 

53 

45 

46 

45 

41 

43 

45 

46 

54 

51 

2 

ANNA   1  E 

MAX 

83 

84 

75 

79 

61 

84 

76 

71 

76 

76 

76 

81 

82 

64 

84 

84 

80 

77 

64 

78 

60 

78 

76 

70 

67 

67 

72 

70 

66 

76 

7 

MIN 

54 

66 

65 

61 

52 

47 

40 

49 

44 

47 

54 

53 

53 

48 

55 

53 

61 

56 

53 

56 

57 

54 

66 

55 

46 

40 

40 

46 

50 

55 

51 

6 

ANTIOCH 

MAX 

76 

75 

75 

66 

66 

67 

62 

72 

64 

58 

53 

79 

80 

7? 

rf6 

77 

83 

72 

67 

71 

72 

75 

63 

55 

70 

68 

66 

66 

71 

72 

66 

69 

6 

MIN 

<i2 

55 

45 

49 

40 

47 

43 

46 

36 

32 

40 

45 

59 

57 

51 

51 

57 

50 

47 

52 

46 

43 

46 

43 

49 

45 

36 

41 

38 

61 

47 

46 

2 

AURORA  COLLEGE 

82 

78 

75 

74 

72 

7  1 

65 

77 

60 

60 

64 

84 

63 

78 

75 

84 

84 

75 

73 

76 

75 

77 

66 

63 

76 

68 

64 

67 

74 

72 

69 

72 

9 

MIN 

40 

55 

42 

43 

41 

47 

41 

4  1 

33 

29 

41 

45 

54 

54 

54 

50 

50 

64 

61 

64 

48 

47 

43 

42 

46 

42 

33 

39 

41 

50 

51 

49 

2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

85 

66 

69 

65 

80 

81 

67 

83 

67 

67 

75 

82 

60 

83 

63 

82 

84 

83 

77 

76 

69 

79 

77 

80 

76 

63 

66 

68 

72 

73 

65 

76 

3 

MIN 

51 

66 

59 

57 

47 

52 

46 

43 

48 

43 

44 

49 

52 

48 

53 

55 

52 

47 

64 

63 

58 

57 

51 

45 

56 

43 

37 

39 

41 

53 

50 

60 

0 

BLOOMINGTON  NORMAL 

64 

61 

79 

78 

76 

66 

80 

78 

64 

70 

84 

63 

81 

79 

66 

86 

84 

62 

80 

78 

78 

77 

74 

76 

75 

64 

67 

73 

72 

71 

77 

0 

MIN 

45 

62 

53 

52 

42 

52 

41 

46 

38 

36 

41 

52 

58 

56 

58 

56 

52 

52 

54 

54 

54 

51 

46 

34 

47 

41 

35 

43 

44 

50 

49 

48 

3 

CAIRO  WB  CITY 

8 1 

60 

82 

87 

70 

78 

71 

71 

78 

77 

77 

82 

80 

64 

63 

82 

76 

78 

67 

78 

81 

78 

77 

65 

66 

71 

72 

70 

66 

76 

6 

MIN 

58 

68 

67 

63 

57 

59 

49 

44 

53 

46 

49 

61 

57 

56 

54 

56 

57 

53 

56 

60 

61 

60 

55 

54 

60 

47 

43 

46 

52 

56 

57 

66 

4 

CARBONOAlE  SEWAGE  PLANT 

90 

76 

84 

62 

83 

72 

78 

70 

70 

72 

60 

77 

83 

83 

84 

64 

83 

80 

78 

66 

79 

81 

79 

76 

72 

67 

70 

73 

72 

69 

77 

4 

HIN 

47 

67 

64 

59 

47 

50 

38 

34 

45 

37 

36 

45 

52 

46 

43 

42 

41 

40 

46 

56 

65 

45 

42 

53 

44 

31 

33 

39 

46 

67 

46 

1 

CARLINVILLE  4  E 

MAX 

85 

60 

84 

80 

78 

74 

80 

70 

68 

76 

87 

83 

65 

84 

86 

86 

85 

60 

60 

76 

78 

76 

78 

80 

74 

65 

69 

77 

76 

74 

76 

7 

HIN 

50 

64 

55 

46 

41 

46 

41 

42 

39 

39 

45 

51 

56 

49 

64 

62 

45 

46 

62 

50 

66 

50 

44 

39 

55 

41 

33 

37 

42 

53 

63 

47 

4 

CARLYLE 

MAX 

68 

66 

86 

80 

62 

66 

63 

66 

7  1 

76 

63 

80 

85 

85 

86 

85 

86 

78 

81 

70 

80 

81 

60 

79 

72 

66 

65 

76 

75 

68 

76 

2 

HIN 

49 

59 

60 

53 

45 

50 

45 

40 

43 

40 

42 

50 

53 

50 

50 

60 

47 

47 

61 

49 

52 

53 

49 

43 

53 

40 

33 

38 

40 

51 

54 

47 

7 

CHARLESTON  2  WNW 

HAX 

86 

65 

74 

64 

78 

80 

67 

61 

64 

65 

70 

63 

61 

63 

66 

65 

84 

83 

79 

81 

75 

78 

77 

77 

79 

70 

66 

69 

74 

72 

72 

77 

0 

MIN 

47 

67 

53 

46 

40 

55 

37 

37 

40 

36 

42 

50 

50 

44 

50 

44 

44 

43 

45 

53 

57 

50 

44 

39 

50 

46 

30 

37 

40 

52 

52 

49 

8 

CHENOA 

MAX 

85 

80 

7  7 

74 

7  3 

67 

60 

75 

62 

69 

84 

85 

81 

77 

84 

84 

82 

77 

78 

75 

77 

70 

71 

77 

72 

63 

67 

74 

71 

70 

75 

4 

MIN 

42 

62 

49 

49 

37 

52 

38 

43 

31 

29 

36 

48 

53 

54 

57 

65 

45 

50 

50 

50 

48 

45 

47 

34 

47 

40 

35 

36 

45 

49 

47 

45 

3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

80 

78 

73 

62 

62 

71 

62 

75 

51 

55 

63 

82 

62 

60 

69 

77 

78 

63 

63 

64 

62 

66 

58 

60 

74 

60 

62 

67 

73 

71 

64 

66 

0 

MIN 

45 

57 

54 

55 

53 

51 

46 

50 

43 

42 

46 

51 

60 

61 

61 

58 

69 

57 

55 

56 

55 

57 

50 

46 

51 

48 

44 

49 

50 

65 

66 

52 

4 

CHICAGO  WB  AP 

82 

75 

65 

66 

72 

63 

76 

55 

56 

64 

84 

63 

79 

76 

85 

64 

70 

66 

70 

69 

73 

59 

61 

77 

59 

67 

69 

74 

72 

68 

70 

9 

HIN 

44 

55 

50 

53 

51 

51 

45 

47 

40 

38 

45 

51 

58 

60 

61 

57 

66 

58 

54 

66 

62 

50 

50 

48 

50 

45 

39 

46 

49 

66 

56 

50 

6 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

79 

76 

70 

63 

63 

70 

62 

76 

53 

55 

64 

82 

61 

78 

68 

76 

79 

70 

64 

62 

62 

66 

63 

59 

73 

61 

59 

61 

72 

71 

66 

66 

0 

MIN 

49 

62 

56 

55 

53 

52 

47 

52 

44 

45 

49 

54 

61 

61 

62 

63 

66 

56 

55 

66 

57 

59 

50 

48 

51 

49 

50 

51 

61 

66 

59 

54 

7 

CICERO 

MAX 

81 

60 

76 

67 

68 

74 

66 

76 

63 

57 

63 

65 

64 

61 

74 

86 

85 

72 

69 

71 

71 

76 

66 

60 

75 

69 

66 

69 

75 

73 

68 

72 

9 

HIN 

42 

62 

47 

52 

51 

54 

44 

46 

38 

36 

44 

49 

57 

58 

56 

53 

53 

56 

54 

55 

52 

61 

48 

48 

50 

46 

37 

46 

46 

55 

54 

49 

7 

C08DEN  2  S 

MAX 

85 

83 

72 

81 

80 

87 

79 

87 

80 

76 

79 

80 

79 

81 

82 

83 

82 

83 

79 

80 

60 

77 

71 

69 

66 

72 

70 

66 

78 

3 

MIN 

47 

57 

65 

50 

43 

61 

49 

36 

40 

47 

44 

48 

57 

56 

56 

56 

49 

47 

44 

46 

43 

35 

37 

36 

47 

4 

DANVILLE 

MAX 

61 

62 

77 

81 

74 

76 

66 

79 

66 

62 

68 

82 

61 

62 

62 

83 

83 

61 

75 

78 

77 

76 

73 

72 

77 

67 

65 

69 

73 

71 

72 

79 

3 

HIN 

41 

60 

47 

45 

42 

47 

43 

42 

39 

32 

37 

46 

49 

46 

50 

47 

43 

46 

51 

56 

54 

55 

45 

35 

47 

46 

30 

36 

41 

46 

50 

49 

1 

DECATUR 

HAX 

87 

87 

76 

83 

79 

8  1 

69 

61 

66 

66 

72 

64 

82 

85 

84 

86 

86 

85 

6 1 

83 

80 

61 

77 

79 

77 

70 

67 

70 

75 

74 

72 

78 

4 

HIN 

48 

63 

56 

48 

43 

49 

39 

42 

40 

40 

44 

51 

55 

54 

55 

62 

47 

50 

56 

54 

55 

52 

46 

40 

51 

42 

34 

42 

46 

53 

52 

48 

4 

DIXON 

HAX 

81 

81 

77 

73 

71 

69 

62 

74 

70 

60 

66 

63 

81 

76 

77 

83 

63 

80 

75 

74 

77 

76 

73 

67 

75 

73 

65 

69 

72 

71 

71 

73 

7 

HIN 

43 

52 

40 

45 

42 

55 

37 

44 

30 

28 

43 

49 

60 

60 

50 

61 

49 

49 

50 

54 

47 

45 

45 

40 

47 

42 

35 

39 

43 

55 

46 

49 

6 

DU  QUOIN  2  S 

HAX 

83 

85 

78 

64 

80 

67 

73 

78 

70 

69 

76 

81 

78 

83 

83 

84 

84 

85 

80 

78 

70 

80 

61 

60 

79 

74 

68 

70 

73 

73 

65 

77 

8 

MIN 

50 

65 

62 

56 

45 

51 

43 

35 

45 

43 

43 

49 

50 

47 

47 

44 

44 

45 

50 

50 

58 

55 

47 

46 

56 

45 

33 

40 

42 

46 

56 

46 

1 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

87 

84 

71 

83 

76 

80 

70 

65 

71 

68 

70 

65 

81 

65 

84 

62 

83 

83 

78 

73 

72 

72 

76 

79 

79 

72 

65 

66 

73 

76 

78 

77 

1 

MIN 

50 

63 

60 

57 

47 

50 

47 

43 

48 

45 

46 

49 

52 

49 

55 

64 

46 

47 

50 

57 

60 

48 

44 

64 

44 

36 

37 

42 

52 

57 

49 

4 

EFFINGHAM 

HAX 

85 

61 

79 

81 

69 

73 

83 

83 

84 

65 

86 

85 

87 

81 

80 

76 

76 

79 

74 

69 

70 

76 

73 

69 

73 

'6 

2 

HIN 

46 

51 

44 

42 

42 

39 

40 

42 

44 

43 

45 

47 

46 

49 

55 

51 

52 

52 

55 

46 

46 

35 

36 

49 

6 

ELI2A8ETHTOWN 

HAX 

86 

86 

79 

62 

82 

66 

80 

76 

73 

72 

76 

79 

78 

83 

63 

85 

65 

83 

79 

80 

68 

78 

82 

60 

79 

73 

67 

72 

74 

66 

66 

78 

2 

MIN 

56 

66 

66 

62 

52 

52 

46 

38 

50 

45 

46 

55 

54 

50 

48 

46 

51 

49 

57 

56 

56 

67 

50 

61 

65 

48 

36 

36 

46 

49 

56 

61 

4 

FAIRFIELD   1  S 

HAX 

67 

63 

72 

79 

77 

85 

73 

78 

66 

66 

72 

61 

79 

82 

65 

65 

62 

62 

60 

80 

69 

78 

79 

80 

79 

71 

66 

69 

75 

72 

69 

76 

6 

HIN 

49 

65 

61 

56 

48 

51 

42 

33 

46 

40 

40 

47 

48 

47 

46 

43 

48 

46 

51 

60 

57 

57 

46 

46 

52 

47 

33 

37 

41 

47 

60 

47 

5 

FLORA 

HAX 

65 

87 

77 

85 

80 

64 

72 

79 

71 

69 

73 

62 

79 

87 

63 

85 

86 

85 

82 

60 

74 

80 

81 

76 

79 

72 

62 

69 

74 

72 

64 

77 

9 

MIN 

48 

65 

59 

54 

45 

54 

44 

38 

45 

40 

41 

46 

49 

47 

46 

46 

51 

50 

55 

51 

56 

57 

49 

43 

53 

47 

35 

36 

41 

47 

51 

48 

1 

FREEPORT 

HAX 

79 

74 

75 

67 

70 

65 

61 

70 

57 

59 

65 

62 

77 

72 

77 

79 

80 

74 

74 

73 

75 

76 

61 

66 

74 

70 

64 

64 

71 

71 

70 

70 

6 

MIN 

40 

50 

38 

44 

33 

53 

39 

47 

30 

25 

41 

49 

60 

55 

46 

50 

45 

44 

44 

47 

44 

41 

39 

36 

51 

43 

34 

42 

41 

58 

45 

43 

7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

81 

74 

76 

67 

71 

64 

63 

71 

63 

60 

68 

62 

78 

73 

77 

80 

79 

72 

74 

79 

77 

76 

62 

67 

74 

72 

65 

66 

71 

69 

70 

71 

6 

M  I  N 

41 

5* 

43 

49 

43 

46 

41 

45 

41 

31 

42 

44 

56 

58 

53 

51 

51 

53 

51 

51 

47 

48 

47 

39 

49 

40 

40 

36 

46 

52 

49 

46 

6 

6ALESBURG 

HAX 

66 

80 

77 

75 

74 

69 

66 

78 

61 

62 

72 

83 

82 

72 

60 

84 

86 

84 

74 

80 

79 

60 

68 

72 

77 

74 

66 

66 

74 

70 

69 

74 

6 

H  IN 

46 

52 

53 

49 

41 

44 

40 

45 

33 

39 

45 

50 

60 

56 

49 

52 

53 

55 

54 

55 

50 

51 

43 

39 

50 

39 

42 

42 

45 

49 

60 

47 

5 

GALVA 

HAX 

64 

80 

79 

74 

74 

70 

66 

79 

67 

62 

70 

86 

60 

76 

82 

64 

86 

82 

78 

78 

78 

79 

69 

69 

76 

64 

65 

66 

72 

70 

70 

74 

7 

HIN 

40 

51 

45 

48 

39 

50 

35 

39 

33 

33 

40 

45 

55 

49 

52 

52 

56 

66 

52 

51 

49 

51 

45 

37 

60 

38 

37 

36 

40 

53 

48 

46 

4 

SENESEO 

MAX 

63 

79 

78 

73 

73 

67 

66 

77 

64 

62 

70 

85 

78 

73 

80 

83 

85 

79 

73 

77 

76 

76 

67 

69 

76 

72 

65 

66 

72 

69 

70 

73 

6 

H  I  N 

42 

55 

43 

52 

39 

56 

40 

49 

35 

30 

43 

52 

61 

61 

60 

51 

50 

52 

49 

47 

46 

45 

43 

32 

50 

40 

40 

35 

44 

56 

4  r 

46 

60LC0N0A  0AM  31 

HAX 

64 

64 

72 

76 

60 

66 

68 

74 

68 

66 

74 

74 

75 

79 

80 

62 

80 

79 

78 

76 

70 

75 

78 

78 

78 

66 

66 

66 

72 

68 

66 

76 

1 

MIN 

56 

67 

64 

60 

54 

54 

46 

41 

50 

45 

47 

54 

52 

50 

50 

48 

52 

50 

56 

56 

56 

56 

50 

50 

56 

42 

36 

42 

46 

50 

50 

51 

4 

GREENVILLE 

MAX 

65 

64 

73 

84 

77 

80 

71 

60 

66 

66 

72 

62 

78 

82 

82 

63 

62 

83 

76 

78 

69 

76 

76 

78 

76 

69 

65 

67 

73 

73 

70 

76 

1 

MIN 

52 

64 

59 

56 

45 

51 

44 

40 

45 

41 

45 

52 

52 

50 

64 

54 

56 

56 

57 

53 

57 

63 

51 

43 

54 

43 

40 

41 

45 

52 

53 

60 

2 

GRIGGSVILLE 

MAX 

89 

84 

82 

61 

78 

75 

66 

84 

74 

64 

70 

67 

85 

80 

84 

66 

84 

61 

78 

76 

79 

77 

71 

78 

79 

75 

66 

67 

72 

75 

70 

77 

4 

M  1  N 

31 

56 

57 

53 

57 

45 

49 

39 

40 

47 

55 

62 

55 

65 

67 

58 

65 

57 

53 

55 

58 

48 

43 

56 

38 

46 

47 

42 

56 

50 

91 

4 

HARRISBURG 

MAX 

85 

89 

78 

85 

84 

66 

74 

80 

70 

70 

76 

83 

80 

84 

87 

86 

86 

85 

6  1 

82 

74 

61 

84 

80 

62 

73 

66 

74 

78 

71 

68 

79 

5 

48 

50 

4  1 

33 

4  3 

38 

36 

46 

52 

46 

45 

41 

44 

41 

49 

51 

55 

66 

46 

45 

52 

48 

31 

36 

4  1 

46 

55 

47 

0 

HAVANA 

MAX 

86 

62 

76 

79 

77 

75 

68 

61 

70 

63 

72 

86 

81 

79 

75 

84 

84 

63 

76 

79 

78 

76 

69 

76 

76 

73 

66 

67 

73 

75 

70 

76 

1 

MIN 

44 

60 

46 

44 

43 

46 

41 

41 

40 

35 

43 

48 

58 

57 

59 

51 

50 

5a 

52 

52 

57 

48 

49 

34 

54 

41 

35 

36 

39 

53 

46 

47 

0 

HILLS80R0 

HAX 

66 

66 

79 

84 

79 

81 

82 

60 

67 

84 

60 

64 

64 

83 

85 

81 

84 

81 

74 

60 

76 

80 

78 

73 

66 

69 

74 

74 

69 

76 

8 

MIN 

45 

54 

55 

50 

41 

53 

41 

50 

39 

40 

44 

47 

54 

49 

54 

51 

40 

45 

51 

50 

55 

51 

46 

41 

54 

40 

32 

37 

39 

53 

61 

46 

6 

S«e  reference  notes  following  Station  Indes. 

-  125  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1956 


Station 

Day 

Of  M 

onth 

Average 

1 

2 

3 

g 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

MAX 

82 

81 

75 

78 

75 

75 

64 

80 

68 

64 

68 

84 

82 

83 

83 

85 

83 

83 

77 

60 

77 

78 

72 

71 

77 

70 

64 

69 

76 

MIN 

4  3 

54 

4  1 

44 

35 

33 

36 

47 

56 

63 

66 

52 

48 

50 

5  1 

66 

55 

50 

49 

39 

46 

46 

33 

40 

45 

49 

62 

47! 

3 

JACKSONV I LLE 

86 

86 

76 

80 

81 

74 

68 

83 

78 

63 

73 

86 

81 

80 

80 

82 

83 

83 

62 

82 

75 

77 

77 

76 

78 

74 

69 

68 

74 

73 

70 

77, 

MIN 

54 

42 

42 

39 

40 

40 

36 

44 

50 

57 

53 

69 

5  1 

51 

49 

53 

49 

55 

44 

48 

38 

56 

40 

37 

36 

44 

63 

50 

47. 

3 

JERSEYVILLE 

85 

83 

79 

81 

77 

78 

67 

84 

79 

66 

74 

86 

62 

82 

83 

84 

63 

63 

60 

79 

74 

76 

73 

76 

79 

73 

66 

68 

73 

76 

70 

77, 

MIN 

62 

5  1 

50 

40 

46 

40 

42 

40 

36 

43 

50 

50 

48 

57 

55 

46 

43 

45 

45 

56 

48 

45 

35 

54 

3  7 

33 

3  5 

4  3 

61 

61 

46. 

0 

JOL lET 

85 

86 

77 

73 

73 

72 

65 

78 

71 

60 

65 

85 

84 

82 

78 

85 

85 

78 

72 

76 

73 

75 

69 

66 

76 

73 

66 

69 

76 

66 

74. 

MIN 

62 

42 

39 

5  1 

42 

47 

37 

30 

42 

48 

57 

58 

57 

54 

49 

53 

49 

53 

51 

49 

48 

43 

46 

44 

34 

42 

44 

53 

50 

47. 

3 

KANKAKEE    3  SW 

83 

80 

78 

73 

74 

75 

66 

78 

73 

61 

67 

84 

82 

82 

61 

64 

84 

81 

74 

76 

75 

77 

73 

66 

69 

77 

61 

67 

73 

72 

69 

74. 

6 

MIN 

38 

62 

40 

42 

38 

46 

4  1 

43 

3  1 

24 

37 

45 

52 

52 

55 

46 

41 

4  1 

49 

50 

42 

44 

42 

34 

46 

43 

30 

37 

35 

48 

47 

42. 

6 

KANKAKEE   ^  NW 

83 

80 

77 

72 

73 

73 

65 

79 

73 

61 

66 

85 

82 

83 

80 

85 

85 

80 

73 

76 

77 

79 

71 

69 

77 

72 

66 

69 

74 

72 

71 

MIN 

62 

42 

44 

40 

50 

40 

4  1 

3  3 

2  6 

39 

45 

52 

63 

66 

46 

44 

43 

5  1 

49 

4  7 

44 

38 

47 

44 

30 

4 1 

4 1 

49 

49 

44. 

2 

KE  WANEE 

80 

83 

78 

73 

73 

70 

65 

78 

64 

62 

69 

85 

78 

75 

79 

64 

86 

83 

77 

74 

78 

78 

66 

70 

76 

62 

66 

67 

73 

69 

70 

73. 

9 

MIN 

39 

52 

42 

48 

38 

48 

37 

39 

34 

29 

39 

43 

54 

64 

49 

49 

49 

49 

47 

44 

45 

45 

44 

35 

46 

37 

33 

33 

37 

50 

43 

42. 

9 

LA  HARPE 

88 

81 

81 

75 

74 

69 

65 

77 

69 

63 

74 

86 

63 

75 

80 

82 

64 

83 

76 

80 

77 

76 

69 

73 

77 

70 

65 

66 

72 

72 

69 

75. 

2 

MIN 

52 

54 

47 

38 

52 

37 

46 

36 

39 

48 

53 

60 

61 

56 

53 

50 

50 

55 

52 

46 

46 

42 

38 

66 

38 

43 

42 

4T 

66 

61 

48. 

1 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

85 

80 

80 

76 

76 

71 

65 

78 

63 

64 

70 

86 

83 

78 

72 

87 

85 

62 

76 

78 

77 

76 

70 

70 

76 

71 

66 

66 

76 

71 

73 

76. 

1 

MIN 

42 

58 

42 

47 

41 

53 

4  1 

46 

35 

29 

44 

47 

68 

59 

56 

50 

50 

52 

52 

58 

49 

47 

46 

40 

49 

44 

34 

37 

42 

53 

51 

46. 

8 

L I NC  OLN 

MAX 

85 

83 

79 

80 

77 

76 

67 

62 

62 

65 

72 

65 

82 

85 

83 

86 

64 

84 

61 

81 

77 

79 

72 

77 

77 

69 

61 

68 

74 

75 

71 

76. 

7 

MIN 

't5 

57 

50 

47 

43 

48 

37 

40 

37 

36 

42 

49 

64 

61 

58 

51 

48 

49 

56 

51 

64 

48 

46 

36 

50 

40 

34 

37 

43 

61 

49 

46. 

3 

MAKANDA   1  NW 

82 

86 

77 

80 

80 

85 

76 

76 

70 

70 

77 

76 

76 

80 

81 

83 

84 

82 

80 

76 

69 

78 

80 

78 

75 

71 

67 

66 

72 

69 

67 

76. 

5 

MIN 

51 

66 

65 

60 

49 

58 

45 

46 

48 

40 

42 

67 

55 

65 

66 

53 

49 

48 

53 

58 

56 

56 

52 

48 

57 

44 

38 

38 

52 

51 

56 

51. 

6 

MARENGO 

79 

77 

76 

70 

70 

69 

68 

74 

65 

61 

61 

83 

84 

79 

78 

64 

86 

75 

76 

74 

75 

76 

68 

64 

75 

72 

67 

65 

74 

74 

69 

73, 

1 

MIN 

38 

54 

37 

44 

35 

44 

36 

45 

32 

25 

36 

46 

56 

56 

48 

48 

47 

49 

50 

53 

47 

42 

45 

39 

44 

44 

31 

36 

42 

53 

44 

43 

5 

MATT  OON 

83 

83 

71 

32 

78 

76 

65 

80 

63 

65 

70 

82 

79 

82 

62 

83 

82 

82 

80 

79 

74 

77 

76 

77 

76 

60 

64 

67 

74 

72 

70 

75 

4 

MIN 

It  7 

58 

55 

48 

4  3 

52 

42 

42 

40 

38 

43 

61 

49 

49 

52 

48 

48 

5  1 

54 

52 

58 

5  1 

45 

4  1 

51 

38 

33 

4( 

39 

52 

49 

47 

1 

MC  LEANSBORO 

MAX 

86 

87 

74 

84 

82 

87 

71 

80 

68 

68 

75 

62 

80 

83 

85 

84 

63 

82 

79 

80 

70 

78 

81 

78 

79 

71 

66 

68 

74 

71 

64 

77 

4 

MIN 

50 

64 

60 

56 

46 

5  1 

4  1 

34 

46 

4  1 

42 

46 

62 

46 

47 

4  3 

60 

47 

53 

50 

56 

55 

49 

46 

53 

45 

34 

3: 

43 

48 

64 

48 

0 

M I NONK 

MAX 

87 

79 

76 

77 

74 

74 

64 

81 

64 

63 

72 

87 

65 

83 

74 

87 

86 

84 

75 

80 

77 

79 

69 

70 

80 

70 

65 

68 

76 

70 

72 

76 

7 

MIN 

<*! 

57 

48 

45 

40 

49 

38 

39 

33 

3  3 

4  1 

46 

56 

64 

66 

52 

55 

53 

5  1 

52 

46 

4  6 

46 

36 

48 

4  1 

35 

36 

40 

49 

50 

45 

6 

MOL 1 NE   W8  AP 

MAX 

85 

78 

79 

72 

73 

67 

66 

76 

59 

61 

72 

86 

80 

71 

79 

61 

84 

78 

73 

77 

78 

79 

65 

69 

76 

61 

65 

66 

72 

70 

70 

73 

1 

MIN 

44 

44 

40 

48 

37 

48 

40 

46 

34 

32 

46 

49 

60 

52 

49 

50 

48 

46 

50 

49 

44 

44 

41 

36 

49 

37 

41 

39 

43 

56 

48 

44 

8 

MONMOUTH 

MAX 

86 

81 

80 

75 

75 

71 

67 

78 

63 

62 

71 

86 

81 

73 

80 

83 

86 

83 

76 

79 

78 

79 

66 

72 

76 

72 

65 

66 

73 

69 

69 

74 

9 

MIN 

45 

53 

47 

51 

38 

53 

39 

51 

33 

36 

48 

52 

62 

60 

52 

55 

52 

55 

54 

51 

46 

49 

40 

39 

5" 

40 

41 

3f 

41 

57 

48 

47 

9 

MORRIS  3  NE 

MAX 

85 

83 

79 

75 

73 

75 

71 

62 

61 

67 

86 

84 

82 

75 

66 

85 

78 

76 

76 

75 

78 

72 

69 

78 

74 

67 

70 

75 

72 

66 

76 

9 

MIN 

40 

60 

40 

42 

40 

47 

39 

45 

28 

42 

48 

56 

69 

56 

48 

45 

51 

48 

52 

48 

45 

43 

38 

48 

42 

30 

35 

39 

53 

60 

45 

2 

MORR ISON 

MAX 

82 

81 

76 

74 

74 

73 

68 

75 

64 

62 

68 

84 

83 

74 

79 

63 

85 

81 

76 

77 

76 

76 

75 

68 

75 

71 

66 

66 

72 

70 

70 

74 

5 

MIN 

40 

51 

38 

44 

36 

50 

38 

41 

32 

2  7 

43 

43 

59 

50 

48 

48 

47 

47 

50 

47 

44 

43 

44 

36 

46 

40 

34 

38  36 

52 

47 

43 

3 

MORR ISONV I LLE    1  E 

MAX 

85 

84 

75 

82 

78 

78 

67 

82 

71 

65 

73 

86 

80 

84 

84 

85 

65 

83 

77 

82 

79 

60 

76 

79 

76 

72 

66 

68 

73 

74 

71 

77 

4 

MIN 

46 

64 

54 

48 

39 

46 

41 

41 

41 

39 

43 

48 

59 

47 

56 

50 

4  5 

46 

53 

52 

50 

49 

46 

39 

52 

42 

33 

3S 

40 

49 

50 

46 

6 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 

76 

85 

84 

67 

79 

80 

85 

68 

78 

67 

66 

72 

80 

78 

82 

83 

83 

62 

82 

79 

80 

68 

75 

80 

76 

79 

63 

65 

70 

76 

71 

76 

I 

MIN 

47 

49 

61 

57 

49 

49 

4  1 

37 

38 

4  1 

41 

44 

49 

48 

46 

44 

44 

49 

49 

57 

57 

66 

60 

46 

46 

52 

33 

34 

41 

42 

50 

46 

7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

79 

74 

75 

69 

71 

65 

63 

71 

61 

60 

66 

82 

76 

73 

77 

76 

80 

74 

74 

75 

76 

76 

64 

67 

73 

70 

65 

65 

72 

70 

7C 

71 

3 

MIN 

40 

51 

38 

43 

36 

53 

41 

49 

29 

25 

42 

47 

59 

60 

46 

5 1 

47 

47 

46 

42 

41 

36 

4( 

4  ] 

34 

39 

37 

54 

47 

41 

9 

MOUNT  VERNON 

MAX 

82 

82 

75 

82 

76 

B3 

67 

76 

68 

55 

73 

76 

76 

81 

82 

82 

81 

80 

78 

78 

71 

78 

78 

7E 

71 

T. 

65 

68 

72 

71 

65 

75 

5 

MIN 

49 

65 

59 

47 

47 

49 

4 1 

35 

44 

40 

40 

46 

50 

45 

46 

36 

41 

46 

50 

46 

8 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

83 

84 

78 

81 

80 

85 

76 

76 

69 

69 

76 

79 

77 

60 

81 

83 

83 

82 

80 

78 

66 

77 

60 

79 

80 

71 

66 

71 

73 

72 

69 

76 

9 

MIN 

48 

66 

64 

60 

46 

54 

38 

40 

48 

37 

37 

56 

52 

53 

63 

46 

42 

49 

56 

55 

54 

44 

53 

45 

3] 

32 

46 

50 

56 

48 

4 

NEWTON 

MAX 

85 

68 

60 

87 

81 

84 

70 

80 

70 

69 

73 

63 

81 

6A 

85 

86 

67 

85 

81 

SI 

72 

81 

62 

60 

76 

70 

68 

71 

75 

72 

66 

78 

6 

MIN 

49 

63 

57 

52 

45 

55 

43 

39 

45 

40 

43 

49 

48 

48 

48 

46 

60 

63 

57 

64 

67 

58 

46 

46 

61  48 

33 

41 

43 

60 

65 

48 

8 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 

85 

83 

83 

78 

85 

77 

67 

70 

81 

78 

81 

82 

84 

84 

83 

79 

79 

70 

79 

80 

77 

79 

66 

68  75 

72 

66 

77 

4 

MIN 

51 

65 

59 

54 

46 

56 

42 

38 

45 

40 

43 

52 

55 

52 

51 

46 

52 

62 

66 

56 

53 

57 

47 

47 

53 

49 

36 

41 

48 

53 

62 

49 

.9 

OTTAWA 

MAX 

85 

82 

78 

77 

75 

71 

67 

79 

64 

64 

69 

86 

83 

82 

72 

67 

85 

82 

77 

79 

77 

71 

70 

70 

77 

70 

6i 

68 

75 

70 

7] 

75 

1 

MIN 

43 

59 

43 

47 

42 

55 

42 

47 

37 

30 

44 

46 

69 

57 

57 

5  1 

50 

53 

51 

58 

48 

47 

36 

36 

48 

44 

34 

40 

41 

53 

51 

46 

9 

PALESTINE 

MAX 

86 

85 

70 

83 

79 

63 

69 

81 

66 

67 

70 

84 

82 

84 

67 

85 

85 

S3 

80 

81 

75 

78 

83 

7t 

80 

68 

61 

72 

76 

76 

70 

77 

.9 

MIN 

39 

55 

48 

47 

41 

49 

40 

37 

43 

39 

42 

48 

46 

56 

48 

52 

40 

37  41 

48 

47 

49 

6 

PANA 

MAX 

85 

83 

72 

81 

78 

77 

66 

81 

66 

66 

72 

83 

85 

82 

82 

82 

82 

82 

7S 

79 

73 

77 

73 

77 

77 

70 

65 

67  72 

73 

6f 

75 

.9 

MIN 

46 

63 

55 

52 

42 

50 

40 

40 

40 

38 

4  1 

49 

50 

49 

55 

5 1 

51 

53 

54 

5  1 

56 

52 

48 

40 

52 

43 

37 

40 

43 

54 

50 

47 

>« 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

84 

83 

71 

82 

78 

60 

67 

60 

65 

66 

70 

81 

80 

83 

82 

84 

85 

82 

SO 

79 

76 

77 

76 

71 

77  69 

67 

70 

75 

73 

71 

76 

,5 

MIN 

44 

60 

51 

48 

44 

54 

40 

44 

39 

36 

40 

46 

52 

62 

63 

50  47 

34 

39  47 

50 

51 

♦7 

.3 

PARK  FOREST 

MAX 

82 

82 

76 

68 

70 

73 

65 

78 

56 

59 

65 

84 

82 

82 

80 

86 

85 

73 

72 

73 

72 

78 

61 

67 

76  67 

66 

68  74 

72 

66 

72 

.  9 

MIN 

41 

54 

51 

51 

44 

50 

40 

46 

34 

34 

40 

48 

57 

68 

69 

66 

50 

52 

48 

53 

50 

49 

48 

44 

47  »1 

36 

42  4« 

53 

5; 

♦  7 

.9 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

84 

80 

75 

77 

75 

70 

64 

77 

62 

63 

70 

64 

80 

74 

73 

83 

82 

82 

77 

79 

77 

77 

70 

74 

75  60 

63 

66  71 

71 

61 

73 

.6 

MIN 

49 

55 

53 

49 

46 

49 

42 

42 

36 

40 

48 

52 

68 

58 

59 

64 

55 

64 

55 

55 

66 

52 

43 

42 

53 

42 

40 

41 

46 

56 

53 

♦« 

PONT  I  AC 

MAX 

83 

79 

75 

74 

72 

72 

63 

72 

68 

60 

67 

83 

81 

80 

75 

82 

82 

80 

76 

77 

76 

76 

69 

7C 

75  70 

63 

67  73 

70 

70 

73 

.5 

MIN 

42 

63 

48 

49 

44 

53 

41 

46 

37 

34 

41 

41 

66 

55 

59 

5  3 

50 

5^ 

53 

64 

60 

60 

49 

48     43  36 

39  43 

43 

62 

47 

.3 

QUINCY 

MAX 

87 

81 

80 

76 

74 

70 

67 

78 

65 

62 

73 

86 

81 

76 

77 

80 

82 

82 

79 

78 

75 

76 

68 

76 

77  61 

66 

66  73 

71 

61 

74 

.5 

MIN 

53 

57 

56 

52 

42 

54 

42 

47 

38 

42 

48 

58 

62 

62 

68 

55 

63 

50 

56 

60 

46 

42 

57     39  44 

43  48 

57 

50 

90 

>4 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

87 

80 

61 

77 

78 

72 

69 

60 

60 

66 

75 

87 

82 

76 

78 

83 

84 

82 

81 

81 

77 

78 

68 

78 

77  63 

67 

69  73 

72 

68 

73 

^  7 

MIN 

50 

56 

55 

51 

43 

51 

39 

45 

39 

40 

47 

69 

62 

60 

56 

55 

59 

54 

55 

66 

66 

63 

48 

42 

47     3S  48 

40  48 

55 

«< 

90 

.2 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

82 

81 

73 

78 

73 

73 

65 

79 

62 

61 

67 

82 

60 

62 

82 

64 

81 

SO 

76 

79 

76 

78 

71 

7i 

76     69  64 

67  73 

70 

66 

7* 

.3 

MIN 

43 

57 

53 

49 

46 

52 

42 

44 

44 

3  7 

41 

46 

60 

47 

52 

49     45  39 

39  42 

48 

53 

*« 

.1 

ROBERTS  3  N 

85 

81 

80 

78 

76 

75 

65 

79 

75 

64 

74 

86 

83 

84 

S3 

89 

8» 

77 

79 

78 

79 

74 

71 

77  72 

65 

68  74 

72 

72 

76 

1 7 

MIN 

37 

63 

44 

47 

39 

50 

48 

40 

34 

29 

36 

44 

63 

51 

54 

50 

51 

46     43  32 

33  36 

45 

47 

44 

•  a 

ROCHELLE  I  W 

MAX 

82 

81 

75 

73 

70 

70 

65 

75 

71 

60 

62 

82 

80 

77 

76 

82 

63 

80 

7* 

75 

76 

76 

75 

66 

74     73  6* 

65  72 

70 

70 

73 

>4 

MIN 

42 

52 

45 

47 

38 

54 

41 

42 

31 

29 

41 

48 

55 

38 

51 

56 

51 

52 

48 

54 

4* 

43 

42 

37 

42 

*9  39 

40  45 

62 

48 

49 

.9 

ROCKFORD 

MAX 

81 

86 

76 

72 

71 

69 

63 

73 

69 

60 

63 

83 

62 

76 

79 

82 

83 

80 

73 

72 

76 

76 

72 

74  71 

65 

55  72 

71 

70 

73 

.9 

MIN 

42 

52 

38 

45 

35 

54 

38 

47 

30 

25 

43 

47 

67 

57 

45 

61 

47 

47 

47 

53 

♦  7 

40 

43 

47     45  34 

41  43 

55 

44 

.7 

3«e  reference  notes  follovlag  Stxtioa  Index. 
-    126  - 


Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1956 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
02 

76 
46 

75 
41 

69 
43 

71 
41 

68 
48 

65 
42 

74 
44 

58 
33 

59 
2  7 

64 
43 

83 
47 

80 
55 

75 
51 

77 
47 

82 
52 

84 
49 

72 
50 

73 
48 

73 
51 

79 
46 

76 
42 

63 
40 

63 
40 

75 
47 

58 
37 

64 
35 

65 
39 

72 
40 

70 
53 

70 
49 

71.4 
44.  1 

RUSHV I L  L  E 

MIN 

86 
51 

85 

83 
48 

80 

52 

77 
44 

74 
42 

39 

83 
39 

76 
38 

65 
38 

46 

87 
49 

86 
54 

52 

80 
56 

87 
55 

87 
54 

82 
53 

80 
53 

82 

52 

80 
54 

81 
51 

54 

78 

39 

78 
48 

70 
40 

70 
40 

70 
40 

75 
40 

72 
50 

74 
49 

78.9 
47.3 

MIN 

7<, 
41 

75 
58 

75 
44 

70 
50 

50 

58 

43 

79 
46 

73 
38 

54 
34 

62 
43 

50 

50 

79 
60 

76 
57 

76 

52 

84 

50 

68 
54 

61 

53 

66 

55 

64 

48 

68 
47 

64 
49 

56 
46 

73 
51 

72 
46 

59 
36 

61 
43 

72 
45 

72 
56 

68 
52 

69.4 
48.7 

MIN 

86 
53 

87 
65 

80 
62 

86 

56 

81 
45 

87 
57 

70 
40 

82 
46 

74 
46 

70 
42 

81 
44 

62 
52 

81 
59 

64 
52 

86 
55 

86 
52 

66 
48 

86 
48 

81 

52 

76 

53 

71 
48 

80 
53 

80 
51 

80 
42 

78 
55 

73 
43 

66 

37 

71 
39 

72 
45 

74 

50 

65 
56 

49.9 

SPRINGFIELD  HQ  AP 

MIN 

87 
48 

82 
57 

77 
55 

80 
50 

77 
40 

75 
52 

65 
41 

82 
44 

62 
4  1 

65 

38 

72 
45 

64 
55 

80 
59 

82 
54 

81 
60 

85 
57 

84 

52 

84 
50 

76 
55 

80 
55 

76 
55 

77 
51 

71 
44 

77 
39 

77 
54 

60 
41 

65 

38 

66 
39 

72 
48 

74 

55 

70 
49 

75.7 
49.1 

ST  OCKTON 

MIN 

80 
42 

79 
52 

75 
42 

71 
36 

65 

55 

63 
40 

71 
47 

59 
32 

60 
27 

64 
39 

81 
48 

76 
58 

72 
56 

76 
45 

84 

49 

83 

51 

71 
47 

72 
44 

73 
45 

76 
42 

77 
43 

75 
43 

66 

38 

72 
47 

69 
40 

64 

64 
40 

70 
44 

69 

70 
44 

71.6 
44.1 

SYCAMORE 

MIN 

81 
39 

78 
52 

76 
4  1 

73 
46 

73 
38 

68 
49 

64 

38 

77 
47 

66 

30 

62 
27 

63 
40 

84 
44 

83 
53 

76 

50 

85 
51 

84 

50 

75 
50 

72 
49 

75 
54 

77 
45 

75 
43 

68 
41 

63 

40 

75 
45 

72 
41 

63 
34 

66 

39 

73 
40 

71 

50 

72 
54 

73.0 
44.0 

TUSCOLA 

MIN 

83 
45 

84 
65 

74 
56 

84 

47 

78 
46 

78 
48 

68 
41 

81 

38 

75 
37 

66 
36 

70 
42 

83 
47 

61 
49 

65 
49 

64 

53 

84 
49 

83 

50 

82 
49 

79 
50 

60 
52 

80 
55 

78 

62 

75 
48 

76 
40 

76 

50 

71 
45 

64 

31 

76 
41 

74 

38 

75 
49 

79 
54 

77.  7 
46.8 

UR8ANA 

HIN 

85 
45 

82 
58 

74 
54 

80 
48 

74 
46 

76 
52 

65 
44 

80 
43 

62 

39 

62 

37 

68 
42 

83 
46 

62 
51 

63 
50 

62 
54 

64 

53 

82 
50 

82 
53 

77 
54 

79 
55 

76 
58 

78 

53 

72 
43 

74 
41 

77 
47 

64 

42 

64 

37 

68 
42 

75 
46 

72 
53 

72 
53 

75.4 
48.0 

VANDALIA  CAA  AP 

MIN 

87 
39 

86 
56 

71 
54 

85 
48 

79 
41 

81 
43 

68 
34 

82 
31 

65 
39 

68 
38 

74 
43 

93 
45 

79 
49 

84 
44 

64 
47 

85 
44 

85 
44 

84 
46 

80 
49 

81 

43 

71 
54 

80 
49 

77 
43 

78 
39 

79 
53 

62 
34 

66 

30 

68 
34 

74 
36 

73 
47 

68 
43 

77.0 
43.2 

V  I  ROE  N 

MIN 

84 
48 

85 
63 

78 
55 

82 
53 

78 
40 

78 
51 

67 
37 

83 
43 

70 
39 

65 
37 

73 
45 

84 
49 

80 
56 

82 
48 

82 
56 

85 
55 

85 
52 

83 
51 

75 

55 

80 

53 

77 
56 

79 
51 

74 
49 

77 

38 

77 
45 

71 

38 

64 

39 

67 
36 

72 
46 

74 
57 

70 
60 

48ll 

MIN 

82 
42 

78 
54 

76 
47 

75 
48 

73 
37 

70 
54 

64 

38 

71 
49 

66 

33 

61 
36 

66 
42 

83 
46 

78 
60 

76 
60 

75 
54 

83 
54 

84 

52 

77 
51 

73 

53 

76 
52 

75 
47 

75 
47 

70 
42 

67 
34 

74 

49 

73 
40 

64 

39 

66 
40 

71 
43 

69 
53 

70 
48 

73.  0 
46.6 

WATSEICA 

MIN 

80 
39 

80 
64 

75 
46 

73 
44 

72 
42 

73 
52 

64 

40 

79 
41 

65 
37 

61 
31 

67 
39 

75 
46 

83 
46 

82 
53 

82 
53 

83 
46 

83 
45 

82 
50 

75 
49 

78 
52 

76 
50 

76 
50 

69 
4* 

69 
40 

76 
46 

69 
45 

64 

29 

67 
36 

74 
42 

70 
49 

70 
49 

7*.  0 
4S.I 

WAUKEGAN 

MAX 
HIN 

77 
40 

75 
55 

72 
45 

63 

50 

61 

49 

68 

47 

64 
43 

7» 

47 

72 
36 

55 
32 

55 
42 

83 
48 

63 
56 

79 
58 

66 
53 

73 
51 

82 
54 

64 

50 

60 
52 

65 

53 

66 
46 

71 

43 

58 
46 

55 
45 

64 

52 

63 
44 

64 

37 

60 
46 

72 
45 

72 
54 

67 
48 

67,9 
47.4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
41 

79 
56 

73 
44 

72 
49 

66 

42 

69 
49 

63 
42 

74 
44 

71 
34 

57 
31 

62 
41 

61 
47 

61 
56 

77 
52 

74 
56 

8 1 

52 

8 1 

53 

79 

52 

69 

50 

70 
53 

71 
46 

74 

43 

71 
46 

59 
42 

74 
42 

72 
44 

63 
35 

66 
36 

72 
41 

71 
53 

66 

52 

71.5 
45.9 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 
MIN 

87 
50 

83 
61 

80 
57 

80 
52 

78 
43 

76 
46 

70 
42 

84 

36 

83 
44 

65 
42 

74 
47 

85 
50 

63 
56 

61 
51 

62 
69 

85 

52 

84 

51 

84 
46 

60 
54 

81 
49 

74 

57 

78 
64 

75 
50 

78 
40 

76 
56 

75 
44 

66 

37 

69 
40 

73 
43 

76 
54 

72 
63 

78.  1 
49.0 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

84 
42 

85 
63 

72 
51 

82 
48 

79 
40 

77 
53 

65 
41 

80 
40 

65 
38 

67 
34 

71 
39 

82 
49 

80 
50 

82 
48 

62 
52 

85 
52 

8* 

84 
48 

60 
51 

60 
52 

78 

55 

79 
50 

75 
49 

77 
39 

77 
50 

70 
44 

66 
34 

67 

39 

73 
43 

72 
60 

71 
60 

76.5 
46.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


aanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.13 

.08 

.14 

.02 

.13 

.10 

.19 

.13 

.15 

.27 

.13 

.11 

.14 

.19 

.13 

.  16 

.14 

.10 

.  11 

.  10 

.04 

.04 

.  11 

.  10 

.  10 

.  21 

.  10 

.10 

.06 

.09 

.13 

3.73 

WIND 

18 

48 

22 

3 

8 

8 

40 

22 

41 

29 

22 

17 

43 

28 

45 

20 

'10 

7 

10 

5 

20 

9 

21 

12 

16 

74 

17 

16 

11 

37 

34 

715 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.16 

.25 

.34 

.14 

.29 

.21 

.40 

.28 

.43 

.24 

.18 

.32 

.35 

.29 

.  24 

.23 

.18 

.20 

.  19 

.1". 

.22 

.10 

.47 

.  10 

.14 

.  29 

.18 

.13 

.15 

.23 

19 

7.29 

WIND 

69 

139 

84 

40 

106 

54 

132 

85 

179 

81 

55 

120 

171 

160 

76 

61 

24 

20 

27 

41 

38 

19 

142 

62 

68 

195 

64 

57 

91 

146 

132 

2748 

MAX 

74 

79 

82 

72 

77 

77 

70 

67 

76 

65 

67 

68 

BO 

77 

78 

79 

86 

81 

81 

73 

76 

75 

71 

76 

71 

71 

61 

6! 

67 

69 

70 

73.6 

MIN 

47 

47 

51 

51 

43 

50 

42 

41 

41 

40 

39 

43 

50 

51 

61 

56 

53 

52 

52 

56 

56 

54 

42 

41 

41 

46 

40 

40 

41 

46 

5; 

46.9 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

.31 

.07 

.03 

.08 

.16 

.08 

.20 

.13 

.13 

.13 

.13 

.12 

.12 

.12 

.21 

.05 

.09 

.11 

.09 

.11 

.07 

.10 

.11 

.20 

.14 

.01 

.03 

.0; 

.04 

.06 

.07 

3.33 

WIND 

33 

41 

23 

14 

36 

31 

34 

52 

25 

23 

35 

24 

39 

33 

14 

26 

12 

13 

9 

37 

7 

29 

18 

29 

2? 

30 

41 

3; 

4C 

3< 

3' 

892 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  5  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


a«0  r«fer«DC«  notes  tollovlag  Station  lodoz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


OCTOBER  1956 


Oaleoi 

'4 


0.5 


och  I 


Dubuque  WB  AP 


StOCktQD 

Bellevue  L  t  D  12 


O     •     3    Precipitation  only 

0  Precipitation,  storage 

O  -•>-   Precipitation  ond  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporatioi 

Type  of  gage:      O    Nan- recording-, 
•  Recording  -,       »    Botti  types 

Double  circle  combinations  indicate  ttie  availability  of 
more  detailed  meteorological  data. 


Rockford  4NE 
Ro._Kford  (J) 


Frecpo>t 

^  \  I  o 

Freeport  S»g  P%  , 

~  BockforS^CAA        @  B^i^mere  Swg  PI 
Lanark  '  *  "  ^ 

youQt  Carroll 


Mc  Henryl 

^  '  -o 

I  Waukegan 
Uc  Henry  2S  ' 


Oregoi 


j    H       1              Uc  Henry ]2S        j  \ 
1       1       liMareogp               I  \ 
.  _         videre  Swg  PI    1  1    \ 

"TT~:rr'    "V'T^^'-  \ 

-—-yy-'  ]\      Elslo,  I  ArliiHton  ifflghts  . 

wtr  wkfl    r  I  I  •        -       -  - 

y  l-H  -fV— tA 


Oregon    Rochelle  Sycamore, 


t — r 


pulton  Pan 


4SSE 
Skokle 

t — 


Davenport  LStD 

Illinois  City^Dlg— ✓      ^    ^       \  O 
Ho^ne  TO 


/7  Morrison  ■ 

( \  I   -V  ' 

/    V       ProphetstowD  ^ 


New  Boston  Dan 
Wapello  O  J^^^gpl, 


Walnut 


■  I    I        ^   ^*cago  Unlv 

H  ;    Chicago  »B  AP  \ 


Aledo  (E 

-o  \ 


Annaw^  | 
Kewanee   -  - 

"^•H-fJ — (§>  I  r-A 


IS 


Annaw^  A  i  i     '        -O  * 

«a.e.  PjL  V^Taf:?;s^  .uL 


 -Oi__j  Bradford  c/a  AP 

•  ,  ^-r-l  |!  Touloo  J  } 

J_  Alo^xls  ttr  »Is^  Galesburg  [|=rr.iest?tf  Si: 


r  Galesburg   

-o-  w^yo' 

Prlncevl^  2N* 


Cbllllcothrf 
/  ' 


r  «   /  I        I  -o-  - 

..T      Jt,.,r.  Wheaton  Col 

Shabbona^^NE  Col. 

Paw  Paw ,  ^   

'^l    /                1        Lockport  L&D 
'  1        LockDort  PH' 

!  O 

Newark  7E   .       ^„     ,   _  . 

I  ,  grandon  Rd    --<>  S-rVpt*- 

yorrls  3NE      I  [  *  ^  , 

O- Qchannahon  Dres,de8  Is.  | 
"orris   O         .  I/O  Jfeol^o''^ 

L.._2o;5:--| 

Dtlca  Starved  Bock  Daa  '  •*  I     ou  ik 

I .  J  ■  sneiDy 

Kankakee  4HW    Kankakee  Swg  PI  # 

I^Dwlgbt  St  Reform  |         Kankakee  3SW 


Salle  Peru 


Peoria  WB  AP 


^  I     '    -o  \ 


Grldley  Q  -O-' 


T 


ngtia^Jj;^/  Chono,     |  "  Pip  City 


-Hudson  Lake  tloomlDgton _ 


Roberts  3N 

i 


cV.b^-J-.'''       Caa°L    i--^''^^     /„,,„?/|     »l-"»^e*a  Normal 

O  ^  Marietta  /  .'^  Bluo,r„B,{„  !  O 

I/'  ^1       ,'  y      »  Downs  2NE  tSf^ '^fl  ? '_!L  .  . 

r  i-A — I  \   r  @ 

2  „  !    J'\7ZZ.r  r,f.^7~  l^antoul  Chaniit 


Table  Gro 


Bavana  2 


I 


^  0.5 

-O- 

Fowle 


^/  Farmer  City | 
Clinton  IS 


Hason  '^'^yj  I 

O  ,       -O        ciTindlervllle  i\  /\         !  Urtana  Exi  FaV^ 

—  t        \       llaroa  '  Uoutlcello 

aakl  1  T-A  I  n  ' 


  Qulncy 

Qulncy  Men 


idlervlll,_. 

'«t  Sterllae  X        '"'O'        I  •""""/"'•K  3W 

»t  Sterllog^^^  _^  Boardstown      |  O 

CAA  AP  ^  Beardstown  LaOrange  Dan,'. J 


aooi^estoi 


Danv/lc    I  Covington 


Mt  Pull 

1  'O 


I — -r 


c-i-iggBviiie  /"6~ii"''"°;s;i«  ^«  "  / 

-O-  .    Bluffs     Jacksonville',  ,' 


1     >*T^  Plttsfield  Wtr  Wks  | 

^  O  Rockport         t  I  


Nur  -O. 


ant  Hill  /  I 

fS.     °  /  -O 
 J    White  Hall 


ILLINOIS 


I    Springfield  W  A] 
./ 

J/ 

Jtaylorv 
'  O 


/  -0-1 

/virden            irfrrleonvllle  IE  I 
/               I         j>«k^  Panai 
l^rrlsonvllle  -Oj 


\        'l        Greenfield  j         f  1   /  I 

Ish.r-,,  1  J~  CarUnvllle  4E^' 

-T    UedW^_,/|  "'i;^"""  r- 


din  dr"^ 
)  1  ^ 

I     ^  Jerseyvill 


»       ;     Grafton  I       Ht  Oil 

Vv^i — I — 

\      /  Elsah  V»  „       Carpenter  ISW 

-o      I  • 

Alton  Dam  26 
St  Louis  WS  AP/  lO 


1 


Evanston  Pump  S 
Skokle  N  Side 
 Skok 


Loyola  Uni 


Lakevlew  Pump  Sta' 

Bayfalr  Pump  Sta 

Ho  Branch  Pump  Sta 
apringfld  Pump  Sta, 


Cbicagi 


)\rB  City 


Cicero  -  . 

^     _  Sanitary  Diat  Off 

•     ?  \ 

f  W  Side     Sanitary  Dlspat 


Chicago  Dn 


Chicago  WB  AB 


Boseland  Pump  Stal 


Calumet  Treat  Wki 


CHICAGO 


Edwardsville 


■  CollinsvUle 

 ^  

E.  St.  Louis  Parks  Col 
-O-      Jo-  Bellevill 


Crystal  cftty  IN     t  i  Red  Bud 


-o-  1 

Welngarten 


Vandalla  CAA  AP  Vandall 


nester  '  

X/  I  ]  ^GalatialW  S 

^llurphysboro  wtr  Wks    „arion  2W  |,  HarrisBurgl 

llle  *   >).  I    O  I  -O-  (j.Harrlsburg  Disposal 

r  ^     _     .      T.  '  -      L.  I  I  0'shawn»»Ptn 


Carbondale  Swg  PI 


 f""~\ 

Hew  Burnelde  '-,^1  *-  » 

1  ■  niza\>ethtown 

Glendale  Exp  Fm  I  ~~ 

I,  ^. 

I  ■*■ 

 \   Golconda  Dajn 


Cairo  «B  City 


Revised  11/55    WRPC  KC 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data".  Isollnes 
are  drawn  throush  points  of  approximately  equal  values. 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


OCTOBER  1956 


t  TAT  ION  LEGEND 
O     •     O     Precipitation  only 
<D  P.'SCipifofion,  storage 

O-  -■>■    Precipitation  arttl  Temperature 

f'reC'Pi  ration,  Temperature  and  E^aporatio 


Type  of  gage:       O    Nan  -  recording , 
•  Recording ,       »    Bolt)  types 
Double  circle  combinations  indicate  the 
more  detailed  meteorological  data 


^    Chicago  Dnlv 


New  Bosi.ua  Dan 


_  Alexis  Wtr  Wkel 


rllngton  WB  AP 


tCalesburg  [j  ■  Edels 
o  II  o 

-O  1  Prlncevllle  2NW 

H'^nmoutb   I  |' 


Chicago  KB  AP  \ 

lig^t  pa  \  T  \ 

Ne.ark  7E     ,L  ^  J   -  J''■L''J.''^^\ 

I  Cjol.  Brandon  Rd    --0-  JTrr,  ■ 

Morris  3(11      I  ]  ' 

'  O  Oti,a„„a|,on  Dres 

•                 '  -Q-    'f^            O    "T"*   °  I  I  °- 

fe  Baker^rk  "q  La' Tai'lelS  |S       Marseilles  Lock 

Ke.anee/cTf  gO°_~  .■           lutlca  Starved  Rock  Da.  '         _J  ,  ,  ^^^j^^ 

*                   ^           '                  ■  Kankakee  4N1  Kankatee  S«g  PI  • 

io"!!lJ_^  -!  1^ 

I^Dalgbt  St  Reform  \         Kankakee  |3SW_ 


6o_.(§)  r 

■  -O-X—^  Brad  ford  CAA  A[ 

'•q  Kelthsburg  INW  1  Galva  Tj~    q  ' 

;  ,  —I  'I  Toulon  I 


 ^ 

Chllllcotbe  Mlnonk  I 


Yates  City  • 


I  Falrbury  Wtr  Iks 

I,  .^s.n.^jf;°-^n- 

Peoria  LiD  rf'^  Ljludson  Lake  Bloonlngton  _  .   Robort8_3N. 

ol  \^--J 

Canton  V 

'  " 1    Rloo.i'nfton  \  0 


O         Bloomlngton  Normal 
Bloonlngto 


1  Ol.  Ro,  ,  @  I  i  I 
 '  ^7  [Rantoul  CHanute  AF 


Chicago  WB  AP 


Roseland  Pump  Sta 


Calumet  Treat  Wks 


CHICAGO 


**V  /  I  j  *~|     a'Oalatla  1»  ^ 

^Murphysboro  VtfUUfe    Marlon  2W      I  Harrisburg^l  *^ 

°"  CarboWlj  Swg  Pi  I 

Grand  To.er  2N    -^llakanda  IN.  I  _ 

 ■  t  ^?5r+ 


;1  

Cobden  2S  Burnslde 


\ 


-o- 

»      -o-  I 

»    Anna  tN»  | 


Cape  Girardeau  St  TC  - 


1  '  Bllzabethtowi 

Glendale  Kxp  Fm,  j-^.— 
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Isollnes  are 


drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 


STATION  INDEX 

ILLINOIS 


OCTOBER  ISSS 


Station 

Index  No. 

County 

*i 
g» 

Latitude 

1 

;  Longitude 

a 

1 

o 
t3 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Station 

d 
'm 

O 

T3 
JS 

County 

1  Drainage!  I 

Latitude 

j  Longitude 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

d 
B 

Predp 

Temp. 

|precip.| 

AlbloD 

Edwards 

38  22 

88  03 

447 

8P 

SP 

BeBsie  Ellen 

2  3  5  7 

Klrkvood  3  W 

40  52 

90  48 

700 

6P 

3 

Aledo  2  E 

0072 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Hugh  R,  Kesbltt 

2  3  5 

Klrkwood  2  NNE 

4766 

Warren 

* 

40  54 

90  44 

760 

6P 

Archie  B.  Mclntoeh 

3 

0082 

694 

La  Grange  Lock  t  Dam 

4817 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

01?-' 

38  53 

90  11 

432 

MID 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

La  Barpe 

4823 

Hancock 

I 

40  35 

90  58 

691 

7P 

TA 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7  ^ 

0187 

37  28 

89  14 

645 

TP 

7P 

2  3  5 

7 

Lanark 

4879 

Carroll 

42  06 

89  50 

876 

UID 

C 

Add««bd 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

La  Salle 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Westclox  CTI  Corp. 

2  3  5 

Aatlocli 

0203 

42  29 

68  06 

7P 

7P 

Boy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

La  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

TA 

Sm.  K,  Boehm 

3 

680 

George  A.  Bonemann 

Lawrencevllle 

4959 

Lawrence 

500 

8A 

0330 

40  14 

90  57 

655 

HID 

C 

5036 

HcLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

7P 

3 

Aurora  Collsg* 

0338 

41  45 

88  20 

744 

7P 

Pbys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

5079 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

T 

Avon 

0356 

Fulton 

40  40 

90  26 

640 

7A 

Harold  L.  Bell 

3 

Lockport  Lock  &  Dam 

41  34 

88  05 

585 

UID  iCorps  of  Engineers 

C 

0445 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

Lockport  Power  House 

5136 

Win 

41  34 

88  lo 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

590 

G.  Russell  Hetcalf 

Louisville 

5216 

460 

MID 

Roy  H,  Dawkins 

0447 

39  45 

91  02 

650 

MID 

Dewey  L .  Andrews 

C 

Mackinaw 

5272 

Tazewell 

1 

40  32 

89  22 

620 

6P 

Cecil  K.  Trimble 

3 

•rry 

0448 

39  47 

90  59 

810 

MID 

Paul  R.  Bull 

C 

UcDonough 

40  28 

90  40 

702 

6P 

W.  S.  Newell 

3 

Barry  6  N 

0449 

Adams 

39  47 

91  03 

760 

HID 

G.  William  Davidson 

C 

Makanda  1  NW 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P  Marvey  B.  Hartline 

2  3  5 

Barry  6  NNE 

0450 

39  47 

91  01 

MID 

Orville  V.  Rlgg 

C 

Uarengo 

5326 

HcHenry 

42  15 

825 

6P 

6P 

ria  ire  Loof bourrow 

2  3  5 

7 

Marietta 

5334 

Pulton 

90  24 

MID 

Joseph  Ace  McCance 

0452 

39  42 

91  06 

MID 

C 

Uarlon  2  W 

5342 

4 

37  44 

86  55 

448 

5P 

C.  N.  Danielson 

3 

ay  s 

0480 

39  44 

90  54 

840 

HID 

Kline  Hill 

C 

Haroa 

5364 

40  02 

88  58 

MID 

John  E ,  Kltoweki 

C 

Baylls  4  HW 

Pike 

39  45 

90  58 

720 

HID 

Albyn  0.  Pearn 

C 

Harsellles  Lock 

41  20 

86  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

0482 

39  45 

90  57 

757 

HID 

Dolores  J .  Berget 

C 

Harsboll 

j380 

:iark 

39  23 

87  42 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

450 

Samuel  C.  Crowell 

Hason  City 

5413 

581 

MID  ICarl  0.  Tomlln 

0510 

38  32 

89  51 

447 

MID 

HID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Hattoon 

5430 

7 

39  28 

88  21 

718 

JID 

UID 

Ceo  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

c  V  er 

0583 

42  16 

88  52 

753 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

HcBeory 

5493 

HcBenry 

42  21 

88  16 

760 

ilID 

Louis  J.  Althoff 

Beotley 

0598 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

HcBenry  2  S 

42  19 

88  15 

6P  'John  J.  Barnlngs 

3 

0608 

Franklin 

38  00 

88  55 

450 

6P 

Benton  Water  Dept. 

3 

HcLeaneboro 

5515 

Hamilton 

38  05 

88  32 

458 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

775 

Herl  L.  Burgin 

Hedora 

5539 

620 

0766 

40  30 

89  00 

830 

4P 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

5712 

Woodford 

1 

40  54 

89  02 

755 

7P 

2  3  5 

07S1 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Hortrup 

3 

Hollne  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

589 

MID 

2  3  5 

7  C 

Bradford  CAA  AP 

0873 

41  13 

89  37 

795 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

40  55 

90  36 

6P 

6P 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

0993 

MBBBaC 

37  08 

88  39 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

Hontlcello 

5791 

Piatt 

J 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  Giffln 

3 

314 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

7  C 

UorrlB 

5820 

Grundy 

520 

1250 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  0.  Bammond 

3 

Horris  3  tTE 

5625 

Grundy 

1 

41  24 

86  22 

549 

6P 

2  3  5 

C'lrboodale  Sevagc  Plaot 

1265 

37  44 

89  12 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Horrisoo 

5833 

Whiteside 

41  49 

89  58 

603 

5P 

2  3  5 

Carllovllle  4  E 

1280 

Uacoupln 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

39  25 

89  27 

MID 

Frank  A.  Lowls 

C 

1288 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

2  3  5 

liorrlsonvllle  1  E 

5846 

Christian 

}_ 

39  25 

89  26 

638 

7P 

7P 

.John  R.  Lowls 

2  3  5 

7 

White 

403 

George  C .  Danner 

Ht .  Carmel  3  N 

5893 

Wabash 

400 

1304 

Hadlson 

38  53 

89  54 

520 

UID 

Soil  Cons.  Service 

c 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

4 

42  05 

89  58 

817 

TP 

2  3  5 

1329 

Clark 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A  Newllo 

3 

Mount  Olive  2  NE 

5917 

Hacoupln 

39  04 

89  42 

685 

3 

Centralla  4  KVE 

1386 

Ifarlon 

38  35 

89  07 

6P 

Radio  Station  WCNT 

3 

Logan 

40  01 

89  17 

SP 

Alva  Brown 

3 

Cbaodlervl lie 

1412 

40  03 

90  09 

465 

7A 

Burdelte  W.  Boon 

3 

Uount  Sterling 

5935 

39  59 

711 

5P 

domer  L .  Renaker 

3 

Grundy 

506 

5943 

Jefferson 

88  54 

480 

Charleston  2  VHV 

1436 

Coles 

39  30 

88  12 

6P 

7A 

Radio  Station  WEIC 

2  3  5 

Murphysboro  Waterworks 

5983 

Jackson 

37  46 

89  19 

420 

C 

1475 

40  44 

88  44 

720 

5P 

C,  Merle  Parry 

2  3  5 

Nashville  3  NW 

6011 

Washington 

38  23 

89  25 

505 

3 

Chester 

Randolph 

4 

37  54 

89  49 

400 

Acklas  B.  Uartlo 

3 

Newark  7  E 

Kendall 

41  33 

88  26 

6P 

Kenneth  A.  Richard 

3 

Cblcago  Cal  Tr  ITkB 

1522 

3 

41  40 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

New  BoGton  Dam  17 

6080 

Kercer 

41  11 

91  03 

546 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

3 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

6085 

Mercer 

571 

Karl  F.  Walker 

1537 

3 

42  00 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Diet 

c 

New  Burns Ide 

6093 

37  35 

88  46 

560 

5P 

Hae  HcCabe 

2  3  5 

1542 

3 

41  58 

87  45 

647 

MID 

Cty  Engr  Btr  Purlf 

c 

Newton 

6159 

39  00 

88  10 

513 

6P 

6P 

George  H,  Payne 

2  3  5 

7  C 

Chicago  M  Br  Pump  Sta 

1547 

Cook 

3 

87  42 

HID 

Cbgo  Sanitary  Dlst 

c 

Olney  Radio  Station 

38  43 

86  04 

5P 

5P 

Radio  Station  ffVLN 

2  3  5 

1552 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

c 

.Oregon 

6490 

Ogle 

42  01 

89  20 

700 

MIO 

Carnation  Company 

C 

Cblcago  San  Dlst  Dlsp 

Cook 

3 

602 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

474 

7P 

John  A.  Beed 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

3 

41  54 

87  38 

630 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Palestine 

6558 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

TP 

TP 

B.  U.  Gaddis 

2  3  5 

Chicago  S.  Filter  plant 

1564 

3 

41  45 

87  33 

611 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Pana 

6579 

Christ lao 

39  23 

89  05 

696 

TP 

TP 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Cbgo  Springfield  Prspg 

1567 

41  55 

87  44 

630 

UID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Edgar 

39  37 

87  41 

UID 

City  of  Paris 

C 

1572 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

2  3  5 

6610 

Edgar 

39  38 

87  42 

739 

TP 

7P 

City  cf  Paris 

2  3  5 

3 

610 

HID 

7  C 

6616 

710 

HID 

Park  Forest  Wtr  Co, 

1582 

3 

41  53 

87  38 

594 

HID 

MID 

2  3  5 

c 

Paw  Paw 

6661 

1 

41  41 

88  59 

928 

7A 

3 

1627 

40  55 

69  29 

460 

8A 

3 

6670 

39  49 

91  14 

760 

6P 

3 

1648 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Peoria  Lock  &  Dam 

6706 

40  37 

89  39 

445 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Clsoe  Brovn  Camp 

1664 

Wayne 

7 

38  31 

88  24 

UID 

Pure  OH  Company 

c 

Peoria  ?fB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

89  41 

654 

MID 

UID 

2  3  5 

7  C 

Clinton  1  S 

1 

C.  E.  Corrington 

6725 

Will 

722 

2P 

Ulna  Cutl 

Cobden  2  3 

1775 

4 

37  30 

89  IS 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Petersburg  3  W 

6760 

Henard 

1 

40  01 

69  54 

605 

6P 

Richard  H.  Melcher 

3 

Col  1 toevllle 

1825 

Hadlson 

4 

38  40 

89  59 

555 

HID 

c 

Piper  City 

6819 

Ford 

40  45 

86  11 

670 

HID 

Ronald  J.  Wlasor 

c 

Coultervllle  RfeB . 

1944 

Randolph 

38  12 

89  36 

HID 

William  H.  Smith 

c 

Plttefletd  Waterworks 

39  39 

90  48 

HID 

Plttfifield  Wtrwks 

c 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

c 

Pleasaat  Hill 

6861 

Pike 

■* 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Gal loway 

3 

Danville 

Vermilion 

7 

602 

7P 

Radio  Station  WDAN 

6910 

647 

7A 

Roger  Williams 

DBDvllle  Sevage  Plant 

2145 

Vernlllon 

7 

40  06 

87  36 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Prairie  du  Rocber 

6973 

Randolph 

4 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Lewis  Tebeau 

3 

c 

2193 

1 

39  51 

88  58 

670 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Princeton  1  S 

6996 

89  28 

700 

MID 

Uiles  W.  Bryant 

c 

Lee 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

William  R.  Shuck 

2  3  5 

7 

Prlncevllle  2  NW 

7004 

40  57 

89  47 

6P 

Frank  S-  Stewart 

3 

Downs  2  KE 

2417 

ycLcan 

40  25 

88  51 

794 

UID 

Ada  A.  Devlne 

C 

Prophetstown 

7014 

Wbltestde 

41  40 

89  56 

625 

KID 

Pub  Svc  Co  of  N  111 

C 

Du  Quoin  2  3 

440 

6P 

111 .  State  police 

2  3  5 

Qulncy 

7067 

601 

7P 

A.  R.  Gibson 

?  3  5 

Dwlght  St.  Reforniatory 

2502 

Livingston 

41  05 

88  28 

641 

HID 

C 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

4 

39  56 

91  11 

762 

MID 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

2614 

38  34 

90  11 

410 

7P 

ParkG  College 

2  3  5 

Qulncy  Dan  21 

7077 

39  54 

91  26 

483 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Peoria 

40  57 

89  38 

HID 

Bale  B.  Kenyon 

C 

Qulncy  Uemorlal  Bridge 

7082 

Adams 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  VoUbracht 

3 

EdwnrdBville 

2679 

4 

38  49 

89  58 

554 

6P 

3 

Rantoul  Chanute  AP  B->Ee 

7150 

40  18 

68  09 

740 

HID 

UID 

V.S.  Air  Force 

7  3  5 

7  C 

Eff lagbBB 

Ef f ingbau 

7 

595 

6P 

Radio  Statloo%CRA 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

444 

7A 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

3 

2736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W,  0.  Beckner 

3 

7244 

2 

38  22 

89  11 

544 

HID 

Mabel  Martin 

C 

Elfzabothtown 

2750 

BardiD 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Roberts  3  N 

7336 

Ford 

7 

40  40 

88  11 

786 

TP 

7P 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

Jersey 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  PrlQclpla  Col. 

3 

Rochelle  1  w 

7349 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

798 

5P 

5P 

California  Pkg  Corp 

2  3  5 

7 

Evaneton  Puaplng  Sta. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

C 

Rockford 

7375 

6 

42  17 

89  05 

6P 

6P 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Palrbury  »ater»ork6 

Livingston 

691 

Rockford  4  NE 

7377 

850 

7A 

Mrs.  D.  S  Cummlngs 

3  6 

Fairfield   ^  S 

2931 

Wayne 

7 

38  22 

88  22 

4S1 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Rockford  CAA  AP 

6 

42  12 

89  06 

728 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

De  Witt 

40  14 

es  38 

732 

UID 

Norah  Yeagle 

C 

Rockport 

4 

39  32 

91  00 

490 

8A 

George  Ogle 

3 

3109 

Clay 

38  40 

86  28 

6P 

6P 

Brman  0.  Beck 

2  3  5 

Rushvllle 

7551 

Schuyler 

40  07 

90  34 

6P 

6P 

Gain  Bros .  Greenhse 

2  3  5 

Freeport 

3257 

6 

42  IS 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Ste  Harle 

7603 

7 

38  56 

88  01 

500 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

Freeport  Sevage  Plant 

6 

743 

Alvln  W.  Tlmm 

Salem 

7636 

544 

5P 

Glen  R.  Hopkins 

3 

Fulton  Da«  13 

3290 

4 

41  54 

90  09 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

Shabbona  5  NNE 

7833 

Dekalb 

1 

41  50 

88  51 

870 

MID 

U.  of  111  N.  Exp  Fid 

C 

GalatU  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

JOBepbine  Barrls 

C 

Shawneetown  New  Town 

7859 

Gallatin 

5 

37  43 

88  11 

400 

7A 

Jake  H.  Stewart 

3 

3312 

Jo  Daviess 

42  24 

90  26 

611 

KW  111.  Gas  b  Elec . 

3 

Sldell 

7952 

7 

39  55 

87  49 

7A 

rhelna  Lone 

Galeeburg 

3320 

40  57 

90  22 

8A 

2  3  5 

Skokie 

Cook'^^**" 

3 

42  02 

87  4C 

610 

5P 

5P 

Hurray  L  Trettel 

2  3  5 

Galva 

Henry 

1 

849 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

Skokie  N  Side  Tr  Wke 

600 

MID  thgo  Sflnltnry  Dist. 

Geneseo 

3384 

Benry 

41  27 

90  10 

639 

6P 

2  3  5 

Sparta 

8147 

Randolph 

4 

38  08 

89  42 

535 

6P 

6P 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5 

7 

Gibson  City 

3413 

Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstram 

3 

Springfield  "B  Airport 

8179 

39  50 

89  40 

589 

UID 

HID 

U.S.  Weather  Bnreau 

?  3  5  6 

7  C 

3455 

40  50 

91  04 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Stlckoey  W  Side  Tr  Wks 

Cook 

41  49 

87  46 

UID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Glendale  Exp.  Farto 

3482 

Pope*'^^*'° 

5 

37  26 

88  40 

500 

7A 

0.8.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

8293 

4 

42  21 

90  00 

1000 

5P 

5P 

E,    A.  Curtlss 

2  3  5 

T 

Golconda  Dan  51 

5 

354 

HID 

CorpB  of  Engineers 

7  C 

Streator  3  N 

8353 

645 

Radio  Station  WI7Z 

3 

Golden 

3530 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

3 

Sullivan  Waterworks 

2 

39  34 

88  37 

MID 

Ray  Llndley 

C 

Grafton 

3572 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

R.   Imogene  DeSherlii 

3 

8452 

41  59 

88  41 

840 

8P 

7P 

Frank  C.  Dean 

?  3  5 

3S95 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

TaylorvHle 

8491 

Christian 

1 

39  33 

89  18 

7A 

John  W.  Coale 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

1 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Lloyd  S .  Hedarls 

C 

Tlskllwa 

1 

41  17 

89  30 

512 

6P 

Orville  L.  Weaver 

3 

Greenup  i  g 

7 

600 

Leonard  U.  Nichols 

Toulon 

5P 

Ernest  R.  Robson 

3 

Greenville 

3693 

2 

38  53 

89  24 

TP 

7P 

Deane  J.  UcAlister 

2  3  5 

Tuscola 

7 

39  48 

88  17 

6P 

6P 

DeKalb  Agri.  Assn 

2  3  5 

7 

370B 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

tjrbana 

7 

40  06 

88  14 

UID 

MID 

State  Water  Survey 

2  3  5 

3717 

cllhoun 

39  43 

90  44 

685 

6P 

8A 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Urbana  Engr .  Campus 

8750 

Champa Ign 

7 

40  07 

88  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Bard In 

3850 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

3 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

41  19 

88  59 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Barrleburg 

Saline 

5 

366 

6P 

Vandal  la 

HID 

George  tngland 

C 

Harrtaburg  Dieposnl  PI 

3864 

Sallno 

5 

37  44 

88  31 

6A 

W.  Barrlson  Kibler 

3 

Vandalla  CAA  AP 

2 

38  59 

89  10 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

?  3  5 

3930 

Mason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

2  3  5 

39  30 

89  46 

6P 

6P 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

3940 

40  18 

90  04 

460 

6A 

Merle  L.  Riley 

3 

8916 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

5P 

Carl  F.  Nelick 

2  3  5 

Hllleboro 

4108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

720 

7A 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

8976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

5P 

Charles  Ewing 

3 

Boopeston 

4198 

VerallloD 

7 

40  £8 

87  40 

717 

6P 

6P 

2  3  5 

7  C 

Washington 

8990 

Tazeve 1 1 

1 

40  42 

89  24 

HID 

E.  J.  Hackmao 

C 

BudBOn  Lk  Blooalngtoo 

McLean 

1 

40  40 

88  56 

740 

HID 

C 

Waterloo 

38  20 

90  09 

8A 

E.  B-  Wolf 

3 

ButeonvUle 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

Ed.  S.  Dry 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Butaonville  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

7 

39  08 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

3 

Waukegan 

9029 

Lake 

3 

42  22 

87  52 

680 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Illinois  City  Dan  16 

4355 

Rock  Island 

4 

41  25 

91  01 

554 

8A 

3 

C 

7 

38  21 

88  35 

7A 

Paul  F.  Nichols 

C 

JacksooviUe 

4442 

39  44 

90  14 

6P 

6P 

2  3  5 

Wenona 

1 

41  03 

89  03 

HID 

Leonard  H.  Foley 

c 

JackBonvllle  Sewage  pi 

39  44 

90  14 

HID 

West  Frankfort 

4 

37  54 

88  54 

UID 

CLOSED  ------ 

10/1/56 

Janesvllle 

4465 

CuMber land 

39  22 

86  15 

MID 

C 

Wheaton  College 

41  52 

88  06 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

4489 

Jersey 

1 

39  09 

90  20 

6P 

Borne  Ridge  Farm 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

9241 

Greene 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

Joltet  Brandon  Rd  Dan 

4530 

will 

1 

41  30 

88  08 

543 

Corps  of  Engineers 

3 

Wilcox 

92T4 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

.Tol  let 

4535 

41  32 

88  05 

UID 

2  3  5 

7 

Windsor 

Shelby 

2 

39  26 

86  36 

6P 

6P 

Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 

7 

Rankakee  3  St 

4593 

Kankakee 

41  OS 

87  55 

625 

6P 

7A 

Oelber  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Yates  City 

9616 

1 

40  47 

90  01 

UID 

Ora  L.  Bell 

C 

Kankakee  4  m 

Kankakee 

41  08 

87  56 

631 

6P 

6P 

M.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plaot 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

MID 

Hun.   Sew.  Tr.  Plant 

C 

KolthBburg  1  KV 

4655 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  M.  Morris 

3 

Kewanee 

4710 

1 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

471S 

1 

41  15 

89  54 

800 

UID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

Klrkwood  2  tn 

4764 

4 

40  53 

90  47 

730 

HID 

Andrew  C .  Young 

C 

COOT:     1.  llimoU    2.  KawkawklK    3.  Lake  MlchlgBD    4.  MIbbIbbIppI    5.  Ohio    6.  Bock    7.  Wabaab 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Office,  Station  A,  Box  643,  Cham- 
paign, Illinois,  or  to  any  weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW .   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from' 65**F . 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  locr.l  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
In  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of 
this  publication  for  interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station -Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents. 
Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  issues  of  Local  Climatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 
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WEATHER  SUMMARY 

November  was  near  average  for  precipitation  and  temperature  but  there  was  considerable  variability  in  temperature  during 
the  month. 

TEMPERATURE     Monthly  mean  temperatures  were  rather  close  to  the  long-term  averages  in  most  sections  of  the  State  but 
this  fact  is  misleading.     Most  daily  temperatures  were  either  considerably  above  or  below  average  and  it  was  only  inci- 
dental that  these  extremes  tended  to  cancel  out  in  the  monthly  average. 

The  unusual  warmth  of  middle  and  late  October  continued  into  November  with  daily  maximum  temperatures  reaching  the  high 
60's  or  low  70's  until  about  November  6.     The  period  from  the  7th  through  the  20th  featured  alternate  warm  and  cold 
periods  of  two  or  three  days  in  length.     The  last  10  days  of  the  month  were  consistently  cold. 

PRECIPITATION  was  fairly  well  distributed  in  time  and  space.     Following  the  drought-breaking  rains  of  October  25-26, 
there  was  substantial  rain  activity  peaked  at  November  5th  and  15th.     The  period  November  20-26th  was  rather  cloudy  with 
recurrent  light  precipitation. 

Monthly  precipitation  was  mostly  in  the  range  of  65%  to  100%  of  the  long-term  average.  Compared  to  the  long-term  average 
the  wettest  sections  were  in  the  extreme  northwest. 

SNOWFALL     Traces  of  snow  accompanied  the  changes  to  colder  weather  on  November  7-oth  and  15-16th.     Some  snow  fell  almost 
every  day  from  the  21st  through  the  30th.     Accumulations  of  1  to  2  inches  occurred  in  all  except  extreme  southern  areas 
on  the  23rd  and  25th. 

AGRICULTURAL  WEATHER     Corn  picking  was  completed  during  the  first  few  days  of  the  month.     Cattle  and  hogs  did  well  at 
gleaning  corn  fields  during  the   first  half  of  November  but  pastures  were  non-productive.     The  condition  of  winter  wheat 
and  legumes  was  improved  by  timely  rains  so  that  these  crops  were  in  fair  to  good  condition  for  winter.     The  subsoil 
moisture  supply  remained  rather  poor  in  many  northern  areas.     The  topsoil  was  frozen  in  the  north  and  in  most  central 
areas  during  the  last  week  of  the  month. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS     The  long  autumn  drought  so  reduced  flow  in  the  Illinois  and  upper  Mississippi  Rivers  as  to  seri- 
ously interfere  with  barge  traffic  at  Alton.     Substantial  surface  runoff  during  the  rains  of  the  15th  and  20th  was  very 
helpful  in  filling  water  supply  reservoirs  in  southwestern  Illinois.     Fuel  consumption  was  near  normal  during  November 
but  the  seasonal  requirements  through  the  end  of  the  month  were  still  below  normal.     Thanksgiving  Day,  the  22nd,  was 
cold  with  snow  flurries  early  in  the  day  but  with  sunshine  during  the  afternoon. 

SEVERE  STORMS     There  were  no  damaging  thunderstorms  during  the  month.     Late  on  the  15th,   a  deepening  storm  center  over 
Wisconsin  caused  westerly  winds  of  50  mph  in  the  Chicago  and  Rockford  areas  with  widespread  but  light  damage  resulting. 
The  widespread  1-3  inch   snows  of  the  23rd  and  25th   (Thanksgiving  weekend)   caused  slippery  pavements  and  numerous  traffic 
accidents  and  delays  as  far  south  as  the  East  St.   Louis  area. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY  November  had  the  usual  pattern  of  repeated  invasions  of  polar  air  with  each  new  air  mass  a  little 
colder  than  the  last.     Well  marked  cold  fronts  crossed  the  State  on  November  5-6th,  11th,  15th,  19-20th,  25th,   and  28th. 

The  persistent  cold  weather  and  frequent  light  shower  activity  of  November  21st-30th  was  associated  with  a  deep  low 
aloft  over  eastern  Canada.     Similarly,  the  persistent  warmth  of  November  lst-6th  was  associated  with  a  deep  trough  aloft 
over  the  Rockies.     During  the  period  November  7-20th,  a  succession  of  minor  upper  air  troughs  moved  eastward  over  the 
State. 

Precipitation  was  associated  with  the  cold  fronts  or  with  unstable  cold  air  masses.  Cloudiness  and  humidity  were  gener- 
ally near  average  during  the  month  except  that  the  extreme  southern  counties  had  above-average  sunshine. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS 
Hottest  temperature:     81  at  Carlyle  on  the  4th,  at  Carlinville  on  the  5th,  and  at  Harrisburg  "on  the  4th  and  5th. 
Coldest  temperature:     3  at  Vandalia  on  the  23rd. 
Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  48.1. 
Coldest  station:     Stockton  with  a  mean  temperature  of  37.0. 

Hottest  day:     Northern  Division,  1st;  Central  Division,  4th;  Southern  Division,  4th. 
Coldest  night:     Northern  Division,  29th;  Central  Division,  24th;   Southern  Division,  24th. 

Largest  monthly  precipitation  total:     4.88  inches  at  Grand  Tower  with  more  than  4  inches  also  at  Hardin  and  Stockton. 

Smallest  monthly  precipitation  total:     0.50  inch  at  Quincy  Dam  21  with  less  than  0.80  inch  also  at  Morris  3NE ,  Newark, 
Quincy,  Quincy  Memorial  Bridge,  and  Warsaw. 

Greatest  daily  precipitation  amount  between  observation  times:     2.69  inches  at  Cairo  on  the  20th. 

Snowfall,  greatest  monthly  total:  4.0  inches  at  Clinton  with  more  than  3.0  inches  also  at  Albion,  LeRoy ,  Rantoul,  Rush- 
ville,  and  Urbana. 

The  first  measurable  snowfall  occurred  on  November  21st. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:     Springfield  reported  a  new  daily  high  temperature  record  on  the  4th. 

Lothar  A.  Joos 
State  CI imatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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0 

3 

15 

0 

2.31 

0.12 

1.10 

6 

1.7 

4 

2 

1 

62.6 

31.8 

42,2 

0,2 

75 

6 

14 

29 

577 

0 

3 

18 

0 

3.28 

1.07 

1  .57 

5 

2.0 

5 

3 

1 

55.  5M 

33. OM 

44.  3M 

0,1 

79 

4 

516 

0 

18 

0 

2.57 

0.01 

0.78 

20 

6 

2 

0 

51  .0 

31  .5 

41,3 

0.2 

74 

3 

1  3 

29 

706 

0 

5 

18 

0 

1.72 

1.04 

0.52 

20 

1.3 

1 
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4 

I 

0 

54.0 

31.9 

43,0 

0.1 

77 

4 

6 

24 

566 

0 

2 

18 

0 

2,99 

0.63 

1.53 

5 

1.5 

2 

23 

6 

2 

1 
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33.0 
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0.4 

77 

5 

12 

24 
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0 

2 

17 

0 

3,83 
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1.48 

20 

1.2 

7 

2 

2 

51.3 

30.9 

41,1 

0.2 
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24 
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0 

3 

18 

0 

0.82 
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0,21 
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1 
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3 

0 

0 
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30.5 

41,4 

0.9 
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5 

10 

24 
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0 

5 
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0 

1.89 
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20 

2.4 

1 

23  + 

6 

1 

0 

52. 2M 
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0 
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24 
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0 
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17 

0 
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0.27 

0.68 

20 
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2 

23 

7 

2 

0 

55.8 

33.5 

44.7 

1.3 

79 

4 

1  1 

24 
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0 

2 

15 

0 

2.98 

0.08 

1.29 

21 
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T 
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5 

3 

1 

54.9 

31.2 

43.1 

1.7 

77 

3 

10 

24 
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0 

3 

18 

0 
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0.16 

1.12 
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23 

5 

2 

2 

52.6 
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42,4 
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77 

4 

9 

24 
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0 

6 

18 

0 

2  .40 

0.07 

0.65 

20 
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2 

23  + 

6 

2 

0 

52.2 

31.1 

41,7 

1.2 

76 

3 

7 

24 
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0 

4 

18 

0 

3.58 

0.83 

1.59 

15 

5 

3 

2 

49.  1 

30.5 

39,9 

0.2 

73 

5 

10 

29 

747 

0 

6 

18 

0 

2.  30 

0.05 

1.23 

5 

2.8 

1 

23  + 

5 

1 

1 

62.0 

33.4 

42.7 

1  .0 

74 

1  1 

14 

22  + 

650 

0 

3 

14 

0 

0.74 

1.50 

0.29 

20 

1.7 

1 

23 

2 

0 

0 

51  .  1 

30.5 

40.8 

75 

4 

,10 

23 

718 

0 

4 

15 

0 

1.24 

1.01 

0.41 

5 

3.0 

3 

23 

4 

0 

0 

49.  7 

30.9 

40.3 

72 

1  + 

12 

24 

734 

0 

5 

19 

0 

2.44 

0.17 

0.79 

20 

3.3 

1 

23  + 

5 

3 

0 

50.9 

28.4 

39.7 

1  .2 

74 

2 

8 

24 

754 

0 

4 

16 

0 

1.95 

0.31 

0.57 

20 

0.7 

4 

2 

0 

53. 5M 

31. 5M 

42. 5M 

0.3 

75 

4+ 

10 

24 

556 

0 

3 

0 

3.19 

0.98 

0.80 

5+ 

3.3 

7 

3 

0 

51.4 

31.2 

41.3 

0.4 

76 

4  + 

7 

23 

705 

0 

4 

17 

0 

2.44 

0.18 

0.75 

20 

2.0 

2 

23 

7 

2 

0 

Precipitation 


NORTHERN  DIVISION 

ALEDO  2  E 
ANT lOCH 

AURORA  COLLEGE 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AP 

CHICAGO  WB  CITY 

CICERO 

DIXON 

FREEPORT 

FULTON  DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

JOLIET 

KANKAKEE   3  SW 

KANKAKEE  4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRIS  3  NE 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PONT  I  AC 

ROCHELLE   1  W 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOK IE 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

D  I  V  I  S  I  ON 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CARLINVILLE  4  E 

CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

LA  HARPE 

LINCOLN 

MATTOON 

MORRISONVILLE   1- E 

NEWTON 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PEORIA  WB  AP 
OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

RUSHVILLE 

SPRINGFIELD  WB  AP 


B«e  r«r,r«BC«  aot*a  following  Station  Indoi. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1956' 


Temperature 

Precipitation 

from  Long- 
Term  Mean 

No-  ol  Days 

Snow 

,  Sleet 

No.  oi  Dayi 
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»  E 
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•s 
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s 
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5| 
on 
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1  from  L 

Term  1 

O 
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52.4 

29.3 

40.9 
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24 
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0 
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1  8 

0 
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0 
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0.73 

20 

2.7 

2 

23  + 
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1 

0 
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1.0 

74 
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24 
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0 
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19 

0 

2.11 

0 

•  36 

0  •  99 

20 

3 .  1 

1 

23  + 

3 

2 

0 

53.4 
54.  1 
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31.5 

41.2 
42 .  8 

79 
77 

4 

9 
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24 
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0 
0 

5 
2 

20 
1  8 
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0 
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2.  58 

0 

.08 

1  •  40 
0.97 
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20 
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1.5 

2 
1 
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6 

2 
2 

1 

0 

50.9 

31  .2 

41.1 

75 

3 
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29 

709 

0 

3 

18 

0 

1 .  80 

0 

.58 

2.4 

T 
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0 

55.3 

33.0 

44.2 

0.7 

78 

4 

9 

24 
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0 
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1  8 

0 

3.  10 

0 

.49 

1.23 

6 

1.0 

1 

23 

5 

2 

2  1 

52.3 

32.0 

42.2 

- 

0.7 

76 

4 

10 

24 
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0 

3 

1  7 

0 

2.41 

0 

.22 

0^  76 

15 

1.5 

1 

23 

5 

3 

0 

D  1 V  I S I  ON 

42  .0 

2.36 

2.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA   1  E 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 
CAIRO  W6  CITY  R 
CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLYLE 
COBDEN  2  S 
DU  OUOIN  2  S 

3  5.2 

45.8 

80 

4 

1  1 

24 

5  70 

0 

1 

1  5 

0 

2.98 

0 

•  23 

1*22 

2  1 

3.5 

1 

23 

5 

2 

1 

53.4 

3  5.0 

44.2 

75 

5 

1 8 

2  4 

616 

0 

1 

1  5 

0 

3.2  3 

0 

.65 

1  •06 

6 

0.3 

T 

22  + 

5 

3 

1 

57.2 

35.7 

46.  5 

- 

1.4 

78 

4 

15 

24 

550 

0 

0 

1  5 

0 

3.77 

0 

•  15 

1.58 

16 

1^0 

T 

26 

5 

3 

2 

54.5 
57.5 

38.6 

48.1 

- 

0.6 
0.5 

78 
77 

4 

20 

2  4 
24 

612 
507 

0 
0 

2 
0 

1  6 
1 0 

0 
0 

2  .  74 
3.80 

0 
0 

•  14 

•  00 

1.02 
2.59 

1  5 

20 

0^6 
0.  1 

T 
T 

2  5  + 
8+ 

5 
4 

3 

2 

J 
1 

^ 

55  •  5 

34.8 
32.4 

46.8 
44.0 

0.4 
1.2 

79 
81 

4 
4 

14 

15 

24 
24 

541 
628 

0 
0 

0 

2 

14 

17 

0 
0 

3.08 
2.36 

0 
0 

.21 
.44 

0.97 
0.80 

2  1 
1  6 

0.5 
0.5 

1 

25 

6 
5 

2 
2 

0 
0 

58 .  8M 

31  .9M 

45. 4M 

78 

3 

1  1 

24 

606 

0 

0 

1  7 

0 

3.30 

1.29 

1  5 

5 

3 

I 

57.6 

34.4 

46.0 

0.5 

80 

1  4 

2  4 

561 

Q 

0 

16 

0 

2.86 

•  08 

2  1 

0 

EAST   ST  LOUIS  PARKS  COL 

EL  IZABETHTOWN 
FAIRFIELD   1  S 
FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENVILLE 
HARR I SBURG 

56.4 
55.0 

33.3 
33.0 

44.9 
44.0 

1  . 1 
0.8 

80 
80 

4 
4 

14 
11 

24 
24 

596 
621 

0 
0 

1 

16 

0 

2.84 

0 

.03 

0.96 

1  5 

1.0 

1 

23 

5 

2 

0 

33.7 

44.9 

1.8 

78 

4  + 

14 

24 

602 

0 

3 

16 

0 

2.96 

0 

.68 

1.97 

21 

T 

T 

25 

4 

2 

1 

54.3 

33.8 

44.  1 

0.6 

78 

4 

13 

24 

622 

0 

4 

17 

0 

3.52 

0 

.98 

U78 

15 

5 

3 

1 

59.  5 

34.5 

47.0 

0.8 

81 

4  + 

14 

24 

532 

0 

0 

15 

0 

2.96 

0 

.18 

1^07 

15 

1  •O 

1 

26 

4 

3 

1 

MAKANDA   1  NW 
MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N  AM 
5M0UNT  VERNON 
NEW  BURNSIDE 
OLNEY  RADIO  STATION 
SPARTA 

57.3 

36.4 

46.9 

78 

4 

13 

24 

538 

0 

0 

14 

0 

2.71 

0.89 

1  .  7 

1 

26 

5 

3 

0 

56.  6 

34.8 

45.7 

0.7 

79 

4 

16 

24 

572 

0 

2 

14 

0 

2.76 

0 

.26 

1.23 

15 

T 

0 

4 

2 

1  i 

54.  7 

31.8 

43.3 

3.0 

79 

4 

10 

24 

643 

0 

3 

18 

0 

3.31 

0 

•  05 

1.52 

21 

2^5 

3 

24 

6 

2 

2 

55.2 
58.4 

31  .  7 
33.9 

43  .  5 
46.2 

2.0 
1.0 

78 
80 

4 
4 

13 
11 

24 
24 

640 
559 

0 
0 

3 
0 

19 
16 

0 
0 

2.  78 
2.88 

0 
0 

16 
•  65 

1  .24 
0.83 

21 
20 

T 

0.7 

0 
T 

25  + 

5 
5 

2 
3 

1 
0 

55. IM 
57.6 

34. OM 
36.1 

44.  6M 
46.9 

0.4 
0.2 

77 
80 

5 

4  + 

13 
14 

24 
24 

620 
542 

0 
0 

1 
0 

15 

13 

0 
0 

2.88 

0 

.05 

1.10 

21 

2.0 

2 

26 

5 

2 

0  I V  I  S  I  ON 

1  

45.5 

3.05 

1.0 

a  DATA  RECEIVED  TOu  LATE    TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  MEANS. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ILLINOJ  b 
NOVEMBEfi  1956 


ALBION 
ALEDO  2  E 
ALTON  DAM  26 
ANNA  1  E 
ANNAWAN 

ANTIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BAHRV 

BEAROSTOHN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOHINOTON  WATERWORKS 

BLOOHINGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRADFORD  CA*  AP 
BROOkPORT  dam  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE   *  E 
CARLYLE 
CARHl 

CASEY 

CENTRALIA  4  NNE 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN    I SL 
CHARLESTON  2  WNW 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
C08DEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD  1  S 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  IB 
GLENOALE   EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP    1  E 
GREENVILLE 
GRIDLEY 
GR16GSV1LLE 

HARDIN 
HARRISBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
i  HAVANA 
HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAH  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBURG   1  NW 

KEWANEE 

KIRK  WOOD  3  W 

KIRKWOOD  2  NNE 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE    I  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MARION  2  W 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEOORA 
M  I NONK 

MOLINE  WB  AP  R, 

MONMOUTH 

MONTICELLO 

MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE   1  E 
MT  CARMEL   3  N 
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T 

2.10 
* 

•  27 

- 

* 

3n 

* 

- 

09 

07 

.  84 

.31 

.96 

.37 

.90 

T 

.  10 

.11 

,09 

.17 

.55 

.33 

.36 

.08 

.06 

.07 

.08 

T 

.01 

•  47 

•  86 

•  01 

"01 

,15 

01 

T  T 

•  59 

•  99 

T 

T 

1*14 

io3 

* 

•  39 

T 

T 

•  04 

\ 

•  19 

T 

.02 

.01 

T 

.61 

.06 

.74 

T 

U44 

•  01 

.15 

.20 

T 

T 

T 

.01 

T 

T 

•  34 

1.72 

T 

.04 

T 

•  47 

T 

.10 

T 

,01 

.85 

1.53 

•  54 

•  62 

.06 

T 

.08 

.57 

.17 

1.76 

•  90 

T 

•  52 

•  17 

T 

T 

.05 

T 

•  88 

.48 

02 

* 

•  25 

•  50 

^04 

.03  T 

.66 

T 

.10 

T 

•  73 

T 

T 

•  61 

T 

.06 

D.  10 

.02 

.04 

T 

•  01 

.24 

• 

•  85 

1>44 

•  33 

.15 

.03 

* 

.03 

T 

•  53 

1,97 

05 

* 

* 

* 

• 

*  54 

*  24 

20 

* 

* 

* 

•  0 

* 

1*11 

24 

* 

_ 

.32 

•  88 

.32 

.49 

T 

T 

.  16 

1  .44 

.53 

U78 

T 

.12 

.04 

^  '41 

*- . 

*  A3 

- 

*  10 
* 

* 

.02 

.06 
* 

1  lie 

* 

*  10 
* 

'as 
* 

• 

02 

* 

.17 

.37 

.85 

1.23 

1.35 

•  11 

.23 

.03 

.96 

.24 

T 

1.07 

.70 

•  82 

T 

.06 

.07 

T 

•  08 

T 

70 

* 

.06 

04 

* 

15 

1*61 

T 

!65 

'65 

^*02 

04 

10 

T 

•  ^ 

• 

• 

• 

* 

• 

.57 

.58 

.25 

.78 

•  44 

.23 

,29 

•  72 

.26 

T 

.44 

.62 

.29 

T 

,04 

.03 

,03 

.01 

T 

.01 

• 

T^^ 

'  '  38 

T 

'32 

*  I* 

' 

•  04 

*06 

02 

y 

•  99 

.09 

U53 

.23 

.82 

•  16 

.  16 

T 

•  63 

.01 

.22 

1.40 

T 

.01 

.21 

.04 

1.46 

.11 

•  02 

.12 

,  16 

.03 

T 

T 

.07 

.54 

.33 

.64 

•  16 

•  37 

,03 

T 

T 

.01 

T  T 

'20 

*25 

'31 

•  01 

loi 

•  01 

T 

* 

• 

* 

* 

' 

* 

.02 

T 

•  31 

.08 

T 

.56 

T 

.56 

T 

.07 

T 

.04 

T 

.89 

T 

T 

T 

•  02 

1.35 

T 

.72 

T 

•  27 

•  38 

T 

.03 

.06 

T 

.04 

.37 

•  28 

.34 

T 

.24 

•  27 

.24 

* 

* 

. 

T 

.09 

04 

* 

^ 

09 

• 

05 

.21 

.63 

T 

.  15 

T 

•  18 

•  15 

T 

.02 

T 

.01 

.06 

T 

.01 

•  24 

T 

.64 

.  18 

.04 

.13 

.18 

T 

.02 

T 

T 

.02 

.03  T 

•  4* 

T 

•  72 

*2q 

•  04 

•  02 

•  02 

*  , 

T 

•  04 

*  ^fl 

.0 

.11 

•  89 

.42 

.09 

.58 

•  35 

•  0 

.  10 

in 

• 

•  02 

1.24 

.60 

.09 

•  68 

•  05 

.  15 

•  01 

T 

•  81 

■J 

.54 

.55 

T 

.08 

.26 

.18 

T 

.11 

,07 

T 

•  71 

.03 

•  3( 

.03 

• 

'ft 

,07 

12 

•  67 

• 

* 

- 

0*10 

•  43 

•  33 

.51 

* 
* 

*  76 
• 

T 

_ 

.90 

T 

T 

T 

•  26 

.30 

•  03 

•  13 

•  12 

T 

,04 

T 

.02 

T 

T 

■  48 

.10 

■f 

•  70 

•  63 

.82 

T 

•  17 

.02 

.01 

.03 

•  19 

*f  ■ 

*  ^3 

•  06 

'It 

.13 

•  7( 

.03 

*  35 

*n4 

*QS 

T 

1*2^ 

*  ■>L. 

*  85 

ft? 

'08 

*08 

•  61 

T 

.15 

1.49 

.07 

•  28 

1.30 

•  09 

,09 

.09 

•  05 

T 

•  56 

.36 

T 

•  61 

.35 

•  07 

.01 

D.O  1 

T 

.13 

.43 

T 

1.04 

T 

.78 

T 

T 

T 

•  50 

•  02 

T 

.04 

T 

.03 

T 

.02 

T 

.96 

.50 

,67 

.  15 

•  44 

.10 

T 

.10 

T 

T 

.30 

.49 

.57 

•  79 

•  27 

T 

.11 

.03 

•  02 

.02 

•  03 

.28 

.26 

.08 

.  18 

.21 

T 

T 

T 

•  02 

T 

•  79 

T 

.25 

.23 

.21 

.10 

T 

T 

T 

•  76 

T 

1.56 

1.12 

T 

.40 

•  40 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

.13 

.60 

T 

.21 

.66 

.17 

T 

.12 

.20 

.12 

.03 

.31 

.08 

.12 

.05 

•  16 

1.05- 

.04 

1.52 

T 

.15 

,04 

.10 

T 

T 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILL  iNOlS 
NOVEMSER  1956 


StatioD 

Total 

Day  oi  monthi 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1   8  1  9 

10      11  12 

16  j  17 

18 

19  1 

20  j 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29  1 

30 

MOUNT  Carroll 

2.98 

1.80 

.01 

•  ao 

T 

•02 

•  32 

T 

T 

T 

•  03 

T 

T 

MOUNT  OLlve  2  NE 

03.72 

.60 

T 

MOUNT  PULASKI 

2.1'* 

.  75 

.17 

MOUNT  STERLING 

T 

.23 

1.03 

*07 

50 

~37 

.05 

MOUNT  VERNON 

2.78 

.39 

- 

21 

NASHVILLE   3  NW 

.02 

- 

T 

•  9« 

•  56 

•  66 

T 

.06 

NEWARK   7  E 

.57 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.95 

T 

NEW  BOSTON 

.10 

•  36 

*68 

07 

12 

NEW  BURNSIDE 

2.ea 

.39 

T 

79 

63 

NEWTON  ' 

2.96 

.  16 

T 

.70 

•  55 

.29 

.01 

•  14 

.06 

.04 

.01 

OLNEY  RADIO  STATION 

- 

•  32 

OTTAWA 

.67 

PALESTINE 

.15 

T 

1 .00 

*  17 

*  19 

*05 

PAN  A 

2>40 

•  62 

•  02 

"* 

*66 
* 

* 

PARIS  WATERWORKS 

3.58 

.04 

•  19 

1.59 

•  57 

1.03 

T 

•  12 

•  02 

T 

T 

.02 

PARK  FOREST 

1.23 

.33 

* 

•0 

PAW  PAW 

1.52 

.65 

•  05 

•  69 

PAYSON 

T 

.01 

■  01 

.19 

.29 

T 

•  27 

•  03 

•  01 

PEORIA  WB  AP  R 

2.30 

1.23 

•  10 

.01 

.26 

•  01 

*46 

02 

'05 

*  16 

T 

PEOTONE 

l.'t9 

.  12 

.39 

•  35 

•  10 

•  30 

•  16 

T 

T 

•  07 

T 

PETERSBURG  3  W 

- 

1.18 

Pleasant  hill 

2.1* 

''' 

.30 

'It 

T 

.02 

'11 

*  1  ? 

.10 

PONT  I  AC 

1.35 

.37 

T 

*  ^ 

07 

.02 

02 

.02 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

2.59 

.29 

.30 

'46 

*  56 

*  59 

02 

*09 

0  1 

PRINCEVILLE  2  NW 

1.93 

1.30 

T 

.14 

•  26 

•  07 

.04 

.  10 

•  02 

OUINCY 

.  74 

•  02 

•  05 

.08 

•  09 

.02 

*  It 

I 

OU I NC  Y  C  AA  AP 

1.2<i 

.41 

T 

T 

.23 

I 

.02 

.02 

*  1  ft 

.02 

QUINCY  DAM  21 

.50 

*  11 

*  IS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.63 

'  * 

T 

T 

•  0 

* 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

.52 

T 

.05 

•  67 

.79 

.08 

T 

.10 

•  04 

.07 

•  12 

T 

T 

RED  8U0 

3.15 

•  40 

T 

•  63 

•  05 

I 

ROBERTS   3  N 

1.95 

*  AO 

_ 

ROCHELLE    1  W 

2.11 

•  01 

ROCKFORD 

2.08 

*  3 

•  6 

*  3  5 

*  12 

*03 
* 

ROCKFORD  tt  NE 

ROCKFORO  CAA  AP 

2.07 

•  34 

.60 

.55 

.03 

ROCK  POPT 

2.39 

1.22 

*  fin 

*  ? 

*  19 

'  : 

RUSHVILLE 

3.19 

.78 

* 

STE  MARIE 

2.74 

'20 
* 

.03 

*  t 

•  0 

82 

'  28 

1*37 

SALEM 

3.15 

T 

•  36 

T 

•  82 

.40 

1.25 

T 

•  13 

•  06 

.13 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

2.51 

.25 

.06 

•  03 

T 

.76 

^ 

.18 

2.55 

.09 

T 

1  .06 

•  48 

.  62 

I 

.10 

SKOKIE  R 

1.81 

T 

•  66 

* 

SPARTA 

2.86 

*  3 
.  0 

T 

*42 
.4 

.  0 

04 

*  1 1 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

2  .44 

.61 

.39 

T 

•  03 

•  24 

.11 

.76 

.01 

T 

.14 

.15 

T 

T 

STOCKTON 

4.20 

.09 

1.58 

T 

^*  ie 

*w 

*  1  * 

5TREAT0R  3  N 

01.00 

•  23 

•  25 

t  33 

•  1  0 

D.06 

.04 

SYCAMORE 

1.3  1 

.52 

■  22 

•  42 

•  02 

.03 

TAYLORVILLE 

2.32 

•  6 

.03 

.21 

•  42 

'* 

.31 

.0 

*  26 

03 

T JSKILWA 

1  ■  8b 

I. 00 

•  27 

.24 

•  35 

T 

T 

T 

T 

TOULON 

2.  38 

T 

•  16 

TUSCOLA 

1.96 

.27 

•  47 

.  73 

.28 

*  ^1 

.03 

•  03 

URBANA 

2.11 

•  57 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.08 

.60 

.22 

.03 

.20 

T 

.02 

T 

.01 

T 

T 

VANDALIA  CAA  AP 

3.08 

•  29 

1.40 

•  10 

2.56 

T 

•  18 

*97 

*  14 

*  14 

*04 

WALNUT 

2.23 

•  35 

.01 

T 

•  05 

T 

WARSAW 

.56 

WATERLOO 

2.27 

.27 

T 

.51 

T 

.01 

•  01 

•  48 

.59 

•  28 

.01 

T 

.10 

.01 

T 

WATSEKA 

1.60 

.01 

T 

,36 

.39 

.80 

T 

.04 

•  03 

•  13 

•  03 

•  01 

WAUKEGAN 

1.45 

.29 

•  45 

.43 

•  19 

T 

•  09 

T 

T 

WAYNE  CITY 

2.72 

•  le 

T 

•  43 

.67 

.12 

1.20 

.01 

•  02 

•  06 

.01 

WHEATON  COLLEGE 

1.40 

T 

T 

T 

.02 

•  42 

•  15 

.23 

.03 

•  06 

T 

WHITE  HALL   1  E 

3.  10 

.01 

.16 

1.23 

T 

.13 

•  23 

1.07 

•  12 

T 

.06 

.07 

T 

WILCOX 

2.70 

.20 

•  20 

•  75 

.20 

.95 

.20 

.20 

WINDSOR 

2.41 

.32 

T 

•  76 

•  66 

.52 

T 

•  10 

T 

T 

T 

•  05 

DAILY  TEMPERATURES 


JLLINOIS 
NOi/EMBER  19i6 


Station 

Day 

01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave) 

ALBION 

MAX 
MIN 

71 
<i6 

75 

48 

78 
48 

80 
53 

78 

53 

68 
54 

66 

41 

50 
36 

56 
24 

56 
31 

74 
43 

60 
42 

63 
32 

70 
52 

68 

49 

49 
28 

47 
23 

56 
29 

66 
35 

56 
47 

61 
35 

39 
22 

30 
21 

35 
11 

36 

27 

34 

30 

43 
23 

47 
29 

36 
23 

41 

21 

56.4 
35.2 

ALEOO  2  E 

MAX 
MIN 

73 
'•2 

70 
44 

65 

53 

68 
47 

66 
52 

57 
39 

48 

34 

41 
30 

50 
20 

50 
23 

60 
31 

60 
35 

66 

28 

70 
49 

67 
35 

36 

20 

45 

22 

56 
27 

51 

29 

45 
30 

41 

26 

27 
12 

24 
10 

33 
10 

37 

26 

32 
22 

39 
15 

33 
24 

25 
9 

37 
10 

49.  1 
26.5 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

63 

S2 

72 
53 

72 
55 

73 
54 

75 

55 

60 
43 

53 
43 

44 

32 

54 

28 

57 

35 

72 
48 

57 
37 

67 
37 

72 
48 

65 
34 

42 

28 

49 
2  t 

57 
32 

61 

36 

61 
40 

42 

23 

33 
19 

33 
19 

40 
18 

41 

32 

33 
26 

41 
23 

41 
28 

31 

20 

42 
24 

53.4 
35.0 

ANNA   1  E 

MAX 
MIN 

70 
".5 

73 
46 

75 
51 

78 
52 

77 
52 

67 

52 

64 

42 

55 

32 

52 
27 

61 

35 

75 
46 

65 

64 

30 

73 
51 

67 
50 

51 

29 

49 
25 

56 

27 

61 

33 

60 

50 

63 

35 

42 

23 

40 

25 

35 
15 

41 

30 

33 
29 

34 
21 

47 
31 

43 
21 

44 

2  1 

57.2 
35.7 

ANT lOCH 

MAX 
MIN 

73 
5A 

59 
51 

67 
51 

60 
52 

62 
52 

59 
46 

48 

37 

41 
29 

46 

26 

43 

27 

61 
34 

51 
38 

58 

28 

68 
45 

64 
41 

42 

25 

37 
16 

48 

23 

50 
29 

42 

33 

42 

28 

29 
15 

24 
7 

27 
14 

33 
25 

28 
24 

33 
13 

33 
25 

27 
10 

31 
19 

46.2 
30.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

7A 
51 

62 

51 

72 
52 

60 
51 

70 
50 

64 

42 

50 
31 

45 
24 

49 
18 

49 
26 

65 
31 

53 
31 

61 

23 

71 
44 

65 
38 

38 
23 

39 
12 

50 
24 

53 
29 

55 
36 

56 

27 

27 
16 

27 
10 

29 
9 

35 
27 

32 
25 

35 
10 

35 
23 

27 
11 

29 
11 

49.2 
26.5 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

BASE 

MAX 
MIN 

63 
49 

73 

75 
53 

78 

52 

78 
55 

64 

42 

56 

38 

43 

32 

55 
27 

59 
33 

77 
42 

58 
32 

66 
34 

72 
54 

65 
36 

45 

28 

48 

23 

57 
31 

61 

37 

64 

47 

42 
29 

33 
21 

32 
19 

37 
1  7 

42 
32 

33 

28 

40 
23 

44 

29 

30 
22 

45 

23 

54.5 
34.4 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

7A 
42 

73 
42 

74 
46 

71 
49 

74 
47 

72 
48 

55 

38 

47 

30 

52 

22 

50 
26 

67 

39 

64 
36 

60 
25 

72 
40 

69 
45 

48 
23 

40 

22 

55 
26 

57 
32 

55 
40 

59 
30 

33 
15 

25 
15 

27 
10 

38 
25 

32 
25 

34 
14 

35 
25 

32 
10 

35 
18 

52.6 
30.2 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 
53 

74 

52 

76 
55 

77 
55 

76 
60 

68 

53 

68 

45 

47 
34 

52 

29 

61 

36 

75 
45 

60 
39 

66 
36 

73 
57 

67 
38 

47 

32 

49 

29 

56 
35 

65 
40 

66 

52 

59 
34 

37 
27 

47 
25 

37 
20 

47 

33 

35 
31 

41 
27 

47 
33 

33 
26 

48 
26 

57.5 
38.6 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 
MIN 

69 
45 

74 
40 

77 
46 

79 
45 

77 

50 

72 
53 

65 
34 

55 

33 

54 

26 

62 
33 

75 
47 

70 
42 

66 
26 

75 
56 

69 
50 

55 
28 

50 
18 

57 

28 

62 

35 

60 
51 

64 

36 

46 
24 

38 
26 

36 
14 

42 
30 

36 
31 

40 
20 

48 

32 

42 
23 

46 
21 

58.6 
34.8 

CARLINVILLE  4  E 

MAX 
MIN 

70 
43 

75 
43 

76 
51 

80 
49 

81 
55 

67 
46 

54 
36 

50 
32 

57 
2  3 

55 

24 

77 
41 

67 
39 

68 
26 

75 
52 

66 

37 

44 

25 

47 
15 

56 
26 

67 
31 

60 
46 

61 

32 

35 

17 

31 
10 

35 

5 

41 
29 

37 
26 

40 
17 

42 
26 

26 
15 

42 
18 

56.2 
31.2 

CARLYLE 

MAX 
MIN 

69 
46 

75 
43 

76 
49 

61 

50 

79 
55 

70 
46 

56 
35 

42' 

33 

55 
25 

56 
29 

76 
38 

60 
35 

64 

28 

73 
46 

68 
40 

42 
28 

47 
20 

57 
27 

64 

30 

63 
47 

64 

30 

33 
21 

32 
19 

33 
15 

39 
23 

34 

27 

38 
20 

44 

27 

32 
20 

42 
21 

55.5 
32.4 

CHARLESTON   2  WNW 

MAX 
MIN 

75 
42 

73 
40 

76 
42 

74 
48 

72 

52 

68 

52 

58 

32 

44 

29 

52 
22 

52 
21 

73 

61 
35 

61 

23 

72 
49 

67 
46 

46 

27 

42 
16 

55 
25 

60 

35 

54 
47 

52 
34 

35 
18 

24 
13 

28 

5 

36 

25 

34 
28 

35 
16 

40 
28 

32 
13 

39 
16 

53.0 
30.3 

CHENOA 

MAX 
MIN 

68 
46 

72 
42 

73 
45 

66 
44 

71 

43 

65 
46 

50 
36 

44 

28 

52 
22 

49 
24 

68 
37 

58 
35 

61 
26 

73 
47 

66 
43 

44 
24 

39 
20 

56 

25 

57 
32 

51 

39 

59 
29 

30 
13 

27 
14 

27 
9 

35 
22 

30 
24 

34 
14 

36 
25 

31 
7 

35 
16 

50.9 
29.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

65 
55 

59 
55 

62 
56 

57 
53 

65 
53 

63 
46 

50 
37 

40 

31 

48 

28 

44 

36 

63 
39 

46 
36 

59 
34 

70 
52 

64 
34 

36 

28 

37 
26 

48 

29 

51 

37 

57 
43 

57 
25 

25 
19 

26 
16 

29 
17 

36 
29 

37 
27 

34 
22 

35 
25 

26 
17 

33 
22 

47.5 
34.2 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
52 

62 
51 

68 
54 

56 

52 

69 
54 

62 
43 

51 

36 

40 
30 

49 

26 

45 

36 

65 
37 

47 
32 

60 
3  1 

70 
50 

67 
34 

37 
24 

38 

23 

50 
29 

54 

34 

57 
43 

56 
23 

25 
19 

26 
15 

29 
16 

35 
29 

36 
26 

36 
18 

35 
24 

30 
15 

34 

20 

48.6 
32.5 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

65 
56 

60 
56 

62 
57 

59 
53 

64 
54 

62 
48 

50 
38 

43 
35 

49 

30 

45 

37 

62 
41 

50 
38 

59 
35 

70 
51 

64 
35 

36 

29 

36 
27 

49 

32 

52 
40 

57 
43 

57 
26 

26 

21 

29 
17 

30 
18 

37 
30 

37 
28 

35 
23 

37 
27 

28 
19 

35 
24 

48.3 
35.7 

CICERO 

MAX 
MIN 

72 
53 

61 
53 

69 

53 

60 

52 

68 

53 

64 

48 

53 

37 

44 

29 

50 
26 

45 

36 

67 
36 

55 

36 

60 
30 

70 
49 

66 
42 

42 

28 

38 
22 

51 
27 

54 

32 

49 
42 

56 
29 

30 
19 

28 
14 

29 
15 

35 
26 

36 
26 

37 
18 

35 
26 

29 
15 

33 
21 

49.5 
33.2 

COBDEN  2  S 

MAX 
MIN 

69 
39 

74 

78 

77 
40 

76 

70 
40 

65 

39 

59 
32 

52 
23 

62 

29 

74 
44 

70 
46 

65 
26 

72 
56 

69 
48 

51 
28 

49 
20 

57 
26 

61 
31 

59 
49 

59 
37 

22 

41 

25 

37 
1  1 

42 
31 

40 
29 

40 
18 

49 
30 

43 

21 

46 
21 

58.6 
31.9 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

69 
44 

73 
43 

73 
48 

67 
48 

69 

49 

62 
43 

57 

35 

45 

30 

51 
24 

48 
25 

69 
39 

59 
34 

58 
26 

72 
47 

65 

37 

41 
26 

39 
16 

53 
22 

57 
36 

53 
43 

61 

30 

31 

19 

27 
16 

26 
1  1 

36 
24 

32 
28 

34 
23 

40 
29 

32 
14 

35 
16 

51.2 
30.9 

DECATUR 

MAX 
MIN 

77 

75 
43 

76 

52 

73 

52 

77 
54 

66 
46 

55 
38 

46 

28 

53 

23 

53 
24 

72 
40 

58 

32 

62 
26 

73 
50 

65 
36 

45 

25 

43 
18 

56 
29 

65 
34 

60 
47 

59 
28 

28 
17 

29 
12 

29 
10 

39 
25 

31 
26 

37 
15 

40 
29 

32 
13 

41 

20 

53.9 
31.2 

DIXON 

MAX 
MIN 

72 
51 

72 
45 

70 
54 

66 

50 

71 

52 

65 

50 
35 

42 

28 

46 

2  3 

47 

25 

65 

33 

57 
35 

63 
24 

69 
49 

65 
41 

41 

17 

41 
19 

61 
29 

50 
27 

45 
34 

41 
28 

28 
15 

26 
12 

30 
14 

36 

25 

31 

23 

36 

35 
25 

27 
9 

34 
18 

49.  1 
30.5 

DU  QUOIN   2  S 

MAX 
MIN 

70 
47 

75 
46 

76 
48 

80 
51 

79 
52 

72 
53 

63 
34 

54 
30 

54 
25 

61 
30 

77 
45 

69 
43 

65 
27 

72 
47 

69 
49 

50 
26 

49 
20 

58 
29 

63 
34 

60 
50 

64 
35 

41 

22 

34 
24 

35 
14 

40 
29 

33 

29 

39 
20 

46 
27 

36 
23 

45 
22 

57.6 
34.4 

EAST   ST    LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 
MIN 

EFFINGHAM 

MAX 
MIN 

75 

42 

77 

43 

79 
46 

78 
49 

76 

52 

64 

66 

35 

49 
34 

54 

29 

61 

25 

74 

67 
33 

62 
31 

72 

62 

49 

29 

50 
19 

55 

62 

62 

59 
28 

39 
19 

30 
19 

34 

12 

35 

35 

34 
16 

39 

34 
17 

16 

56.3 

EL  IZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

FAIRFIELD    1  5 

MAX 
MIN 

71 
44 

75 
41 

78 
43 

80 
47 

78 

52 

66 

49 

65 

35 

50 
36 

53 
24 

58 
28 

75 
38 

63 
42 

63 
24 

73 
52 

67 
48 

48 

29 

47 
19 

57 
23 

66 
28 

56 
49 

62 
36 

39 

22 

32 
23 

33 
14 

38 
28 

35 
30 

36 
23 

46 

30 

37 
23 

43 
19 

56.4 
33.3 

FLORA 

MAX 
MIN 

72 
42 

74 
43 

73 
4  1 

80 
49 

77 

52 

65 

53 

62 

33 

48 
30 

52 
25 

56 
29 

76 
41 

64 
43 

62 
26 

72 

48 

68 
46 

46 

30 

45 

20 

55 

27 

64 
31 

55 
49 

60 
35 

39 
21 

30 
20 

30 
1  1 

36 
25 

34 
30 

36 
20 

43 
30 

35 
20 

42 
21 

55.0 
33.0 

FREEPORT 

MAX 
MIN 

73 
46 

69 
46 

67 
54 

58 
47 

68 

53 

60 
43 

45 

34 

40 

27 

44 

23 

45 

23 

60 

30 

48 

28 

61 
24 

65 
48 

60 
35 

36 

23 

40 
19 

48 

24 

50 
28 

40 

32 

41 

23 

24 
13 

21 
8 

30 
13 

35 

27 

31 
21 

35 
10 

34 
23 

25 
7 

32 
19 

46.2 
26.4 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

72 
50 

70 
46 

65 

53 

62 
50 

67 
51 

60 
4  1 

51 

37 

43 

31 

46 
26 

47 

29 

64 

36 

56 
36 

63 
30 

68 
46 

66 
38 

40 

20 

42 

22 

52 
27 

50 
30 

43 
34 

40 
26 

27 
15 

24 
14 

32 
16 

36 
26 

34 
24 

36 
14 

35 
25 

27 
12 

35 
17 

48.5 
30.6 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

73 
44 

71 
48 

69 
55 

69 
51 

69 
50 

56 

38 

50 
34 

38 

25 

54 

22 

50 
24 

70 
35 

49 
31 

63 
31 

70 
53 

61 
28 

40 
19 

45 
23 

56 
30 

59 
31 

46 
34 

36 
18 

28 
13 

25 
14 

35 
14 

36 
30 

30 
20 

35 
16 

34 
17 

24 
10 

39 
17 

49.5 
29.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

77 
45 

71 
46 

67 

50 

64 
48 

70 
50 

64 

40 

50 

32 

44 

30 

54 

20 

50 
25 

69 
34 

57 
35 

63 
26 

71 

49 

66 

35 

39 
21 

43 

20 

56 
26 

54 

28 

48 

35 

49 

26 

30 
12 

24 
12 

30 
6 

36 
25 

33 

23 

39 
14 

35 
25 

28 

5 

36 
14 

50.6 
28.6 

GENESEO 

MAX 
MIN 

70 
47 

71 
41 

66 
5  1 

62 
45 

69 

52 

6  1 
41 

47 

34 

42 

30 

49 

2  3 

49 
24 

67 

37 

57 
35 

64 

29 

70 
51 

65 
37 

38 

22 

42 
23 

55 
30 

51 
27 

46 
35 

46 

26 

27 
14 

23 

12 

31 
12 

38 
29 

33 
23 

39 
15 

35 
24 

26 
8 

34 
18 

49.1 
29.6 

GOLCONDA   DAM  51 

MAX 
MIN 

68 
42 

72 
46 

74 
48 

78 

50 

78 

52 

70 
46 

67 
42 

34 

50 
24 

60 

32 

73 
43 

63 
32 

60 
30 

72 
53 

63 
34 

48 

26 

46* 

22 

56 

26 

64 

38 

64 

50 

60 
34 

48 
22 

36 
20 

32 
14 

42 
28 

32 
26 

36 
20 

47 
26 

32 
24 

42 
20 

56.0 
33.7 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

67 
44 

73 
49 

74 
53 

78 
52 

77 

55 

69 
49 

56 
38 

45 
33 

53 
26 

55 
32 

75 
40 

63 
40 

63 
3  1 

70 
51 

66 
36 

43 
28 

46 
24 

56 
28 

62 
32 

61 
46 

60 
32 

32 
19 

29 
18 

33 
1  3 

36 
29 

32 
28 

37 
19 

43 
30 

30 
18 

41 

20 

54.3 
33.8 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

65 

40 

71 
47 

66 

57 

73 

55 

71 
59 

61 

40 

53 
40 

48 

30 

56 
24 

54 

28 

72 
44 

70 
37 

68 
34 

74 

56 

70 
34 

40 

24 

46 

26 

60 
33 

57 

3  5 

54 

40 

36 
26 

32 
18 

29 
12 

46 

14 

38 
28 

35 
26 

36 
17 

35 
27 

31 
15 

39 
20 

52.9 
32.9 

HARRISBURG 

MAX 

MIN 

77 
42 

78 
41 

79 
45 

81 

48 

81 

50 

69 

56 

68 
3b 

58 
33 

55 

25 

62 
31 

76 
47 

68 
41 

66 
25 

73 
55 

70 
50 

52 
26 

51 
16 

60 
22 

66 

35 

60 
47 

65 

37 

41 
24 

37 
24 

36 
14 

41 

29 

39 
31 

41 

20 

46 
31 

40 
26 

46 

22 

59.5 
34.5 

HAVANA 

M  1  N 

70 
43 

72 
42 

69 
53 

73 
49 

75 
5  5 

63 

4  i 

50 
38 

47 

3  1 

55 

50 
2  7 

69 

63 

64 

73 

66 

40 
25 

45 

21 

58 

2  7 

56 

29 

55 

57 
29 

30 
1  5 

26 
1  8 

35 

40 

34 

37 

33 

30 

39 
18 

52.6 
31.6 

HILL5B0R0 

MAX 
MIN 

71 
42 

74 

52 

74 

50 

79 
48 

78 
55 

72 
49 

58 

42 

46 

33 

54 

24 

58 
31 

61 
28 

63 

26 

72 
54 

66 
31 

46 
23 

46 
18 

56 

30 

63 

32 

56 

49 

63 

33 

36 
16 

30 
17 

36 
27 

36 
27 

39 
18 

42 
32 

34 
16 

42 

20 

55.5 
33.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-  Continued 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPEST  ON 

69 

73 

74 

67 

70 

6  1 

55 

45 

51 

48 

67 

59 

58 

73 

66 

53 

56 

51 

50 

32 

28 

26 

35 

31 

35 

37 

31 

33 

51 , 

0 

MIN 

t,  7 

4  5 

4  9 

50 

48 

4  a 

3  7 

29 

24 

2  6 

38 

3  7 

27 

49 

45 

27 

18 

25 

30 

42 

32 

1  8 

16 

14 

25 

28 

17 

27 

13 

18 

31. 

6 

JACKSONVILLE 

MAX 

67 

73 

69 

77 

76 

63 

53 

48 

54 

53 

72 

69 

66 

74 

70 

57 

60 

60 

55 

36 

26 

34 

41 

34 

36 

38 

31 

39 

54. 

0 

MIN 

3 

43 

54 

4  8 

5  7 

42 

38 

32 

2  3 

27 

39 

40 

28 

50 

39 

24 

19 

27 

32 

46 

31 

16 

21 

6 

28 

27 

16 

30 

14 

18 

31. 

9 

J E PS E  YV I L  L  E  ^ 

MAX 

67 

74 

69 

76 

77 

64 

54 

49 

55 

57 

75 

68 

67 

74 

65 

39 

58 

64 

57 

60 

36 

30 

39 

42 

34 

40 

35 

30 

44 

55. 

0 

MIN 

42 

40 

52 

46 

55 

4  4 

40 

32 

24 

2  8 

45 

42 

30 

50 

39 

31 

19 

3  1 

34 

46 

32 

1  7 

20 

12 

31 

2  7 

16 

26 

15 

21 

33. 

0 

JOL I ET 

MAX 

12 

66 

73 

62 

70 

64 

51 

44 

50 

46 

66 

57 

62 

72 

69 

39 

50 

55 

49 

58 

30 

26 

29 

35 

34 

36 

35 

35 

51. 

1 

MIN 

5  1 

49 

52 

49 

5  1 

49 

38 

2  8 

2  5 

29 

38 

37 

30 

49 

43 

26 

22 

26 

33 

42 

28 

1  8 

14 

14 

26 

26 

16 

26 

21 

33. 

0 

K  ANK  AK  EE    3   S W 

MAX 

70 

73 

73 

64 

71 

63 

53 

51 

46 

62 

59 

59 

73 

67 

45 

36 

52 

55 

49 

57 

34 

27 

28 

35 

32 

35 

35 

32 

33 

50. 

5 

MIN 

5  1 

42 

4  3 

46 

45 

47 

36 

27 

22 

26 

35 

36 

2  3 

46 

45 

25 

15 

20 

28 

39 

31 

18 

12 

12 

25 

28 

14 

25 

1 1 

17 

29. 

7 

KANKAKEE   ^  NW 

MAX 

73 

74 

73 

65 

71 

64 

54 

52 

46 

69 

58 

59 

72 

66 

46 

3  7 

5  1 

56 

46 

57 

34 

27 

29 

35 

32 

37 

35 

31 

34 

51. 

0 

MIN 

^2 

4  3 

46 

46 

47 

50 

36 

27 

23 

2  7 

35 

37 

2  3 

46 

45 

26 

17 

22 

30 

39 

31 

17 

12 

11 

25 

2  7 

14 

25 

1 1 

16 

30. 

2 

KEWANEE 

MAX 

73 

73 

66 

65 

71 

61 

49 

45 

50 

49 

68 

63 

63 

72 

66 

34 

55 

55 

48 

40 

25 

22 

30 

37 

32 

38 

35 

26 

34 

49. 

6 

MIN 

4  3 

40 

46 

46 

48 

39 

32 

29 

20 

22 

34 

33 

24 

46 

34 

19 

20 

23 

25 

34 

24 

1  1 

1 1 

10 

24 

2  1 

13 

23 

7 

14 

27. 

2 

LA  HARPE 

MAX 

70 

72 

64 

72 

66 

69 

50 

44 

55 

51 

72 

55 

67 

72 

66 

39 

4  7 

59 

54 

48 

43 

27 

25 

34 

43 

34 

40 

36 

2  7 

39 

51. 

3 

MIN 

4  3 

48 

53 

52 

53 

3  7 

34 

31 

20 

24 

38 

37 

32 

55 

35 

21 

24 

32 

30 

38 

27 

14 

14 

10 

31 

24 

15 

26 

1 1 

18 

30. 

9 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

68 

73 

72 

62 

71 

65 

48 

42 

52 

50 

65 

57 

62 

73 

66 

55 

55 

49 

57 

28 

26 

30 

35 

32 

37 

36 

27 

35 

50. 

2 

MIN 

^4 

44 

52 

49 

5  1 

39 

30 

26 

26 

38 

37 

28 

53 

39 

25 

2  1 

26 

30 

37 

28 

1  6 

14 

14 

25 

26 

17 

27 

12 

19 

31. 

6 

L 1 NCOLN 

MAX 

73 

73 

72 

70 

78 

65 

52 

46 

52 

51 

67 

59 

62 

72 

65 

41 

58 

60 

55 

59 

29 

27 

30 

37 

32 

37 

36 

27 

38 

52. 

2 

MIN 

't  3 

44 

50 

50 

53 

46 

39 

2  8 

24 

24 

3  7 

33 

28 

49 

35 

24 

19 

27 

30 

45 

28 

16 

12 

10 

24 

26 

15 

27 

1 1 

19 

30 

5 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

69 

73 

76 

78 

75 

70 

62 

57 

53 

60 

74 

70 

64 

73 

69 

52 

48 

56 

60 

58 

63 

38 

38 

35 

40 

38 

38 

47 

41 

44 

57 

3 

MIN 

42 

52 

54 

54 

57 

52 

39 

32 

25 

36 

45 

43 

26 

54 

52 

29 

24 

33 

39 

50 

38 

23 

27 

13 

30 

29 

19 

30 

21 

23 

36 

4 

MARENGO 

MAX 

73 

69 

70 

64 

69 

70 

54 

49 

50 

47 

63 

55 

60 

67 

65 

44 

38 

4  7 

55 

47 

55 

26 

24 

27 

34 

32 

35 

33 

27 

32 

49 

4 

MIN 

54 

49 

51 

51 

50 

43 

35 

28 

24 

24 

34 

35 

25 

45 

41 

24 

17 

22 

29 

33 

22 

15 

7 

12 

25 

23 

11 

23 

1 1 

18 

29 

4 

MATTOON 

MAX 

73 

73 

74 

73 

73 

63 

55 

43 

52 

50 

73 

53 

60 

70 

65 

42 

42 

53 

60 

63 

50 

2  7 

28 

29 

36 

32 

35 

26 

39 

52 

2 

MIN 

43 

45 

46 

51 

54 

36 

36 

29 

23 

26 

40 

27 

26 

48 

34 

23 

20 

29 

33 

47 

25 

17 

13 

9 

27 

26 

17 

25 

14 

18 

30 

2 

MC  LEANS80R0 

MAX 

72 

73 

76 

79 

77 

68 

65 

50 

53 

59 

75 

67 

64 

72 

67 

4  8 

49 

58 

64 

56 

63 

37 

30 

3  1 

39 

3  7 

39 

47 

37 

43 

56 

6 

MIN 

44 

47 

50 

54 

52 

36 

35 

26 

33 

44 

26 

51 

48 

29 

21 

28 

33 

50 

35 

23 

23 

15 

28 

31 

2  1 

29 

24 

20 

34 

8 

MINONK 

MAX 

68 

74 

72 

63 

73 

63 

50 

44 

52 

66 

58 

60 

73 

64 

39 

40 

56 

55 

5  1 

56 

28 

25 

28 

35 

37 

35 

35 

30 

34 

50 

5 

MIN 

47 

46 

48 

47 

49 

4  1 

32 

28 

19 

27 

34 

33 

25 

50 

35 

24 

19 

23 

26 

40 

27 

14 

1 1 

8 

22 

25 

1 1 

23 

6 

13 

26 

5 

MOLINE   WB  AP 

MAX 

71 

71 

65 

65 

67 

52 

47 

41 

48 

50 

68 

48 

66 

70 

63 

36 

43 

54 

50 

43 

36 

25 

23 

37 

37 

31 

39 

34 

24 

37 

48 

0 

MIN 

44 

44 

51 

47 

50 

38 

32 

27 

25 

23 

35 

28 

3  1 

53 

28 

22 

25 

32 

29 

33 

18 

14 

11 

15 

29 

22 

16 

16 

10 

17 

28 

8 

MONMOUTH 

MAX 

71 

71 

66 

70 

66 

60 

50 

43 

53 

50 

69 

58 

66 

70 

67 

39 

4  5 

56 

49 

47 

45 

26 

25 

34 

37 

32 

36 

33 

25 

39 

50 

0 

MIN 

43 

48 

5  I 

48 

53 

40 

39 

30 

22 

25 

39 

35 

32 

50 

36 

21 

25 

25 

28 

36 

26 

14 

1  3 

1  1 

28 

24 

1  7 

25 

11 

17 

30 

4 

MORRIS    3  NE 

MAX 

71 

71 

72 

64 

71 

67 

51 

45 

52 

49 

69 

60 

62 

72 

70 

47 

42 

54 

58 

5  1 

57 

33 

28 

29 

36 

33 

36 

36 

33 

35 

51 

9 

MIN 

51 

48 

47 

47 

49 

50 

37 

27 

23 

2  6 

36 

36 

25 

48 

45 

26 

16 

23 

28 

40 

31 

16 

12 

12 

25 

26 

12 

26 

1 

19 

30 

7 

MORR ISON 

MAX 

72 

70 

68 

62 

68 

65 

52 

43 

47 

48 

67 

62 

64 

70 

67 

4  3 

4  1 

52 

5  3 

50 

40 

28 

24 

3  1 

38 

34 

36 

37 

27 

35 

49 

9 

MIN 

45 

AJ 

53 

49 

51 

4  1 

33 

29 

2  1 

24 

33 

35 

24 

48 

43 

2  1 

20 

25 

26 

36 

26 

13 

12 

13 

24 

22 

13 

26 

9 

15 

29 

1 

MORRISONVILLE   1  E 

MAX 

73 

73 

71 

72 

78 

71 

55 

47 

53 

53 

74 

70 

62 

72 

68 

42 

45 

57 

64 

55 

62 

34 

30 

32 

39 

34 

37 

40 

35 

41 

54 

6 

MIN 

42 

43 

53 

48 

55 

45 

36 

33 

22 

26 

38 

38 

2  5 

52 

40 

26 

17 

26 

31 

47 

24 

17 

20 

7 

26 

27 

14 

22 

15 

19 

31 

1 

MT    CARMEL    3  N 

MAX 

68 

71 

74 

79 

78 

77 

66 

65 

42 

51 

55 

72 

55 

62 

71 

6 1 

46 

45 

55 

65 

61 

43 

30 

29 

34 

37 

34 

37 

47 

31 

54 

7 

MIN 

45 

42 

42 

43 

5  1 

53 

37 

36 

25 

25 

28 

42 

2  8 

30 

54 

30 

21 

20 

29 

34 

38 

25 

22 

10 

15 

32 

27 

24 

25 

20 

31 

e 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

7  1 

71 

67 

61 

65 

61 

47 

40 

44 

47 

63 

54 

62 

68 

63 

39 

40 

49 

52 

43 

41 

25 

30 

35 

31 

37 

34 

25 

34 

46 

2 

MIN 

46 

45 

54 

49 

51 

43 

35 

29 

24 

2  3 

3  1 

35 

25 

48 

38 

22 

20 

25 

28 

33 

25 

13 

12 

1  3 

25 

22 

10 

24 

9 

19 

29 

2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

7  J 

12 

74 

78 

77 

67 

60 

48 

53 

5b 

75 

60 

64 

71 

68 

43 

48 

57 

62 

63 

62 

32 

32 

33 

39 

34 

38 

46 

32 

43 

55 

2 

MIN 

43 

4  1 

4b 

48 

5? 

45 

32 

32 

24 

2b 

40 

40 

24 

54 

40 

24 

18 

24 

27 

47 

29 

20 

19 

13 

29 

27 

1  7 

30 

22 

19 

31 

7 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

70 

75 

77 

80 

77 

70 

70 

56 

53 

60 

73 

67 

64 

73 

69 

57 

65 

60 

64 

50 

38 

33 

41 

36 

38 

47 

42 

44 

56 

4 

MIN 

41 

46 

45 

47 

55 

54 

35 

31 

22 

29 

45 

39 

2  7 

55 

51 

25 

18 

30 

38 

48 

36 

23 

2  1 

1  1 

26 

29 

16 

31 

22 

21 

33 

9 

NEWTON 

MAX 

75 

76 

78 

79 

77 

66 

63 

49 

53 

55 

76 

65 

61 

72 

67 

48 

4  5 

55 

63 

58 

61 

36 

31 

32 

37 

36 

38 

43 

35 

41 

55 

6 

MIN 

43 

46 

47 

52 

52 

55 

35 

34 

24 

2  7 

4  I 

43 

27 

46 

48 

29 

20 

27 

32 

45 

34 

20 

23 

1  1 

26 

30 

20 

29 

16 

20 

33 

5 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 

73 

72 

73 

77 

71 

64 

53 

51 

52 

73 

68 

61 

70 

70 

47 

44 

54 

63 

61 

61 

38 

31 

35 

40 

38 

36 

44 

38 

41 

55 

1 

MIN 

46 

49 

48 

52 

58 

37 

34 

24 

27 

4  1 

42 

28 

51 

59 

30 

22 

30 

35 

48 

36 

20 

19 

1  3 

23 

23 

21 

30 

20 

19 

34 

0 

OTTAWA 

MAX 

70 

72 

72 

61 

71 

65 

50 

43 

51 

50 

66 

58 

62 

72 

67 

39 

41 

55 

56 

50 

57 

27 

28 

28 

37 

33 

35 

36 

26 

37 

50 

6 

MIN 

54 

46 

52 

49 

49 

46 

38 

30 

27 

28 

38 

36 

28 

53 

38 

26 

22 

26 

29 

38 

27 

16 

17 

13 

26 

26 

16 

21 

12 

19 

31 

7 

PALESTINE 

MAX 

76 

75 

77 

76 

72 

66 

65 

41 

53 

55 

75 

59 

62 

74 

64 

45 

45 

54 

65 

60 

60 

3  1 

30 

34 

38 

37 

40 

45 

32 

42 

54 

.9 

MIN 

48 

43 

42 

48 

50 

43 

34 

32 

24 

2  5 

40 

34 

24 

46 

3  8 

29 

18 

24 

3  1 

47 

30 

20 

1  1 

10 

27 

29 

23 

29 

16 

18 

31 

•  2 

PANA 

MAX 

7  1 

72 

73 

77 

76 

67 

53 

45 

51 

51 

71 

54 

61 

70 

67 

56 

61 

59 

62 

3  1 

26 

28 

36 

31 

35 

40 

30 

39 

52 

.6 

MIN 

43 

47 

49 

50 

55 

46 

36 

32 

25 

30 

40 

3  7 

28 

52 

37 

26 

20 

27 

32 

48 

30 

1  7 

16 

9 

26 

26 

16 

29 

16 

19 

32 

■  2 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

72 

74 

76 

73 

71 

62 

59 

43 

51 

50 

71 

56 

58 

73 

65 

53 

59 

53 

61 

32 

29 

29 

35 

33 

35 

39 

32 

36 

52 

.2 

MIN 

45 

45 

48 

49 

47 

35 

3  1 

22 

2  5 

39 

30 

2  6 

47 

42 

27 

20 

2  5 

34 

45 

32 

1  5 

2  1 

7 

25 

27 

20 

28 

14 

16 

31 

■  1 

PARK  FOREST 

MAX 

70 

65 

70 

64 

69 

60 

52 

39 

48 

45 

65 

48 

59 

70 

64 

38 

49 

54 

55 

57 

25 

26 

30 

34 

33 

35 

36 

26 

33 

48 

.6 

MIN 

48 

48 

48 

45 

49 

40 

37 

27 

24 

28 

37 

28 

28 

49 

34 

24 

19 

26 

33 

4  I 

24 

18 

14 

14 

27 

24 

16 

24  12 

19 

30 

.2 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

72 

71 

72 

68 

73 

55 

48 

37 

53 

48 

68 

48 

61 

70 

63 

39 

43 

55 

55 

57 

36 

25 

25 

32 

36 

31 

35 

35 

24 

36 

49 

.1 

MIN 

47 

47 

56 

53 

55 

42 

34 

27 

23 

27 

35 

33 

32 

51 

31 

24 

24 

29 

33 

38 

22 

15 

11 

15 

31 

21 

17 

18  10 

18 

30 

.6 

PONT  I  AC 

MAX 

67 

73 

72 

64 

70 

63 

51 

45 

50 

48 

67 

59 

60 

73 

66 

54 

56 

51 

58 

30 

27 

27 

35 

33 

34 

36 

30 

34 

50 

.4 

MIN 

50 

44 

48 

48 

49 

47 

38 

29 

25 

29 

3  7 

38 

2  7 

50 

40 

26 

21 

25 

3  1 

4  1 

30 

16 

15 

13 

24 

26 

26 

27 

10 

18 

31 

.6 

QUINCY 

MAX 

61 

70 

64 

73 

68 

63 

50 

43 

55 

55 

74 

63 

69 

73 

60 

60 

57 

48 

40 

27 

24 

46 

42 

34 

44 

38  26 

42 

52 

.0 

MIN 

46 

49 

57 

55 

60 

40 

39 

3  1 

24 

2  7 

44 

38 

34 

56 

34 

22 

25 

33 

37 

40 

25 

14 

1  5 

14 

34 

26 

19 

26  16 

23 

33 

.4 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 

68 

7  1 

62 

75 

67 

58 

52 

37 

56 

56 

73 

51 

68 

72 

65 

60 

59 

49 

36 

26 

27 

42 

38 

31 

43 

35 

25 

41 

51 

.  1 

MIN 

45 

55 

52 

49 

39 

34 

23 

2  1 

28 

39 

36 

36 

55 

29 

22 

25 

33 

35 

34 

22 

15 

10 

1 1 

30 

22 

16 

2C 

15 

20 

30 

.5 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

72 

72 

70 

66 

70 

61 

52 

41 

50 

48 

66 

50 

59 

70 

63 

36 

53 

58 

59 

56 

25 

27 

27 

36  32 

34 

37  25 

34 

49 

.7 

MIN 

50 

46 

52 

49 

48 

4  3 

39 

29 

26 

30 

3  7 

28 

27 

23 

24 

2  9 

4  5 

24 

1  7 

1 2 

25 

25 

19 

25  13 

18 

30 

.9 

ROBERTS   3  N 

MAX 

72 

74 

69 

69 

72 

63 

57 

45 

50 

4  7 

67 

59 

59 

73 

65 

38 

38 

53 

57 

49 

58 

35 

26 

2f 

3; 

31 

35 

35  32 

35 

50 

.9 

MIN 

A2 

39 

42 

44 

43 

4  7 

35 

26 

2  2 

26 

15 

22 

26  14 

25  10 

15 

25 

•  4 

ROCHELLE    1  W 

MAX 

72 

69 

69 

66 

68 

65 

50 

43 

46 

46 

63 

56 

61 

69 

65 

43 

38 

46 

52 

52 

52 

28 

25 

26 

34 

32 

35 

34  27 

33 

49 

.0 

MIN 

49 

45 

52 

48 

49 

46 

35 

27 

22 

26 

32 

34 

26 

48 

42 

24 

20 

25 

30 

30 

27 

1  1 

9 

U 

26  22 

12 

24     1 3 

16 

29 

.i 

ROCKFORD 

MAX 

73 

66 

69 

63 

70 

66 

50 

45 

46 

62 

52 

67 

67 

65 

43 

39 

46 

51 

42 

42 

26 

25 

29 

34 

33 

35 

34 

29 

33 

48 

.3 

MIN 

51 

52 

54 

49 

53 

46 

36 

26 

25 

25 

33 

35 

25 

49 

41 

24 

18 

26 

30 

32 

26 

14 

8 

1  3 

27  24 

12 

26  9 

20 

30 

.3 

See  reference  notes  follo«lDg  Station  Indejr, 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ROCKFORD   CAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
49 

67 
52 

69 
51 

60 
51 

66 

52 

55 
38 

46 

31 

3  7 

26 

24 

29 

33 

24 

27 

46 

29 

36 

,  19 

38 
19 

48 
24 

51 
28 

49 

32 

21 

23 
15 

10 

30 
12 

27 

17 

11 

18 

U 

33 
19 

46.6 
28.2 

R'JSHVILLE 

MAX 
MIN 

72 

72 
44 

73 
48 

76 
52 

71 
45 

65 
40 

51 

39 

45 

29 

21 

73 
45 

38 

30 

51 

23 

49 
29 

59 
30 

60 

59 

56 
25 

2  7 
15 

25 
12 

36 
10 

37 

30 

25 

16 

21 

44 

27 

53.5 
31.6 

SKOKIE 

MAX 
MIN 

65 
52 

63 
51 

63 
52 

58 
52 

63 
54 

62 
50 

52 
36 

43 

29 

43 
26 

43 

36 

62 
36 

58 
38 

58 
30 

68 
49 

66 
38 

38 
27 

37 
20 

46 
26 

46 

33 

56 
43 

48 

31 

3  1 
19 

2  5 
12 

14 

30 

26 

17 

26 

13 

32 
20 

47.3 
32.9 

SPARTA 

MAX 
MIN 

66 

75 
48 

76 
52 

80 

53 

79 
54 

72 
50 

61 

40 

50 
34 

57 
24 

62 

34 

80 
45 

75 
43 

65 

35 

72 

55 

45 

49 

29 

50 
23 

56 

30 

60 
40 

60 
51 

63 
36 

36 
22 

34 

25 

37 
14 

32 

29 

17 

32 

19 

48 
24 

57.6 
36.  1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 

73 
46 

71 
53 

76 
50 

76 
57 

59 
4  1 

51 

39 

39 
27 

53 
24 

50 
26 

71 
40 

5 1 
33 

36 

72 
S3 

32 

41 

25 

44 

22 

56 

31 

62 

35 

60 
40 

40 
24 

29 
17 

28 

7 

33 
11 

39 
25 

24 

17 

22 

15 

39 
21 

51.4 
31.2 

STOCKTON 

MAX 
M  IN 

73 

66 
43 

64 

53 

60 
45 

63 
51 

61 
43 

46 

33 

39 
27 

4  3 
24 

45 
23 

32 

53 
26 

31 

45 

40 

40 

20 

40 
20 

47 

27 

49 

32 

36 

32 

37 
24 

24 
12 

2  1 
6 

29 
9 

33 
26 

30 
20 

12 

23 

6 

32 
18 

45.8 
21.2 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

72 
U9 

66 
51 

71 
52 

57 
51 

68 
50 

64 
45 

48 

33 

39 
26 

47 
23 

4  7 
24 

31 

34 

25 

46 

41 

41 

23 

39 
17 

47 

23 

54 

29 

43 

33 

54 

27 

28 
9 

26 
8 

28 
12 

33 
25 

3  1 

22 

36 

10 

23 

a 

34 
16 

41.1 
2t.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

76 
<>1 

74 
43 

76 
46 

73 
52 

76 
49 

65 

42 

55 
34 

45 
30 

52 
24 

50 
25 

70 
33 

37 

24 

35 

29 

45 
26 

40 
18 

54 
24 

60 
29 

52 
45 

55 

33 

33 
17 

14 

2  7 
6 

23 

28 

15 

28 

12 

36 
16 

52.4 
29.3 

URBANA 

MAX 
MIN 

74 

50 

72 
47 

73 
51 

66 
49 

70 
49 

61 

38 

54 

37 

39 
29 

51 
24 

51 

30 

68 
39 

50 
27 

27 

72 
49 

34 

40 
26 

36 
23 

54 

27 

59 
32 

61 
47 

47 
24 

27 
18 

27 
15 

2  7 
12 

35 
26 

11 

19 

23 

13 

35 
1  7 

50.1 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
41 

73 
36 

75 
47 

79 
48 

78 

55 

65 

35 

57 
31 

42 

26 

53 

22 

55 

23 

74 
39 

53 
24 

63 
25 

72 
51 

64 
33 

44 

22 

45 
20 

57 
26 

62 

30 

63 
45 

46 

26 

30 
19 

30 
3 

32 

7 

38 
26 

32 
25 

36 
17 

42 
26 

3  1 
19 

40 
19 

53.4 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

66 
44 

72 
46 

71 
52 

77 
50 

75 
55 

64 

43 

52 
37 

46 
31 

53 
22 

52 
27 

74 
39 

67 
37 

64 

30 

73 
46 

66 
35 

43 
24 

45 
20 

55 
26 

63 
31 

55 
46 

60 
31 

43 
16 

36 

12 

31 
9 

38 
28 

33 
26 

36 
15 

39 
28 

30 
16 

41 
20 

54.1 
31.5 

WALNUT 

MAX 
MIN 

71 

52 

70 
45 

66 

52 

67 

51 

71 

51 

68 
43 

50 

35 

44 

28 

47 
24 

47 
24 

62 
36 

58 
34 

60 
29 

69 

51 

65 
41 

42 

23 

42 

22 

53 
28 

51 
30 

46 

35 

50 
28 

28 
14 

23 
11 

33 
13 

37 
26 

32 
23 

36 
16 

35 
26 

2  8 
9 

32 
18 

49.5 
30.6 

WATSEKA 

MAX 

H  1  N 

69 
51 

70 
42 

75 
46 

64 

49 

71 
47 

6  1 
46 

55 
35 

45 

29 

51 
24 

48 

26 

67 
38 

58 
36 

5  7 
26 

72 
49 

46 

46 

27 

38 
15 

52 

21 

55 
30 

50 
41 

'  59 
32 

35 
18 

27 
15 

28 
14 

36 
24 

3  3 
26 

19 

27 

13 

33 
18 

50.9 
31.2 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

69 
53 

56 
52 

65 
50 

58 
50 

60 
53 

57 
42 

50 
34 

41 

30 

46 

26 

43 

30 

65 
31 

53 
31 

60 
27 

67 
49 

65 
39 

39 
26 

38 
16 

46 

25 

52 
32 

46 

35 

55 
28 

33 
1  7 

26 
10 

28 
14 

34 
25 

35 

25 

35 
14 

3  3 
27 

11 

30 
18 

47.2 
30.7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

69 
50 

65 
49 

70 
50 

60 
51 

66 

51 

65 
48 

49 
34 

43 

27 

46 
24 

43 

26 

63 
33 

56 
36 

59 
27 

52 

44 

45 

25 

37 
20 

46 

25 

50 
30 

46 

36 

55 
29 

3  1 
16 

25 
10 

28 
13 

33 
24 

32 
24 

33 
14 

24 

2  9 
12 

32 
19 

48.4 
30.8 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

67 
46 

74 
45 

70 
54 

78 
50 

75 
57 

67 

56 

53 

55 

55 

75 

70 

67 

74 

71 

42 

25 

46 

22 

57 

63 

56 

60 

35 

30 

37 

40 

34 

39 

39 

30 

31 
16 

41 

20 

55.3 
33.0 

WINDSOR 

MAX 

MIN 

73 
45 

73 
47 

75 
49 

76 
48 

74 

52 

67 
50 

55 
36 

45 

30 

51 
23 

51 
26 

71 
39 

50 
40 

60 
28 

71 
46 

66 
46 

48 
20 

42 
20 

54 
28 

60 
32 

53 
47 

54 

33 

35 
16 

27 
18 

27 
10 

37 
25 

35 
28 

34 
16 

40 

27 

32 
14 

34 
19 

52.3 
32.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


sunon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a  -  f 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 
WIND 

.05 
18 

.06 
4 

.06 
13 

.08 
7 

.08 
17 

.  14 
15 

.11 
72 

.09 
32 

.13 
28 

78 

11 

123 

16 

134 

160 

135 

23 

60 

65 

130 

129 

87 

37 

113 

55 

33 

111 

63 

26 

1795 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1S_ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

T 

1  -4 
T 

0.5 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.4 
T 

I 

T 

0.6 

0  .  5 

T 

T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

0.3 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORI^L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

2.0 

2 

2 

0.2 

I 

T 
T 

0.2 
1 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0  .  1 

CARLINVILLE   4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 
1 

1 

1 

T 

See 


reference  notes  following  atatloi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1956 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

T 
T 

0  .  1 

0  .  1 
T 

T 
T 

T 

0  .  5 
T 

0  .  8 
T 

1 

T 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 
1 

1 

T 

T 

T 

I 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

1.0 
1 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

0.3 

T 

0.3 
1 

1 

T 

T 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

T 

T 

KANKAKEE  3  5W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

0  .  5 
T 

0  .  5 

T 

T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 
1 

0.8 
1 

1 

0.5 
T 

7 
T 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

1  .0 

1 

I 

1  .0 
1 

0  . 4 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

1  .5 

2 
0.1 

T 

1 

0.2 
T 

T 
T 

0.3 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0  .  5 

MORRISONVILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1 .  5 
2 

0.5 
1 

1  .0 
1 

1 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  .  5 
T 

0.2 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 

T 
T 

1.1 

1 

1  .  1 
T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
T 

2.0 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

T 
T 

1.0 
1 

0.3 
T 

0.6 
I 

T 

T 

1 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

T 

0.2 

0.4 

0.1 

ROCHELLE  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.5 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2  .C 

2 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

1 . ; 

2 
0.1 

1 

0.; 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0. 

1 

1 

1 

T 

0. 

1 

0. 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2 

T 

0.3 
T 

0 

T 

T 

VANDAL  I A  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1  .C 
1 

T 

T 

T 

T 

T 
I 

0. 

T 

8b«  reference  notes  follovlag  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1956 


_    \  Gal, 

®     XO  /  ^  |4 

Dubuque  TO  AP  " 

3 

Bellevue  L  &  D  12 

O     •     9     PrgCipitofion  only 
O  Precipitation,  storage 

O   -•-    ^   Precipitation  and  Temperature 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


STATION  LEGENu 


Type  of  gage:       O    Non- recording , 
•  Recording ;       9    Boftt  types 

Double  circle  combinations  indicate  ttte  avallobility  of 
more  detailed  rneteorologicol  data 


-ockford  4N] 
Rocktord  6 

o-  ' 


Illinois  City  Dam 

?\  j    Holine  Wb' 

it~t 

New  Boston  ^aji^ 


Wapello  O 
New  Bostoi 


V\""7^" 

J         /  Mc  Henry*  ' 

ford  4NB'     '  A  i  "O 

At     /      '  Ol  waukegan 

^_Belvl  ere_Sj|Pl  \ 


in  JlSrllnBfonYelghts  4S; 
O  \|0 J    *-  si'oi' 


,  ,  „heaton  Col.     ^  ^1 

T  J  i  o.  I  I  Chicago  uaiv 

T^lb""^°  "  W  -bl.lng 
>rt  IAD      JT_  I 


KeiVhsburg  IKW  I 
/  AlexisVtr 


I        I  ^       I  '  'stla 

    -O-         jBradfona  CAA  AP'  1 

--"i-t'o  /I  7—'--, 


Kirkwood  2'n¥  Moi 
Gladstone  Dam 

Kirkwood  3H 


Park  Forest 

Qchannahon  Dresden  Is, 
'  1  O  P®*'*^^' 


1 


I    J  I  Shelby 

Kankakee  4NW    Kankakee  Swg  PI  • 


Dwlght  St  Reform  jta 


1^  I 

nkakee  3SW  I 


L 


ChllUcotbe  ! 

/  I  1 

Grldley        Falrbury  Wtr  Wks 


iashlbgton  irO— -O---.;  '  • 

I'  1      nVj  T  =Vb    Rlfiomlncton   anhort 


Oulncv  Hem  Br  ( 


V     I  \ 

2   ^  O  Rockport  y_ 
t^Pleasant  Hill  / 
Louisiana  Starks  Nur    -O-^^  ^  ^ 

3 


 ->  "  , 

I      Hoopeston  ; 


•  Springfield  WB  AP  I 

1e  Swg'  PI  -^--^ 
J 


ILLINOIS 


Horrlsonvllle  IE  I 
L-^O^  Panai 
Isonvllle   :<>J 


j     Billsboro  ) 

-o- 


90TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Evanston  Pump  Sta 

Skokie  N  Side        •  \ 

Loyola  Uaiv 
 Skokie:^  ^'^  


Lakevlew  Pump  Sta' 

llajfalr  Pump  Sta 

Spriagfld  Pump  Sta  ( 


ulllvan  Wtr  Wl 


-\  [Ma 


I  Effinghai 
1  ^ 


Danville  Swg  PI 


autsonville  ^ 

I  1  ON 

Newton    HutsonvlUe  Pjrr  PI 


Chicago  Vb  City 


Cicero 

_Q,     _  Sanitary  Diet  Off 

•  •  \ 

Stlckney  W  Side     Sanitary  Dlspat 

_  CblCBgo  Dnl; 

Chicago  WB  AB 



CS  Filter  PI  ' 
Roseland  Pump  Sta 


'.Q 


Calumet  Treat  Wks 


anal  ; 

I—-,  1  Ste 

w  J   

\  Louisville  , 


Lawrencevillel 

oil        o  J 

Olney  Radio  St 


\ 


Clsne  Brown  Camp 


r 


Nashville  3NW  \ 

O  01     Mount  Ver; 

Rlchvlew ' 


O     I  Sparta^  ) 

VPralrle  Du  Rocher  Du  Quoin  2  S  Benton 


o 

I  Wayne  City 


He  Leans  bon 


Fairfield 

-o-      I  -ol 


3 

Perryvllle 

o- 


f  West  Frankft 


Cape  Girardeau  St  TC, 

CalVo  Ws'city      (Brookport  Dam  » 


'  Ellzabethtown 


88  Bevisea  8/56  •tPCIC 


Isoli,es  .re  drawB  through  points  o.  approximately  e.ual  values.  Hou.l.  precipitation  data  ..o.  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data  . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


NOVEMBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 


STATION  INDEX 


- 

otation 

1  Index  No. 

County 

9 

i* 

Q 

Utitude 

Lon0tude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

005  S 

38  22 

88  03 

6P 

Bessie  Ellen 

Aledo  2  E 

0072 

Mercer* 

4 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Bugh  R.  Neebltt 

2  3  5 

A1«z1b  Waterworks 

Warren 

4 

694 

HID 

C 

ALtoa  Dmm  26 

0137 

4 

38  53 

90  11 

432 

HID 

7A 

3 

Aunm  1  E 

0187 

5 

37  28 

89  14 

645 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

SP 

Albert  E .  Croegaert 

Aotloch 

0203 

Lake 

1 

42  29 

88  06 

780 

7P 

7P 

Roy  I .  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Halgtate  4  SSE 

3 

0330 

Hancock 

1 

40  14 

90  57 

670 

MID 

Aurora  College 

0338 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

0356 

\ 

40  40 

90  26 

640 

7A 

Harold  L.  Bell 

Barry 

0445 

Pike 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

Barry  3  SH 

Pike 

4 

91  04 

MID 

G.  Russell  Metcalf 

C 

Barry  4  N 

0447 

4 

39  45 

91  02 

650 

Barry  6  NE 

0448 

39  47 

90  59 

810 

HID 

0449 

39  47 

91  03 

760 

HID 

G.  William  Davidson 

Barry  6  NNE 

0450 

Ada^ 

4 

39  47 

91  01 

720 

HID 

C 

Barry  5  mm 

4 

660 

HID 

c 

Barry  3  W 

0452 

Pike 

4 

39  42 

91  06 

700 

MID 

Bayl is 

0480 

Pike 

4 

39  44 

90  54 

840 

MID 

Bayl Is  4  N* 

0481 

Pike 

* 

39  45 

720 

MID 

Albyn  0.  Pearn 

Baylls  3  UN* 

0482 

Pike 

39  45 

90  57 

757 

MID 

c 

90  26 

7A 

3 

Belleville  Scott  AF  B 

0510 

St.  Clair 

2 

38  32 

89  51 

447 

MID 

Belvldere  Sewage  plant 

0583 

Boone 

6 

42  16 

88  52 

753 

0598 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

3 

Benton' 

0608 

Franklin 

4 

38  00 

88  55 

450 

6P 

Benton  Water  Dept. 

Bloomlngton  Vaterworks 

McLean 

I 

7A 

3 

BloomlDgtoD  Normal 

0766 

McLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

4P 

Harry  C ,  Johnson 

2  3  5 

7 

Bluf fB 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

Bureau 

41  13 

89  37 

795 

HID 

3 

Brook port  Dan  S2 

0993 

Massac 

5 

37  08 

88  39 

335 

6A 

Corpe^of 'engineers'" 

3 

Cairo  WB  City 

Alexander 

4 

MID 

2  3  5 

7  C 

Canton 

1250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Hammond 

3 

C^rbODdale  Sewage  plant 

1265 

Jackson 

4 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

2  3  5 

6 

CarllDVllle  4  E 

1280 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1288 

Clinton 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

Hun  Water  &  Pwr  PI 

2  3  5 

Carnl 

White 

7 

George  C.  Danner 

3 

Corpenter  1  SW 

1304 

Hadlson 

38  53 

89  54 

520 

MID 

c 

Caeey 

Clark 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A  Newlln 

1386 

38  35 

89  07 

490 

Radio  Station  WCNT 

3 

Chandlervllle 

1412 

Caes 

1 

40  03 

90  09 

465 

7A 

Burdette  W,  Hoon 

3 

Chanoahon  Dresden  Isld 

Grundy 

1 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston  2  ITKW 

1436 

Coles 

7 

39  30 

88  12 

655 

6P 

7A 

2  3  5 

Chenoa 

1475 

McLean 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

2  3  5 

Chester 

Randolph 

37  54 

89  49 

400 

7A 

Acklas  H.  Hartin 

3 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  Lakevlew  Pnp  Sti 

Cook 

3 

651 

MID 

c 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

42  00 

87  40 

592 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Hayfalr  Pmp  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

1547 

Cook 

41  58 

87  42 

595 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Rose land  Pnpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

c 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

3 

HID 

c 

Chicago  San  Diet  Office 

1562 

Cook 

3 

41  54 

87  38 

630 

MID 

Chicago  S.  Filter  plant 

1564 

3 

41  45 

87  33 

611 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

Cook 

3 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  University 

1572 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

MID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  S 

c 

3 

U.S.  Weather  Bureau 

Chicago  re  City 

1582 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

594 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

'  c 

ChllUcotbe 

1627 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Cicero 

1648 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Clene  Brown  Caap 

7 

38  31 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

1743 

C.  E.  Corrlngton 

Cobden  2  S 

1775 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

ColllnsvlUe 

1825 

Madison 

4 

38  40 

89  S9 

555 

HID 

William  E.  Bonn 

c 

Coultervllle  BBb. 

1944 

Randolph 

36  12 

89  36 

530 

HID 

William  H.  Smith 

c 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

Danville 

2140 

Vermilion 

7 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

c 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

2193 

Macon 

39  SI 

88  S8 

670 

TP 

7P 

2  3  5 

7 

Dixon 

2348 

Lee 

41  51 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

Downs  2 

2417 

McLean 

40  25 

88  51 

794 

HID 

Ada  A.  Devine 

C 

Du  Quoin  2  S 

2483 

perry 

4 

6P 

111 .  State  Police 

2  3  5 

Dwlght  St,  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

MID 

State  Ref  for  Women 

c 

2614 

St.  Clair 

4 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Edelsteln 

2642 

40  57 

89  38 

MID 

Hale  B.  Kenyon 

C 

Edvardsvllle 

2679  Madison 

4 

38  49 

89  58 

SS4 

6P 

3 

Effingham 

2687 

Effingham 

7 

88  33 

6P 

6P 

Radio  Station  WCRA 

Elgin 

2736 

Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Bockner 

3 

2750 

Rardln 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Elsah 

2800 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpla  Col . 

3 

Livingston 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Fairbury  Waterworks 

2923 

Livingston 

1 

Dept .  of  Waterworks 

Fairfield  i  S 

2931 

38  22 

88  22 

4S1 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Oe  Witt 

I 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Norah  Yeagle 

c 

Flora 

3109  iClay 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

2  3  5 

3257 

Stephenson 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

42  17 

Alvln  W.  Tlmm 

Fulton  Dam  13 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

SA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

Galatla  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

MID 

Josephine  Harris 

c 

Galena 

3312 

Jo  Daviess 

42  24 

90  26 

611 

KW  111.  Gas  &  El ec . 

3 

Galesburg  ■ 

3320 

Knox 

J 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

2  3  5 

3335 

41  10 

Arthur  E.  Johnson 

Oeneseo 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  10 

639 

6P 

6P 

iTB.  U.  J.  Beseant 

2  3  5 

Glbeon  City 

3413 

Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergetrom 

3 

Gladstone  Dam  IB 

3455 

Henderson 

40  SO 

91  04 

S38 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Glendale  Exp.  Farm 

3482  Pope 

5 

37  26 

88  40 

SOO 

7A 

U.S.  Soil  Coos  Serv 

3 

c 

3522 

37  22 

MID 

Corps  of  Engineers 

7  C 

Golden 

3530 

Adams 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

3572 

jersey 

38  58 

90  26 

404 

7A 

R.   Imogene  DeSherlii 

3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

89  30 

367 

7A 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Moyd  S.  Hedarls 

C 

Greenup  1  E 

3683 

Cumberland 

7 

39  IS 

88  09 

Leonard  U.  Nichols 

Greenville 

3693 

2 

38  53 

69  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

3709  lUcLean 

40  45 

88  S3 

7S2 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Grlggevllle 

3717 

Pike 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

8A 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

3850 

Calhoun 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Banks 

3 

3879 

Saline 

5 

366 

6P 

Clyde  pittman 

Harrlsburg  Disposal  pi 

3884 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

6A 

3 

Ravaoa 

3930 

Uaeon 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

2  3  5 

Havana  Ho, 2 

3940 

Uaeon 

40  18 

90  04 

460 

8A 

3 

Hlllsboro 

4108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

720 

7A 

falter  E.  Belcher 

2  3  5 

HoopestOB 

4198 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Hushrush 

2  3  5 

7  C 

4269 

McLean 

40  40 

86  S6 

740 

ilD 

111.  State  Wtr  Sur. 

C 

Rutsonville  * 

4312 

7 

Ed.  S.  Dry 

Hutsonvllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

39  06 

87  40 

7A 

III  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dam  16 

4355  Rock  Island 

4 

41  25 

91  01 

554 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

4447 

Morgan 

39  44 

go  14 

575 

MID 

Hunlclpal  Sew  Trt 

C 

JaDesvllle 

4465 

Cunfaerland 

7 

30  22 

88  IS 

HID 

Albion  F.  Edwards 

C 

Jerseyvllle 

4489 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jol let  Brandon  Rd  Dam 

4530 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

4535 

41  32 

88  OS 

520 

6P 

8A 

2  3  5 

7 

Kankakee  3  SW 

4593  [Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

625 

6P 

7A 

]elber  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  NW 

4598  'Kankakee 

41  08 

87  56 

631 

6P 

6P 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603  [Kankakee 

41  08 

87  S3 

642 

MID 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 

C 

Kelthsburg  1  NW 

4655 

Mercer 

4 

41  06 

80  57 

540 

8A 

Verda  U.  Norrie 

3 

4710 

Henry 

41  14 

89  56 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

1 

41  IS 

89  54 

800 

HID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

Klrkwood  2  rrw 

4764 

40  S3 

90  47 

730 

MID 

Andrew  C .  Young 

c 
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Station 

Index  No, 

County 

d 

■a 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Klrkwood  3  W 

Henderson 

6P 

Everett  L,  Trone 

3 

Klrkwood  2  NNE 

4766 

Warren 

40  54 

90  44 

760 

6P 

Archie  B.  Hclntosh 

3 

La  Grange  Lock  ft  Dam 

4817 

Brown 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

La  Barpe 

Hancock 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

Lanark 

Carroll 

KID 

WB.  E.  Aurand 

C 

La  Salle  Peru 

La  Salle 

522 

7P 

Westclox  CTI  corp. 

2  3  5 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

7A 

Wm.  K.  BoehB 

Lawrencevllle 

4959 

38  44 

87  41 

500 

8A 

Radio  station  WVMC 

3 

UcLean 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lere 

3 

Lincoln 

Logan 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

Lockport  Lock  k  Dam 

Will 

41  34 

88  05 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  House 

5136 

Will 

88  05 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst, 

Loulsvl 1 le 

5216 

Clay 

38  46 

88  30 

460 

KID 

Roy  R.  Dawhlns 

C 

Tazewell 

40  32 

89  22 

620 

6P 

Cecil  K.  Trimble 

3 

Macomb 

HcDonough 

90  40 

702 

W.  S.  Newell 

Hakanda  1  NW 

Jatkson 

680 

6P 

6P 

Harvey  B.  Hartltne 

2  3  5 

Marengo 

5326 

42  15 

88  36 

825 

6P 

6P 

Claire  Loofbourrow 

5334 

Fulton 

40  30 

90  24 

546 

c 

Harion  2  W 

Williamson 

448 

SP 

C.  H^.  Danlelson 

3 

Haroa 

Macon 

40  02 

88  58 

720 

HID 

John  E.  Kltowski 

C 

Harsellles  Lock 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Harshall 

5380 

Clark 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Mason  City 

3413 

40  12 

89  41 

KID  [Carl  D.  Tomlin 

C 

Mattoon 

Coles 

88  21 

718 

HID 

HID 

Cen  III  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

HcHenry 

HcHenry 

42  21 

760 

MID 

Louis  J.  Althoff 

C 

UcBenry  2  S 

McHenry 

3 

McLeansboro 

5515 

Hamilton 

38  05 

88  32 

458 

6P 

2  3  5 

5539 

Macoupin 

39  10 

90  08 

520 

H.  F.  Dodge 

3 

MlDonk 

Woodford 

7P 

Homer  C .  Parks 

Moline  WB  Airport 

Rock  Island 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

7  C 

Honmouth 

Warren 

6P 

Prof.  Lyle  Flnley 

Montlcello 

5791 

40  02 

88  34 

659 

3 

Morris 

5820 

Grundy 

41  21 

88  26 

520 

Ray  Webb 

3 

Horrls  3  NE 

Grundy 

6P 

Dona  Id  U ,    Pya  tt 

2  3  5 

Horrlson 

Whiteside 

5P 

City  of  Horrlson 

Uorrlsonville 

Christian 

c 

5846 

Christian 

39  25 

89  26 

638 

TP 

2  3  5 

7 

Ht .  Caroel  3  N 

5893 

38  27 

87  46 

400 

6A 

2  3  5 

c 

Mount  Carroll 

Carroll 

6A 

James  F.  HcCray 

Mount  Olive  2  KE 

Macoupin 

6P 

John  Luenenann 

Mount  Pulaski 

Logan 

3 

Mount  Sterling 

5935 

Brown 

39  59 

90  46 

711 

3 

5943 

Jefferson 

38  20 

88  54 

480 

6P 

2  3  5 

7 

Hurphysboro  Waterworks 

Jackson 

HID 

Hurphysboro  Wtr.  Co. 

c 

Nashville  3  KW 

Washington 

6P 

H.   E.  Echleifer 

Newark  7  E 

Kendall 

3 

New  Boston  Dan  17 

6080 

41  11 

91  03 

546 

3 

6085 

41  10 

91  00 

571 

3 

New  Burnslde 

Johnson 

5P 

5P 

Hae  HcCabe 

2  3  5 

Newton 

Jasper 

6P 

George  H.  Payne 

2  3  5 

7  C 

Olney  Radio  Station 

Richland 

5P 

2  3  5 

Oregon 

6490 

Ogle 

42  OJ 

89  20 

700 

HID 

C 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  5 

7 

Palestine 

Crawford 

7P 

H.  H.  Gaddls 

Pana 

Christian 

7P 

C.  E.  Schumacher 

Paris  Sewage  Plant 

Edgar 

HID 

City  of  Paris 

C 

Paris  Waterworks 

6610 

Edgar 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

6616 

Cook 

41  30 

87  41 

710 

HID 

Park  Forest  wtr  Co. 

2  3  5 

Lee 

7A 

Paysoo 

Adams 

Peoria  Lock  ft  Dam 

Peoria 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

6711 

Peoria 

40  40 

89  41 

654 

MID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

6725 

Will 

41  20 

87  48 

722 

2P 

Mtna  Cut! 

3 

Petersburg  3  W 

Henard 

6P 

Richard  H.  Melcher 

Piper  City 

Ford 

HID 

Ronald  J.  Wlosor 

C 

Plttsfleld  Waterworks 

Pike 

HID 

Plttsfleld  Wtrwks 

C 

Pleasant  Bill 

6861 

39  27 

90  52 

4S6 

6P 

Lou  Galloway 

3 

6910 

Livingston 

40  53 

88  37 

647 

6P 

7A 

Roger  Williams 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Rocher 

Randolph 

7A 

Lewis  Tebeau 

C 

Princeton  1  S 

Bureau 

MID 

Miles  W.  Bryant 

C 

Princevllle  2  NW 

Peoria 

745 

6P 

Frank  S-  Stewart 

3 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

HID 

Pub  Svc  Co  of  N  111 

Qulncy 

7067 

Adams 

39  57 

601 

7P 

7P 

A.  H.  Gibson 

2  3  5 

Quincy  CAA  AP 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Quincy  Dam  21 

AdBDS 

8A 

Corps  of  Engineers 

c 

Quincy  Memorial  Bridge 

Adams 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

Rantoul  Chanute  AF  Bnse 

7150 

Champaign 

40  18 

88  09 

740 

iIID 

HID 

U.S.   Air  Force 

?  3  5 

7  C 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

444 

7A 

Dr.  H.  Le  Saulnier 

3 

Rlchview 

Wjshlngton 

2 

HID 

Mabel  Hartm 

C 

Roberts  3  N 

Ford 

7 

R.  E.  Bradbury 

Rochelle  1  W 

Ogle 

6 

SP 

California  Pkg  Corp 

Rockford 

7375 

Winnebago 

6 

42  17 

89  05 

740 

6P 

6P 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  HE 

7377 

6 

42  17 

88  59 

8S0 

7A 

Mrs.  D.  S  Cummlngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Rockport 

Pike 

4 

490 

8A 

George  Ogle 

Rushvllle 

Schuyler 

1 

6P 

Stc  Harle 

7603 

7 

38  56 

88  01 

500 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

Salem 

7636 

2 

38  37 

88  57 

544 

5P 

Glen  R.  Hopkins 

3 

Shabbona  5  NNE 

Dekalb 

1 

HID 

V.  of  111  N.  Exp  Fit 

Shawnee  town  New  Town 

Gallatin 

5 

7A 

Jake  H.  Stewart 

Sidell 

Vermilion 

7 

7A 

fhelma  Lane 

Skokle 

7988 

Cook 

3 

42  02 

87  4e 

610 

5P 

5P 

Murray  ft  Trettel 

2  3  5 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

7990 

3 

42  01 

87  43 

MID  jChgo  Sanitary  Dist. 

c 

Randolph 

4 

535 

6P 

6P 

Howe  V .  Morgan 

Springfield  "B  Airport 

8179 

Sangamon 

1 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bnreau 

2  3  5  6 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Cook 

I 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Stockton 

B293 

Ju  Daviess 

42  21 

90  00 

1000 

SP 

SP 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

7 

Streator  3  N 

S353 

41  09 

86  50 

645 

8A 

Radio  Station  WI7Z 

3 

Sullivan  Waterworks 

Moultrie 

2 

HID 

Ray  Llndley 

c 

Sycamore 

De  Kalb 

6 

7P 

Frank  C.  Dean 

Taylorville 

Christian 

I 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

Tlskllwa 

8604 

Bureau 

41  17 

89  30 

512 

6P 

Orvllle  L.  Weaver 

3 

Toulon 

6630 

Stark 

I 

41  05 

89  S2 

752 

SP 

Ernest  R.  Robson 

3 

Tuscola 

Douglas 

7 

6P 

6P 

DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 

7 

Urbana 

Champaign 

7 

743 

HID 

State  Water  Survey 

2  3  5 

Urbana  Engr.  Campus 

Champaign 

7 

40  07 

88  14 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

La  Salle 

I 

41  19 

88  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandal  la 

8781 

Fayette 

2 

38  59 

89  07 

503 

MID 

George  England 

C 

Vandalla  CAA  AP 

B783 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Vlrden 

Macoupin 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  H.  Katklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  3S 

714 

5P 

SP 

Carl  F.  Nellck 

8976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

SP 

Charles  Ewlng 

Washington 

8990 

Tazewell 

1 

40  42 

89  24 

740 

HID 

E.  J.  Hackman 

c 

Waterloo 

9002 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

6A 

E.  H  Wolf 

3 

9021 

40  46 

87  44 

634 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegao 

9029 

:.ake 

3 

42  22 

87  52 

680 

7P 

7P 

R.  w.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  city 

9040 

7 

38  21 

88  35 

385 

7A 

Paul  F.  Nichols 

c 

Wenona 

9090 

1 

41  03 

89  03 

690 

HID 

..eonard  H .  Foley 

c 

West  Frankfort 

9146 

rrlnklln 

4 

37  54 

88  54 

HID 
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Wheaton  College 

9221 

Du  Page 

1 

41  52 

88  06 

SP 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

9241 

Greene 

39  26 

90  23 

578 

SP 

5P 

2  3  5 

7 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

7A 

I.  Lowell  Routt 

3 

Windsor 

9354 

Sbelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

Nina  U.  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

REFERENCE  NOTES 

Addltlooal   Information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist ,   Station  A,   Box  643,  Champaign, 
Illinois,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950.  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7.  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of 
this  publication  for  interpolated  monfhly  totals. 
+         And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a  full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station 'Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Goverment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  35  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  01 imatological  Data  Annual,  obtained  as  indicated  above,  price 
15  cents. 

NWRC,   Asheville,   N.  C.   —  1-9-57  —  925 
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ILLINOIS  -  DECEMBER  1956 
WEATHER  SUMMARY 


December  was  predominantly  cloudy  and  warm  with  frequent  periods  of  precipitation.     The  first  half  was  rather 
stormy  and  the  last  half  rather  quiet. 

TEMPERATURE    Monthly  mean  temperatures  were  generally  three  to  six  degrees  above  the  long-term  average.  Com- 
pared to  average,  the  warmest  weather  was  found  in  the  extreme  southeast  where  positive  temperature  departures 
were  as  large  as  eight  degrees.     Comparatively  cool  was  the  extreme  northwest  where  mean  temperatures  were  only 
two  or  three  degrees  above  the  long-term  average. 

The  month  opened  with  a  strong  warming  trend  which  reached  a  peak  on  the  5th  and  was  followed  by  cooler  weather 
moving  in  on  the  6th.     The  period  7th  through  18th  was  rather  cool  with  only  brief  warming  on  the  11th  and  15th. 
The  period  19th  to  31st  was  consistently  mild  with  temperatures  averaging  five  to  ten  degrees  above  normal  most 
of  the  time. 

It  is  interesting  to  note  that  the  winter  season  through  the  end  of  December  has  had  below-zero  temperatures 
only  on  one  day,  December  13,  and  then  at  only  a  dozen  stations  in  the  extreme  northwest. 

PRECIPITATION    Although  some  precipitation  fell  on  nearly  every  day,  monthly  totals  were  below  the  long-term 
average  in  most  sections.     The  driest  area  was  just  west  of  Chicago.     Heaviest  precipitation  occurred  in  a  band 
extending  from  East  ?t .  Louis  eastward  through  Vandalia  and  Hutsonville.     That  area  had  one  to  three  inches  dur- 
ing the  period  5th  to  8th  and  monthly  totals  of  four  to  five  inches. 

SNOWFALL    Monthly  snowfall  was  heaviest  in  a  broad  band  extending  from  Quincy  to  Peoria  and  Chicago  with  many 
stations  in  that  area  reporting  eight  or  nine  inches.     Southern  counties  had  very  little  snow  particularly  south 
of  a  line  through  Morrisonville  and  Paris.     Approximately  80%  of  the  snowfall  occurred  during  the  period  8th  to 
12th. 

CLOUDS  &  FOG    December  normally  averages  less  bright  sunshine  than  any  other  month  and  this  year  there  was  only 
about  two-thirds  of  the  usual  amount.     The  period  19th  to  24th  was  continuously  cloudy  and  much  of  that  time 
there  was  also  a  thick  blanket  of  fog  that  closed  airports  and  hampered  surface  transportation.     Illinois  nor- 
mally averages  one  or  two  days  of  heavy  fog  during  December  but  this  year  Peoria  had  11  days,  Springfield  had 
eight,  and  Moline  and  Chicago  each  had  six  days. 

SEVERE  STORMS  On  the  8th  a  heavy  snowfall  of  five  to  eight  inches  occurred  in  a  band  extending  from  Rushville 
to  Peoria  and  northeastward  to  Joliet.  There  were  serious  delays  in  highway  transportation.  After  roads  were 
plowed  open,  they  were  again  closed  by  wind  drifting  of  snow  late  on  the  10th. 

One  of  the  most  severe  ice  storms  in  several  years  occurred  east  and  north  of  St.  Louis  on  the  8th.     In  Illinois 
the  heaviest  icing  was  centered  around  Alton  where  it  was  the  worst  such  storm  since  1924.     Glazing  seriously 
affected  all  of  Macoupin,  Madison,  and  Jersey  counties  and  there  was  lighter  glazing  in  parts  of  several  other 
counties.     Overhead  wires  were  heavily  damaged  and  many  thousands  of  homes  were  without  electric  power  for  vary- 
ing periods.     Trees  and  shrubbery  suffered  heavy  damage. 

AGRICULTURAL  WEATHER    Farm  activity  was  but  little  affected  by  the  current  weather.     Winter  wheat  and  legumes 
were  dormant  and  considered  to  be  in  fair  to  good  condition.     Soil  moisture  conditions  were  considerably  improved 
in  the  south  and  there  was  some  improvement  in  the  north  also. 

OTHER  WEATHER  EFFECTS    Fuel  consumption  for  heating  requirements  ranged  from  about  90%  of  normal  in  the  north 
to  80-85%  of  normal  in  the  extreme  southeast.     Water  reservoirs  in  the  Vandalia  area  were  filled  by  heavy  rains. 

SYNOPTIC  CLIMATOLOGY    Cyclonic  activity  stayed  farther  north  than  usual  during  the  month  and  no  strong  low 
centers  passed  over  the  state.     Most  of  the  precipitation  and  cloudiness  was  caused  by  slow  moving  or  station- 
ary fronts.     The  widespread  fog  of  the  19th  to  24th  was  associated  with  two  small  upper  air  lows  that  drifted 
in  from  the  southwest. 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  HIGHLIGHTS  J 
Hottest  temperature:     74  at  East  St.  Louis  on  the  5th.  ; 
Coldest  temperature:   -9  at  Freeport  and  Rockford  on  the  13th.  j 
Warmest  station:     Cairo  with  a  mean  temperature  of  45.3. 
Coldest  station:     Stockton  with  a  mean  temperature  of  27.7. 

Warmest  day:     Northern  Division,  4th;  Central  Division,  5th;  Southern  Division,  3d  and  6th, 
Coldest  night:     Northern  Division,  13th;  Central  Division,  13th;  Southern  Division,  1st. 

Largest  monthly  precipitation  total:  5.77  inches  at  Salem  with  more  than  5  inches  also  at  Carlyle,  Edwardsville 
Flora,  and  Ste.  Marie. 

Smallest  monthly  precipitation  total:     0.64  inch  at  Joliet  with  less  than  0.90  inch  also  at  Antioch,  Elgin, 
Freeport  Sewage  Plant,  Gladstone,  Keithsburg,  and  Tiskilwa. 

Greatest  daily  measurement  of  precipitation:     3.60  inches  at  Salem  on  the  7th. 

Snowfall,  greatest  total:     13.1  inches  at  Princeville  with  more  than  10  inches  also  at  Gridley,  Marseilles  Lock, 
Minonk,  Rushville,  and  Toulon. 


Snow  depth,  greatest:     7  inches  at  Minonk  first  reported  on  the  8th. 

Notes  from  first  order  Weather  Bureau  stations:  Cairo  had  the  warmest  December  since  1931.  Springfield  set 
a  new  dally  high  temperature  record  on  the  5th. 


Lothar  A.  Joos 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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4.25 

1.73 

1  .  50 

7 

6 

4 

1 

CHENOA 

39.7 

25.3 

32.5 

53 

5 

5 

13 

1002 

0 

5 

26 

0 

1  .49 

0.42 

0.42 

8 

10.0 

5 

8+ 

5 

0 

0 

DANVILLE 

42.9 

29.0 

36.0 

6.1 

57 

5 

13 

30 

890 

0 

2 

22 

0 

3.59 

1.31 

0.  82 

6 

5 

4 

0 

DECATUR 

A3. 8 

28.9 

35.4 

5.4 

70 

5 

17 

9  + 

881 

0 

3 

21 

0 

2.72 

0.46 

1.04 

8 

1.5 

1 

9+ 

7 

1 

1 

EFFINGHAM 

46. 2M 

57 

4 

19 

18 

0 

1 

0 

4.63 

2.04 

1.99 

7 

7 

3 

2 

GRIGG5VILLE 

43.0 

26.7 

34.9 

3.3 

58 

5 

a 

13 

92  5 

0 

5 

21 

0 

1.53 

0.07 

0.86 

6 

5.5 

3 

1 

0 

HAVANA 

A1.3 

25.3 

33.8' 

4.0 

65 

5 

8 

13 

969 

0 

5 

23 

0 

1  .94 

0.30 

0.  74 

8 

8.0 

4 

1 

0 

HILLSBORO 

45.7 

30.1 

38.4 

5.5 

71 

5 

19 

13  + 

817 

0 

0 

19 

0 

3.85 

1.51 

1  .  70 

7 

5 

3 

1 

HOC PES TON 

41.5 

28.3 

34.9 

5.5 

65 

5 

8 

30 

92  7 

0 

5 

21 

0 

2.07 

0.23 

0.55 

8 

5.2 

2 

9+ 

5 

1 

0 

JACKSONVILLE 

43.1 

25.9 

35.0 

4.0 

73 

5 

1  1 

13  + 

92  3 

0 

4 

25 

0 

3.17 

1.44 

1  .20 

5 

3.0 

3 

8+ 

6 

2 

1 

JERSEYVILLE 

45.4 

28.9 

37.2 

4.5 

72 

5 

13 

18 

855 

0 

3 

20 

0 

3.03 

0.83 

0.95 

7 

1.5 

2 

9 

7 

2 

0 

LA  HARPE 

39.7 

2  3.8M 

31. 8M 

3.0 

57 

4 

-  3 

13 

1028 

0 

7 

25 

1 

2.70 

1.10 

0.60 

13 

6 

6+ 

8 

1 

0 

LINCOLN 

41.4 

27.0 

34.2 

4.0 

58 

5 

10 

13 

945 

0 

5 

23 

0 

2.33 

0.35 

0.52 

5 

5.0 

3 

9+ 

9 

1 

0 

MATTOON 

44.  1 

29.8 

37.0 

6.4 

57 

5 

20 

13  + 

851 

0 

2 

21 

0 

3.57 

1.14 

1.43 

8 

1.5 

1 

8+ 

5 

4 

1 

MORRISONVILLE   1  E 

45.0 

29.5 

37.3 

5.9 

70 

5 

15 

18 

853 

0 

0 

18 

0 

NEWTON 

48.6 

33.4 

41.0 

8.2 

71 

6 

21 

30 

738 

0 

0 

15 

0 

4.  73 

2.10 

2.55 

7 

T 

0 

4 

3 

1 

PALEST INE 

48.7 

32.7 

40.7 

7.1 

71 

6 

21 

19 

748 

0 

0 

18 

0 

4.57 

1.58 

1.85 

5 

0.5 

0 

7 

3 

2 

PANA 

43.8 

30.5 

37.2 

5.4 

59 

5 

20 

13 

855 

0 

3 

18 

0 

4.15 

1  .86 

1  .42 

8 

0.5 

1 

9 

5 

3 

2 

PARIS  WATERWORKS 

45.2 

30. 3M 

3  7.8M 

5.8 

67 

5 

21 

10  + 

833 

0 

2 

0 

4.09 

1.67 

1  .50 

7 

1.0 

8+ 

7 

3 

2 

PEORIA  WB  AP  R 

38.4 

25.1 

31.8 

3.2 

53 

5 

7 

13 

1026 

0 

10 

25 

0 

I  .90 

0.14 

0.  58 

6 

9.1 

6 

5 

1 

0 

OUINCY 

41,4 

25.8 

34.  1 

2.3 

55 

2  + 

5 

13 

950 

0 

8 

22 

0 

2.08 

0.49 

0.80 

5 

5.5 

3 

12 

4 

1 

0 

QUINCY  CAA  AP 

40.3 

25.1 

32.7 

54 

4  + 

3 

13 

994 

0 

8 

23 

0 

1.91 

0.31 

0.71 

5 

3.0 

2 

9+ 

6 

1 

0 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

41.2 

28.1 

34.7 

56 

5 

12 

30 

936 

0 

5 

21 

0 

1 .  89 

0.07 

0.59 

8 

5.3 

3 

9+ 

6 

1 

0 

ROBERTS   3  N 

40.3 

25.5 

32.9 

4.1 

55 

5 

6 

30 

985 

0 

4 

25 

0 

1  .59 

0.14 

0.55 

28 

e.o 

3 

28 

6 

1 

0 

RUSHVILLE 

41. 5M 

25.4 

34. OM 

3.9 

70 

5 

4 

13 

953 

0 

5 

25 

0 

2.  16 

0.45 

0.80 

e 

10.  1 

5 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

41  .4 

27.5 

34.5 

3.9 

57 

5 

13 

13 

937 

0 

7 

22 

0 

2.53 

0.50 

0.82 

8 

1.9 

2 

9+ 

8 

2 

0 

S««  r»f*r*nG«  aotva  follovlns  Station  lodcz. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


1 LL INOl S 
DECEMBER  19S6 


Temperatuie 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No  o(  Days 

Total 

Departure 

from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

0 

f- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

LlO  or  More 

.50  oi  Morej 

oi  More 

°  > 

— — 

.°| 
ma 

b(S 

TUSCOLA 

•  2 

29.6 

3  7.0 

22 

0 

^  * 

'I 

1.8 

1 

9 

6 

3 

1 

URBANA 

1  •  7 

29.3 

3  5.5 

5.9 

68 

if 

10  + 

QHQ 

^  ^ 

2.55 

0.50 

0.91 

1.3 

1 

8 

1 

0 

VANDALIA   CAA  AP 

45  •  3 

30.2 

37.8 

70 

2  1 

1  3 

ft  9 

0 

1 

2  2 

0 

1.71 

8 

T 

T 

9+ 

6 

2 

2 

V  I  RDEN 

An*  ^ 

\n 

7^ 

3*  73 

n*4^ 

9+ 

8 

3 

1 

WAT  SEK A 

77*o 

3^*1* 

QRn 

8.1 

0 

0 

WHITE   HALL    1  E 

44  7 

7g*  1 

36*9 

fl 

yr 

7*46 

0*53 

n*9? 

0.5 

1 

W  I NDSOR 

44*  5 

30*8 

3  7.7 

6*2 
• 

68 

1  3 

84  1 

19 

406 

1.55 

1  44 

1 .  5 

D I  V  I  5  I  ON 

3  3,7 

2.96 

3.9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  i  ON 

5 1  •  0 

35  0 
• 

43  0 

7  J 

2^ 

6  75 

14 

2  55 

0  64 

0  58 
* 

0.5 

ALTON  DAM  26 

37*1 

8 

4*34 
* 

7*11 

n*9^ 

0.8 

ANNA   1  E 

sn*QM 

35RM 

43  '  4M 

70 

1  R 

1  3 

n*44 

T 

BELLEVILLE   SCOTT    AF  BASE 

47*  1 

32  7 

399 

6  'o 

^° 

^ 

J  J 

773 

3  00 

0  65 

1*12 

T 

24+ 

CA I RO   WB   C I T  Y  R 

52.2 

38.3 

45.3 

5.6 

71 

6 

27 

18 

608 

3.04 

- 

0.29 

0.67 

20 

T 

T 

9 

6 

2 

0 

CARS ON DALE   SEWAGE  PLANT 

53.  IM 

34. 4M 

43. 8M 

6.9 

71 

3 

21 

1 

662 

3.01 

0.01 

0.87 

7+ 

0.0 

0 

6 

3 

CARL  YLE 

47.9 

32.4 

40.2 

6.4 

72 

5 

22 

13+ 

763 

° 

5.53 

3.07 

3.40 

7 

6 

2 

1 

COBDEN   2  S 

52.1 

3  3.9 

4  3.0 

70 

3  + 

2  3 

1  + 

674 

15 

3.35 

1.03 

g 

3 

DU  QUOIN   2  S 

50.8 

33.9 

42.4 

6.6 

70 

5  + 

24 

1  + 

69  3 

0 

0 

15 

0 

2.80 

0.20 

0.  74 

7 

0.0 

6 

3 

EAST    ST   LOU  IS   PARKS  COL 

49. OM 

31. 9M 

40.  5M 

4  .  7 

74 

5 

19 

18 

755 

0 

0 

18 

0 

T 

0 

EL  I Z  AB ETH TOWN 

52.8 

3^<.4 

44.6 

69 

3 

24 

1 

624 

0 

0 

13 

0 

2.83 

0.90 

1  .02 

20 

T 

0 

6 

1 

FAIRFIELD   1  S 

50.4 

34.0 

42.2 

7.0 

70 

4+ 

22 

19 

698 

0 

0 

I  7 

0 

2.65 

0.35 

0.72 

20 

0.0 

0 

6 

2 

FLORA 

49.  1 

34.2 

41.7 

7.8 

71 

6 

24 

19 

718 

0 

0 

15 

0 

5.01 

2.19 

3.05 

7 

5 

3 

GOLCONDA   DAM  51 

50.3 

34.1 

42.2 

6.0 

68 

3  + 

22 

1 

704 

0 

0 

15 

0 

2.  60 

0.98 

0.81 

9 

T 

0 

6 

3 

GREENV ILLE 

45.  8 

31.7 

38,6 

5.6 

70 

5 

20 

13 

806 

0 

1 

18 

0 

2.68 

0.51 

0.93 

8 

6 

2 

HARR I SBURG 

52.9 

34.8 

43.9 

6.5 

72 

3 

20 

1 

64  8 

0 

0 

15 

0 

2.98 

0.32 

1  .00 

8  . 

T 

0 

5 

2 

MAKANDA   1  NW 

51.2 

35.3 

43.3 

70 

3 

23 

18 

665 

0 

0 

14 

0 

3.19 

0.69 

8 

T 

0 

6 

3 

MC  LEAN3B0R0 

50.  8 

34.9 

42.9 

7.1 

72 

6 

25 

1  + 

675 

0 

0 

14 

0 

2.42 

0.98 

0.  75 

6 

T 

0 

5 

3 

MT   CARMEL    3   N  AM 

48.4 

32.  IM 

40. 3M 

5  .  1 

69 

5  + 

20 

1 

772 

0 

1 

20 

0 

1.47 

2.11 

0.32 

8 

T 

0 

5 

0 

MOUNT  VERNON 

49.  3M 

32.2 

40.  8M 

6.1 

70 

6 

20 

1 

737 

0 

0 

20 

0 

3.64 

0.65 

1.37 

7 

0.0 

0 

7 

2 

NEW  BURNS  IDE 

51  .8M 

34. OM 

42  .9M 

6.3 

70 

3 

19 

25 

684 

0 

0 

16 

0 

2.43 

1.16 

0.  59 

6 

T 

0 

5 

3 

0 

OLNEY   RADIO  STATION 

49. OM 

34.  IM 

4  1.6M 

7.4 

70 

5  + 

24 

9+ 

692 

0 

0 

0 

SPARTA 

50.2 

34.3 

42.3 

6.6 

70 

2  + 

22 

18 

698 

0 

0 

16 

0 

2.53 

0.02 

0.59 

6 

T 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

42  .0 

3.13 

0.1 

Precipitation 


reference  notes  following  station  Index. 
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Toble  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
DECEMBER  1956 


Day  of  month 


OlOUOU 

To 

1    1   2   1  3 

 1 — . — 1  

4   1   5  1  6 

7  1 

 L 

8 

 1— 

9 

10  1 

1 

11  1 

i 

12 

13  1 

1 

14  1 

i 

15 

16  I 

17  1  18 

19  1 

1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

1 

26  1 

27 

28  1 

1 

29 

1 

30 

31 

ALBION 

2.55 

,55 

.43 

.56 

.02 

.12 

.02 

.02 

.46 

.04 

•  24 

.05 

T 

T 

ALEDO  2  t 

1.21 

.12 

T 

07 

06 

•  03 

.03 

.  30 

ALTON  0AM  26 

*.3* 

1.55 

.87 

.90 

.03 

T 

.05 

.02 

T 

,45 

.13 

.04 

I30 

T 

T 

T 

T 

T 

ANNA   I  E 

3.  10 

.95 

,68 

,26 

T 

.03 

,63 

.02 

.30 

.01 

T 

ANNAWAN 

1.20 

T 

T 

.17 

.07 

,10 

.06 

T 

,04 

T 

.02 

.33 

T 

T 

T 

,41 

ANT lOCH 

.74 

T 

T 

T 

T 

,05 

.27 

.  10 

,03 

T 

T 

T 

,20 

T 

,09 

T 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

1.09 

.03 

AURORA  COLLEGE 

.92 

.05 

.03 

.15 

.03 

.06 

.05 

.05 

T 

.02 

.05 

,06 

.03 

.09 

.04 

.2  1 

AVON 

1.73 

.33 

.15 

.33 

.09 

.15 

T 

T 

.05 

,12 

T 

,19 

.06 

.05 

.2  1 

T 

BARRY 

1.56 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

,34 

T 

T 

,34 

BEARDSTOWN 

2.20 

.56 

.03 

.63 

.22 

.02 

.05 

T 

.07 

.09 

,06 

.02 

.17 

,04 

.01 

.17 

.02 

T 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

3.00 

1.12 

01 

6ENTLEY 

2.23 

.53 

.08 

T 

.43 

.07 

,11 

.20 

.05 

.06 

.07 

,02 

.  36 

T 

T 

.23 

T 

BENTON 

2.65 

.01 

,42 

.56 

.57 

.02 

,60 

.04 

.19 

.01 

.01 

BLOOHINGTON  WATERWORKS 

01.66 

.25 

T 

T 

.20 

.20 

D  ,10 

.06 

.10 

,25 

.  1  1 

.02 

T 

.02 

.35 

BLOOHINGTON  NORMAL 

1.86 

.24 

T 

T 

.50 

.06 

.05 

,06 

.04 

T 

.30 

,07 

.18 

.03 

.33 

BLUFFS 

2.35 

.60 

.07 

T 

.  75 

.05 

10 

BRADFORD  CAA  AP 

1.14 

.10 

.02 

.26 

T 

,12 

T 

.01 

T 

T 

,04 

T 

T 

.21 

.01 

T 

T 

.12 

.25 

T 

BROOKPORT  DAM  52 

2.69 

.56 

.06 

.60 

.05 

T 

.  76 

.23 

.36 

.23 

T 

T 

CAIRO  WB  CITY  R 

3.04 

.56 

.46 

.22 

,06 

T 

.02 

.27 

.87 

T 

.48 

,05 

.03 

CANTON 

1.86 

,36 

.03 

.54 

.05 

.07 

.30 

.02 

.29 

• 

.20 

CARBONDALE  sewage  PLANT 

3.01 

.87 

67 

T° 

CARLlNVILLE  E 

3.44 

.30 

.80 

1.  10 

!21 

.  10 

,05 

.22 

.40 

.03 

.20 

T 

.03 

T 

CARL YUE 

5,53 

3.40 

,40 

.75 

,49 

.31 

.01 

.17 

CARMI 

2.27 

,30 

.70 

.46 

.07 

.50 

.02 

.22 

T 

CASEY 

4.17 

• 

1.65 

1.00 

.53 

,74 

.05 

CENTRALIA  NNE 

CHANOLERVILLE 

2.10 

.51 

.54 

.25 

.  10 

.12 

.22 

T 

.15 

T 

.06 

,15 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1.65 

,11 

.06 

.16 

.42 

.02 

.04 

.06 

T 

.05 

,08 

.05 

.20 

.03 

.03 

.26 

.04 

CHARLESTON  2  WNW 

4.26 

1.50 

.83 

.72 

,02 

.02 

,01 

,30 

.50 

.19 

.02 

.03 

.04 

CHENOA 

1.49 

,18 

T 

T 

.42 

T 

,  10 

T 

T 

T 

.25 

.05 

.09 

,40 

2,27 

.51 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.13 

.0'' 

.02 

T 

.54 

T 

.04 

T 

T 

,02 

T 

T 

T 

.02 

.02 

T 

,21 

.04 

.03 

T 

.16 

T 

CHICAGO  WB  AP  R 

1.26 

,07 

.03 

T 

.57 

T 

.11 

T 

T 

,04 

T 

T 

T 

.01 

,03 

T 

,15 

.11 

.02 

T 

T 

CHICAGO  WB  C ITY  R 

1.17 

.06 

T 

T 

.33 

T 

.  12 

T 

T 

,04 

T 

T 

T 

.03 

.07 

T 

,27 

,09 

.02 

.14 

CHILL ICOTHE 

1.31 

.24 

.  10 

.25 

.06 

.01 

.03 

.06 

T 

.26 

.02 

,12 

.06 

,29 

T 

T 

1.31 

.02 

07 

.07 

CLINTON   1  S 

2.21 

,25 

.18 

.20 

.60 

.20 

T 

T 

T 

T 

.33 

T 

T 

.25 

T 

.20 

T 

COBOEN  2  S 

3.35 

.71 

1  .03 

.35 

.24 

T 

.71 

.05 

.22 

.04 

DANVILLE 

3.59 

.55 

,64 

.82 

.42 

.06 

T 

.01 

.01 

,56 

.01 

T- 

.09 

.06 

T 

.01 

,36 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

04,07 

.16  T 

1.38 

.050 

,36 

1.03 

.06 

T 

.26 

,05 

.13 

T 

.08 

D.04 

DECATUR 

2.72 

,35 

03 

I 

07 

'04 

^02 

01 

DIXON 

1,07 

Il5 

,27 

T 

T 

T 

.12 

T 

.32 

,21 

DU  QUOIN  2  S 

2.60 

.74 

.40 

.62 

.06 

.17 

.53 

.23 

.02 

.03 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

- 

.46 

,90 

- 

- 

,27 

.33 

T 

.35 

EDWARDSVILLE 

5.14 

T 

,26 

1.76 

1.67 

.03 

.07 

T 

T 

T 

.32 

,21 

.46 

.05 

,03 

.26 

T 

T 

T 

T 

EFFINGHAM 

4.63 

1  .  99 

,07 

.90 

.10 

1.05 

.13 

ELGIN 

.87 

.01 

T 

T 

.  10 

.02 

,  16 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.41 

.05 

T 

.10 

T 

ELIZA8ETHT0WN 

2.83 

T 

.46 

.44 

,44 

.  10 

,01 

T 

T 

1  .02 

.03 

T 

.31 

T 

ELSAH 

3,63 

.20 

.98 

1,42 

,22 

.05 

,12 

.42 

.22 

FAIRFIELD   I  S 

2,65 

.  70 

.40 

.46 

,10 

.06 

.  72 

.21 

FLORA 

5,01 

3.06 

.  72 

.  40 

.63 

.05 

.15 

FREEPORT 

1.06 

.04 

.01 

,05 

.03 

.25 

.05 

T 

,03 

,05 

,45 

,03 

T 

.07 

T 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

.65 

.05 

.01 

T 

T 

.04 

.  10 

T 

T 

T 

.06 

.08 

.41 

T 

.06 

FULTON  DAM  13 

,96 

.01 

T 

T 

T 

.07 

.16 

T 

.10 

.11 

,27 

T 

T 

.22 

.02 

GALENA 

.91 

.02 

T 

.01 

,03 

.25 

T 

T 

,50 

.05 

.05 

GALESBURG 

1.79 

,24 

T 

.21 

T 

02 

^ 

05 

09 

GALVA 

1.45 

.  12 

T 

.31 

.08 

T 

T 

,0  1 

,42 

T 

.6  1 

GENESEO 

1.15 

T 

.  10 

.11 

.17 

.05 

,02 

.04 

,32 

T 

.01 

T 

.33 

GIBSON  CITY 

1.66 

.11 

.47 

,  15 

.05 

T 

.30 

.02 

,03 

.04 

,01 

,48 

GLADSTONE   DAM  IB 

.64 

.03 

.13 

.09 

.11 

.01 

.01 

T 

.02 

,07 

.11 

.12 

T 

.03 

.11 

T 

T 

glendale  EXP  Farm 

2.55 

.75 

.01 

04 

,02 

GOLCONDA  DAM  51 

2.60 

.33 

.13 

.61 

T 

.05 

T 

T 

T 

,54 

.5C 

.42 

.02 

T 

T 

T 

GOLDEN 

2.  14 

.74 

.50 

,24 

• 

.17 

,03 

,32 

.14 

T 

GRAFTON 

4.00 

1,41 

.96 

.66 

T 

T 

.07 

T 

,52 

.08 

T 

,28 

T 

T 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

3.19 

T 

1,06 

.33 

,71 

T 

T 

.61 

.13 

,19 

,06 

.09 

T 

GREENUP    \  E 

GREENVILLE 

2,68 

.40 

.30 

.93 

.62 

T 

.02 

.43 

.02 

.01 

.14 

.01 

T 

6RIDLEY 

2.13 

.23 

.02 

.65 

,10 

T 

.07 

.34 

.05 

.16 

.03 

.48 

GRIGGSVILLE 

1.63 

T 

.65 

.02 

.40 

,15 

T 

,02 

.05 

.09 

,01 

T 

.04 

T 

HARDIN 

4,09 

.56 

.60 

1.03 

.53 

,14 

■  36 

',ta 

.21 

HARP  I S8URG 

2,96 

T 

.  70 

•  02 

.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

2.52 

T 

.46 

.54 

.72 

T 

.03 

,04 

.36 

.14 

.20 

.03 

HAVANA 

1.94 

.32 

X 

.74 

T 

.02 

T 

.07 

.06 

.33 

.03 

.02 

.24 

T 

.03 

.08 

T 

HAVANA  NO  2 

1.82 

.46 

.25 

.05 

.03 

.06 

• 

• 

.37 

.05 

,06 

.47 

HILLSBORO 

3.85 

1.70 

.61 

.  36 

.63 

,05 

,07 

.21 

hOOPESTON 

2.07 

,0  1 

.25 

T 

05 

02 

T 

03 

,38 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 

3,99 

2,04 

,15 

.  10 

.03 

.01 

,50 

T 

.  15 

.01 

T 

T 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

1.26 

,04 

T 

.17 

.16 

.02 

T 

T 

T 

.12 

,17 

.28 

T 

.06 

.22 

T 

JACKSONVILLE 

3,17 

1.20 

.11 

.11 

.71 

.17 

.36 

,  34 

,17 

JERSEYVILLE 

3.03 

T 

.40 

.33 

.50 

.01 

T 

T 

,04 

T  T 

.16 

.  36 

.03 

!l7 

.22 

T 

,02 

T 

T 

1.26 

,05 

.03 

'06 

04 

JOL  lET 

.64 

.02 

.03 

.22 

,05 

.02 

T 

.02 

.01 

.01 

.03 

.04 

.01 

.18 

KANKAKEE   3  SW 

1.  10 

.04 

,02 

.25 

.29 

,05 

.01 

T 

.02 

.06 

.03 

.01 

,07 

T 

.23 

T 

KANKAKEE   *t  NW 

1.30 

,13 

T 

.02 

.35 

.11 

T 

T 

.05 

.13 

,03 

.05 

,07 

.10 

T 

.26 

KEITHSBURG   1  NW 

0  .84 

,10 

D.  10 

.12 

.16 

T 

T 

T 

T 

.04 

.07 

,06 

.07 

T 

.04 

,06 

T 

1  ,33 

.  1  1 

07 

.03 

KIRKWOOD  3  W 

T 

T 

T 

.30 

T 

KIRKWOOO  2  NNE 

LA  HARPE 

2.70 

,46 

T 

.46 

.  18 

.50 

.40 

T 

.15 

T 

T 

.33 

T 

T 

.05 

.17 

T 

LA  SALLE  PERU 

1.18 

.12 

.10 

.03 

.23 

.09 

,03 

T 

.05 

T 

.04 

.02 

.06 

,14 

.01 

,01 

.26 

LA  SALLE    1  S 

.90 

,13 

,07 

T 

T 

LAWRENCEVILLE 

4,71 

3,00 

.13 

.96 

.10 

,30 

,2C 

T 

LE  ROY 

1,66 

,22 

.01 

,02 

.69 

.02 

T 

.06 

T 

.21 

T 

,19 

T 

.10 

,34 

L  INCOLN 

2.33 

,52 

.30 

.40 

,02 

.13 

,01 

.21 

.16 

.01 

,20 

.02 

.10 

.23 

.02 

MACK INAM 

.34 

,05 

* 

T 

T 

,  11 

.  33 

,0  1 

.24 

.01 

,26 

.40 

.11 

'40 

05 

.11 

.  04 

,02 

.02 

,03 

•  06 

.02 

.34 

T 

.05 

,01 

,16 

T 

MAKANDA    1  NW 

3,19 

.76 

.69 

.37 

,03 

,02 

.  12 

,71 

.04 

.02 

.21 

.02 

T 

MARENGO 

.05 

D.30 

,25 

.29 

.05 

0.05 

MARION  2  W 

2.97 

.91 

.76 

.15 

,20 

.10 

T 

,03 

.07 

.59 

.03 

.06 

,05 

T 

T 

T 

MARSEILLES  LOCK 

64 

.14 

.25 

,26 

,19 

.05 

T 

•  05 

.  1  1 

.05 

.04 

.  1  7 

.05 

.26 

T 

MARSHALL 

3]  93 

05 

T 

,50 

T 

.07 

.01 

T 

T 

.05 

T 

MATTOON 

3.67 

.72 

.56 

1.43 

T 

.04 

.04 

,02 

,62 

T 

.04 

.15 

T 

.05 

MC  HENRY  2  S 

■  92 

.03 

.04 

,02 

.05 

.26 

T 

T 

T 

T 

.10 

.30 

.10 

.02 

T 

MC  LEANSBORO 

2.42 

.26 

.76 

.53 

.06 

T 

T 

.02 

,55 

T 

.24 

T 

T 

MEDORA 

3.57 

.35 

1.00 

.45 

.90 

T 

.09 

.  10 

M I NONK 

2.03 

.23 

.08 

,03 

.68 

,07 

T 

.05 

.02 

T 

T 

,13 

T 

T 

.15 

.06 

,53 

T 

MOLINE  WB  AP  R// 

1.24 

T  ,04 

T 

.0  1 

T 

.04 

,01 

.26 

.01 

.  I  2 

.16 

,01 

MONMOUTH 

1.60 

.25 

.50 

.20 

,09 

.01 

.05 

.25 

MONT  1  CELLO 

2,46 

.34 

.37 

.73 

.19 

.10 

,02 

.31 

.02 

.05 

.05 

.30 

MORRIS 

1.07 

.11 

.04 

.05 

.  IB 

.03 

T 

.05 

T 

,09 

,06 

.04 

.  19 

T 

.23 

T 

MORRIS   3  NE 

1.12 

.10 

.01 

.28 

.05 

.04 

T 

.03 

,06 

,10 

.06 

.25 

T 

.24 

MORRISON 

-97 

T 

T 

.07 

T 

T 

,17 

T 

.01 

,45 

.04 

.40 

T 

T 

,22 

MORRISONVILLE    I  E 

,93 

.67 

.02 

T 

.05 

T 

.  10 

T 

,02 

.21 

T 

.21 

T 

.01 

T 

.02 

MT  CARMEL   3  N 

l.*7 

,23 

,  32 

.11 

.02 

.04 

T 

,26 

.24 

T 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3— Continued  


Day  of  month 


Station 

Tot. 

1   1  2 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

8  1 

9 

10  1 

u  1 

12 

13  1 

14  1 

15 

16 

 L 

17  1  18 

 '  

19  1 



20 

 L 

21 

22  1 

23 

-j^ — 

24 

25  1 

26 


27 

28  1 
 L 

29  1  30 

31 

MOUNT  CARROLL 

.98 

.05 

I 

T 

I 

.14 

 0 

* 

.20 

  T~ 

MOUNT   OLIVE  2  NE 

1.75 

K60 

.04 

• 

.65 

.31 

.05 

MOUNT  PULASKI 

2.39 

.25 

.30 

.65 

■  20 

.07 

•  32 

,08 

.15 

T 

T 

.17 

MOUNT  STERLING 

2>64 

.58 

T 

,77 

.02 

.19 

.11 

T 

.13 

.39 

•  02 

T 

,29 

.01 

T 

.13 

T 

MOUNT  VERNON 

3.64 

1.37 

,  34 

.73 

.24 

■  43 

•  31 

.14 

.08 

T 

T 

NASHVILLE   3  NW 

4.08 

1  .66 

.12 

.24 

I 

NEWARK    7  E 

.10 

.05 

.11 

T 

.03 

T 

.13 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1.17 

.05 

T 

.06 

.20 

.23 

T 

T 

T 

T 

.06 

.12 

.22 

T 

.06 

.18 

T  T 

NEW  BOSTON 

.07 

T 

_ 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

•  08 

.12 

- 

.29 

- 

NEW  BURNSIDE 

2.43 

.56 

.59 

.01 

T 

,02 

.55 

.03 

.19 

.02 

T 

T  T 

NEWTON 

4,  73 

,01 

2  .65 

.  94 

*  56 

.02 

.01 

1°^ 

.01 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

OTTAWA 

1.53 

.15 

.14 

T 

.30 

.13 

T 

.09 

T 

.07 

.06 

,05 

.02 

.22 

.05 

.25 

PALEST INE 

4.57 

1.85 

,90 

1  .00 

.25 

.02 

.33 

,02 

.17 

.03 

.10 

PANA 

4.15 

.32 

1.22 

1.42 

.  10 

.08 

T 

.03 

T 

.05 

.70 

.05 

T 

.09 

T 

T 

T 

.06 

.03 

PARIS  WATERWORKS 

4.09 

.20 

,17 

PARK  FOREST 

1.14 

T 

T 

T 

,54 

T 

T 

T 

T 

X 

,05 

.01 

T 

loB 

.06 

.  10 

.30 

PAW  PAW 

1.13 

.03 

T 

.25 

.25 

T 

T 

•  20 

.40 

PAYSON 

2.29 

.53 

T 

.01 

,77 

.06 

,12 

.03 

.07 

.29 

.04 

T 

.32 

T 

.05 

T 

PEORIA  WB  AP  R 

1.90 

.34 

.05 

T 

.58 

.01 

.03 

T 

.04 

T 

T 

.33 

.01 

T 

.24 

T 

.01 

T 

.06 

.20 

T  T 

PEOTONE 

1.  80 

.  10 

.04 

,  36 

.09 

,  52 

! 

I^^ 

.05 

.10 

I 

.28 

PETERSBURG  3  W 

, 

PLEASANT  HILL 

2.97 

.90 

.30 

.04 

.  93 

.22 

.26 

.04 

.28 

T 

T 

PONT lAC 

1.61 

.16 

.02 

,20 

.28 

.04 

,09 

.04 

.24 

T 

.  10 

.09 

.02 

.33 

T 

PRAIRIE  OU  ROCHER 

3,27 

1.10 

.50 

.69 

.02 

T 

T 

.62 

.15 

T 

.15 

T 

T 

.04 

PRINCEVILLE  2  NW 

1.18 

.03 

.06 

,01 

.01 

QUINCY 

T 

.80 

.02 

.49 

.15 

T 

.03 

.07 

.09 

■  01 

,36 

.04 

T 

QUINCY  CAA  AP 

1.91 

.57 

.14 

.01 

T 

.49 

.05 

T 

T 

.01 

.10 

.17 

T 

.09 

,21 

T 

T 

T 

.07 

T 

QUINCY  DAM  21 

2.09 

.66 

.05 

.41 

,17 

.16 

T 

T 

.08 

.12 

.05 

,23 

.08 

.03 

.03 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2,24 

.70 

T 

.03 

*  37 

,42 

.14 

.02 

T 

,06 

.07 

,05 

T 

.20 

.14 

T 

.03 

,01  T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

.04 

.04 

.05 

.13 

.04 

RED  euo 

3.  34 

1.14 

.65 

.70 

.02 

.02 

,78 

T 

,01 

T 

T 

T 

.02 

T 

ROBERTS  3  N 

.24 

.05 

T 

.40 

,15 

T 

T 

.  10 

.02 

T 

,03 

.02 

.05 

T 

,0B 

T 

T 

.55 

ROCHELLE    1  W 

1.13 

T 

.01 

.50 

.04 

.09 

.01 

.  10 

.25 

.13 

ROCK  FORD 

1.02 

T 

T 

.07 

.07 

.30 

T 

T 

T 

T 

.58 

T 

ROCKFORD  ne 

POCKFORO  CAA  AP 

.97 

T 

.03 

T 

.04 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

,10 

.01 

.52 

.01 

T 

.01 

.05 

ROCKPORT 

RUSMV ILLE 

2.  16 

,30 

T 

.80 

,05 

.  1 1 

T 

.06 

.06 

.04 

.06 

,21 

.05 

.40 

STE  MARIE 

5.11 

3,09 

.06 

1.30 

.04 

.15 

,28 

.15 

T 

T 

T 

,02  T 

SALEM 

5»77 

.04 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

T 

T 

.48 

.66 

T 

.01 

.27 

.31 

.29 

T 

.02  T 

SIOELL 

1.19 

,11 

.98 

T 

.29 

.45 

.06 

,05 

.03 

.15 

.06 

SKOKIE  R 

.95 

T 

.01 

T 

,54 

T 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

,16 

,12 

.02 

T 

SPARTA 

2.63 

T 

.66 

.69 

.35 

T 

T 

T 

.09 

.61 

.05 

,14 

T 

T  .02 

SPR 1 NGF I  ELD  W8  AP  R 

.21 

.10 

,01 

.  10 

.34 

,04 

,03 

STOCKTON 

1  'rtfl 

.08 

T 

.04 

.09 

.  1  7 

.01 

.04 

.54 

.02 

.09 

STREATOR  3  N 

D  95 

.04 

• 

.39 

.01 

.26 

T 

D.25 

SYCAMORE 

.96 

T 

,02 

.02 

.07 

.03 

.12 

.  10 

T 

.14 

.25 

.08 

.13 

TAYLORVILLE 

3.41 

,98 

.  44 

.93 

.02 

,01 

T 

.44 

.23 

.03 

.21 

T 

.  12 

T 

TOULON 

,16 

.02 

T 

.45 

.  10 

.06 

.  14 

T 

.02 

T 

.If 

T 

,02 

,10 

.03 

.31 

.01 

TUSCOLA 

T 

.39 

1.10 

.97 

.29 

.05 

T 

.07 

T 

.02 

T 

.61 

.03 

T 

.16 

.01 

T 

.02 

.02 

UR8ANA 

2.65 

,41 

.30 

.91 

.02 

.07 

.03 

-02 

k 

.31 

.01 

.  15 

.01 

.03 

T 

.38 

UR8ANA  EN6  CAMPUS 

.14 

.03 

.08 

,02 

D.IO  0*05 

VANOALIA  CAA  AP 

4.14 

1.47 

.25 

1.71 

T 

.05 

T 

T 

.0  1 

.  10 

,37 

T 

.04 

.12 

T^" 

T 

.02 

T 

V  IROEN 

.60 

,51 

1.30 

.  14 

T 

.38 

T 

.  12 

.35 

.04 

.01 

.22 

T 

T 

.06 

T 

WALNUT 

1.04 

.05 

.15 

.23 

T 

T 

T 

.18 

.18 

T 

■  25 

WARSAW 

2.03 

.53 

,55 

.06 

.27 

*04 

.07 

.39 

.12 

WATERLOO 

4.25 

2.39 

.56 

.01 

T 

T 

.58 

,05 

.02 

,  18 

T 

T 

WATSEKA 

1.75 

.06 

.06 

.02 

.45 

,21 

.10 

T 

.02 

.  16 

.05 

.02 

.18 

.  10 

.01 

.32 

WAUKEGAN 

1.02 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.20 

.06 

T 

,04 

T 

T 

T 

.01 

.15 

.43 

.06 

.01 

T 

WAYNE  CITY 

2.47 

.66 

.  12 

.80 

.02 

.58 

.25 

.02 

WHEATON  COLLEGE 

1.40 

.07 

.02 

T 

.  17 

.07 

T 

.  19 

.02 

.08 

T 

T 

.03 

T 

.09 

.43 

.09 

.02 

.12 

WHITE  HALL   1  E 

2.46 

.03 

.23 

.26 

.92 

.11 

T 

,06 

,21 

.42 

.02 

■  16 

.02 

T 

WILCOX 

4.42 

2.25 

.10 

1.30 

T 

,35 

.22 

.20 

WINDSOR 

4.06 

T 

.02 

1.44 

1.15 

T 

.03 

T 

,74 

.19 

T 

■  05 

T  T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1956 


Day 

01  Month 

8> 

Station 

s 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALBION 

MAX 

A6 

64 

68 

70 

66 

71 

66 

37 

37 

41 

46 

47 

44 

43 

46 

46 

60 

47 

44 

53 

55 

52 

61 

46 

36 

43 

66 

49 

47 

48 

51 

51 

0 

M  I N 

2  5 

32 

29 

^* 

36 

37 

37 

2  8 

27 

43 

45 

42 

44 

30 

27 

29 

36 

34 

26 

30 

37 

39 

0 

ALEOO  2  E 

MAX 

41 

53 

58 

62 

57 

41 

30 

23 

23 

39 

42 

31 

19 

25 

34  i 

33 

33 

28 

37 

35 

34 

39 

37 

32 

30 

42 

45 

38 

31 

46 

45 

37 

5 

MIN 

2 1 

29 

27 

33 

24 

25 

16 

1 

1  7 

3 1 

30 

33 

32 

23 

20 

16 

31 

26 

19 

25 

31 

22 

0 

ALTON  DAM  26 

MAX 

4A 

61 

64 

63 

71 

56 

34 

33 

28 

39 

46 

36 

30 

37 

42 

43 

43 

33 

42 

43 

46 

45 

45 

36 

39 

45 

51 

44 

36 

49 

42 

44 

0 

MIN 

29 

3  7 

34 

18 

33 

21 

1 6 

29 

3  7 

34 

33 

32 

22 

26 

3  1 

36 

28 

27 

30 

33 

30 

2 

ANNA  1  E 

MAX 

49 

70 

67 

67 

69 

67 

36 

34 

43 

46 

45 

43 

45 

46 

47 

57 

45 

50 

53 

53 

50 

60 

44 

40 

47 

59 

61 

50 

52 

50 

9 

MIN 

29 

46 

39 

57 

28 

37 

31 

24 

28 

46 

46 

39 

43 

30 

26 

28 

33 

29 

38 

39 

8 

ANTIOCH 

MAX 

34 

42 

51 

50 

60 

46 

34 

27 

26 

34 

44 

30 

24 

35 

35 

32 

36 

31 

37 

33 

33 

36 

39 

36 

30 

30 

38 

33 

27 

32 

35 

39 

8 

MIN 

26 

32 

33 

30 

39 

33 

26 

24 

22 

2 1 

26 

^' 

28 

27 

1 9 

28 

20 

18 

10 

23 

2> 

0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

34 

46 

55 

62 

61 

46 

33 

30 

24 

35 

41 

31 

26 

33 

36 

34 

36 

32 

36 

37 

36 

37 

42 

39 

30 

35 

44 

37 

27 

37 

39 

37 

8 

MIN 

1  7 

23 

33 

19 

24 

29 

1 3 

1  7 

30 

3 1 

34 

34 

2  8 

26 

19 

29 

16 

11 

6 

27 

23 

9 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

46 

68 

68 

66 

71 

62 

39 

33 

29 

40 

51 

45 

34 

39 

47 

45 

50 

35 

44 

46 

49 

46 

48 

34 

36 

49 

67 

46 

37 

50 

47 

47 

1 

30 

28 

36 

29 

30 

39 

36 

23 

23 

25 

42 

39 

34 

36 

30 

27 

32 

40 

30 

27 

30 

36 

32 

7 

BLOOHINGTON  NORMAL 

MAX 

39 

51 

57 

62 

65 

62 

39 

31 

28 

35 

43 

38 

27 

34 

36 

35 

37 

31 

36 

40 

40 

48 

47 

40 

30 

34 

47 

46 

26 

39 

40 

40 

8 

16 

19 

20 

'* 

"  ; 

28 

20 

15 

38 

38 

27 

24 

30 

26 

20 

33 

26 

2 

CAIRO  KB  CITY 

MAX 

50 

65 

70 

69 

69 

71 

68 

40 

34 

45 

47 

48 

40 

48 

51  ! 

52 

59 

43 

52 

59 

55 

51 

57 

43 

39 

47 

57 

46 

40 

50 

53 

52 

2 

29 

29 

41 

" 

38 

*^ ; 

40 

36 

40 

33 

30 

29 

28 

" 

36 

36 

3 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

49 

68 

71 

67 

70 

70 

68 

39 

44 

49 

44 

44 

45 

49  ' 

48 

60 

50 

49 

60 

56 

54 

51 

50 

41 

49 

63 

53 

38 

61 

54 

53 

1 

28 

26 

39 

32 

24 

46 

45 

23 

30 

29 

* 

CARLINVILLE  4  E 

MAX 

47 

65 

66 

69 

72 

59 

47 

37 

30 

38 

50 

42 

30 

40 

44 

40 

45 

34 

40 

43 

46 

50 

46 

39 

37 

47 

52 

39 

36 

46 

46 

45 

6 

" 

16 

34 

31 

29 

2» 

CARLYLE 

MAX 

45 

65 

66 

67 

72 

69 

60 

34 

33 

41 

50 

45 

37 

38 

46 

45 

51 

36 

42 

46 

48 

47 

49 

41 

37 

46 

56 

44 

36 

46 

48 

47 

9 

22 

35 

31 

41 

42 

40 

30 

32 

" 

" 

29 

32 

* 

CHARLESTON  2  WNW 

MAX 

40 

56 

62 

65 

67 

61 

49 

35 

34 

37 

50 

41 

33 

36 

46 

42 

47 

37 

40 

44 

47 

52 

48 

40 

34 

37 

52 

44 

30 

43 

43 

45 

0 

30 

^' 

32 

33 

CHENOA 

MAX 

40 

52 

58 

62 

63 

55 

36 

31 

28 

35 

40 

37 

27 

32 

35 

34 

37 

33 

37 

37 

40 

47 

45 

35 

30 

34 

46 

42 

27 

37 

39 

39 

7 

MIN 

22 

" 

30 

29 

48 

14 

30 

1 6 

12 

30 

26 

27 

20 

24 

26 

32 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

37 

47 

48 

56 

61 

47 

35 

35 

28 

35 

41 

29 

30 

36 

37 

37 

38 

32 

37 

38 

42 

41 

43 

36 

30 

37 

41 

37 

27 

39 

36 

38 

9 

MIN 

31 

41 

39 

30 

28 

20 

29 

18 

28 

27 

25 

36 

38 

36 

28 

29 

" 

18 

28 

'' 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

38 

47 

56 

57 

62 

48 

34 

35 

25 

34 

42 

28 

30 

36 

37 

37 

38 

33 

37 

38 

41 

42 

43 

36 

30 

36 

42 

36 

27 

39 

35 

38 

7 

MIN 

29 

36 

47 

34 

30 

^' 

" 

16 

^' 

19 

26 

27 

24 

23 

32 

38 

36 

26 

28 

20 

19 

26 

' 

CHICAGO  W8  CITY 

MAX 

39 

48 

51 

58 

62 

49 

36 

36 

29 

36 

43 

30 

31 

37 

38 

41 

33 

40 

40 

43 

42 

43 

37 

31 

38 

43 

36 

29 

39 

38 

39 

9 

MIN 

33 

44 

41 

49 

36 

32 

28 

18 

30 

28 

28 

26 

28 

30 

30 

36 

19 

19 

29 

^ 

CICERO 

MAX 

36 

46 

59 

55 

62 

50 

38 

35 

28 

34 

42 

35 

30 

36 

38 

35 

38 

35 

37 

39 

39 

41 

42 

41 

31 

33 

44 

35 

31 

35 

36 

39 

3 

MIN 

30 

34 

40 

48 

37 

30 

16 

20 

26 

27 

30 

C080EN  2 'S 

MAX 

50 

64 

70 

68 

68 

70 

68 

39 

35 

44 

47 

46 

43 

46 

49 

48 

58 

48 

51 

54 

54 

62 

50 

49 

41 

48 

59 

52 

44 

48 

53 

52 

1 

MIN 

23 

36 

42 

" 

59 

34 

26 

" 

36 

30 

DANVILLE 

MAX 

39 

52 

58 

62 

67 

59 

43 

34 

33 

36 

46 

36 

33 

35 

48 

39 

44 

35 

42 

44 

46 

51 

46 

39 

30 

35 

46 

39 

30 

36 

40 

42 

9 

MIN 

26 

29 

30 

47 

43 

30 

29 

^' 

19 

24 

33 

31 

31 

DECATUR 

MAX 

45 

58 

65 

66 

70 

59 

36 

32 

32 

36 

47 

34 

30 

35 

42 

39 

45 

36 

39 

43 

44 

46 

45 

36 

36 

41 

53 

43 

35 

46 

43 

43 

8 

MIN 

20 

32 

32 

25 

28 

DIXON 

MAX 

38 

47 

55 

59 

56 

45 

31 

27 

22 

35 

43 

32 

23 

31 

35 

33 

35 

31 

35 

35 

34 

43 

42 

34 

30 

39 

47 

37 

28 

36 

39 

37 

3 

MIN 

^' 

30 

28 

45 

19 

16 

25 

25 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

47 

65 

69 

69 

70 

70 

69 

35 

35 

43 

48 

45 

44 

42 

48 

47 

56 

40 

46 

49 

54 

49 

50 

45 

40 

51 

60 

60 

38 

50 

50 

50 

8 

MIN 

24 

42 

34 

56 

33 

31 

24 

35 

25 

" 

40 

38 

29 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

49 

68 

70 

70 

74 

64 

49 

33 

33 

41 

52 

43 

34 

39 

46 

46 

51 

36 

43 

47 

49 

46 

48 

41 

42 

61 

51 

53 

50 

49 

0 

M  I  N 

26 

30 

40 

43 

30 

29 

36 

35 

29 

24 

29 

40 

30 

26 

" 

EFFINGHAM 

MAX 

36 

58 

64 

67 

66 

66 

61 

34 

31 

42 

49 

47 

35 

40 

45 

43 

51 

36 

41 

45 

43 

50 

49 

46 

36 

39 

40 

35 

46 

43 

46 

2 

M  I N 

32 

3 1 

34 

32 

28 

24 

28 

^' 

26 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

50 

63 

69 

68 

62 

67 

66 

40 

36 

44 

45 

46 

46 

47 

52 

50 

60 

55 

55 

59 

66 

51 

64 

54 

38 

46 

56 

52 

39 

51 

52 

62 

8 

MIN 

24 

2  5 

46 

4  1 

52 

62 

40 

34 

30 

38 

30 

37 

43 

40 

34 

47 

32 

35 

FAIRFIELD   1  S 

MAX 

48 

63 

68 

70 

67 

70 

66 

37 

36 

43 

48 

45 

44 

42 

51 

47 

56 

41 

43 

50 

54 

51 

50 

46 

36 

44 

56 

46 

36 

50 

50 

50 

4 

M  I  N 

24 

25 

4  1 

3  1 

5 1 

58 

35 

32 

28 

24 

41 

36 

30 

36 

FLORA 

MAX 

44 

63 

66 

68 

68 

71 

66 

36 

37 

42 

50 

47 

41 

42 

50 

45 

54 

42 

41 

47 

46 

48 

46 

46 

37 

42 

55 

47 

36 

47 

49 

49 

1 

MIN 

2  7 

3  1 

40 

33 

55 

34 

36 

30 

40 

36 

31 

30 

2  6 

29 

37 

29 

34 

34 

FREEPORT 

MAX 

37 

45 

52 

53 

55 

40 

28 

26 

26 

36 

43 

27 

19 

31 

34 

33 

35 

27 

35 

30 

33 

37 

36 

35 

29 

38 

43 

36 

27 

36 

36 

35 

5 

M  IN 

1  7 

28 

30 

25 

39 

2  7 

24 

1 7 

0 

" 

26 

° 

° 

28 

23 

22 

7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

39 

47 

56 

57 

55 

40 

29 

28 

28 

40 

42 

32 

23 

28 

34 

33 

35 

30 

37 

36 

33 

39 

37 

35 

32 

41 

46 

39 

29 

40 

41 

37 

4 

MIN 

23 

31 

28 

29 

39 

28 

2  3 

1 9 

16 

^' 

10 

24 

22 

26 

3  I 

22 

34 

2  7 

19 

1 1 

3 1 

GALESBURG 

MAX 

42 

55 

62 

63 

57 

38 

31 

24 

22 

40 

43 

24 

26 

32 

36 

35 

34 

28 

35 

36 

36 

42 

40 

30 

31 

43 

47 

37 

32 

38 

41 

38 

1 

MIN 

21 

32 

28 

37 

37 

24 

2  1 

1  9 

* 

14 

" 

26 

25 

12 

GALVA 

MAX 

42 

55 

59 

62 

52 

48 

31 

28 

24 

39 

43 

33 

24 

29 

35 

35 

36 

31 

35 

36 

36 

43 

41 

36 

32 

42 

49 

41 

33 

41 

42 

39 

1 

MIN 

23 

30 

28 

33 

43 

28 

19 

25 

21 

8 

18 

30 

30 

34 

34 

24 

22 

23 

31 

26 

15 

21 

31 

23 

9 

GENESEO 

MAX 

41 

51 

56 

61 

57 

43 

30 

27 

23 

39 

42 

30 

n 

29 

34 

34 

35 

30 

37 

35 

35 

42 

40 

35 

32 

41 

47 

39 

28 

42 

44 

37 

9 

MIN 

23 

31 

29 

28 

42 

2  7 

20 

19 

29 

25 

20 

4 

15 

30 

30 

34 

34 

25 

24 

24 

34 

25 

17 

16 

32 

22 

9 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

48 

61 

68 

68 

66 

68 

66 

39 

34 

42 

46 

44 

40 

46 

50 

49 

59 

39 

48 

58 

53 

46 

52 

40 

36 

46 

58 

44 

36 

50 

52 

50 

3 

MIN 

22 

32 

38 

36 

52 

54 

34 

32 

2  7 

24 

36 

32 

30 

36 

40 

36 

34 

26 

29 

46 

44 

40 

38 

30 

24 

26 

36 

30 

26 

30 

36 

34, 

1 

GREENVILLE 

MAX 

45 

63 

65 

66 

70 

59 

46 

33 

32 

40 

49 

43 

34 

38 

43 

43 

46 

36 

41 

44 

47 

47 

47 

36 

36 

44 

62 

44 

33 

48 

47 

49. 

8 

MIN 

27 

31 

38 

39 

54 

44 

30 

28 

^' 

34 

29 

20 

34 

30 

21 

25 

39 

40 

36 

38 

30 

26 

30 

37 

30 

23 

30 

36 

31 

7 

GR  IGGSV ILLE 

MAX 

44 

65 

61 

65 

68 

64 

45 

25 

44 

42 

38 

30 

32 

36 

35 

34 

30 

37 

37 

41 

45 

42 

39 

35 

47 

49 

46 

39 

50 

46 

43 

0 

MIN 

25 

35 

36 

38 

45 

28 

22 

20 

12 

20 

34 

19 

6 

13 

28 

29 

19 

HARRISBURG 

MAX 

48 

65 

72 

69 

68 

71 

69 

38 

38 

47 

48 

44 

46 

45 

52 

50 

62 

50 

48 

56 

66 

53 

52 

45 

41 

46 

61 

62 

40 

63 

54 

62 

9 

MIN 

20 

26 

46 

33 

58 

60 

37 

33 

29 

26 

38 

30 

29 

34 

42 

43 

26 

HAVANA 

MAX 

44 

58 

57 

63 

65 

47 

33 

30 

27 

39 

43 

37 

25 

32 

36 

36 

39 

28 

37 

38 

41 

46 

45 

38 

34 

43 

50 

46 

34 

45 

45 

41. 

3 

MIN 

25 

31 

29 

29 

48 

31 

25 

24 

11 

13 

33 

21 

8 

13 

30 

30 

23 

1 1 

16 

33 

33 

37 

35 

26 

26 

24 

35 

30 

23 

28 

34 

26 

3 

HILLSBORO 

MAX 

44 

63 

67 

68 

71 

63 

48 

33 

33 

40 

50 

45 

36 

36 

44 

43 

47 

36 

40 

43 

47 

47 

48 

43 

36 

46 

54 

43 

36 

47 

46 

46 

7 

MIN 

25 

29 

34 

34 

56 

45 

29 

28 

20 

22 

30 

27 

19 

26 

35 

33 

33 

19 

20 

35 

36 

34 

30 

29 

25 

26 

35 

31 

23 

30 

34 

30 

1 

8«a  reference  notes  followlns  Station  Index. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1956 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESION 

MAX 

38 

50 

56 

63 

66 

58 

42 

33 

32 

35 

45 

37 

32 

33 

43 

37 

41 

30 

32 

36 

26 

37 

39 

41 

5 

M  I  N 

22 

32 

33 

33 

52 

42 

29 

28 

20 

19 

32 

23 

19 

22 

33 

31 

33 

19 

22 

35 

35 

38 

40 

28 

26 

27 

30 

22 

15 

6 

29 

28 

3 

JACKSONVILLE 

MAX 

39 

38 

30 

38 

38 

42 

46 

43 

36 

35 

46 

50 

43 

1 

MIN 

21 

30 

30 

30 

43 

36 

26 

24 

15 

21 

34 

24 

11 

19 

31 

31 

26 

I  1 

20 

34 

33 

31 

36 

29 

24 

27 

32 

31 

23 

23 

26 

26 

9 

JERSEYVILLE 

MAX 

43 

43 

3  3 

40 

4  1 

40 

47 

46 

3  8 

36 

4  7 

55 

48 

45 

4 

M  I  N 

23 

34 

38 

31 

55 

40 

25 

22 

19 

20 

34 

24 

15 

19 

34 

32 

29 

13 

22 

36 

35 

32 

37 

23 

24 

30 

33 

33 

23 

30 

31 

28 

9 

JOL  lET 

MAX 

35 

38 

34 

36 

38 

40 

43 

44 

41 

30 

39 

4 

MIN 

27 

32 

35 

30 

48 

36 

29 

27 

15 

16 

33 

20 

9 

19 

33 

26 

30 

16 

22 

31 

34 

38 

31 

28 

27 

23 

31 

21 

10 

11 

30 

26 

4 

KANKAKEE    3  SW 

MAX 

36 

37 

34 

35 

36 

42 

45 

45 

30 

45 

39 

6 

MIN 

20 

31 

29 

28 

49 

38 

28 

29 

15 

14 

32 

18 

9 

la 

32 

28 

31 

15 

19 

33 

34 

39 

35 

26 

26 

21 

29 

21 

11 

3 

28 

25 

S 

KANKAKEE  4  NW 

MAX 

34 

37 

34 

36 

41 

45 

39 

5 

MIN 

20 

31 

30 

30 

49 

39 

28 

28 

15 

13 

30 

17 

9 

17 

32 

27 

31 

15 

18 

32 

34 

39 

35 

27 

26 

22 

29 

22 

11 

4 

26 

25 

4 

KEWANEE 

MAX 

34 

32 

36 

36 

42 

32 

38 

0 

MIN 

25 

30 

28 

27 

43 

27 

20 

17 

6 

14 

30 

14 

3 

10 

25 

23 

20 

6 

15 

28 

29 

33 

32 

23 

22 

21 

30 

22 

15 

18 

30 

22 

2 

LA  HARPE 

MAX 

35 

35 

36 

36 

37 

41 

40 

32 

34 

45 

39 

7 

M  I N 

22 

31 

29 

37 

43 

27 

20 

20 

3 

16 

33 

17 

-  3 

12 

27 

24 

19 

2 

19 

32 

32 

36 

32 

24 

24 

19 

30 

24 

29 

33 

23 

8 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

3 1 

32 

36 

37 

37 

37 

36 

38 

44 

32 

47 

39 

6 

M  I  N 

22 

33 

32 

29 

48 

32 

27 

23 

12 

17 

34 

19 

6 

17 

32 

27 

27 

14 

19 

31 

34 

37 

37 

28 

26 

25 

36 

22 

17 

19 

32 

26 

3 

LINCOLN 

MAX 

36 

39 

30 

37 

39 

41 

48 

46 

36 

32 

39 

5 1 

42 

41 

4 

MIN 

22 

32 

30 

33 

51 

34 

26 

22 

14 

19 

32 

21 

10 

19 

32 

29 

24 

12 

20 

34 

34 

38 

35 

27 

25 

26 

34 

27 

20 

25 

29 

" 

HAKANOA   1  NW 

MAX 

48 

64 

70 

67 

67 

46 

58 

46 

50 

51 

53 

52 

50 

49 

39 

48 

59 

55 

45 

49 

5 1 

51 

2 

MIN 

28 

37 

44 

46 

57 

60 

33 

31 

26 

25 

36 

32 

26 

32 

41 

40 

36 

23 

27 

45 

46 

37 

45 

30 

24 

29 

34 

33 

25 

29 

36 

35 

3 

MARENGO 

MAX 

37 

37 

32 

36 

37 

39 

40 

39 

40 

40 

42 

36 

0 

MIN 

24 

31 

34 

27 

39 

32 

26 

21 

4 

15 

30 

12 

0 

5 

31 

23 

26 

5 

19 

27 

33 

32 

34 

27 

26 

26 

30 

20 

14 

8 

26 

22 

9 

MATTOON 

MAX 

39 

47 

36 

4 1 

44 

49 

49 

47 

39 

43 

44 

1 

MIN 

25 

34 

33 

35 

52 

36 

29 

29 

22 

22 

32 

27 

20 

27 

35 

32 

25 

21 

23 

39 

40 

41 

33 

27 

27 

29 

32 

20 

23 

23 

30 

29 

8 

HC  LEANSeORO 

MAX 

46 

59 

42 

46 

55 

50 

49 

39 

44 

50 

8 

MIN 

25 

27 

47 

33 

56 

57 

35 

32 

28 

25 

36 

32 

28 

33 

41 

38 

33 

27 

25 

44 

46 

39 

45 

31 

25 

30 

38 

35 

27 

30 

35 

^* 

9 

M  1 NONK 

MAX 

50 

63 

63 

30 

28 

34 

37 

33 

36 

40 

42 

45 

43 

36 

3 1 

42 

41 

42 

26 

39 

0 

MIN 

21 

29 

29 

32 

47 

32 

24 

23 

8 

13 

30 

16 

2 

13 

30 

27 

25 

10 

16 

33 

31 

36 

33 

22 

24 

31 

25 

24 

6 

15 

30 

23 

9 

MOLINE   MB  AP 

MAX 

40 

53 

56 

61 

36 

35 

2  8 

37 

36 

36 

42 

36 

2  7 

30 

43 

34 

37 

1 

23 

30 

27 

29 

35 

25 

20 

18 

1 

19 

22 

2 

-  8 

3 

26 

26 

9 

3 

16 

11 

29 

34 

27 

25 

22 

23 

33 

24 

19 

24 

24 

20 

MONMOUTH 

MAX 

42 

56 

63 

39 

30 

3* 

36 

36 

40 

38 

7 

23 

34 

30 

34 

39 

27 

21 

20 

5 

22 

31 

16 

2 

10 

26 

26 

20 

4 

17 

32 

31 

35 

32 

23 

23 

23 

35 

28 

21 

21 

33 

24 

2 

MORRIS  3  NE 

MAX 

40 

49 

58 

64 

63 

53 

3  7 

3  \ 

30 

34 

2  7 

35 

38 

33 

36 

37 

39 

43 

42 

44 

3 1 

47 

39 

2  7 

39 

6 

MIN 

23 

32 

29 

26 

51 

35 

30 

26 

11 

14 

32 

18 

3 

13 

31 

27 

31 

14 

16 

32 

33 

38 

29 

27 

29 

19 

31 

24 

11 

5 

30 

24 

9 

MORRISON 

MAX 

4 1 

50 

55 

58 

53 

4  7 

29 

38 

34 

36 

30 

37 

37 

35 

40 

36 

34 

29 

41 

42 

41 

36 

37 

9 

20 

30 

27 

26 

43 

28 

23 

19 

0 

14 

33 

13 

-^5 

6 

28 

26 

25 

5 

16 

30 

29 

32 

32 

25 

26 

19 

34 

26 

14 

5 

31 

21 

9 

MORRISONVILLE   1  E 

MAX 

67 

70 

40 

43 

40 

45 

47 

45 

0 

MIN 

22 

29 

33 

34 

53 

42 

29 

27 

18 

21 

35 

25 

17 

24 

34 

33 

32 

15 

21 

36 

37 

33 

40 

29 

26 

26 

33 

30 

23 

23 

33 

29 

5 

MT   CARMEL    3  N 

MAX 

42 

44 

61 

53 

45 

56 

40 

47 

54 

50 

34 

44 

48 

4 

MIN 

20 

28 

31 

32 

58 

49 

33 

31 

26 

26 

26 

29 

28 

35 

35 

36 

29 

23 

27 

45 

41 

42 

30 

26 

26 

32 

39 

23 

24 

29 

32 

1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

32 

35 

33 

33 

34 

38 

36 

9 

20 

30 

30 

26 

39 

28 

23 

18 

3 

12 

29 

9 

-  6 

^7 

28 

26 

22 

3 

16 

26 

26 

32 

33 

26 

25 

23 

34 

20 

15 

4 

20 

21 

MOUNT  VERNON 

MAX 

45 

46 

55 

36 

44 

48 

50 

49 

50 

45 

36 

36 

4« 

3 

20 

32 

39 

28 

46 

53 

31 

30 

27 

24 

36 

29 

24 

30 

40 

36 

30 

24 

21 

41 

43 

41 

43 

30 

26 

29 

36 

30 

26 

2E 

29 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

47 

70 

65 

65 

67 

49 

60 

52 

50 

57 

54 

54 

50 

39 

47 

59 

37 

50 

51 

6 

24 

31 

42 

45 

57 

61 

35 

31 

27 

25 

36 

28 

28 

33 

41 

38 

35 

25 

24 

44 

46 

39 

30 

19 

26 

31 

34 

26 

27 

31 

° 

NEWTON 

MAX 

46 

59 

66 

67 

68 

45 

52 

41 

41 

46 

49 

50 

49 

47 

35 

40 

50 

46 

35 

45 

47 

48 

6 

26 

30 

36 

33 

55 

55 

34 

32 

27 

24 

35 

30 

25 

30 

40 

35 

33 

27 

23 

40 

43 

44 

44 

31 

28 

27 

34 

32 

25 

21 

35 

33 

* 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 

43 

60 

64 

67 

70 

70 

33 

42 

54 

59 

49 

50 

49 

50 

46 

50 

49 

0 

- 

25 

30 

39 

37 

52 

58 

37 

24 

25 

38 

31 

25 

32 

35 

26 

24 

42 

44 

44 

44 

32 

28 

26 

36 

26 

25 

34 

1 

OTTAWA 

MAX 

37 

5  1 

57 

64 

63 

48 

36 

37 

36 

36 

38 

43 

43 

37 

36 

48 

39 

8 

24 

32 

32 

29 

48 

32 

28 

24 

13 

15 

33 

19 

6 

17 

32 

27 

28 

15 

20 

32 

34 

37 

37 

27 

26 

25 

35 

22 

16 

11 

31 

26 

0 

PALESTINE 

MAX 

44 

59 

67 

67 

45 

56 

45 

50 

48 

7 

MIN 

25 

31 

36 

30 

55 

54 

34 

32 

25 

25 

37 

29 

26 

31 

41 

36 

34 

25 

21 

41 

44 

44 

39 

30 

29 

28 

35 

27 

22 

22 

26 

32 

7 

PANA 

MAX 

40 

58 

40 

31 

37 

40 

44 

43 

8 

MIN 

25 

31 

35 

36 

55 

40 

28 

28 

21 

22 

34 

25 

20 

25 

35 

33 

33 

21 

22 

36 

38 

37 

37 

29 

27 

29 

33 

29 

23 

25 

32 

30 

5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

3  9 

56 

61 

42 

47 

47 

38 

45 

2 

24 

33 

32 

33 

36 

47 

32 

29 

22 

21 

33 

25 

22 

25 

35 

32 

34 

27 

21 

35 

41 

41 

40 

28 

27 

28 

34 

28 

22 

22 

30 

3 

PARK  FOREST 

MAX 

36 

46 

47 

30 

36 

37 

38 

8 

23 

32 

34 

30 

44 

33 

29 

26 

15 

16 

22 

18 

12 

18 

31 

27 

26 

15 

23 

32 

34 

34 

35 

27 

27 

24 

31 

13 

12 

16 

20 

25. 

2 

PEORIA   WB  AP 

MAX 

40 

55 

58 

59 

63 

45 

35 

36 

38 

4 

M  I  N 

28 

30 

30 

35 

45 

27 

23 

21 

10 

15 

23 

13 

^7 

17 

31 

27 

18 

11 

22 

33 

34 

39 

30 

26 

26 

24 

34 

25 

20 

25 

29 

PONT  I  AC 

MAX 

39 

50 

56 

61 

63 

52 

36 

2  8 

36 

35 

37 

32 

37 

3  7 

40 

46 

39 

30 

35 

47 

39 

2  7 

38 

38 

39 

4 

25 

32 

31 

30 

50 

35 

27 

27 

17 

18 

33 

18 

^7 

17 

32 

28 

29 

17 

20 

33 

34 

39 

38 

27 

25 

26 

33 

25 

16 

8 

31 

26 

QU INCY 

MAX 

45 

65 

60 

65 

63 

48 

2  8 

24 

29 

35 

34 

38 

38 

45 

36 

48 

60 

41, 

4 

24 

35 

35 

42 

47 

28 

22 

20 

12 

23 

32 

19 

^5 

11 

32 

29 

19 

6 

23 

33 

34 

38 

32 

26 

24 

27 

34 

29 

24 

29 

35 

26 

8 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

44 

63 

60 

64 

64 

48 

36 

35 

37 

40 

3 

22 

34 

36 

38 

45 

25 

21 

20 

9 

21 

27 

15 

3 

14 

32 

28 

12 

9 

20 

33 

33 

36 

30 

25 

24 

25 

32 

24 

24 

29 

33 

25< 

1 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

38 

52 

58 

62 

66 

55 

42 

36 

41 

• 

41, 

2 

MIN 

25 

34 

35 

33 

52 

35 

28 

27 

20 

20 

32 

24 

17 

22 

33 

30 

,28 

22 

21 

35 

37 

38 

34 

27 

26 

26 

26 

20 

19 

12 

29 

28, 

1 

ROBERTS   3  N 

MAX 

38 

51 

59 

4  1 

36 

28 

33 

37 

35 

37 

42 

47 

4 1 

30 

3 1 

38 

25 

36 

39 

40, 

3 

MIN 

21 

31 

31 

28 

50 

38 

28 

27 

17 

16 

30 

20 

9 

12 

30 

28 

21 

16 

19 

32 

34 

37 

36 

27 

25 

26 

29 

24 

12 

6 

30 

29. 

5 

ROCHELLE    1  W 

MAX 

37 

47 

53 

58 

55 

48 

23 

33 

43 

35 

21 

31 

37 

34 

35 

37 

38 

36 

40 

40 

39 

37 

30 

35 

44 

37 

27 

34 

39 

38. 

0 

MIN 

19 

30 

31 

30 

46 

3  1 

20 

1 5 

23 

24 

22. 

7 

ROCKFORO 

MAX 

37 

47 

55 

57 

60 

48 

37 

29 

23 

35 

44 

34 

24 

36 

35 

35 

36 

34 

38 

39 

34 

38 

38 

35 

35 

38 

40 

36 

27 

38 

35 

36. 

0 

MIN 

21 

31 

33 

27 

46 

31 

25 

18 

2 

18 

33 

10 

-  9 

7 

31 

27 

26 

5 

24 

24 

27 

32 

33 

26 

26 

20 

30 

15 

14 

16 

29 

22. 

5 

S«e  reference  Dotes  rollovlag  Station  Indax. 
-  - 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

37 

^o 

46 

30 

55 
29 

57 
28 

50 
35 

39 
28 

29 
23 

34 
18 

26 
5 

37 
16 

45 
19 

19 
8 

20 
-  3 

34 
10 

35 
26 

35 
24 

36 

16 

30 
7 

36 
18 

32 

29 

33 
30 

37 

32 

38 

33 

33 
27 

30 
26 

38 
19 

43 

32 

33 
17 

27 
16 

39 
7 

33 
13 

36*3 
20>6 

RUSHV [ L  L  E 

MAX 
MIN 

26 

62 
39 

63 
40 

63 
41 

70 
41 

48 

30 

30 
25 

30 
23 

30 
10 

36 
16 

45 
28 

33 
21 

33 
4 

34 
15 

34 
30 

36 
29 

31 
18 

27 
15 

36 
19 

38 

30 

40 
30 

43 
33 

43 
30 

33 
26 

35 
24 

44 

29 

53 
36 

45 
24 

38 
28 

48 

30 

29 

26.4 

MAX 
MIN 

36 
29 

44 

34 

55 
37 

54 
31 

59 
51 

57 
33 

38 

30 

35 
29 

31 
12 

34 
18 

41 
29 

39 
19 

29 
7 

34 
25 

36 
34 

37 
27 

37 
25 

33 
14 

37 
25 

36 
30 

38 
34 

38 

35 

42 

36 

40 
28 

30 
29 

35 
22 

39 
31 

38 
20 

27 
18 

38 
13 

35 
17 

26>5 

MAX 
MIN 

27 

70 
36 

70 
45 

67 
42 

70 
57 

69 
54 

60 
32 

33 
29 

33 
26 

43 
24 

50 
36 

46 
32 

40 
23 

40 
28 

48 
39 

4  7 

37 

56 
39 

39 
22 

45 

27 

47 
44 

50 
44 

49 
32 

50 
44 

44 

30 

41 

23 

50 
29 

61 
37 

52 
35 

37 
23 

52 
29 

50 
37 

34.3 

SPRINGFIELD  W0  AP 

MIN 

42 

22 

58 

33 

60 
34 

65 
36 

67 
47 

47 
31 

32 
25 

31 
24 

27 
16 

37 
21 

45 

27 

29 
17 

28 
13 

34 
21 

37 
33 

39 

32 

39 

20 

31 
14 

38 
25 

40 

35 

43 

35 

46 

37 

45 

32 

32 
28 

35 
26 

44 

27 

50 

33 

42 
26 

33 
23 

44 

29 

44 
31 

27.5 

S  T  OC  K  TON 

MAX 
MIN 

36 

le 

45 

29 

53 
33 

50 
28 

52 
38 

38 

27 

27 
22 

25 
15 

25 
5 

36 
18 

41 

29 

30 
8 

18 
-  8 

28 
5 

32 
27 

30 

22 

33 

20 

27 
2 

34 
18 

31 
18 

31 
26 

36 
30 

35 

33 

33 
25 

30 

23 

39 
21 

43 

32 

37 
20 

26 
15 

36 
10 

38 

29 

20.6 

S  YC AMORE 

MAX 
MIN 

35 

20 

46 

29 

56 
31 

58 
29 

58 
45 

46 

31 

34 

25 

28 
20 

25 
5 

32 
13 

44 

26 

28 
13 

24 
-  1 

33 
15 

36 

30 

33 

23 

35 

25 

33 

7 

36 
18 

34 

28 

33 
30 

38 

32 

40 

32 

34 
25 

31 

25 

33 
18 

43 
30 

34 
20 

27 
10 

37 
18 

36 
27 

22.5 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

40 
21 

55 
30 

61 
31 

64 
33 

69 
52 

59 

45 
30 

34 

29 

35 
21 

37 
20 

47 

32 

41 
26 

32 
19 

35 
25 

47 

34 

41 

32 

45 
31 

36 

23 

38 
22 

43 
36 

46 

39 

50 
4  1 

48 

41 

48 
28 

34 
24 

34 

26 

50 
33 

43 
28 

30 
21 

41 
21 

42 
30 

29.8 

URBANA 

MAX 
MIN 

39 
28 

53 
33 

59 
34 

63 
35 

68 
53 

55 
36 

36 
29 

34 

28 

28 
20 

36 
18 

46 

32 

32 
25 

32 
18 

34 
24 

43 
33 

37 
31 

42 
28 

34 

22 

39 
25 

43 
36 

45 

37 

50 
41 

46 

32 

32 
28 

31 

27 

38 
29 

48 
33 

38 
22 

30 
21 

41 
19 

40 
31 

41.7 
29.3 

VANDALIA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 

25 

62 

32 

65 
31 

68 

29 

70 

55 

56 

36 

37 

29 

34 

28 

29 
23 

41 
22 

49 

33 

42 

28 

33 
21 

38 
30 

44 

36 

42 

32 

48 
24 

37 
23 

41 

25 

44 

40 

47 

39 

50 
39 

47 

33 

33 
28 

37 
26 

44 

29 

52 
34 

42 
28 

34 
24 

47 
27 

45 

26 

30.2 

V  I RDE  N 

MIN 

23 

59 
32 

62 
36 

65 

37 

69 

53 

59 

37 

37 
26 

30 
26 

28 
15 

36 
19 

44 

33 

38 
23 

28 
14 

35 
22 

39 
32 

39 
31 

40 
26 

31 
13 

38 

23 

40 
36 

44 

35 

45 

32 

44 

36 

36 
28 

35 
24 

44 

27 

50 
33 

45 
30 

33 
22 

45 
24 

43 
32 

42.7 
28.4 

MAX 
MIN 

39 
22 

49 

30 

52 
30 

58 

32 

57 
46 

47 

30 

31 
25 

29 
20 

23 
6 

35 
16 

43 
32 

33 
15 

22 
-  1 

32 
16 

35 
30 

34 

24 

36 

25 

29 
8 

37 
19 

35 
30 

36 
30 

42 
34 

42 

35 

36 

25 

30 
24 

40 

25 

45 
32 

41 

26 

27 
15 

47 

10 

40 
29 

38,1 
23.9 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

38 
25 

4  7 

32 

54 
32 

61 
30 

64 

50 

57 
41 

41 

29 

34 

29 

32 
18 

34 
18 

41 

32 

37 
22 

31 
17 

33 
21 

38 
32 

37 
29 

39 

32 

34 
19 

37 
20 

40 
34 

43 

36 

46 
40 

45 

38 

42 
28 

30 
26 

32 
27 

44 

30 

38 
23 

27 
16 

35 
8 

38 
31 

27.9 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

35 
27 

43 
34 

55 
35 

47 
30 

62 
43 

47 
35 

35 
28 

30 
22 

28 
7 

35 
18 

46 

32 

32 
13 

30 
2 

35 
27 

36 
33 

34 
24 

37 
26 

33 
10 

39 
22 

35 
27 

34 
28 

36 
33 

40 
35 

37 
30 

31 
28 

33 
19 

40 
31 

33 
18 

28 
17 

34 
10 

37 
22 

3  7.3 
24.  7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

36 
24 

46 

31 

56 
36 

58 
32 

57 
48 

49 
35 

39 
28 

31 

25 

31 
10 

33 
15 

41 

30 

37 
15 

31 
4 

33 
IS 

36 
32 

35 
25 

36 
28 

30 
12 

35 

22 

37 
30 

35 
32 

38 

32 

41 

37 

40 
27 

30 
26 

30 
21 

41 
28 

36 
19 

27 
14 

33 
10 

37 
28 

37.9 
24.9 

WHITE   HALL    I  E 

MAX 
MIN 

45 
24 

65 
31 

65 

33 

65 

33 

70 
51 

67 

39 

45 
26 

30 
26 

30 
23 

37 
20 

47 

32 

42 
27 

28 
14 

36 
21 

36 
33 

40 
31 

39 
28 

32 
13 

39 
22 

40 

35 

45 
34 

45 

31 

45 

37 

37 
29 

37 
24 

47 

30 

53 
35 

49 

33 

35 
25 

46 

29 

34 

44.  7 
2».l 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

41 

23 

57 
30 

61 
37 

64 

36 

68 

53 

67 
45 

45 

30 

33 

29 

33 
22 

37 
21 

47 
33 

43 
24 

34 

20 

37 
29 

45 
5* 

38 

32 

45 

32 

36 
25 

39 
21 

43 
37 

47 
40 

48 
40 

47 
41 

42 

30 

35 
27 

38 
28 

51 
33 

44 

28 

31 
22 

42 
23 

42 
35 

44.5 
30.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

T 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 

1 

T 

3.0 

3 

1.0 
4 

3 

T 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

I 

T 

T 

I 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 

1 

0.3 

2 

1 

1 

0.4 

2 

0.4 
2 

1 

I 

1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0.4 

1 

T 

1.9 

2 

2 

2 

1 

BELLEVILLE   5C0TT  A  F  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

BLOOMING TON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.  6 
4 

0.8 
4 

4 

1 

1 

0.8 
2 

2 

1 

0.4 
T 

T 

1.3 
1 

1 

1 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

4.2 

T 

T 
4 
0.6 

2 
0.4 

2 
0.3 

1.4 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

1  .  1 

T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

1  .  5 

1 

T 

I 

1 

I 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 

T 

0.5 
1 

OIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

1 

T 

T 

3.0 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

3 

1 

1 

O.B 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

3.: 

3 

3 

T 

GOLCONOA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

I 

T 

HARRIS8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

r 

HOOPESTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

2 

T 

0.2 
T 

T 
T 

0.5 
T 

2.5 
2 

2 

2 

1 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8«a  r«ter«ac«  notes  followlDf  Statloo  Indoz. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Table  7-CONTINUEO   


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANKAKEE   3  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.7 
3 

1.4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

0.5 

2.8 

3 

2 

2 

1 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

5 

5 

4 

2 

2.0 
4 

0.5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

1 

- 

T 
T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1  .0 

1 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  ,  5 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

3 
0.2 

2 
0.2 

1 

2.  8 
T 

T 
3 
0.2 

T 
2 
0.2 

T 
2 
0.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

0.8 
1 

0.1 
T 

T 

MONMOU  TH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

5 

4 

3 

2 

2.0 
4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0.5 

0.4 

MORR 1  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

3.0 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

1 

T 

MORRISONVILLE   1  £ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

\ 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

2 

T 

T 

1 . 0 
1 

1 

T 

T 

1 .0 
T 

T 

2.0 
1 

T 

T 

T 

PEOR lA  WB  AP 

SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.3 

6 
0.6 

5 
0.5 

4 
0.5 

0  .  5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 
T 

1.7 
1 

T 
1 

T 
1 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 

2 

2.9 

5 

4 

3 

2 

0.4 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

0.2 
T 

T 

2.0 
2 

T 
2 

1 

1 

QUlNCr  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

2 

2 

1 

1.0 
1 

T 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE     AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.7 

T 

0.4 
3 

3 

1 

T 
T 

0.4 
T 

0.4 
T 

I 
1 

T 

1.4 
T 

T 
1 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1.5 

2 

- 

T 

T 

T 

4.5 

3 

- 

- 

- 

ROCHELLE   1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

1.5 

2 

2 

0.5 

1 

3.0 
4 

4 

0.1 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

1.5 
1 

1 

1 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

3 

3 

T 

2 

1 

J 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

■  T 
T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 
T 

1.0 

1 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

0.6 

1 

0.2 

1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 

0.1 

0.2 

T 

VANOALIA  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE   HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 
T 

T 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
T 

T 

0.; 

T 

T 
T 

T 

S«e  reference  notee  following  Stfttlon  Index. 
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TABLE  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
from  Long- 
Term  Mean 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

,  Sleet 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More| 

50  or  More] 

l.OO 
or  More 

o| 

on 

MAY  1956 

bOUTHERN  DIVISION 

MOUNT  VERNON 

77.9 

ii.bM 

66  .  8M 

1.2 

69 

13+ 

38 

1 

83 

0 

0 

0 

0 

2.43 

-1  .  70 

.48 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

3 

Day  of  month 

O 
H 

1    1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7  1   8  1  9 

10 

11  1  12 

13  1   14  1  15 

16  17 

18 

19  1  20 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAY  19^6 
MOUNT  VERNON 
HOCKPORT 

2.87 

T 

.39 
.37 

.46 

T  .13 

.  18 

.20 

.12  I 

.07 
.58 

T 

.  36 

.40 
.22 

T 

.66 

.23 

.  35 
T 

JULY  1956 
BARRY 

3.53 

,53 

.25  T 

.42 

.26 

T  T 

.22 

.20  .34 

.20 

1  .09 

AUGUST  1956 
8ARRY 
MARSHALL 

2.  60 

1  .22 

I  .00 

.34  .26 

.04 

.01 

.42 

.40 

.03 

.54 
.03 

.64 

.57 

NOVEMBER  1956 
KIRRWUCO  2  NNE 

Dl  .63 

.93 

.60 

3.10 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Oi  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

MAY  1956 
MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

63 
36 

73 
52 

76 
46 

66 
49 

83 
46 

83 
63 

75 
52 

67 
41 

78 
52 

81 
63 

83 
58 

87 
68 

89 
70 

80 
59 

64 
55 

63 
42 

77 
54 

80 

79 

75 
42 

86 
57 

89 
67 

80 
56 

69 
41 

73 
46 

74 
63 

82 
67 

84 
66 

87 
62 

88 
68 

81 
61 

77.9 
55.6 

See  reference  ootes  follovlng  atatlon  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


DECEMBER  1956 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" . 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


DECEMBER  1956 


Isolines  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 


STATION  INDEX 


Station 

6 
Z 

OP 

County 

*i 
a 

J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reler 
to 

iTemp. 

Precip. 

AlblOQ 

0055 

Edwards 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5  7 

Aledo  2  E 

0072 

4 

41  12 

90  43 

765 

6P 

6P 

Alexis  Waterworks 

0082 

41  03 

90  34 

694 

MID 

Mun.  Waterworks 

Alton  Dan  26 

0137 

Had 1 son 

38  53 

90  11 

432 

2  3  5 

Anna  1  E 

0187 

Union 

5 

37  28 

89  14 

645 

7P 

7P 

J.  Bon  Hartllne 

2  3  5  7 

Aniia«n 

0195 

Henry 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Antioch 

0203 

Lake 

42  29 

88  06 

780 

7P 

7P 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5  7 

Arlington  nelghts  4  SSZ 

0247 

Cook 

42  02 

87  58 

4P 

George  A.  Bonemann 

0330 

1 

40  14 

90  57 

670 

HID 

Rev.  J.  DiGlacomo 

Aurora  College 

0338 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5  7 

Avon 

0356 

Fulton 

1 

40  40 

90  26 

Harold  L.  Bell 

3 

Barry 

Pike 

4 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

Barry  3  NW 

044« 

Pike 

39  43 

91  04 

S90 

MID 

C.  Russell  Metcair 

c 

Barry  4  N 

0447 

39  45 

Dewey  L.  Andrews 

c 

Barry  G  WE 

0448 

Adams 

4 

39  47 

Paul  R.  Hull 

c 

Barry  6  H 

0449 

Adams 

4 

39  47 

C.  William  Davidson 

c 

Barry  6  NNE 

0450 

Adams 

39  47 

91  01 

720 

HID 

Orvllle  V .  Rlgg 

c 

Barry  5  NNW 

0451 

4 

39  45 

91  05 

660 

HID 

Dale  r .  Martin 

c 

Barry  3  W 

0452 

Pike 

39  42 

91  06 

HID 

Irving  J.  Lewis 

c 

Baylls 

0480 

Pike 

'* 

39  44 

90  54 

840 

MID 

Kline  Hill 

c 

Baylle  4  Nir 

04B1 

Pike 

4 

39  45 

Albyn  0,  Pearn 

c 

Bnylls  3  VKW 

0482 

4 

39  45 

90  57 

757 

MID 

Dolores  J.  Herget 

c 

Beardstom 

0492 

Cass 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

Belleville  Scott  AF  B 

0510 

St.  Clair 

2 

89  51 

MID 

MID 

0.  S.  Air  Force 

2  3  5      7  C 

Belvldere  Sewage  Plant 

0583 

Boone 

6 

42  16 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

fientley 
Benton 

0598 

Hancock 

4 

40  20 

Roy  H.  Gibbons 

3 

0608 

Franklin 

4 

38  00 

88  55 

450 

6P 

Benton  Water  Dept. 

3 

Bloomlngton  Waterworks 

UcLean 

1 

40  30 

89  01 

775 

7A 

Herl  L.  Burglo 

3 

BlooBingtoD  Normal 

0766 

UcLean 

1 

40  30 

4P 

4P 

2  3  5  7 

Bluf fE 

0781 

Scott 

1 

39  45 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

Bureau 

1 

41  13 

89  37 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

Brookport  Dan  52 

0993 

Uassac 

5 

37  08 

88  39 

335 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

1166 

Alexander 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

HID 

2  3  5       7  C 

Canton 

1250 

Fulton 

40  34 

655 

6P 

Floyd  0.  Hammond 

3 

CTbondale  Sewage  Plant 

12G5 

Jackson 

4 

37  44 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carllnvllle  4  E 

1280 

Macoupin 

1 

39  17 

6P 

6P 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5  7 

Carlyle 

1288 

Clinton 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

Hun  Water  &  Pwr  PI 

2  3  5 

1296 

7 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C.  Banner 

3 

Carpenter  1  Sw 

1304 

4 

38  53 

Soil  Coos.  Service 

C 

Casey 

1329 

Clark 

' 

39  18 

648 

Walter  A  Newlln 

3 

Centralla  4  KNl 

1386 

Marlon 

2 

38  35 

89  07 

6P 

Radio  Station  WCffT 

3 

Chandlervllle 

1412 

1 

40  03 

90  09 

465 

3 

Channahon  Dresden  Isld 

1420 

1 

4t  24 

88  17 

505 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleetoa  2  WNW 

1436 

7 

39  30 

88  12 

655 

6P 

7A 

Radio  Station  WEIC 

2  3  5 

Chenoa 

1475 

McLean 

1 

40  44 

C.   Merle  Parry 

2  3  5 

Chester 

1491 

Randolph 

4 

37  54 

89  49 

7A 

Acklas  B.  Martin 

3 

Chicago  Cal  Tr  WIee 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

C 

Chicago  Lakevlew  pmp  3ti 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

3 

42  00 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  MayToir  Pmp  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  N  Br  Ouap  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

87  42 

595 

HID 

Chgo  Sanitary  Diet 

c 

Chicago  Roeeland  Pmpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

Cty  Engr  Wtr  Perif 

c 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  ^0 

87  42 

602 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

41  54 

Chgo  Sanitary  01st 

c 

Chicago  S,  Filter  Plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

Cook 

3 

41  55 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  University 

1572 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

HID 

Dolv.  of  Chicago 

2  3  5  C 

Chicago  WB  Airport 

1577 

3 

41  47 

87  45 

610 

MID 

HID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Chicago  WB  City 

3 

41  53 

HID 

MID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5  C 

Chlllicothe 

1627 

Peoria 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Bflujan 

3 

Cicero 

1648 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D,  Lukes 

2  3  5 

ClBDe  Brown  Camp 

1664 

7 

38  31 

88  24 

Pure  Oil  Company 

C 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

40  08 

88  56 

746 

6P 

C-   E.  Corrlngton 

3 

Cobden  2  3 

1775 

Union 

37  30 

6P 

6P 

Floyd  C.  Anderson 

2  3  5 

Colllnsvllle 

1825 

Madison 

4 

38  40 

89  59 

555 

MID 

William  E.  Bonn 

C 

Coultervllle  RfeB. 

1944 

Randolph 

4 

38  12 

89  36 

MID 

William  H.  Smith 

C 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

Village  of  Crete 

C 

Danville 

2140 

Vermilion 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Decatur 

2193 

Macon 

^ 

39  51 

88  58 

670 

7P 

7P 

William  B.  Coonradt 

2  3  5  7 

DlXOD 

2348 

Lee 

6 

41  51 

696 

6P 

7A 

WUllan  W.  Shuck 

2  3  5  7 

2417 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

Ada  A.  Devine 

C 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Perry 

37  59 

89  14 

440 

GP 

6P 

111.  State  police 

2  3  5 

Dwlght  St ,  Ref oroatory 

41  05 

88  28 

641 

MID 

State  Ref  for  Women 

C 

East  St.  Louis  Parks  C 

2614 

St.  Clair 

^ 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Edelstein 

2642 

Peoria 

1 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  B.  Kenyon 

C 

EdwardBvllle 

2679 

4 

38  49 

554 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

EfftnghaiD 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

Radio  Station  WCRA 

2  3  5  C 

Elgin 

2736 

Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Beckner 

3 

Ellzabethtown 

2750 

Hardin 

5 

37  27 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Elsah 

2800 

Jersey 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpia  Col. 

3 

Evanston  Punplng  Sta. 

2888 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Fairbury  Waterworks 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

HID 

Dept.  of  Waterworks 

C 

Fairfield  i  S 

2931 

7 

38  22 

88  22 

451 

GP 

GP 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Norah  Yeagle 

C 

riora 

3109 

Clay 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

Freeport 

3257 

6 

42  18 

89  37 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

42  17 

89  36 

743 

7A 

fllvln  W.  Timm 

3  C 

Fulton  Dam  13 

3290 

4 

41  54 

90  09 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  C 

Galatla  I  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

MID 

Josephine  Harris 

C 

Galena 

3312 

Jo  DavlesE 

4 

42  24 

90  26 

611 

GP 

NW  111.  Gae  &  Elec. 

3 

Calesburg 

3320 

Knox 

1 

40  57 

MID 

2  3  5 

GalvB 

3335 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5  7 

Genes eo 

3384 

6 

41  27 

90  10 

639 

6P 

6P 

Mrs.  U.  J.  Bessant 

2  3  5 

Gibson  city 

3413 

Ford 

1 

40  28 

86  23 

753 

6P 

Edward  P .  Bergstrom 

Gladstone  Dam  18 

3455 

Henderson 

4 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Clendale  Exp.  Furm 

3482 

Pope 

5 

37  26 

U.S.   Soil  Cons  Serv 

3  C 

Golcooda  Den  51 

3522 

5 

37  22 

88  29 

354 

MID 

GA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5      7  C 

Golden 

3530 

Adams 

40  06 

91  01 

725 

GP 

G.  W.  Nethery 

3 

Grafton 

3572 

Jersey 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

R.   Imogene  DeSherlii 

3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

1 

39  20 

90  12 

Lloyd  S.  Medarls 

C 

Greenup  i  e 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  09 

600 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

Greenville 

3693 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deaoe  J.  HcAllster 

2  3  5 

Crldley 

3709 

McLean 

1 

40  45 

86  S3 

752 

GP 

Ezra  D.  Stoller 

3 

GrlggBVllIa 

3717 

Pike 

1 

39  43 

90  44 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Hardin 

3850 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

Harrlsburg 

3879 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

GT 

6P 

Clyde  Plttman 

2  3  5  7 

Harrlsburg  Disposal  Pi 

3884 

Saline 

5 

37  44 

68  31 

GA 

W.  Harrison  Klbler 

3 

Havana 

3930 

Mason 

^ 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.   L.  Euteneuer 

2  3  5 

Havana  No. 2 

3940 

Mason 

1 

40  18 

90  04 

460 

8A 

Merle  L.  Riley 

3 

4108 

Montgomery 

2 

89  29 

720 

GP 

7A 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

4198 

7 

40  28 

67  40 

717 

GP 

6P 

John  F.  Muehrush 

2  3  5       7  c 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

McLean 

40  40 

68  56 

740 

MID 

III.  State  Wtr  Sur. 

C 

RutBonvllle 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

MID 

Ed.  S.  Dry 

C 

Biiteonvllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

7 

39  08 

87  40 

til  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  city  Dan  16 

4355 

Rock  Island 

4 

41  25 

91  01 

554 

Corps  of  Engineers 

3  C 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

39  44 

90  14 

607 

GP 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  Pi 

4447 

1 

39  44 

90  14 

575 

MID 

Municipal  Sew  Trt 

C 

Janesvllle 

Cumberland 

7 

39  22 

88  15 

MID 

Albion  P.  Edwards 

C 

Jerweyvtlle 

4489 

39  09 

90  20 

635 

GP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dan 

4530 

Will 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

Joliet 

Will 

1 

41  32 

68  05 

520 

GP 

III  St.  Penltentiarj 

2  3  5  7 

Kankakee  3  SW 

4503 

Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

625 

GP 

7A 

Oelber  W.  Koerner 

2  3  5  7 

Kankakee  4  KW 

4598 

Kankakee 

1 

41  08 

87  56 

631 

6P 

ep 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  plant 

4603 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Mun.  Sow.  Tr.  Plant 

C 

Kewanee  ^ 

4655 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Verda  M.  Norrls 

3 

4710 

Henry 

41  14 

89  56 

800 

GP 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

Henry 

1 

41  15 

89  54 

800 

MID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

Rlrkwood  2  NW 

V   

4764 

■ 

4 

40  53 

90  47 

730 

MID 

Andrew  c.  Young 

C 
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Station 

Index  No.  | 

County 

d 

■1 

P 

1  Latitude 

1 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Q. 

g 

H 

Precip. 

IlHcwood  3  W 

Henderson 

4 

ETerett  L.  Troae 

3 

Klrkwood  2  HNE 

4766 

Warren 

40  54 

90  44 

760 

Archie  B.  Mcintosh 

3 

La  Grange  Lock  &  Dam 

4817 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

La  Barpe 

Hancock 

7P 

Jack  H.  Sharpe 

3  3  5  7 

Lanark 

Carroll 

(m.  E .  Aurand 

C 

La  Salle  Peru 

La  Salle 

1 

7P 

Westcloit  GTI  Corp. 

2  3  5 

LB  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

7A 

Wm.  K.  BoehD 

3 

Lawrencevllle 

4959 

38  44 

87  41 

500 

8A 

Radio  Station  WVMC 

3 

McLean 

0.  J.  Lore 

3 

Lincoln 

Logan 

7P 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5  7 

Lockport  Lock  &  Dam 

Will 

1 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Lockport  Power  House 

5136 

Will 

41  34 

86  05 

585 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

Louisville 

5216 

Clay 

38  46 

88  30 

MID 

Roy  H.  Dawklns 

C 

Tazewell 

Cecil  K.  Trimble 

Macomb 

McDooough 

W.  S.  Newell 

3 

Uakanda  1  NW 

Jackson 

4 

GP 

Harvey  B.  Hartllne 

2  3  5 

5326 

McHenry 

42  15 

88  36 

825 

6P 

GP 

'lalre  Loofbourrow 

2  3  5  7 

Marietta 

5334 

Fulton 

40  30 

90  24 

546 

UID 

Joseph  Ace  McCance 

C 

Marlon  2  W 

Williamson 

C.  N.  Danlelson 

3 

Maroa 

Macon 

John  E.  Kltowskl 

C 

Marseilles  Loch 

La  Salle 

1 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshall 

5380 

Clark 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  pine 

3 

Mason  City 

5413 

Mason 

40  12 

89  41 

581 

ilD 

Carl  D.  Tomlin 

C 

Mattoon 

Coles 

MID 

Cen   III  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

McHenry 

McHenry 

^ 

Louis  J.  Althoff 

McHenry  2  S 

McHenry 

1 

John  J.  BarninKS 

3 

McLeansboro 

5515 

Hamilton 

38  05 

88  32 

458 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

Medora 

5539 

Macoupin 

39  10 

90  08 

620 

7P 

M.  F.  Dodge 

3 

Woodford 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

Mollne  WB  Airport 

Rock  Island 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Uonmouth 

Warren 

4 

GP 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5  7 

Honticello 

5791 

Piatt 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  Clffin 

3 

5320 

Grundy 

41  21 

88  26 

520 

7A 

Ray  Webb 

3 

Morris  3  NE 

Grundy 

GP 

Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

Whiteside 

City  of  Morrison 

2  3  5  7 

Morrlsonvllle 

Christian 

1 

Frank  A.  Lowls 

C 

Horrlsonvllle  1  E 

5846 

Christian 

39  25 

89  26 

630 

7P 

7P 

John  R.  Lowls 

2  3  5  7 

Ht.  Carmel  3  N 

5893 

38  27 

87  46 

400 

6A 

Radio  Sta .  WVMC 

2  3  5  C 

Mount  Carroll 

Carroll 

James  F.  McCray 

2  3  5 

Mount  Olive  2  KE 

Macoupin 

^ 

John  Luenemann 

3 

Mount  Pulaski 

Logan 

1 

Alv.1  Brown 

3 

Mount  Sterling 

5935 

Brown 

39  59 

90  46 

711 

5P 

-lomer  L,  Renaker 

3 

5943 

Jefferson 

38  20 

88  54 

480 

GP 

7A 

C 1  yde  E .  Deem 

3  3  5  7 

Murphysboro  Waterworks 

Jackson 

Murphysboro  Wtr.  Co. 

C 

Nashville  3  NW 

Washington 

B.  E.  Schlelfer 

Newark  7  E 

Kendall 

1 

Kenneth  A.  Richard 

3 

New  Boston  Dam  17 

6080 

Mercer 

41  11 

91  03 

548 

8A 

corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

6085 

41  10 

91  00 

571 

7A 

Karl  F.  Walker 

3 

New  Burnside 

Johnson 

5P 

Mae  McCabe 

2  3  5 

Newton 

Jasper 

' 

6P 

George  H.  Payne 

2  3  5      7  C 

Olney  Radio  Station 

Richland 

7 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

6490 

Ogle 

42  01 

89  20 

700 

MID 

Carnation  Company 

C 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  5  7 

Crawford 

7P 

H.  M.  Gaddls 

2  3  5 

Pane 

Christian 

C.   E.  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

Edgar 

7 

City  of  Paris 

C 

6G10 

Edgar 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

Park  Forest 

6616 

Cook 

41  30 

67  41 

710 

HID 

Park  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

Lee 

W,   A,  Woods 

3 

Payson 

Adams 

* 

Edith  A.  Robblns 

3 

Peoria  Lock  &  Dan 

Peoria 

1 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

69  41 

654 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

6725 

Will 

41  20 

87  48 

722 

2P 

Mlna  Cutl 

Petersburg  3  W 

Menard 

Richard  H,  Melcher 

3 

piper  City 

Ford 

Ronald  J.  Wlnsor 

C 

Pittsfleld  Waterworks 

Pike 

4 

Pittsfleld  Wtrwks 

C 

Pleasant  Hill 

6861 

Pike 

39  27 

90  52 

456 

6P 

Lou  Galloway 

3 

Pootiac 

G910 

Livingston 

40  53 

83  37 

647 

6P 

7A 

Roger  Williams 

3  3  5  7 

Randolph 

Lewis  Tebeau 

3  C 

Princeton  1  S 

Bureau 

Hlles  W.  Bryant 

C 

Princevllle  2  NW 

Peoria 

1 

Frank  S.  Stewart 

3 

Prophetstown 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

MID 

Pub  Svc  Co  of  N  III 

C 

Qulncy 

7067 

Adams 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  Gibson 

•'3  5 

Qulncy  CAA  AP 

UID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Qulncy  Dam  21 

Adams 

Corps  of  Engineers 

3  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Adams 

4 

Harry  A.  VoUbracht 

3 

Rantoul  Chanute  AF  B^se 

7150 

Champaign 

40  18 

88  09 

740 

HID 

MID 

U.S.  Air  Force 

3  3  5       7  0 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

3^.  13 

90  00 

444 

7A 

Dr.  H.  Le  Snulnlen 

3 

Richvlew 

W.shlngton 

2 

Mabel  Martin 

C 

Roberts  3  N 

Ford 

' 

7P 

R.  E.  Bradbury 

">  3  5  7 

Bochelle  1  W 

Ogle 

6 

5P 

California  Pkg  Corp 

2  3  5  7 

Rockf ord 

7375 

G 

42  17 

39  05 

740 

GP 

GP 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

737  7 

Winnebago 

G 

42  17 

88  59 

850 

7A 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

Winnebago 

6 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Rockport 

pike 

4 

George  Ogle 

3 

Rushvll  le 

Schuyler 

1 

6P 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

Ste  Marie 

7603 

7 

38  56 

38  01 

500 

7A 

Judson  E .  Cameron 

3 

Salem 

7636 

Marlon 

2 

38  37 

88  57 

544 

5P 

Glen  R.  Hopkins 

3 

Shabbona  5  NNE 

Dekalb 

1 

U.  of  111  N.  Exp  Fid 

C 

Shawneetown  New  Town 

Gallatin 

5 

Jake  B.  Stewart 

3 

Sldell 

Vermll ion 

7 

Thelma  Lane 

3 

Skokie 

7988 

3 

42  02 

87  4e 

610 

5P 

5P 

Murray  b  Trettel 

3  3  5 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

7990 

3 

42  01 

87  43 

GOO 

MID 

Cl:go  Sanitary  Dlst. 

C 

Randolph 

4 

GP 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5  7 

Springfield  fB  Airport 

Sangamon 

U.S.  Weather  Bureau 

3  3  5  6  7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Cook 

1 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Stockton 

8293 

42  31 

90  00 

1000 

SP 

5P 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5  7 

Streator  3  H 

8353 

La  Salle 

41  09 

as  50 

645 

8A 

Radio  Station  W17Z 

3 

Sullivan  Waterworks 

Moultrie 

2 

C 

Syc anore 

De  Kalb 

6 

8P 

Frank  C,  Dean 

■'3  5 

Taylorvllle 

Christian 

1 

John  W.  Coale 

3 

Tlskllwa 

8604 

Bureau 

41  17 

89  30 

512 

6P 

Orvllle  L.  Weaver 

3 

Toulon 

8630 

Stark 

1 

41  05 

69  55 

752 

5P 

Ernest  R.  Robson 

3 

Tuscola 

7 

GP 

DeKalb  Agri .  Assn 

2  3  5  7 

Urbana 

Champaign 

7 

KID 

State  Water  Survey 

3  3  5 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

Champa Ign 

7 

40  07 

88  14 

7A 

State  Water  Survey 

3  6 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

La  Salle 

41  19 

88  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandal  la 

8781 

2 

38  59 

69  07 

503 

MID 

George  England 

C 

Vandal  la  CAA  AP 

8783 

Fayette 

2 

38  59 

69  10 

532 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3  5  7 

Vlrden 

8860 

Macoupin 

39  30 

69  46 

674 

6P 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

5P 

Carl  F.  Nelick 

2  3  5 

8976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

5P 

Charles  Ewing 

3 

Washington 

8990 

Tazewel I 

1 

40  42 

89  24 

740 

MID 

E.    J.  Hackman 

C 

Waterloo 

9002 

38  20 

90  09 

717 

8A 

E.  H.  Wolf 

3 

Watseka 

9021 

Iroquois 

40  46 

87  44 

634 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegao 

9029 

Lake 

3 

42  22 

87  52 

680 

7P 

7P 

B.  W.  Flagg 

3  3  5 

Wayne  City 

9040 

7 

38  21 

88  35 

385 

7A 

Paul  F.  Nichols 

C 

9090 

Marshall 

41  03 

69  03 

MID 

Leonard  H.  Foley 

C 

West  Frankfort 

9146 

Franklin 

4 

37  54 

88  54 

MID 
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theaton  College 

9221 

1 

41  52 

68  06 

770 

5P 

5P 

Wheaton  College 

7  3  5 

White  Hall  1  B 

9241 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

2  3  5  7 

9274 

7 

38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

Windsor 

9354 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

2  3  5  7 

Yates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

MID 

Ora  L.  Bell 

C 

1 60  - 


REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the   Weather  Bureau  State  Climatologist ,   Station  A..   Box  643,  Champaign. 
Illinois,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °r,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of   the  neeative  departures  of  average  daily  temperatures  from  GS^F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted  to  represent  ob- 
servations taken  at  the  present  location. 

Water  equivalent  samples  published  in  Table  7  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Water  equivalent  of  snow  on  the  ground  is  measured  at  selected 
stations  when  two  or  more  inches  of  snow  are  on  the  ground. 

Data  in  Tables  3,  5,  and  6  and  snowfall  in  Table  7,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  The  Station  Index  lists  observation  times 
in  local  standard  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,6,7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry.     Consult  the  annual  issue  of 
this  publication  for   interpolated  monthly  totals. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   included   in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AM      Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B         Adjusted  to  a   full  month. 

C        In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  (Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for 

special  purposes  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
D         Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M        One  to  nine  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,    Washington  25,   D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  state.  That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  35  cents. 
Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  issues  of  Local  CI iraalological  Data  Annual,  obtained  as  Indicated  above,  price 
15  cents. 


NWRC,   Ashevllle.   N.   C.   —  2-5-57  --  925 


CORRECTIONS 

November   1949:     Effingham  CAA  AP,   Table  5.   mean  max  should  be  55.3  and  mean  rain  33.4. 

May  1956:     La  Salle  Peru,   Table  2.   mean  max  should  be  76.9.   mean  min  51.0.   mean  temperature  64.0.   and  departure  +2.1. 
La  Salle  Peru,   Table  5.   max  on  29th  should  be  89,   min  62.   mean  max  76.9.   and  mean  min  51.0. 
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ILLINOIS  -  1956 


WEATHER 

The  year  was  generally  dry  with  mild  or  moderate  tempera- 
tures the  rule.  Highlights  were  a  dry  spring,  a  cool  and 
wet  summer,  and  a  warm,  dry  fall.  Total  precipitation  was 
below  average  but  snowfall  totals  were  near  or  above  the 
average  for  other  years. 

TEMPERATURES:  Annual  mean  temperatures  were  generally  1/2 
to  1°  above  average  in  all  sections.  Compared  to  the  rec- 
ord period  averages,  October  and  December  were  quite  warm 
in  all  sections  while  January  and  June  were  warm  in  the 
north  and  cool  in  the  south.  July  was  consistently  cool  in 
all  sections.  The  cool  weather  of  July  and  the  warm,  sunny 
days  of  October  were  especially  pleasant. 

PRECIPITATION:  Only  a  few  stations  had  annual  totals  above 
the  record  period  averages.  Except  where  a  few  locally 
heavy  rainstorms  occurred,  annual  totals  were  approximately 
7  to  10  inches  below  average.  One  of  the  drier  areas  was 
in  the  northeast  where  Chicago  had  the  driest  year  on  rec- 
ord. Another  and  larger  dry  area  lay  west  of  the  Illinois 
River  from  about  Quincy  in  the  south  to  Peoria  and  Moline 
in  the  north.  Most  of  the  southern  counties  had  larger 
precipitation  amounts  but   these  were  also  below  average. 

The  spring  of  1956  was  rather  dry  with  barely  enough  rain 
to  give  the  crops  a  start.  From  late  June  until  the  end  of 
August,  moderate  to  heavy  rains  occurred  at  regular  inter- 
vals. Labor  Day  saw  the  beginning  of  another  dry  spell 
which  lasted  into  November.  Cold  weather  and  snow  in  late 
November  was  followed  by  a  comparatively  warm  December  to 
finish  out   the  year. 

SNOWFALL:  Total  snowfall  was  generally  above  record  period 
averages  in  the  central  counties  and  near  average  else- 
where. Appreciable  snowfall  occurred  as  late  as  mid-March 
and  as  early  in  fall  as  Thanksgiving  weekend. 

AGRICULTURAL  WEATHER:  Winter  wheat,  hay,  and  pasture  crops 
came  through  the  winter  in  fair  to  good  condition.  Yields 
of  grain  and  the  first  cutting  of  hay  were  adversely  af- 
fected by  dry  weather  during  spring.  The  period  of  summer 
rains  almost  exactly  matched  the  growing  season  for  corn 
and  soybeans  so  that  yields  of  those  crops  were  excellent. 
Summer  pastures  were  better  than  usual  .  Second  and  third 
cuttings  of  hay  were  good.  Weather  conditions  were  ex- 
cellent for  the  harvesting  of  corn  and  soybeans.  Pasture 


SUMMARY 

became  poor  during  the  autumn  drought.  Winter  wheat  ger- 
minated unevenly  but  all  crops  showed  marked  improvement 
during  the  late  fall  rains. 

Soil  moisture  was  deficient  in  spring,  improved  during  the 
summer  but  was  poor  again  by  late  fall.  There  was  some 
improvement  during  December.  Spring  and  fall  freezes  did 
no  important  damage  to  growing  crops.  Farm  livestock  had 
a  good  weather  year. 

SEVERE  STORMS:  Illinois  had  21  tornado  days  during  1956. 
There  were  six  each  in  April  and  August  and  one  or  more 
during  each  of  March,  May,  June,  July,  August,  and  Septem- 
ber. There  were  six  tornado  deaths  and  all  of  these  oc- 
curred in  St.  Clair  County  on  February  25.  This  was  the 
most  destructive  tornado  of  the  year  but  there  was  heavy 
tornado  damage  also  near  Buckley  on  March  6  and  in  Cook 
County  on  August  23. 

Heavy  summer  precipitation  was  associated  with  a  corre- 
spondingly large  number  of  heavy  thunderstorms.  Scattered 
lightning,  hail,  and  minor  wind  damage  occurrences  were 
common.  There  was  heavy  hail  damage  in  a  20  mile  strip 
east  of  Rockford  on  July  15.  Heavy  hail  hit  the  Cobden 
area  on  July  19  and  caused  serious  losses  to  the  nearly 
ripened  peach  crop. 

Heavy  local  rains  caused  flash  flooding  north  of  Cham- 
paign on  May  26-27,  at  Kewanee  on  June  19,  at  Danville  on 
June  21,  and  at  East  St.  Louis  on  July  4.  December  8 
brought  a  severe  glaze  storm  to  Alton  and  Carlinville  with 
many  other  nearby  communities  also  affected.  In  some 
cities  this  was  reported  to  be  the  worst  ice  storm  since 
1924. 

For  additional  details  on  1956  weather,  including  severe 
storms,  see  monthly  issues  of  this  publication.  Severe 
storms  are  also  summarized  in  monthly  and  annual  issues 
of  the  publication  CI imatological  Data,  National  Summary. 


Lothar  A.  Joos 
State  Climatologist 
U.   S.  Weather  Bureau 
Champaign,  Illinois 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 
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0 

.12 

4,21 

0 

.17 

0.50 

5 

.33 

1  •  96 

5.69 

2 

.06 

0.16 

4  24 

0  34 

2  40 

2 

.23 

0  17 

1.04 

-0 

.43 

24  86 

9  36 

WARSAW 

0.29 

-I 

.32 

:  1.65 

0 

16 

0 

.42 

-1 

.63 

1.5S 

-1 

56 

0.81 

-3 

.37 

1.77 

-2,93 

64 

1.33 

4.23 

0 

.87 

0.24 

-4.00 

0.61 

-1.81 

0 

.56 

-1.64 

2,03 

0 

.49 

E19.03 

-15.66 

WATERLOO 

-2 

.05 

0 

95 

1 

.05 

-2 

.06 

-2 

00 

6,  70 

2 

.51 

2.63 

3.61 

0 

.16 

3.22 

2 

.27 

4.25 

1 

.66 

WATSEKA 

0.87 

-1 

.07 

2.4B 

0 

.86 

I 

.94 

-1.03 

5.  14 

1 

81 

6.55 

2 

.26 

1.33 

-2.29 

3 

.63 

0,35 

3.27 

-0 

.27 

0,60 

-3.04 

0.44 

-2,35 

1 

.60 

-0.51 

1,75 

-0 

.34 

29.60 

-  5,67 

WAUKEGAN 

0.39 

-1 

.27 

1.45 

0 

.03 

1 

.70 

-0 

.75 

4.23 

1 

.42 

2,65 

-0 

.86 

5.54 

2.39 

3 

.99 

1.01 

4.28 

1 

.19 

0.38 

-3.37 

0.24 

-2.48 

1 

,45 

-0.66 

1,02 

-0 

.69 

2  7.32 

-  4.04 

WAYNE  CITY 

1.55 

-1 

.65 

4,63 

2 

.23 

:  2 

.02 

-I 

,83 

3.57 

-0 

.21 

3.25 

-0 

*77 

2.88 

-i.ie 

3 

.63 

0.63 

2.01 

-1 

.62 

2*10 

-1.45 

0.87 

-2.37 

2 

.72 

-0.20 

2.47 

-0 

.50 

E 3  1.70 

-  6.92 

WHEATON  COLLEGE 

0.29 

-1 

.46 

2.09 

0 

.44 

0 

.77 

-1 

.83 

3.65 

0 

.61 

3.91 

0 

.14 

1.10 

-2,67 

4 

.35 

1,30 

3.  18 

-0 

.  12 

1,04 

-2,92 

0.26 

-2.54 

1 

.40 

-0.82 

1.40 

-0 

.33 

23.44 

-10.20 

WHITE   HALL    1  E 

0.52 

-1 

.56 

2,41 

0 

,62 

0 

.55 

-2 

.50 

4.09 

0 

.47 

4.21 

0 

.13 

3.64 

-0.30 

3 

.65 

0*44 

6.94 

3 

.45 

1.95 

-2.23 

0*77 

-2.50 

3 

,10 

0,49 

2.46 

0 

,53 

34.29 

-2.96 

WILCOX 

1*16 

-2 

.  10 

4,67 

2 

.49 

I 

*57 

-2 

.29 

4,33 

0 

.66 

4,47 

0.47 

1.15 

-2.67 

2 

.89 

-0.36 

2.77 

-0 

.86 

2*22 

-1,34 

0.72 

-2.36 

2 

.70 

-0.28 

4.42 

I 

.56 

33.07 

-  7.12 

WINDSOR 

0.94 

-1 

.48 

4.39 

2 

.26 

1 

.28 

-2 

.41 

3,90 

0 

.14 

5.  10 

0 

.63 

5.36 

1.12 

4 

.99 

1.59 

6.6^ 

.07 

2,09 

-1,  74 

0*62 

-2,17 

2 

.41 

-0.22 

4,06 

1 

,55 

41.99 

2.34 

-  167  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1956 


DUuon 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  mi 

nimiiTTi  of 

First  fall  mini 

num  of 

Number  of  days 
between  dates 

16'  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28*  or 

below 

32'  or 
below 

32°  or 
below 

28"  or 
below 

24' or 
below 

20°  or 
below 

16*  or 

below 

16'  or  below 

20'  or  below 

24'  or  below 

28'  or  below 

32'  or  below 

Date 

Temp. 

£ 

a 

d 
B 

H 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

s 
a 

1 
H 

Date 

Date 

d 

a 

0 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

ALBION 

100 

8-  5 

6 

1-26 

1-31 

14 

3-  8 

20 

3-21 

23 

3-30 

28 

3-31 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-24 

11 

11-24 

11 

298 

261 

233 

224 

223 

ALEDO  2  E 

101 

7-  1 

-1  2 

1-21 

3-19 

16 

3-24 

18 

^~7^ 

^7 

9-20 

28 

M  ~7? 

20 

11-  9 

^MflMF 

248 

!  qft 

ALTON  Dam  26 

96 

a-  4 

1-20 

1-31 

3-12 

20 

7fl 

^7 

^7 

11-  8 

32 

7fl 

23 

1 1-22 

7ftft 

7ft7 

777 

ANNA   1  E 

100 

8-  5 1- 

1-24 

1-31 

1-31 

16 

^7 

11-  8 

32 

11  Q 

77 

11  77 

23 

11-24 

1ft 

17/ 

7Qft 

7qfl 

7A7 

77/ 

1  qft 

ANTIOCH 

93 

6-1  3 

-  5 

1-22 

3-2'* 

1 

3-24 

14 

4  24 

6  8 

32 

9-20 

31 

11  9 

26 

11  17 

18 

11-17 

18 

11  22 

243 

238 

231 

199 

1  aft 

AURORA  COLLEGE 

99 

7-  1 

-  2 

1-22 

3-13 

13 

4-23 

20 

4-23 

2a 

4-24 

25 

4-30 

32 

9-20 

29 

11-  8 

24 

11-  8 

24 

11-  9 

18 

11-17 

12 

249 

200 

199 

198 

143 

BELLEVILLE   SCOTI  AF  BASE 

1  00 

8-  5 

7 

1-31 

1-31 

3-  8 

19 

3-13 

3-2  1 

/*~7^ 

11-  8 

32 

1  1  "  Q 

1  Q 

23 

11-23 

J  ft 

NONE 

?qq 

Iqe 

BLOOMINGTON  NORMAL 

96 

7-  1 

1-23 

14 

4-  7 

20 

TO 

X  fl 

7ft 

11-  8 

30 

77 

22 

11-22 

259 

CAIRO  WB  CI TY 

8-  5*- 

NONE 

1-31 

20 

■>n 

77 

3-7n 

11-  9 

29 

1  1-7? 

77 

1  1  -74 

20 

1 1-24 

7n 

NONF 

7qfl 

7qft 

7ftq 

7  7ft 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 

8-  5t 

1~24 

3-20 

20 

3-21 

24 

3-30 

2^ 

4-24 

32 

10-27 

31 

11-  9 

26 

1 1-17 

18 

11-17 

18 

11-24 

14 

298 

242 

241 

224 

186 

CARLINVILLE  4  E 

99 

9-13 

-  5 

1-31 

3-  8 

15 

3-20 

18 

4-23 

24 

4-24 

28 

4-24 

28 

11-  8 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

15 

11-17 

15 

2  54 

242 

200 

199 

198 

CARLYLE 

100 

8-  5 

3-  8 

18 

11-  9 

25 

1  !  Q 

\\ 

20 

11-17. 

f  ft 

1  ^-^7 

7ft? 

!  ftft 

CHARLESTON  2  WNW 

96 

7-  1 

-  2 

1 

1-26 

it 

3-  9 

18 

A  7i 

7Q 

10-27 

30 

77 

22 

11-17 

7  ft  7 

777 

inn 

7nn 

CHENOA 

99 

7-  1 

St 

3-20 

17 

ft-  fl 

77 

9-20 

28 

q  7n 

7fl 

1  1  Q 

22 

11-17 

70 

11-77 

17 

7ftft 

7ft? 

1  ftq 

7ft 

CHICAGO  UNIVERSITY 

100 

^~ 

~ 

It 

3-  8 

19 

3  13 

3  24 
-  4 

26 

4  23 

32 

11-  8 

31 

119 

26 

11  22 

19 

11-22 

19 

123 

16 

269 

269 

2  54 

2  3 

199 

CHICAGO  W8  AP 

103 

7-  1 

2 

1-22 

2-28 

14 

3-13 

19 

3-24 

24 

3-31 

27 

4-24 

31 

11-  8 

30 

11-  9 

26 

11-16 

24 

1 1-22 

19 

11-23 

15 

269 

2  64 

237 

223 

198 

CHICAGO  WB  CITY 

100 

7-  1 

5 

1-22 

2-28 

16 

2-28 

16 

3-13 

3-24 

4-8 

11-  9 

30 

1  }~^^ 

21 

11-23 

?^77 

7ft^ 

71^ 

?qfi 

CICERO 

100 

7-  1 

1 

1-22 

2-28 

3-13 

17 

4-23 

4  24 

7n 

11-  8 

29 

7ft 

22 

11-22 

1  q 

1  1  ~7 

7ft  q 

77fl 

COBDEN  2  S 

98 

8-  5 

9 

1-24 

1  5 

3-20 

19 

7Q 

77 

11-  8 

32 

11  Q 

77 

1  1  Q 

23 

1 1-17 

7n 

11 

7qfl 

7ft  7 

7  7/ 

7nn 

1  qft 

DANVILLE 

98 

3 

1-  4 

3~^8 

16 

3-20 

18 

3  20 

1  8 

4~23 

26 

5  20 

^2 

10-10 

32 

11-9 

24 

11-9 

24 

11-17 

16 

11  17 

16 

2  54 

242 

2  34 

200 

143 

DECATUR 

97 

7-  1 

1 

l-23i- 

3-  8 

15 

3-20 

19 

4-23 

24 

4-24 

27 

4-24 

27 

11-  8 

28 

11-  8 

28 

11-  9 

23 

11-17 

18 

11-23 

12 

260 

242 

200 

198 

198 

DIXON 

97 

7-  1 

1-22 

^  c 

3-24 

18 

z!~7^ 

9-20 

30 

1  ? 

1  1  17 

23 

1 1-16 

!  1  3^ 

?ql 

Iqq 

DU  QUOIN  2  S 

\  0 

*  -* 

1-31 

15 

70 

/  7^ 

7Q 

11-  8 

30 

7ft 

20 

11-17 

7n 

1  ft 

7qft 

7ft7 

7  1*^ 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

105 

8-18 

3-21 

20 

3-30 

7fl 

77 

EF  F I NGHAM 

98 

7-  f- 

1~31 

131 

3-  8 

18 

_ 

_ 

4-25 

32 

- 

- 

11-10 

11-17 

19 

11-17 

1  9 

11-24 

~2 

298 

2  54 

EL  I ^ABETHTOWN 

101 

8-  5r 

13 

1-26 

1-31 

16 

2-22 

20 

3-20 

24 

3-2  5 

26 

3-30 

30 

- 

- 

- 

- 

FAIRFIELD   1  S 

o~  ^ 

1 

1 

3-  8 

20 

11-  9 

24 

-  9 

11-  9 

24 

11-17 

19 

11^24 

14 

298 

2  54 

2  33 

2  24 

1 99 

FLORA 

1  ^1 

if 

3-  8 

20 

7ft 

4-2  3 

77 

11-  8 

30 

1  1  -  Q 

11-17 

20 

11-17 

20 

1 1-24 

298 

2  23 

199 

FREEPORT 

Q 

4-24 

19 

1  Q 

ft 

9-20 

29 

1 1-1  n 

1  Q 

23 

11-17 

19 

11-22 

243 

207 

1  99 

163 

FULTON  DAM  13 

97 

-  9 

1-21 

3-13 

10 

3-20 

19 

_ 

_ 

_ 

_ 

4-24 

10-10 

31 

11-9 

26 

11-16 

20 

11-16 

20 

11-22 

1  5 

2  54 

241 

_ 

169 

GALESBURG 

100 

7-  I 

-  7 

2-  3 

3-13 

14 

4-24 

20 

4-24 

20 

4-24 

20 

4-24 

20 

11-  8 

25 

11-  8 

25 

11-  9 

22 

1 1-16 

19 

11-22 

13 

2  54 

206 

199 

198 

198 

GALVA 

1^ 

-  4 

1-21 

3-13 

3-29 

20 

3-30 

22 

?I 

^  7n 

9-20 

28 

!  1  -  q 

20 

11-  9 

1 2 

2  54 

225 

2  24 

133 

GENESEO 

~ 

/!  5i 

7n 

9-20 

31 

77 

23 

11-22 

14 

11-22 

1  99 

GOLCONDA  DAM  51 

97 

D    2  -t- 

Q 

1-31 

16 

~^ 

7ft 

11-  9 

24 

1  1  -  Q 

11- 

24 

11-23 

20 

1 1-24 

14 

296 

297 

234 

2  24 

224 

noc  CM\/  IMC 

UKtCnIV  1  LLC. 

123 

3  8 

16 

3-  8 

16 

3  20 

24 

3  30 

26 

4  24 

30 

11-  9 

26 

11  9 

26 

11-17 

24 

11-22 

19 

1 1-24 

1 3 

261 

GRIGGSVILLE 

100 

7-  li- 

2 

1-20 

3-12 

15 

3-12 

15 

3-20 

22 

4-24 

28 

4-24 

28 

11-  8 

30 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

1 1-22 

18 

11-23 

12 

2  66 

265 

234 

199 

198 

HARRISBURG 

1  ^ 

1-31 

15 

7~^i 

f  5? 

10-27 

31 

7^ 

11  ^q 

18 

11-17 

J  ft 

I  }-77 

1  ft 

HAVANA 

3-20 

18 

~^ 

5fl 

2~7A 

7fi 

11-  8 

31 

11  Q 

24 

11-22 

7ftft 

7ft7 

777 

1  99 

198 

HILLSBORO 

7  27 

1    ^  1 

1  c 

3-20 

19 

9R 

in 

10-27 

32 

Q 

24 

11-17 

ft 

_ 

_ 

7nn 

1  86 

unnDC  c.  rniu 
nuUr  C  3  1  UnJ 

98 

4 

1  23 

2  28 

3-20 

18 

4-20 

24 

4  24 

26 

4-24 

26 

11-  8 

29 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-17 

1  e 

11-23 

16 

269 

242 

203 

199 

198 

JACKSONVILLE 

100 

7-27 

-  5 

1-31 

3-  8 

13 

3-20 

20 

4-24 

23 

4-24 

23 

4-24 

23 

11-  8 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-17 

19 

11-22 

16 

259 

242 

199 

199 

198 

JERSEYVILLE 

9-13 

1 

3-20 

20 

11-  8 

32 

1 !~  ft 

!  !~i  7 

24 

1  1-17 

!  ft 

!  !~77 

left 

JOLIET 

n  T 

3-1  3 

20 

/  t 

7n 

10-10 

30 

7ft 

22 

1 1-22 

11 

7ftq 

7ft/ 
7A  * 

77fl 

7  7H 

KANKAKEE  3  SW 

1  nr> 

It 

4-2  3 

20 

4-24 

71 

71 

9-20 

30 

1  n    1  n 

7 

1  A  1 

10 

24 

11-17 

1 

77 

1  fto 

1  a 
149 

KANKAKEE   A  NW 

01 

1  1 

2  3 

3  13 

16 

3-20 

18 

4  24 
4-  4 

4  4 

4  2 

4 

9-20 

31 

0  10 

7ft 

1-  9 

23 

11-17 

1  23 

7 

7  7 

1  QQ 

ftO 

14 

KEWANEE 

101 

7-  1 

-  3 

1-211- 

3-13 

12 

3-24 

17 

4-24 

24 

4-25 

25 

5-  8 

31 

9-20 

28 

9-20 

28 

11-  9 

20 

11-  9 

20 

11-22 

11 

2  54 

2  30 

199 

148 

1  35 

LA  HARPE 

1 

1  ^ 

3-19 

16 

^1 

11-  8 

31 

1  !~  Q 

1  !~i  7 

20 

1  1-  9 

f  ft 

!  !~77 

!ft 

7^fl 

Iqq 

1  "^7 

LA  SALLE  PERU 

Z~ 

3-20 

18 

^~^| 

7ft 

9-20 

31 

7ft 

21 

11-22 

7ftft 

7ft7 

LINCOLN 

3-20 

19 

7ft 

7i 

11-8 

28 

1  1  ~  ft 

7« 

28 

1  1  Q 
11-9 

24 

11-17 

1  Q 

11     7  7 
1 1-22 

1ft 

7ftq 

7/.7 

7  7  a 

1  QH 
198 

1  qft 

MAKANDA   1  NW 

98 

8  5 

1  24 
-  4 

131 

14 
* 

1-31 

14 

3  20 

21 

3  30 

24 
4  4 

11-  8 

32 

11  9 

11-17 

24 

11-24 

7 

11  4 

13 

29 

7QO 

242 
* 

198 

MARENGO 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9-20 

27 

9-20 

27 

11-  9 

24 

11-17 

1  7 

11-22 

15 

- 

- 

- 

- 

MAT  TOON 

3-  8 

17 

2~7i 

11-  8 

29 

7^ 

1  !~i  7 

23 

11-17 

?ft 

!  !~7^ 

Iqq 

MC  LEANSBORO 

n? 

_  ^ 

t~i  ^ 

14 

3-  8 

20 

?fl 

77 

11-  9 

26 

1  1  ~  Q 

21 

11-24 

7qfl 

7ft  1 

7ft7 

774 

MINONK 

_ 

3-20 

18 

95 

77 

11-  7 

32 

11  fl 

7H 

11  Q 

19 

11-  9 

1  q 

11      7  7 

1  ft 

7ft/ 

7  7ft 

1  oq 

1  Qft 

1  q7 

MOL I NE   WB  AP 

103 

10 

1  21 

3  13 

10 

3-13 

10 

4~24 

23 

4  24 

4  30 

9-20 

30 

11  8 

27 

1110 

23 

11-21 

18 

1122 

14 

2  54 

253 

200 

198 

43 

MONMOUTH 

100 

7-  1 

-  6 

1-23 

3-13 

12 

3-19 

20 

3-31 

24 

4-24 

25 

4-24 

25 

9-20 

30 

11-  9 

22 

11-  9 

22 

11-22 

14 

11-22 

14 

2  54 

248 

223 

199 

149 

MORRIS   3  NE 

101 

7-  1 

\ 

w 

4-23 

20 

2~7n 

9-20 

31 

1  n~Jn 

1  1  ~  Q 

23 

11-17 

1  J~77 

7 

77? 

!ft  7 

MORRISON 

7-  ! 

fl 

3-31 

20 

7ft 

7n 

9-20 

29 

77 

21 

11-17 

7n 

1  qq 

1  fti 

MORRISONVILLE    1  E 

3-20 

20 

77 

/  7/ 

77 

11-  9 

22 

1  1  ~  Q 

77 
ft 

11  Q 

22 

11-17 

17 

1  7 

7ft  1 

7/7 

7nn 

1  qq 

1  qq 

MT   CARMEL    3  N 

100 

8-  6 

1  26 

2  1 

13 

2-23 

19 

3  21 

21 

3  30 

4  23 

11-  9 

75 

1  9 

111 

21 

11-18 

7n 

1  24 

1-  4 

10 

297 

2  9 

241 

2  24 

200 

MOUNT  CARROLL 

96 

7-  1 

-10 

1-21 

3-20 

If. 

4-24 

19 

4-24 

19 

4-30 

28 

4-30 

28 

9-20 

29 

10-10 

25 

11-  9 

24 

11-17 

20 

1  1-22 

13 

247 

207 

199 

163 

143 

MOUNT  VERNON 

1  ^1 

3-20 

20 

4-24 

11-  7 

32 

1  Q 

1  Q 

24 

11-17 

^0 

1 1-24 

7^*7 

2  33 

7  7/* 

loft 

NEW  BURNS  IDE 

102 

s-ie*^ 

1  5A 

3-20 

17 

7  ft 

4-24 

10-27 

31 

77 

22 

11-17 

11  24 

7q7 

NEWTON 

100 

7-  1 

1 

3-  8 

19 

3-20 

3-31 

26 

4-24 

11-  9 

24 

1  1  a 

11  0 

24 

11-17 

7A 

7QQ 

7 

2  54 

2  34 

777 
223 

1  qq 
199 

OLNEY  RADIO  STATION 

100 

8-  5 

1  26 

1  31 

11-  9 

24 

119 

7 

1  9 

24 

11-22 

20 

1  24 
1  4 

298 

OTTAWA 

102 

7-  1 

1-23 

3-18 

16 

3-20 

19 

3-24 

21 

4-24 

25 

4-30 

32 

10-10 

30 

11-  9 

27 

11-17 

22 

11-22 

16 

11-22 

16 

249 

247 

238 

199 

163 

PALESTINE 

'^97 

1 

\  ^fi 

3-20 

19 

4-24 

10-27 

32 

11-  9 

7^ 

11-  9 

24 

11-17 

1 8 

11-23 

7  ^A 

242 

7^7 

PANA 

7-  1 

1  ft 

3-  8 

16 

4-23 

7Q 

4  24 

7Q 

29 

11-  8 

32 

11  9 

11  17 

20 

11-17 

20 

1 1-23 

16 

260 

2  54 

242 

711 

200 

PARIS  WATERWORKS 

96 

1-21^ 

3-  8 

19 

7 

11-  8 

31 

11-  9 

11-9 

22 

11-17 

^q 

11-22 

1  6 

268 

2  64 

^qn 

qo 

PARK  FOREST 

100 

7-  1 

1 

1-22^ 

3-13 

16 

3-20 

20 

4-23 

r; 

A~7/* 
-24 

11-  8 

27 

1 1  8 

11  9 

24 

11-17 

19 

11-23 

14 

255 

242 

7n 
200 

198 

Qft 

198 

PEORIA  WB  AP 

99 

7-  1 

1 

1-2  3 

3-  8 

15 

3-19 

20 

3-24 

22 

4-24 

27 

4-24 

27 

11-  8 

27 

11-  8 

27 

11-  9 

23 

11-22 

15 

11-22 

15 

2  59 

248 

2  30 

198 

198 

PONT lAC 

97 

7-  1 

1 

2-  3 

3-  8 

16 

3-20 

19 

3-24 

23 

4-24 

27 

4-24 

27 

1  1-  8 

29 

11-  9 

26 

11-17 

21 

11-22 

16 

1  1-22 

16 

2  59 

247 

238 

199 

198 

OUINCY 

108 

7-27 

-  1 

2-  3 

3-12 

13 

3-1  3 

17 

3-24 

24 

4-24 

28 

4-24 

28 

11-  8 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-22 

14 

11-22 

14 

255 

2  64 

2  30 

199 

198 

QUINCY  CAA  AP 

100 

7-27 

-  2 

2-  3 

3-12 

15 

3-20 

19 

4-24 

23 

4-24 

23 

4-24 

23 

11-  8 

23 

11-  8 

23 

11-  8 

23 

11-22 

16 

11-22 

15 

255 

247 

198 

198 

198 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

97 

7-  1 

2 

l-23(- 

3-  8 

16 

3-21 

22 

4-24 

28 

4-24 

28 

11-  8 

29 

11-  9 

26 

11-17 

11-22 

17 

11-23 

14 

260 

2  59 

241 

199 

198 

ROBERTS  3  N 

96 

7-  1 

-  3 

1-23 

3-13 

16 

3-20 

20 

4-23 

24 

4-24 

25 

4-24 

25 

9-2  J 

30 

11-8 

26 

1 1  -  9 

22 

11-17 

11-17 

1  5 

249 

242 

200 

196 

149 

ROCHELLE  1  W 

100 

7-  1 

-  6 

1-2  3 

3-16 

14 

3-24 

18 

4-24 

22 

28 

9-20 

29 

22 

11-17 

?n 

11-77 

ROCKFORD 

98 

7-  1 

-  9 

12-13 

3-2A 

1  5 

3-24 

15 

4-24 

2 1 

4-24 

2 1 

5-^8 

32 

9-20 

32 

10-10 

^  J 

11-1  ft 

24 

11-1  7 

8 

11-22 

1ft 

7ft  7 

77fi 

71ft 

169 

135 

ROCKFORO  CAA  AP 

100 

7-  i 

-  4 

1-22 

3-13 

1 1 

3-24 

18 

4-24 

24 

4-24 

24 

4-30 

3 1 

9-20 

30 

10-10 

27 

11-9 

24 

11-16 

19 

11-22 

254 

237 

1  99 

169 

14  3 

RUSHV I l  le 

105 

7-27 

1 

1-23 

3-  8 

1  5 

3-13 

18 

4-24 

23 

4-24 

2  3 

4-24 

2  3 

11-  8 

29 

11-  9 

2j 

11-9 

21 

11-22 

^  ^ 

1 1-22 

259 

2  54 

1  99 

SKOKIE 

~ 

11-  8 

29 

11-  9 

26 

11-17 

20 

1 1-17 

20 

11-23 

12 

SPARTA 

103 

8-18 

5 

1-20 

1-31 

14 

3-20 

23 

3-30 

27 

4-23 

30 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

1 1-24 

14 

11-24 

14 

298 

261 

2  34 

2  24 

200 

SPRINGFIELD  WB  AP 

97 

7-  Ir- 

-  1 

1-31 

3-  8 

15 

3  1  3 

19 

4-24 

23 

4-24 

23 

4-24 

23 

11-8 

27 

1  1-  8 

27 

11-  9 

24 

1 1-22 

17 

11-23 

7 

260 

254 

199 

198 

198 

STOCKTON 

94 

7-  1 

-13 

1-21 

3-2A 

12 

3-24 

12 

4-24 

23 

4-30 

28 

5-16 

32 

9-20 

30 

10-10 

27 

11-  9 

24 

11-16 

20 

11-22 

12 

243 

237 

199 

163 

127 

SYCAMORE 

101 

7-  1 

-  4 

1-22 

3-16 

16 

4-24 

20 

4-24 

20 

4-24 

20 

4-30 

29 

9-20 

28 

9-20 

28 

11-  9 

23 

11-17 

17 

11-22 

9 

251 

207 

199 

149 

143 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

97 

7-  U 

0 

1-26^ 

3-  8 

16 

3-20 

19 

4-23 

24 

4-24 

26 

4-24 

26 

10-27 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-17 

18 

11-23 

14 

260 

242 

200 

199 

186 

URBANA 

98 

7-  1 

1 

1-23^ 

3-  8 

16 

3-  a 

16 

3-20 

22 

4-23 

28 

4-24 

32 

11-  8 

29 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-22 

18 

11-23 

15 

260 

259 

2  34 

20J 

196 

VANDALIA  CAA  AP 

97 

7-  Ir 

-  8 

1-31 

1-31 

-8 

3-20 

20 

4-23 

23 

4-23 

23 

4-24 

29 

10-  8 

31 

11-  8 

26 

11-  9 

22 

11-17 

20 

11-23 

3 

297 

242 

200 

199 

167 

VIRDEN 

97 

7-27 

3 

l-23h 

3-  8 

14 

3-13 

20 

4-23 

24 

4-24 

26 

4-24 

26 

11-  8 

31 

11-  9 

22 

11-  9 

22 

11-17 

20 

11-22 

16 

259 

249 

200 

199 

198 

WALNUT 

102 

7-  1 

-  3 

1-2  3 

3-16 

16 

3-24 

18 

4-24 

23 

4-24 

23 

4-30 

30 

9-20 

31 

11-  8 

28 

11-  9 

24 

11-22 

14 

11-22 

14 

251 

243 

199 

198 

143 

WATSEKA 

99 

7-  1 

-  3 

I-3I1- 

3-  8 

16 

3-20 

18 

3-20 

18 

4-24 

2b 

4-24 

28 

10-10 

31 

11-  9 

24 

11-  9 

24 

11-17 

15 

11-17 

15 

2  54 

242 

2  34 

199 

169 

WAUKEGAN 

95 

8- 

-  4 

1-22 

3-2A 

15 

3-24 

15 

3-31 

24 

4-24 

27 

5-24 

32 

9-20 

31 

11-  9 

26 

11-17 

16 

11-17 

16 

11-17 

16 

238 

238 

231 

199 

119 

WHEATON  COLLEGE 

100 

7-  1 

-  2 

1-22 

3-13 

16 

3-24 

19 

3-31 

24 

4-24 

27 

4-24 

27 

9-20 

31 

11-  8 

27 

11-  9 

24 

11-17 

20 

11-22 

16 

2  54 

238 

223 

198 

149 

WHITE  HALL  1  E 

103 

7-27 

-  3 

1-31 

3-  8 

15 

3-13 

20 

3-30 

22 

4-24 

28 

4-24 

28 

11-  8 

32 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-22 

17 

11-24 

9 

261 

254 

224 

199 

198 

WINDSOR 

97 

7-27 

-  1 

l-23t- 

2-28 

14 

3-20 

19 

3-31 

23 

4-2  3 

28 

4-24 

29 

1  1-  8 

30 

11-  9 

23 

11-  9 

23 

11-16 

20 

11-22 

16 

268 

241 

223 

200 

198 

3©«  reference  notes  follovlog  Station  Index. 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ILLINOIS 
1956 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

A  r 

May 

Juno 

July 

ug. 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annual 

CAR60NDALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

5.08 

6  .  i^lb 

5.74 

6  .  588 

6.02 

5.60 

3.  73 

- 

- 

OEP  . 

WIND 

_ 

I 

2605 

2093 

84  5 

799 

842 

950 

715 

ROCK.FORD   ^  NE 

EVAP 

4  .  948 

3.  88 

3.  33 

- 

■ 

- 

- 

OEP 

~ 

WIND 

■ 

■ 

~ 

Max 

88  .  3 

85.8 

MIN 

59.0 

61.2 

46  .9 

SPR 1 NGF I tUD  WB  AP 

EVAP 

7.42B 

9.416 

10  .  10 

8.  55B 

8.2  58 

9.61 

7  .  29 

DEP 

t-2.23 

r3  .  51 

t3.12 

rO  .  16 

t-1  .03 

1-3.94 

t3.  57 

WIND 

- 

- 

- 

4170 

2481 

2419 

2722 

2992 

2748 

- 

- 

- 

MAX 

63.8 

78.0 

89.2 

92  .  7 

89.4 

80.8 

73.6 

MIN 

37.1 

51  .3 

63.0 

63.6 

64.1 

52.6 

46.9 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

3.61 

6.  308 

6.53B 

4.668 

4.  788 

4.91 

3.  33 

OEP 

WIND 

1289 

1310B 

679 

548 

775 

724 

892 

MAX  AND  MlN   IN  TABLE  4  REFER  TO  AVERAGE  MAXIMUM  AND  AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN. 


NEW  NAME 

Anna  1  E 

Barry  4  N 

Barry  NE 

Baylls  3  WNW 

Beardstown  LaGrange  Dam 

Ceotralla  4  NNE 

Charleston  2  WNW 

Fairfield  1  S 

Greenup  1  E 

Mount  Vernon 

Streator  3  N 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

FORMER  NAME 

Anna  1  NW 

Barry  4  NNE 

Barry  7  NE 

Baylis  2  NW 

LaGrange  Lock  and  Dam 

Centralia  4  W 

Charleston 

Fairfield 

Greenup 

Mount  Vernon  4  N 
Streator 


liAIE 

June 

April 

April 

August 

July 

May 

March 

September 

September 

January 

March 


Anna  1  ! 
Ant  ioch 
Augusta 
Barry  4 
Barry 


NE 


Barry  6  NE 
Baylis  3  WNW 
Centralia  4  NNE 
Chandlerville 
Charleston  2  WNW 
Chicago  Sanitary  Dist.  Office 
Fairfield  1  S 
Geneseo 
Greenup  1  E 
La  Harpe 
Lawrenceville 
Marengo  ^ 
Mount  Vernon 
Park  Forest 
Rockport 
Skokie 
Skokie 

Streator  3  M 


RELOCATION  AND  CHANCES  OF  EQUIPMENT 

Equipment  moved  1.8  miles  ESE 
Equipment  moved  330  feet  W 
Recorder  moved  ly-l  mile  NW 
Recorder  gage  moved  0.5  mile  SW 
Recorder  gage  moved  1.1  mile  NW 
Recorder  gage  moved  90  feet  S 
Recorder  moved  0.8  mile  W 
Rain  gage  moved  6  miles  NE 
Rain  gage  moved  0.2  mile  W 
Equipment  moved  3  miles  WNW 
Recorder  moved  1.7  miles  N 
Equipment  moved  18  feet  NNE 
Temperature  equipment  installed 
Rain  gage  moved  150  feet  NE 
Equipment  moved  48  feet  SW 
Rain  gage  moved  0,35  mile  SSE 
Equipment  moved  0.7  mile  NE 
Equipment  moved  2.9  miles  SSE 
Equipment  moved  90  feet  NNE 
Rain  gage  moved  600  feet  N 
Equipment  moved  1.0  miles  W 
Thermometers  moved  to  roof 
Rain  gage  moved  3.2  miles  N 


June  1 
November  20 
November  14 
April  17 
April  17 
December  13 
August  17 
Hay  18 
October  17 
March  28 
March  29 
September  18 
March  29 
September  17 
June  25 
May  21 
August  9 
January  20 
September  6 
Hay  1 
July  15 
July  15 
March  27 


<-«ference  not«s  foUowlns  Station  Indsz. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


30  25 


O     •     »    Precipitation  only 

(D  Precipitation,  storoga 

■O-  -♦-    -<*-   Precipitation  ana  Tgmperofure 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 


Revised  8/56    WHPC  KC 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values.  Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  will  be 
available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


CHIC4G0 


8®         Revised  8/56    WRPC  ItC 


Isollnes  are  drawn  through  points  of  approximately  equal  values. 
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STATION  INDEX 


1  Index  No. 

Oounty 

s 

E 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

neler 

to 
tables 

1  Temp.  1 

0* 

'2 

i 

d. 

W 

Month 
opened 

Month 
closed  1 

ALBION 

EDWARDS 

7 

** 

1  2  3 

ALEDO  2  E 

57 

ALEXIS  WATERWORKS 

0082 

WARREN 

*i 

03 

90 

3* 

69* 

C 

ALTON  DAM  26 

0137 

MADISON 

38 

53 

90 

I' 

*32 

- 

1  2  3 

ANNA  1  E 

UNION 

5 

60 

1  2  3 

ANNAWAN 

HENRY 

1  5 

2 

ANT  tOCH 

} 

ARLINGTON  HEIGHTS  *  SSE 

02*7 

COOK 

*2 

02 

87 

56 

680 

2 

AUGUSTA 

0330 

HANCOCK 

1 

40 

1* 

90 

57 

6  70 

C 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

1 

86 

1   2  3 

AVON 

FULTON 

1 

2 

15 

BARPY  3  NW 

0*46 

PIKE 

39 

43 

91 

04 

590 

APR 

C 

BARRY  4  N 

0**7 

ADAMS 

39 

*5 

91 

02 

650 

APR 

c 

BARRY   6  NE 

ADAMS 

C 

BARRY   6  N 

ADAMS 

* 

c 

BARRY   6  NNE 

BARRY   b  NNW 

ADAMS 

'I 

39 

45 

91 

05 

660 

APR 

c 

BARRY   3  W 

0*52 

PIKE 

39 

*2 

91 

06 

700 

APR 

c 

BAYL IS 

PIKE 

c 

BAalS    1  NW 

PIKE 

c 

BAYL IS  3  WNW 

BEARDSTOWN 

0*92 

CASS 

*0 

01 

90 

26 

450 

55 

2 

8EARDST0WN  LAGRANGE  DAM 

0*97 

BROWN 

39 

56 

90 

32 

434 

C 

BELLEVILLE  SCOTT  AF8 

ST  CLAIR 

2 

33 

12  3  C 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BOONE 

6 

HANCOCK 

BENTON 

0608 

FRANKL I N 

\ 

38 

00 

88 

55 

450 

53 

2 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

MCLEAN 

1 

30 

89 

01 

775 

2 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MCLEAN 

65 

1  2  3 

BLUFFS 

SCOTT 

1 

16 

2 

BRADFORD  CAA  AP 

BUREAU 

I* 

8R00KP0RT  DAM  52 

0993 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

335 

30 

2 

CAIRO  WB  CITY 

1  166 

ALEXANDER 

37 

00 

69 

10 

31* 

84 

1  2  3  C 

CANTON 

FULTON 

I 

16 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

JACKSON 

62 

1  2  3  * 

C ARL 1 NV 1 LLE  4  E 

M ACOUP 1 N 

65 

CARLYLE 

1288 

CL  INTON 

2 

38 

36 

69 

22 

*61 

18 

38 

1  2  3 

CARM! 

1296 

WHITE 

38 

06 

68 

10 

403 

2 

CARPENTER  1  SW 

MADISON 

C 

CASEY 

CLARK 

7 

67 

2 

CENTRAL  1  A  4  NNE 

MAR  ION 

33 

2 

CHANOlERVILLE 

1*12 

CASS 

1 

40 

03 

90 

09 

465 

16 

2 

CHANNAHON  DRESDEN    I SLD 

i*;o 

GRUNDY 

1 

*1 

2* 

88 

17 

505 

2 

CHARLESTON  Z  WNW 

COLES 

76 

1  2  3 

CHENOA 

MCLEAN 

1 

11 

1  2  3 

CHEST  ER 

RANDOLPH 

65 

CHICAGO  CAL  TR  WKS 

1522 

COOK 

3 

41 

*0 

67 

36 

593 

CHICAGO  LAKEVW  PMP  STA 

1532 

COOK 

41 

58 

87 

*0 

651 

c 

CHICAGO  LOYOLA  UN  1 V 

COOK 

3 

c 

CHICAGO  MAYFAIR  PMP  STA 

COOK 

3 

c 

CHICAGO  N  BR  Pump  STA 

c 

CHICAGO  ROSELAND  PMPG 

1552 

COOK 

3 

41 

*2 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  SAN  OlST  OISP 

1557 

COOK 

3 

*1 

50 

87 

*2 

602 

c 

CHICAGO  SAN  DIST  OFFICE 

3 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

COOK 

3 

c 

c 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41 

47 

87 

36 

594 

_ 

85 

12  3  C 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

41 

*7 

87 

45 

610 

26 

CHICAGO  WB  CITY 

COOK 

3 

59* 

86 

12  3  C 

CHILLKOTHE 

PEORIA 

1 

no 

16 

2 

1  2  3 

CISNE  BROWN  CAMP 

166* 

WAYNE 

38 

31 

88 

2* 

_ 

C 

CLINTON  1  S 

17*3 

DE  WITT 

*0 

08 

88 

58 

746 

2 

COBDEN  2  S 

UNION 

5 

COLLINSVILLE 

MADISON 

* 

C 

COULTEHVILLE  RES 

RANDOLPH 

C 

CRETE 

201 1 

WILL 

3 

41 

27 

87 

36 

675 

DANVILLE 

2140 

VERM IL ION 

7 

40 

08 

87 

38 

602 

53 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

VERMIL ION 

2 

DECATUR 

MACON 

1 

64 

68 

1  2  3 

65 

66 

1  2  3 

DOWNS  2  NE 

2*1  7 

MCLEAN 

1 

*0 

25 

86 

51 

79* 

DU  QUO  IN  2  S 

2*83 

PERRY 

37 

59 

89 

14 

4*0 

64 

67 

I  2  3 

OWIGHT   ST  REFORMATORY 

L  IVINGSTON 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

ST  CLAIP 

* 

410 

1  2  3 

1 

89 

38 

C 

EDWARDSV ILLE 

2679 

MADISON 

38 

49 

58 

55* 

57 

EFF INGHAM 

2687 

EFFINGHAM 

7 

39 

07 

88 

33 

595 

56 

ELGIN 

KANE 

1 

729 

49 

EL  1  ZABETHTOWN 

HARDIN 

5 

88 

1  8 

357 

1   2  3 

2800 

38 

12 

2 

EVANSTON  PUMPING  STA 

2888 

L IVINGSTON 

*2 

02 

87 

*» 

625 

FaIRBUHY  WATERWORKS 

292  3 

L I  V [NGSTON 

40 

*4 

68 

31 

691. 

FAIRFIELD    1  S 

WAYNE 

88 

66 

FARMER  CITY 

DE  WITT 

1 

C 

CLAY 

82 

1   2  3 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

42 

16 

69 

37 

762 

50 

51 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

42 

17 

89 

36 

743 

FULTON  DAM  13 

WHITESIDE 

1* 

20 

3 

GALATIA   1  W 

SALINE 

5 

C 

GALENA 

90 

36 

2 

GALESBUHG 

3320 

KNOX 

\ 

40 

57 

90 

22 

780 
84  9 

61 

GALVA 

3335 

HENRY 

1 

10 

90 

02 

63 

GENESEO 

338* 

HENRY 

6 

*1 

27 

90 

639 

58 

GIBSON  CITY 

3*13 

FORD 

1 

40 

28 

88 

23 

753 

22 

2 

GLADSTONE  DAM  18 

HENDERSON 

91 

04 

538 

20 

2 

GLENDALE  EXP  FARM 

3*82 

POPE 

5 

37 

26 

68 

40 

500 

18 

GOLCONDA  dam  91 

3522 

POPE 

5 

37 

12 

68 

29 

33* 

52 

GOLDEN 

ADAMS 

1 

06 

91 

01 

725 

67 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

* 

38 

58 

90 

26 

40* 

60 

2 

GRAND  TOwER  2  N 

3595 

JACKSON 

37 

30 

367 

16 

2 

GREENFIELD 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

556 

C 

GREENifP  1  E 

3683 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

68 

09 

600 

1* 

GREENVILLE 

3693 

BOND 

2 

38 

53 

69 

563 

67 

73 

1    2  3 

GHIOUEY 

3709 

MCLEAN 

1 

*0 

*5 

88 

752 

16 

2 

PIKE 

1 

*  3 

90 

685 

7* 

1  2  3 

HARDIN 

3850 

CALHOUN 

39 

09 

90 

37 

**o 

16 

HARRISaURG 

3879 

SAL INE 

37 

88 
88 

32 

366 

58 

98 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3684 

SALINE 

5 

37 

** 

31 

*00 

2 

HAVANA 
HAVANA  NO  2 

3930 
39*0 

MASON 
MASON 

1 
1 

*0 
*0 

18 

18 

90 

90 

03 

*51 

6* 

71 

1  2  3 
2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

4108 

MONTGOMERY 
VERMIL  ION 

2 
7 

39 
40 

09 
28 

89 
87 

29 
40 

720 
717 

60 
5* 

61 

1  2  3 
12    3  C 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

*269 

MCLEAN 

1 

88 

56 

740 

C 

HUTSONVILLE 

*312 

CRAWFORD 

39 

07 

87 

*0 

HUTSONVILLE  Pwft  PLANT 

*317 

CRAWFORD 

39 

08 

87 

*0 

C 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

4355 
***2 
4*47 

ROCK  ISLAND 

MORGAN 

MORGAN 

1 
1 

*1 
39 
39 

25 
44 

91 

M 

01 

u 
u 

55* 
607 
575 

62 

20 
63 

2 

2  C 
1  2  3 

C 

Index  No. 

1  Drainage  +  | 

Utitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
tables 

1  Temp.  1 

Precip.  1 

Evap  1 

Month 
opened 

Month 
1  closed 

JANESVILLE 

CUMBERLAND 

c 

JERSEYVILLE 

JERSEY 

1  2  3 

JOLIET   BPANOON  RO  DAM 

4530 

W  ILL 

1 

*1  30 

86  06 

5*3 

65 

JOL  lET 

*535 

WILL 

1 

*1  32 

88  05 

520 

I* 

15 

1    2  3 

KANKAKEE    3  SW 

KANKAKEE 

1  2  3 

KANKAKEE   *  NW 

*598 

KANKAKEE 

87  56 

1  2  3 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

4603 

KANKAKEE 

*1  08 

87  53 

6*2 

KEITHSBURG   1  NW 

4655 

MERCER 

4 

90  57 

540 

25 

2 

KEWANEE 

*710 

HENRY 

41  14 

89  56 

800 

16 

16 

I  2  3 

KEWANEE  BAKER  PARlf 

HENRY 

j 

800 

C 

KIRKWOOD  2  NW 

*764 

WARREN 

40  53 

90  *7 

730 

APR 

C 

4765 

HENDERSON 

APR 

KIRKWOOD  2  NNE 

4766 

WARREN 

* 

40  5* 

90  44 

760 

JUNE 

2 

LA  GRANGE  LOCK  AND  DAM 

4817 

39  56 

90  32 

43* 

C 

LA  HARPE 

4823 

HANCOCK 

*0  35 

90  56 

61 

61 

1  2  3 

LANARK 

4879 

CARROLL 

42  06 

89  50 

876 

C 

LA  ^ALLE  PERU 

LA  SALLE 

522 

I  2  3 

LA  SALLE  1  S 

4923 

LA  SALLE 

1 

*1  19 

89  06 

b 

2 

LAWRENCEVILLE 

LAWRENCE 

38  4* 

67  *1 

500 

1* 

2 

LEHOY 

5036 

J 

LINCOLN 

5079 

LOGAN 

*0  09 

89  22 

591 

1  2  3 

5131 

88  05 

565 

lockport  power  house 

5136 

WILL 

1 

41  34 

88  05 

585 

C 

LOUISVILLE 

5216 

CLAY 

38  *6 

88  30 

460 

C 

MACKINAW 

TAZEWELL  ■ 

2 

MACOMB 

5280 

MCDONOUGH 

1 

40  28 

90  40 

702 

2 

MAKANDA    1  NW 

1    2  3 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

6 

42  15 

68  36 

825 

101 

101 

I    2  3 

MAR  IETTS 

FULTON 

*0  30 

90  2* 

546 

C 

MARION  2  W 

5342 

WILL [AMSON 

^ 

2 

MAROA 

536* 

MACON 

1 

40  02 

68  58 

720 

C 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

41  20 

88  *5 

MARSHALL 

5380 

CLARK 

7 

39  23 

67  *2 

606 

16 

\ 

MASON  CITY 

5*  1  3 

1 

*0  12 

581 

C 

MATTOON 

5*30 

COLES 

7 

39  28 

68  21 

716 

1  2  3 

MCHENRY 

5*93 

MCHENRY 

*2  21 

88  16 

760 

C 

MCHENRY  ?  S 

5498 

MCHENRY 

1 

86    1  5 

742 

MCLEANS60R0 

5515 

HAMILTON 

5 

38  05 

88  32 

*56 

72 

7* 

1  2  3 

MEDORA 

5539 

MACOUPIN 

1 

90  06 

620 

14 

2 

MINONK 

5712 

WOODFORD 

1 

*0  5* 

89  02 

755 

62 

1  2  3 

MOLINE   WB  AIRPORT 

5751 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

&89 

23 

25 

I  2  3  C 

5766 

*0  55 

90 "  38 

770 

MONT ICELLO 

5791 

P  1  ATT 

1 

*0  02 

88  3* 

659 

1* 

2 

5820 

GRUNDY 

1 

*1  21 

88  26 

520 

2 

MORRIS  3  NE 

5825 

GRUNDY 

86  22 

549 

*4 

** 

1  2  3 

MORRISON 

5833 

WHITESIDE 

6 

41  49 

89  58 

603 

60 

1  2  3 

MORR 1 SONV ILLE 

5641 

39  25 

89  27 

638 

MORRlSONVlLLE    1  E 

5646 

CHRIST  IAN 

1 

39  25 

89  26 

638 

59 

60 

1  2  3 

MT   CARMEL    3  N 

5693 

WABASH 

38  27 

87  46 

16 

12  3  C 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

89  58 

617 

66 

1  2  3 

MOUNT   OLIVE   2  N£ 

5917 

MACOUPIN 

39  0* 

89  42 

685 

2 

MOUNT    PUL  ASK  I 

5927 

89  17 

676 

MOUNT  STERLING 

5935 

BROWN 

1 

39  59 

90  46 

711 

13 

2 

MOUNT  VERNON 

59*3 

JEFFERSON 

38  20 

88  5* 

480 

60 

61 

12  3 

MURPHYSeORO  WATERWORKS 

5983 

C 

NASHVILLE    3  NW 

WASHINGTON 

2 

38  2  3 

89  2* 

2 

70  7 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

MERCER 

* 

41  11 

91  03 

5*8 

20 

2 

NEW  BOSTON 

6085 

MERCER 

*1  10 

91  00 

571 

2 

NEW  BURNSIDE 

6093 

JOHNSON 

5 

37  35 

86  46 

560 

61 

61 

1  2  3 

NEWTON 

6159 

JASPER 

39  00 

86  10 

513 

12 

35 

12  3  C 

OLNEY  RADIO  STATION 

6*46 

R  ICHL AND 

38  43 

86  04 

520 

OREGON 

6490 

OGLE 

6 

42  01 

89  20 

700 

C 

OREGON  WATERWORKS 

6*92 

OGLE 

42  01 

89  20 

702 

50 

APR 

2 

OTTAWA 

6526 

LA  SALLE 

\ 

*  1  22 

88  50 

68 

1  2  3 

PALEST INE 

6558 

CRAWFORD 

7 

39  00 

87  37 

51* 

73 

74 

1  2  3 

6579 

CHR I  ST  I  AN 

2 

39  23 

69  05 

696 

66 

69 

PARIS   SEWAGE  *LANT 

6605 

EDGAR 

39  37 

87  41 

735 

C 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

EDGAR 

39  38 

67  42 

739 

64 

1  2  3 

PARK  FOREST 

6616 

COOK 

3 

*1  30 

87  41 

710 

*4 

1  2  3 

PAW  PAW 

LEE 

*1  *1 

88  59 

928 

43 

2 

6670 

39  49 

91  1* 

760 

PEORIA  LOCK   AND  DAM 

6706 

PEORIA 

1 

*0  37 

89  39 

**5 

C 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PEOR lA 

16 

12  3  C 

PEOTONE 

6725 

WILL 

1 

*1  20 

87  *8 

722 

16 

2 

PETERSBURG   3  W 

6760 

MENARD 

40  01 

89  5* 

605 

2 

88   1 1 

670 

PIITSFIElD  WATERWORKS 

6833 

PIKE 

* 

39  39 

90  *8 

72* 

PLEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

39  27 

90  52 

*56 

19 

2 

PONT lAC 

6910 

L  IVINGSTON 

*0  53 

88  37 

6*7 

57 

58 

1  2  3 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

6973 

RANDOLPH 

38  05 

90  06 

396 

3 

2  C 

6996 

*1  21 

69  28 

700 

PRINCEVILLE  2  NW 

700* 

PEORIA 

1 

40  57 

69  47 

7*5 

27 

2 

PROPHETSTOWN 

70  14 

WHITES  IDE 

41  40 

89  56 

625 

C 

QUINCY 

7067 

ADAMS 

39  57 

91  2* 

60  1 

44 

50 

1    2  3 

QUINCY  CAA  AP 

7072 

ADAMS 

39  56 

762 

1  3 

1  2  3 

QU  1  NC  Y  DAM  21 

7077 

39  5* 

91  26 

*83 

20 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

ADAMS 

* 

39  56 

91  2* 

2 

9ANT0UL   CHANUTE  AFB 

7150 

CHAMPA IGN 

7 

40  18 

88  09 

740 

37 

1  2  3  C 

RED  BUD 

7157 

RANDOLPH 

2 

36  1  3 

90  00 

RICHVIEW 

7244 

WASHINGTON 

2 

38  22 

89  11 

5*4 

C 

7336 

7 

68    1  1 

21 

45 

ROCHELLE  1  W 

73*9 

OGLE 

*1  56 

69  0* 

796 

I 

32 

1  2  3 

ROCK  FORD 

7375 

WINNEBAGO 

*2  17 

69  05 

740 

66 

83 

1  2  3 

ROCK  FORD  4  NE 

7377 

WINNEBAGO 

42    1  7 

88  59 

850 

. 

2  * 

ROCkFORD  CAA  AP 

7382 

WINNEBAGO 

42  12 

69  06 

728 

I    2  3 

7*00 

39  32 

91  00 

*90 

RUSHVILLE 

7551 

SCHUYLER 

1 

to  07 

90  3* 

683 

63 

65 

1    2  3 

STE  MARIE 

7603 

JASPER 

38  56 

88  01 

500 

2 

SALEM 

MAR  ION 

88  57 

*^ 

2 

SHA6B0NA    5  NNE 

7833 

DEKALB 

86  51 

870 

C 

7659 

GALLAT  1  N 

5 

37  43 

88  It 

*00 

SIDELL 

7952 

VERMIL ION 

39  55 

87  49 

2 

*SK0K1E 

7968 

COOK 

3 

*2  02 

87  45 

610 

2 

2 

1   2  3  C 

SKOK  IE   N  SIDE    TR  WKS 

7990 

COOK 

42  01 

87  43 

600 

C 

SPARTA 

81*7 

RANDOLPH 

38  08 

89  42 

535 

69 

69 

1  2  3 

SANGAMON 

ST ICKNEY  W  SIDE   TR  WKS 

8278 

COOK 

1 

*l  *9 

87  *6 

686 

C 

STOCKTON 

8293 

JO  DAVIESS 

*2  21 

90  00 

1000 

12 

1  2  3 

STREATOR  3  N 

8353 

LA  SALLE 

41  09 

88  50 

645 

52 

2 

SULLIVAN  WATERWORKS 

MOULTRIE 

2 

39  3* 

88  37 

686 

C 

SYCAMORE 

6452 

DE  KALfl 

6 

4  1  59 

88  *1 

8*0 

75 

1   2  3 

TABLE  GROVE 

8*60 

FULTON 

1 

40  22 

90  26 

734 

1* 

15 

1    2  3 

TAYLOfiVILLE 

8*91 

CHR 1ST  IAN 

39  33 

89  18 

634 

15 

2 

T 1 SK ILWA 

860* 

41  17 

89  30 

512 

72 

2 

TOULON 

8630 

STARK 

1 

41  05 

89  52 

752 

1* 

2 

TUSCOLA 

666* 

DOUGLAS 

39  48 

88  17 

653 

63 

1  2  3 

URBANA 

8740 

CHAMPAIGN 

40  06 

86  1* 

7*3 

53 

1  2  3 

URBANA  EXP  FARM 

87*5 

CHAMPAIGN 

40  05 

86  14 

750 

C 

URBANA  ENGR  CAMPUS 

8750 

CHAMPAIGN 

*0  07 

86  1* 

730 

6 

6 

2  * 

172  - 


STATION  INDEX 


Statio: 


UIICA  STARVED  ROCK  DAM 

VftNDAL  U 

VANDAL lA  CAA  AP 

VlfiDEN 

WALMJT 


WASHINGTON 
WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKECAN 


8736 
87B1 
8783 
8860 
8916 

8976 
8990 
9002 
9021 
9029 


County 


LA  SALLE 

'fatette 

FAYETTE 
HACOUP I N 
BUREAU 

HANCOCK 
TAZEWELL 
MONROE 


<.l  19 

38  59 

38  59 

39  30 
til  33 

<.0  21 

40  '.i 
38  20 
i>0  A6 
A2  22 


Years  of 
record 


Ofjened 
or  closed 
during  yr. 


Ilefez 

to 
tables 


Statio 


WAYNE  CITY 
WENONA 

WEST    FRANKFORT    8  E 
WEST  FRANKFORT 
WhEaTON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


Years  ot 
record 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


County 


31 

o  a 


9040 
9090 
9140 
9146 
9221 

9241 
92  74 
9354 
9816 


WAYNE 
MARSHALL 
FRANKL I N 
FRANHLIN 
DU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 


41  03 
37  S4 
37  54 
4  1  52 


88  35 

89  03 
38  48 
88  54 


KASKASKIA     3.    LAKE  MICHIGAN     4.   MISSISSIPPI  OHIO     6.  ROCK 


REFERENCE  NOTES 

Additional   information  regarding  the  climate  of   Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CI imatologist .   station  A.   Box  643,  Champaign. 
Illinois,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional   units  used   in  this  bulletin  are:     Temperature  in     F.,   precipitation  and  evaporation   in   inches,   and  wind  movement   in  miles. 
Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4   foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  Table  4. 
Figures  and   letters   following  the  station  name,   such  as   12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried   in  the  June  and  December  issues  of  CI imatological  Data. 
No  record 

+       Also   later  date   (dates)   or  months. 

•  Amount   included   in   fol lowing  measurement . 

V       Includes  total   for  previous  month.     V   in  annual  column  means  total   is  for  a  two-year  period. 
//     Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

#  Thermomet ers  are  general 1 y  exposed   in  a  shel t er   1 ocat ed  a   few  feet   above  sod  covered  ground ;   however  the  reference   indicates  that   the  t hermomet ers 
are  exposed   in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

3       Adjusted   to   full  month. 

C       Data   for  recorder  stations  denoted  by  "C"   in  the  Refer  to  Tables  column  of   the  Station  Index  are  processed   for  special   purposes  and  publ i shed  in 

"Hourly  Precipitation  Data".     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in   the  annual   issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 
E      Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M      One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  CI imatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R       Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published   later   in  Hourly 

Precipitation  Data . ) 
T       Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 

Inf ormat  ion  concern  ing  the  history  of  changes   in   location,   elevations ,   exposures ,   etc.,   of  substations  through   1 955  may  be  found  in  the  publ icat  ion  " Subs tat  ion 
History"    for   this  state.     That   publication  may   be  obtained   from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   d.   C,   for  35  cents. 
Similar   information   for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be   found   in   the  latest   issue  of  Local  01 imatological  Data  annuals,   obtained  as   indicated  above,  price 
15  cents. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Super  in t  endent  of  Document  s .  Remi t  tances  and  correspondence  regard  ing  subsc  r ipt  ions  should  be  sent  to  the  Super  in  tendent  of  Documents , 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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